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VOTIES  illuftrifsimeatt^  cxcellcntirsimeprinccps  Cxifj 
Calcagnini  aut  fcmiuiuumfimulaclirum,  aut  c tatiuiripenu 
(iterariu  aliquod  monumentir  oculis  meis  obijcitur,a  lachry/ 
tnis  temperare  no  poflum:pra’fertim  cum  id  fefe  ofterc  confi 
Q.  derandum , me  tam  digno  prxceptorcj  tamcj;  in  rebus  cum 

Ais  euigilaio  priuatum,  gC  inclitam  noftram  patriam  fpeem 
lojimo  adamante  tam  relucenti  carere.  Etenim  uir  hic  ad /cd 
entiasnatus  Grxeum  illud  oraculumanteoculosfibipofue- 
au,  Nihil  dulcius  quam  omnia 
fcire  tunde  multijugis  ac  muitiuagisleAionibus  nihil  intentatum  relinquebat,  ut 
hunc  finem  fibi  a reneris  unguiculisftatutum,  6^  alta  mente  repofium,  ii  non  fnre/' 
gre,  faltem prope affequeretur.propterea in euoluendis  authoribus  nunquam fa^ 
turutdebatur,ca<^  tanti  uiri  peculiaris  fuit  trita  fentetia.  Omnium  rerum  eiTefa- 
tietatemprsterquamdiTcenditncc  raro  deteitabatur  auarum  iilum  Chremylum  a»- 
pud  Atiitophane,  qui  dicere  aufus  eft,  ^ TrAjir/iiJv».  OmniS 

aliarum  rerum  eiTe  fatietatem  praeterquam  diuitiarum.quam  fenteniiam  BC  diuinus 
ille  Plato  in  uirtutibus  fic  difciplinis  intelligendam  elTe  iudicauit.nam  uirtutis  femel 
percepta  cupido  nunquam  intermoritur , ucrunt  uriphccnix  femperrediufuaflo^ 
rens  iuuenelcit  & pullulat.  Huius  fitis  caufam  clTc,  BC  gloriam  qute  fola  animos 
mentemej;  perurit , K iuge  illud  defideriumfeparatis  ab  his  caducisrebusfubftan- 
ttjs  afsimilari, arbitramur.  Verum  hic  eruditifsimus  utrilluftnisime  princeps, ut  nui 
Ium  penitusreliquitauthorem,  CUIUS  monumenta  bis  ter^noningurgitauerit,  it4 
fuaquecpdefpiciebarj8t!uc!uhnegIeAa  acabortiua,poflfcamna6i  feriniauideban 
tur:$grcferebatq,'j  flquisbeneuolusab  eo  aliquidcf  fuisfcriptispctij{ret,fuaomnia 
indigna  putans  uc  legerentur;  tamen  loannis  Hieronymi  IMonferrati  uiri  probi  irv 
duftvia  mulca  colieAa  fun  t, que  (proh  Dtj  immoriales}perijlTent,&i  in  unu  colle  Aa 
uolumen.Quacum  reuerendus  Caelius  in  unum  ucliiii  corpus  congefiaufdifTetjK 
iamiamquidde  fuisbonistam  animsquam  fortunxinpoftcrum  agendum effet 
dccrcuilTec,  ut  uir  femper  luit  fapieniifsimus , forctingcbona  affinibus  delega uit.  Ii/ 
bros  fuos  in  publicam  utilitatem  reliquit,  propriorum  ucro  fcetuum,hoc  eu  fuorum 
opufculorum  te  principcmfercnirsimumhieredem  infriruit,  quem  omnium  Icalix 
procerum  dC  maximum  5^  do(ftirsimum,5i  fapientifsimumefleiudicabat,  fit!  id  non 
non  finerec'lo,  Kpenediuino  iudicio:  quoniam  fingulaqusquemcg  reddunt  infi/ 
gnicuiDjin  te  colla  ta  uifuntur.  lai  ifunt  principes  qui  uix  & lummis  labris  latinas  Id 
teras  delibarintiat  tu  illas  adeo  pleno  hauftuinfumpGffi,  ut  ctia  in  regenda  prouio» 
cia  tot  occupationibus  obrutus,nullifis(ut  Ctclianis  utar  uerbis)inuorfa,  uel  pror/ 
fa  oratione  fecundus:  in  uirtutibus  uerd  qui  ad  mores  fpeAant,  qualem  ce  reddas, 
CCquaingcnij  dexteritate  reipubiicf  habenas  modereris, Ferraria  noftra  inclyta  pa 
tria  fit!  reliquat  urbes  tute  dicioni  fubicc'tae,?iubertimnouere,  adeo  plane  teftan- 
iur,ut  noftris  literis  non  indigeas  patrone  fereniTsimc,  quibus  per  orbem  terrarum 
agnofcaris.  nihil  enim  a teprodijt,  quin  fit  memoria  dignum,  8«!aeicrmcaccdonan^ 
diimthanccf  nosputamu.scflc  ucram5!uitalemuitam,autfcribenda  facere, aut  feri 
bcre  legenda. nam  famam  extendere  fa  Ais , hoc  uirtutis  opus . Audiui  te  fipius  ib 
lud  Plinianum  ex  epiftolisreferre.quandonon  polTumusnosdiu  uiuere.relinqua.. 
mus  aliquidquouixiifcteficmur.nulliigiturmirumfic,  fiolim  uirdoAifsimus  &fa 
piencifsimus  litorum  omnium  laborum  te  Herculem  inuiAifsimum  biredem  infti/ 
luerit,  id  cmmprudentifsimus  prudencifsimcfecit,  ut  digna  iternicaremonumcn/' 
ta  dignum  sternicatepatronunaAa  cirent.  immo  tres  utros  elegit  fibi  amicitia  non 


nrrsTOLA  nvncvpatoria 

militari  conJunilos.nia^niliciim  lacolnim  Ik)iardiim,Ioaiincm  } TiViofiymii  Mon/- 
li-natii,&:iiicipfiim,4ui  iotisiittibiish:cci]ux  ifa  Jnfliniciar,pnl|  ctus  t.iia.iu  Imcm 
ab  co  flanitiim  diitgctciic . 1.1111  crardo  fiitmis  etiam  foluitu.';  iiir  lue  doiT-ifsinius* 
t|in'  mciucin  fine  li  tcns,uiiii  hominis  icpiiliirram  cllc  diccbat,&  anfinri  l ine  animo* 
cjuicfcoriuni  ii Ineris  iMi;jbaiiir, qua:  in  publmim  comniodiini  profuo  captu  alii 
quid  non  conIcrrct.Nune  igitur, piinccps  ctniiuntifsimc.cumpluta  Calij  opufcu 
1.1  in  lucem  K piildicum  idum  proditura  litu, ne  id  pitcici  iiemustjuod  Creliii.vpi  a- 
ccptoruiucnsoptabat,  K comniifcr.it,  lue  nuncupatoiia  rpiIJola,  illuIJrifsmia-cx^ 
cellcnti.T  tiitr,  ucluridignifsitno  lia-rcdi,  rcuctcndi  Caritj  nomine  liare  opurciiladi^ 
camu.s.aitj;  dcumicmas.qiioru  (i.s  Iia-rcs,£<:  patronit.s,&;  tutor, ucluti  antiquus 
ille  Hercules  a ealumntanmun  linguis  eaiuearisiqiunquani  ab  his  na/ 
hitiscum  nomen  I nuta  um, cui  dicata  lunt.  rcco/ 
gnofccnt.tuta  fore  conltJi/ 
mus.  V''alc. 
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<^iCAELII  CALCAGNI 

NI  FERRARIEN»-  AD  MAGNIFICVM 

ECi_VITEAl  ET  COMITEM  THOMAM  CALCA^ 
gninum  nepotem  Epiftolicariim  qusftioaum, 

LIBER  PRIMVS 

C^HVS  CALCAGNINVS  DANIELI  FINO  S. 

ISI  ME  multum  amares,  fecuriuspoffem  de  ludicio 
tuo  ludkaretnuncdum  acerrimo  ingenio,  dum  nimio 
plus  meiamantem  le  agnofeo,  non  polTum  no  animo 
fluctuare,  quod  decernam  incertum  habere . R.o^ 
N gas  enim  me,  ut  epiftolas  quas  ad  Comitem  Thomain 

Calcagninum  nepotem  meum  aIiquadodedi,exquiV 
bus  non  niliil  frugis  colligi poflit, conquiri  iubeam,&: 
mittam  ad  te : bifi  id  periculofum  ac  difficile  fit , cum 
quod  non  ea  caufa  feripte  fint,  ut  in  manus  hominum 
prodeant, tum  quod  earum  exempla  minime  fub  manu  habeantur, quod  negligen/ 
ter  admodum  Slfuccifiuis  temporibus  tantum  feripte  finc.Mandaui  tame,utundiq5 
repetantur,  explorentur,  K quafi  tumultuarium  in  ordine  rcuocentur,  ut  uoluncati 
tua  fatisfiar.  Ita  enim  abunde  iudicabis,  quantum  te  amem,  quatite  faciam:fi  inteb 
lcxeris,me  multo  maiore  uoti  tui  quam  exiftimaiionis  mcpe  rationem  habuiffe.  \ 3. 
le.xvi.Calend.Septemb.  m.  d^xviii.  Agria. 

CJELIVS  CALCAGNINVS  COMITI 
Thomx  Calcagnino nepoti,  s. 

ERCVNCTARiS  a me,  cur  ex  tot  frugiferis  glandifcrisq;  arboribus 
Vergiliusnuilam  elegerit,  cui  aureum  illum  ramum,  id  eftuirtutisfym 
p bolum,  affignarec:  fed  ilicem  unam  opeauerie,  cui  hoc  decus  tribueret, 
breuiterfentetiam  tibi  meam  cxpediam.E  frugiferis  quidem  nulla  fuit 
eligenda, quod  fui  gratia,  non  pr^mif,  uirtus  fit  expetenda. Magnum 
enim  abunde  fibi  precium  eft  uirtus:  qu^’ caufa  fecit  ut  ex  coronis  quas  honoris  gra 
lia  dedit  antiquitas,  nulla  ceftimationecenferetur.ucfane  ex  Ilice  ciuica  corona  pnV 
mdfuic:  poftea  magis  placuit  cx  Acfculoloui  facra.  eadem  nunquam  folia  amittit, 
materie  fpiffa8irobulta, radice  admodu  alta  8(1  multiplici,  femper  glandifera. Nam 
uecerem  truc*tum  nouusoccupat-Adde  quod  inter  omnes  nulla  fcecundior,ucpoce 
quxprx  ter  glandem  coccum  etiam,  id  efi  granum  puniccum,  ferat. Quod  fi  ad  reli/ 
gionem  Dryudum  Vergilius  allufiquc  putamus,  quom  dixit,  Quale  folet  fyluisbm 
mali  frigore  iiifcu  Fronde  uirere  nona, quod  noivfiia  feminat  arbos:Nec  enim  quic 
quam  uifco  fantfiius  in  faciis  habent  Dryudes,  fiPlinioin  xx  v i. libro  Naturalis 
hiftoriae  credimus;  ilex  eadem  uifeum  aicptentrione,  hyphear  a meridie  producit, 
uirtuteautem  nihil  fortius, nihil  robufiius,nihilferacius,nihildeniq;  aeternius  agno 
fcimus.Bene  uale,  ST  hanc  una  ilicem  perpetuo  ueftigaoculis,  in  qua  Djj  uircucem 
SC  cumuirtute  felicitatem  pofuerc. 

CAiLIVS  CAL.  CO.  THO.  CAL.  NEPOTI  S. 

VJE.  fit  fcnccntiagrteci  carminis,  quod  uiceprouerbi^  a multis  ufurpa 
tur,  a me  petisiNcc  enim  grteci  enarratores  iii  eo(ut  fci  ibis)fe  faris  cx' 
Q_  pediiinr:  er -cur/Kiitci:,  Sudas  ex  Arifio/- 

plianeid  nucupacim mutuatur, Alt)  Pythagora  tribuur. Ego  profecto 
in  ter  Pythagorica  fymbolarccenfui,quom  ea  priuato  uolumincdccla 
rarem.Mcauero  fententia  eft,nos  eo  iierficulo  admoneri,  ut  exornemus  SC  excoh' 
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mtis,  n qira  fiim  m nobis  lioncft.imcnta  .i  natiiia  nibiita  . (^u6  I fi  qua  iiiti.»  inolua 
fu nr, procurandum  ut  ca  quoqi  diligenter  cluamus,  hoc  enim  cll  dcxiio  pedi  t .ilie- 
uin  inducercdinifJriiucro  «V  id  cll  in  pe!mm,immiticic.  Ali)  ad  ueteii: 

fuperilitionem  rcuocandum  pufant,i]u6J  illi  pnniodcxu-uin  pcdcmuiduerciu,pii 
mo  finifirum  lauarent.  Ad  quam  eorum  opinionem  non  incpic  lortallc  Si  Aiis.’,uiii 
prodiyiu  relcrri  porefitqui  prodidit,lcuum  fi!)i  calceum  privpoItciciiidiii.lum,vpio 
dic  fcditionc  militari  pene' aifliifius  cIl.Bcnc  ualc. 

CJELIVS  CAL.  COM.  THO.  CAL.  S. 

VR  mentam  belli  tempore  neqi  ferendam  neq;  edendam  ueteres  ptar.- 
ceperint,  qiiarris  rem  fanc  dignam  inquilitionc,  tn  qua  magis  come/ 
C cfturis.quamdijiidicationc  uti  par  cfi.  Nam  locum  fummoiiciulimi  mi 
micitqs  ac  limultatibus  admone[c<>quas  immortales  clic  turpi  liimuin 
efl.ncq;  edendam  ne tp  ferendam  mentam  dixere; quando  lixc  fcmcl  lata  duitma  du 
rat  2tatc:uc!ccrte  indicantes,  turpe  clie  belli  tempore  dclicijs  induigered  lac  enim 
&lin  condimentisSi  in  fuaucolcncia,cxqua  eiiam  «tfvocrfxoj  apud  Cirateos  l.hi  no/ 
men  ucndicauiquti  (olemus  ; quorum  ut tuif  parum  hominem  militarem  dccct.\’cl 
quod  ten  uin  retonnidcr,uc  periti  rerum  natu  rat  atlirmant.  Adde  quod  genet  acioni 
dicitur  aducrfarrjCui  tempore  belli  maxima  operam  dari  par  cft,ut  Inimain  generis 
lavftura.qu.iMars  rccbe  ab  Homero  appellatus, afferre  folcr,(a.  ciatun 

alioqui  ob  frigiditatem,  qua  damnata  cfl, imbelles  inllrciiuiq;  milites  ad  expeditio/ 
nem  red.iicrcduntur.Poftrcm»  opinionis  autor  eft  Ariftoteles,  caeteri  iaucnt  pno/ 
xtmae.  Bene  ualc. 

CALIVS  CAL.  COM.  T^o.  CAL.  NEF.  S. 

E R Q_v  I R I S a mequs  nam  caufa  antiquis  fiia ferit,  ut  arborum  lapi/ 
cntiiiimam  morum  , ftiiltillimain  terebuuhum  siixerint  - N-m  Itabco 
P quomodo  hoc  tibi  co.-nod ius  explicem,  quam  i i i um:j  iicib.i  adhiijve 

ro,quibusaftipu!acur  Tlicopliijftusr Morus  noiiifima  urbana: ligcr/ 
mmat, nec  nili  exacto  frigore, ob  id  dictafapicnniiimaai  biui.m.  l-icm 
alibi;  Syria  &1  terebinthum  habet,  mafeuia  fine  fruebueff,  Iccmin.mmi  duogciiei ; 
alteii  fructus  rubet,lentis  niagnitudine:aheii  pallidus.  Nihil  ergo  mii  um.cam  -ii  l'o 
rem  ftuham  iiocari,  in  qua  altero  tantum  tccmincuingcnus,  marcu/uin  /upeta;  A J 
liocacccdir,qubd  quom  radices  ualidasacrobu/t.is  admodum  /labcartmatencs  dc/ 
inde  lenta  el}>  cC  parum  refiffens;  Se'  quod  elt  prarter  aliarum  arborum  conliiaudi' 
nem,  a Itis  profiindistf  uuincribus  fit  fcccundior.  Quidam  aJiamoruampiitudincui 
& uaftitarcin  rcnilercrquod  non  piaect.  Bene  ualc. 

CiELIVS  CAL.  COM.  THO.  CAL.  NEP.  S- 

C R 1 B I S,  adolefccntesquofdam  RomanosconftantilTimj,magnisfp 
clamoribus  aSieruiiie  nuper  iicrficuluqucnd;i  iMarq  Aequicoli  mci, 

S is  cft.  Has  Marius  tales  tuiidebacpecbore  uocesmon  careic  l^-cdillima 
labe  folcccifmi.  Super  qua  r e iudiem  meum  exploras. figo  ucro  mi  'J'ho 
macharirtifne,non  minus  Maiianuhoc  caimcn  fyncciumpuioquciin 
Vergilianum  illud  ex  (cptimo  Acncidos, 

Qiicencmonftva  pif  paterentur  talia  Troes, 

Delati  in  porcus,  neu  littera  dira  fubirent, 

Neptunus  uentis  iinpieuit  ucla  fecundis.  Vale- 

CJELIVS  CAL.  eo.  THO.  CAL.  NEP.  S. 

O N eff  quod  dubites  S^Rifum  S<i  Impudentiam  Se  Paupertate  a iictc/ 
ribus  cultas.Nam  aucorem  Rifus  habes  Pluiarchu , qui  ici  ibit  Ly  cur/ 

, N gum  no  ita  ieueiuiuilic, ut  putatur  uulgb,ccu  qiiiRiliis  fimiilachrum 

erexerit 
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crexcnt.putaliatcnfmillcnTuinlaboi  IS  S^modcfliufAiscoiiduncntiim.  Scimus  5C 
ijos,  liomanos  Hilaria  i ifit  Si  iocisccIcbraUc. Quin  & dc  (cliiuitarc  l ibis  iiabcs  no 
pauca  apud  Apulciuin  in  Afino.Ccrrc  inter  comires  1’acclii  pocte  iviiuni  anniimc 
ranr.  lic  Homerus  Venerem  Icilicct  rifus  ftudioiain  appeJ/at.  ex  tefiimo 

nio  aucDiogcniantTlieophraftusinLcgibusprodidit,  apud  Arheniefes  aras  hnf/ 
fc  Contumclif  &:  ImpudetixcSfecraras.  Arrianus  uero  a Gadircis  Paupertate  aup 
Artem  cultas  feripiit:  Iiac  quod  uitani  alat,  ut  eft  in  prouerbio:  illam  quod  ad  arte* 
comminiTccndas  induftrios  ac  fngeniofos  homines  reddat.  Vale. 

CiELIVS  CAL.  eo.  THO.  CAL.  NEP.  S. 

LL  A uclinta<5laefcgetis per  fummauolarcc 
Gramina,  nec  curfu  teneras  l^filTet  ariflas. 

I Vel  mare  per  medium  flucflufufpenfa  tumenti 

Ferret  iter, medias  nec  tingeret  tequorc  plantas. 

Dixeram  tibi  (id  quodcxcidi{refcn'bis)Vergiliumquatuor  hisuerli/' 
bus,qui  in  fine  fepiimi  Aencidos  pofiti  fune,  ad  Iphiclum  &C  Orione  allufille : quo' 
runi  alteri  datum,  ut  perfummas  ariftas  italeuiter  excurreret,  ut  ne  fumma  quidem 
ariftarumfaftigia  deturbaret : Orioni  uero,  que  ex  Euryale  Minois  filia  Neptunus 
fiiftuliCjpaterindulfitjUtfufpenlis  ucftfgiisira  fluctus  inambularegutneq;  fummos 
pedes  allueret.  Vtriufif  opinionis  apud  Grxeosautor  Hefiodus:  apud  nos  prioris 
Hyginus,  Bene  uale  SC  mei  memineris. 

CJ£I,IVS  CAL.  CO.  THO.  CAL.  NEP.  S. 
ATECHVMENOS(  nam  tehocuellefcirefignificas  ) uoxcfl  plane 
Chriftiana , urpote  qua  ethnici  feripeores  abftinuerint  • ucif  ea  Paulus 
C aliquotIociSjUCincpiftolaadRomanos,  J}eeip^'oyr«  nitrum 

■rt’ Probas  fubliiniainftitutus  alege.  Eafignificat  in^ 
firuciumeruditum(^,50dquidem  non  de  fcripto,fcd  uoce  tantu.Qiii 
mos  Si  hodie  feruatur,quom  fidei  candidari,  maiores  praefertim  natu,  nondfi  aqua 
facri  fontis  perfitfi  funt . Docentur  enim  dC  erudiuntur,  ita  ut  memoria,  non  com.- 
mentario  cocipiantac  teneant  ea  qus  tradunrur.Tuncenim  plane  ap 

pellantur,atcp  ita  folet  piorum  coetus  pro  Catechumenis,fcilicetadfidem  migranti/ 
bus  preces  ettunderc. Dicata  uero  eft  i»  -n?  quod  eft  uerbis  coram  erudire 

acinftituere.  eniinfonus,Si«^ej/  fonaredicitur.Seruabant  etia  hunc  more  He 
bratijUt  facras  inftitutiones  per  manus  traderent , nequaquam  eas  literis  commen- 
dantes. Quare  Cabala  fccrctiorilla  difciplmauocirataeft,quaprimus  Efdras  inferi 
ptum  redegifle  dicitur . Sic  Pythagoras  uoce  tenus  fuos  erudiebat  auditores . adde 
quod  quibus  hxc  erudiendi  Catechumenos  prouinciademandabatur,  Catechiftte 
nuncupati  funt, quales  Dionyfius  fufceptoresdicic:quorum  uicem  nunefermeim- 
pient,qui  ■7r^s-nt/</leop  fl7TTcAi')yiyi(nac,  id  eftadaquamregenerationis,  proijs,qui 
peJluuntur,lponfionem  fubeunt.  Vale, 

CJELIVS  CAL.  CO.  THO.  CAL.  NEP.  S. 

N cubi,  quos  telTeras  appellamus , oflei  eburneiue fuerint  antiquitas 
ti,  ut  funt  arati  noftrx,  a me  perquififti  mi  Nepos  chariflime.  In  qua 
A percuneflarione  licet  compertum  habeam,  me  multoi  u ceftimontjs  uti 
polTe, ero  tantum  uno  contentus,quo  ofleosfuilTe  facile  intelligcs.  In- 
ter Aenigmata  enim  antiquis  agitata,  illud  eft  maxime'  uulgatumuel 
apud  Diomedemruidi  carnem  humanam  in  campo  ligneo  olTibus  ludentem, ubi  e/ 
tat  mare  cocrerum.  Quo  figniflcabatiirTeiTcrarius  lufor  in  alueolum  cubos  iaciest 
quo  loco  falinu  aftabat. Quod  uero  tu  erudire  obijeis  mihi  PiiniuinX  v i.allcren 
tem  exgenifta  tefleras  confici  confueuilTe,  nolim  tefteraseo  loco  pro  cubis  accis 
perc,fed  uirgulis  ac  fymbolis  ligneis,  quibus  imperatores  liberaliicr  populum  acci- 
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liicntcs  i'n  coj^tarijs  tiii  folch.lt,  qiiom  ni  ijs  nnnorau't  qiix  inunon  fbrt^trrnf  Ncc 
ciiim  piiraro  oleum,  uinu,(ricicu,.ilcili.i.  Se  kI  ^eiiii.s  ali.i  la  iiiiU’tts  i.K'l.u.i:aaai  c.ii  Ci 
rcrumaxaua pars dcpcrij liet.  itcriT  proitc yfqjc  populo  (onuin>ccilcias  antpiioiaf. 
Ita  pnuatim  fubimic  a pronus  SC  dinbitoribu.s,c]u;r  la  ijs  cr.u  aaprcll.),  accipa-bar: 
«jua  ia  re  peculiariter  genifla  utcbaf,ucl  ob  exilitate,  ucl  ob  Iu  initate  niaicii.e.\'ale. 
CALIVS  CAL.  eo.  THO.  CAL.  NEP-  S. 

L I N I A N A ticrba  qiiara  mcprafitari  iii.s,  in  x v 1 1.  Natiirabs  lano/- 
rix  feripea  fiint.PIcriq;  id  demam  caaciir.itt  plaga  dcputatiraciiniinis 
p meridie  fpcdt et, ignari  li (luris  nimi)  tiapcu  is  oppoiii-Id  quidem  la  lio^ 
ram  diei  quintani  iiel  odiaua  /jiertarc  ai.iluenin  . (^uom  (impliciter 
abft]! adice7ione  lioras  dicimus , rcquinoc^iales  parcsq:intc!ljgimus. 
Quod  fi  hibernas  aut  eftiuas  addidcriimts,hrcuiorcs  prodit  Jtiorcsue  iiuelligenais, 
quas  tcueocitf  Grcci,nos  dicere  polTunuis  tcporarias.lta  cniai  perpetuo  antiqui  ai 
X 1 1. horas  noclcsdicsqidiuifcrc.parcs  numero, no  pares  quaniirarc,  ut  in  annota 
tionibus  plenius  oftcndimus.lias  ex  curfu  folis  mutabant  ac  met iebaiuur.Quom  er 
go  fo!  ad  mediu  axem  pcrucncrar,  accenius  Confulis  Romx  inter  roilra  Si  grxeo^ 
ftafmobferuans  meridiem  pronuntiabat , quo  tempore  fexta  liora  diei  cenfebatur. 
Ad  hunc  ergo  profpcctum  Plinius  non  probat  deputati  cacitminis  plagam  fpctfia^ 
re, propter  uim  ardeniitrimi  caloris, qui  fcilTuras  afferre  (olet:  fcd  ucl  paulo  citra  ucl 
aliquato  ultra  meridiem. hoc  enim  cft  in  horam  dici  qurnram  ucl  odtauam.quarum 
illaexdimcnfione  Vicruuiana  Leuconotum, hxc  Libanomm  Ipcclat.  \'ale. 

Cff.  LIVS  CAL.  eo-  THO.  CAL.  NEP.  S. 

J e E T quod  quxris, ex  libello  quem  dcucicrum  ludis  confrripfi.pcte 
re  poffis,  no  lame  diutius  tuum  uotum  morabor.  Scito  iia.];  Hicrome 
L niaapud  Grxeos  ludum  fiiillc  , in  quo  uir  nudoglabroq-  capite  anett 
(ut  ille  ait)  rcciprocicorno  occurfabar : fxpiusq:  eadem  die  ad  conrtri/' 
ra  ferccipicbanuc  obarmaret  loricai  etqt  caput  ieruenti  pice . Quod  (7 
minime  arieti  cciriiret,6t  firmiter  arictalTct,  certo  prxmio  donabatur- Hinc  ludiertJ 
illud  natQ  puto,  in  quo  hodie  autoratiquid.ifolet  glabello  capite  in  xluru  alligatum 
quidem, fcd  dentibus  unguibusq»  rxuietcm,oblu<rtari:quos  deinde,  quom  xlurum 
allifcrint,pcr  iocum  slurarios  equites  appellamus.  Bene  ualc. 

CJELIVS  CAL.  eo.  THO.  CAL.  NEP.  S. 

E RB  A funt  Ciceronis  in  Sextiana,  Ex  te  igitur  Scaure  potiiTimu  quar/ 
ro,qui  ludos  apparatiffimosmagnificentillimos^  iecirti.Ilic  ipfcmaxi 
V mus  ludius  no  (olit  fpeclacor , fcd  ador  K acroama,  qui  omnia  fororis 
embolia  nouit,  qui  in  ccetu  mulierii  pro  pfaltria  adducit.  Quxris  quid 
fibi  uelit  Cicero, quom  Clodium  acTtorcm  dd  acroama  uocai:  qux  item 
fint  fororis  embolia.  Noffitu  quidem  conftuprationes  illas  Clodia  nas.  Si  ceremont 
as  Bonxdex  pollutas . Nihil  enim  uulgatius.  Ac  Cicero  ob  eas  Clodium  non  IpC' 
tftatorem  modo,  ueiuatftore  etiam  & acroama , id  cft  mimuhiffrioncmqt  appellar, 
utpoie  qui  ueftes  muliebres  di  mimicasinducrer.&lpropraltriaa.lduccrt.  i”  .Acroa^ 
maentm  uel  imotufieit/  acroma , licet  auditione  fignificcc,  unde  libri  Anllot.in 
quibus fecretiorphilofophia  claudebat,a>tfiiart^«^>(si  dicTd  fuiit.bC  Antifilienes  (um 
mu  acroma  laude  uocauit:  rameSf  pro  ipfis  qui  audiunt  infpecftanturqtaccip  f,  iiy 
cut  opera  non  proatftu  fed  &ipro  qs  qui  acftum  exercent  accipi  folct.  Iit  Atliearu.? 
feribit,  M . Antonium  cum  Acromatibus,  id  eft  mimis  ludijsi^  collulille . Sic  Akv 
xander  Imperator  nanos,  nanas,morfones,  uocalcs  exoletos, Pantomimos  Si  om/ 
ntaacromata  populo  donalTc  fcribiiur . Embolia  autem  fororis,  comenta  Veneris 
8C  argumeta  libidinis  inrcIligir.Sicut  Cyrene grsecis  appellata  cft, 

quod  imagines  SC  machinas  portentofx  uoluptatis  a nouem  ad  X i j . produxerit. 

Alioqui 
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Alloqtn'  obfcitna  potcfl:  cllc  ulliifio:  qtioil  ttx€o\a,  rofira  nauium.  cxfrcmam  ucro 
Iicllici  arictts  pai  ccni,  i/ifoAii/;  S<  clauiciilam  formandis  axibus  accv'niodataiii, 
foAiuj/  gr.xci  dicimtjlicct  embolium  proprie  incentione  K aeucam  animi  conietT:io' 
ncm,commcntationcm('pdicctcpoinmiis,  hsTei  t/xSixJAiiJ.  unde  dies  t/x.So?iiiicu.pty 
intcrie<fl:i2t  intercalares dieffi  ftinc-bincCiccro  ad  Atticum, Embolium  noiuim  co^ 
giro.Qiiida  in  Sextiana  no  embolia,  fcd  ccbolia  legfit . Nam  iic  Chaeci  medicamen 
tadiefie, quibus  fiunt  abortus  SC  eliduntur  fcetus.  Vnde  apud  Plinium,  uimrm  Ufo 
quod  eo  fcilicct  parcus  eijciancur.quorum  opinionem  mulco  argutiorequam 
ueriorem  puto.  Vale. 

CALIVS  CAL.  eo.'  THO.'  CAL.  NEP.  S. 
ATiONEMamc  oTTfiKiiJ,  id  eft,  pcrfpecliua  de  lumine  fencflrarunt 
pcrquififti,  quae  a Ciceroncinfecundo  Epiftolarum  ad  Atticum  pofi- 
R la  eft.  Cuius  uerbafunr,  Pcneftraruanguftias  quod  reprehendis,  fcito 
te  itv§3  ■TTtui/t&ca/  reprehendere.  Nam  quom  ego  idem  iftuc  dicere,  Cy/ 
rus  aiebat,  ucridiorum  latis  luminibus  non  tam  cfTefua^ 

acis,  etenim  'igtuiMi  e-^n  «.  H.  y.  kktIvSIxJI  J'.  s.  uidesenimese 

lera.NamR  uidercmuSjUaldelaborarent  in anguftfis. 

Nunc  fit  lepide  illa  tKyyms.  Qui  pariter  TKsc-^iKiim^TKtcpvmicdcyvaii^ct!  pertratfra 
runc,affirm.ic,uimcuiurcp  fenluseoualentiorcmeffe,  quo  colletfirior  ftctatcj  iccirco 
fcorpioaarij,ftatuarij,pictorcs  dC  archiceiftiuno  locooculufiftunttaquo  deinde  ra 
dij  deduefirur . Et  profecw  uidemus  natura  media  oculoru  cornea  fenefiralfe  pupil 
la,  cuius  angufticno  linunt  uagari  incerta  aciem,  SCuelut  canali  dirigunt.  V'nam  er 
goliteram  Cicero  merito  allignat  T-Jad-i,  id  eft  perrpcctui.utirur  enim  liceris  more 
geometrico  in  re  defcnbeda.  Nam  5C  Ai  iftoteles  in  prioribus  Analy  ticis  probatio/ 
nes  huiufmodiccrciorespucat,  quod  a forma  fciiicec,  non  a maceria  proficifeantur. 
Diducicdcindeinparcesgeminas  «w  «xTii-a:?,  id  eft  radios,  <A.  jy  t.  qui  •ro 
id  eft  rem  fubieiftamuiruihinc8Chinc,hoceft  jJ.  y.  ampleclatur-Ex  quibus  fubfe/ 
quicur partem  unde  uifus  £C  obtutus  nofter progreditur,  anguftam  potiusac  redu/ 
(itam  quam  UtaK  profufam  elTe  debere . hac  enim  ratio  eft,  cma  Cyrus  architecftus 
ufus  elt,  defendens  feneftrarum  anguftias,quas  fecerac.Nam  llc  oculi  rcc"ta  tantum 
uiderenc.qux  e regione  obuiafunt. hoc  enim  eft,  quod  ait,  ?j?7  «(/loiAoii;  id 

eft,fimu!achroru  occurfus.  Imagines  enim  8C  fpectra  rerum  uifiliura  quae  oculis  in/ 
hfrenr,  nuncupat.  In  quibus  illud  mirum , quod  magnarum  adeo  molium 

imagines  a tam  parua  reddantur  pupilla. Et  furtim  Cicero  opinione  Epicuri  taxat, 
cuius  fect.uor  fuit  Atticus,  exiftimantis  effluere  femper  ex  omnibus  corporibus  fi/ 
mulachra  quaedam  corporum  ipforumjcaqifefe  in  oculos  inferreiatcj  ita  fieri  uiden 
difenfum.Hgcicat^  eft  wfv  ■7ixo.<A&a,  id  eft  Cyri  architeifti  eruditio,  qua  probauicue 
ridiorum  TKsJiaifetiT^s,  id  eft  cranrparemias,anguftis  quam  latis  luminibus  fuauio/ 
res.Ec  furtim  ad  Pxdiam  Cyri  alludit, quam  fcripfit  Xenophon,  abfolutiffimiprin 
cipis  imaginem  uolens  exprimere,  quam  nemo  fine  infernis  periculo  reprehende/ 
re  audeat.  Bene  ualc. 

CJEL.1VS  CAL.  CO.  THO.  CAL.  NEP.  S. 

T A eft  mi  fili , nec  tua  ifthsc  fufpicio  te  fallit . Nec  enim  a mure  Mu/ 
rineus  fcd  murinus  deflcclitur,uccarme  illud  Martialis,  Campis  diues 
I Apollo  Murineisiminime  ad  Smintheum  ilium  HomericO,  2C  mures 
populatores  frugum  referendum  fit, quod  dubio  procul  ad  Gryneum 
rclerrf  oportet,  cit  enimautore  Sccphano  7rv?i.iy_vioiJiJ.veiycu(ee,  5 
Hgaiijoj/  a'7TvXKiav@',vc^i  lixvTso^  yxaf  Ti^Au-nA»?  A<iV»ta  eo  ijnaTttt.  Gry 

nce, inquit,  eft  oppidulum  Myrinsoru,  ubiK  facruSC  oraculum  uetuftiirimuApol 
linis.QuinSC  templo  prsdiucs  ex  albo  lapide , in  quo  deus  multa  religionecolicur. 
Ds  Myrina  ucro  ciuitate  Aeolie,  a qua  Myrinsi  campi  admoduopuieti  ditftiiunr, 
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pr.Tfcr  alios  nominatim  meminit  idem  Stcj'Iianu.s  & Strabo.  \’alc. 

CALIVS  CAL.  eo.  TIIO.  CAL.  NEP.  S. 

V I tcnobilem  gcncrofumcpdixit,  indignu.<;  omnino  cft,  qiii  (niiu,^  er/ 
go  malcaudiatiquom  non  modo  ce  dignis  laiidilni.s  lioncR.int.iici  tim 
ncef  in  figura  illam  incidci  it,  qua  e ji  cci  «mdiotwS  appcll.tnt.  DillcruC 
enim  plane,  non  longo  licet  intcriiallo,  gcncroius  54  nobilis ; quando 
alii  nobilem  uirtutc  ac  receptis  moribu.s,  gcncrolum  ucro  maioru  ima 
ginibus  cenfent, quorum  utruq;  Ariftotcles  multo  iccus  diilinxit. 

tsj  -n  -nti-H  t*  Nobile  quidem 

cft>inquir,quod  ex  bono  prodijt  genere, gcncroiiim  quod  u lua  natura  nondegene 
rauit.  Gencrofus  itacp  fc  nititur,  nobili.s  aliilde  pcndci;ut  is  proprie  nobilis  fit,  que 
Tudcuulgus  hoc  tempore  gentilem  non  adcofortaflc  inerudite  appellat,  nixerunt 
enim  antiqui  gcntilcs,f!lurcconfultis  credimus,  cos  qui  inter  fc  eodem  nomiiTcdicc 
bantur,ab  ingenuis  oriundi, quorum  maiorum  nemo  feruirutem  fcruicrit  :ncq-.  quis 
capite  diminutus  fucrir.Horumfiquidcm  ucre  gentilitas  cfi,  quom  neq;  Icruoruin, 
nctpbbertinorum  gentilitas  ulla  dici  polfic.  De  qua  re  commodius  in  libello  in  quo 
(eminaria  linguae  uernacul®  cxplorauimus.  Bene  uale. 

CiELIVS  CAL.  eo.  THO.  CAL.  NEP.  S. 

ERS  JE  P E tibi  coram  tcftatus  fum  fententia  meam, quam  nunequofp 
pcrliieraspoftquam  ita  etflagiras , tcftarinon  pigebit,  me  minime  uul 
P gategrammaricoru  opinioni  accedcrc:qui  ucrbaquxdam  perfonis 

numeris  quafi  capite  diminuta  exifiimant.  quoties  aliorum  uerborum 
infinita  a trontefortiuniur.  fallit  cos  fciliccr  teftimatio,qudd  nunquam 
ea  in  multitudinis  numero  deprehendantur,  quom  infinito  adhxfcrint : quod  non 
uerborum  culpa  nec  imminutione,  fcd  infinitorilccrta  ratione  contingit, quibus  iti 
numero  tantum  unitatis  cofuetudo  uritur : quorum  deinde  proportione  uerba  ipfa 
fequi  necelTc  eft.Necp  illud  uerum  puto, Refert  51  Jntcrcftjcx  re  nomine  coalcfccrc. 
Neq;  pronomina  illa, mea, tua, fua,nor£ra,  51  cetera  id  gcnus,iudiaqdc  alteri  rcdlo, 
alteri  uero,  latino  cafu  conflare:  atq;  ita  dici,  mea  refert, mea  interelt, quafi  mea  res 
fert, 84  in  re  mea  eft.Quae  omnino  multo  argutius  quam  uerius  mihi  indentur  exeo 
gitata,ut  uerum  intelligamus  quod  Grsecidiciir,  niultoe/ 

nimfimplkius  ac  uerius  eft,  a re  illud,  hoc  ab  inter,  prjcpofuiombuscoaluiflerut  ea 
fus  fit  utrobiq:  accufatiuus,  £4  quidem  amplioris  numen  51  certq  generis : 51  quom 
dixerimus,  mea  refert  ocium , mea  interelt  folitudo  : intelligamus  ocium  51  folitu/ 
dinem  referre  £4  efic  inter  mea , id  eft  ad  res  meas  pertinere;  ficm  quom  dicimus, 
Maronis  refert  aut  intereft  diligentia : intclligimusdiligcntiarcfcrrcarq-ene  inter 
ea  quae  Maroni  coucniunt.Ccuabfoiutc  interdum  dicimus, meum  eft, Maronis  eft 
omnibus  prodefie,  id  eft  mcu  51  Maronis  munus  eft  omnibus  prodefie.  Sic  itidem 
latine  dicimus,  mea  Cselq  refert  uel  intereft  amicis  gratulari.  Nam  ex  eadem  ratio/ 
ned/cfmus,Rcfert  auteft  inter  res  meas  Csclif  amicis  gratulari.  Mei  enim  Caclij  res 
nondicitur  fine  Ultio. Q.u6d  fi  refert  84  intereft,  ex  re  nomine  copofitum  forer, ucr/ 
bailla  CiceronisinQuintiana  non  carerent  fufpitionebarbartfiiiiiNegatfe  alia  ra.. 
tione  fadlurum  quod  promififletjnon  plus  fua  referre  quam  fi  quom  aucTiionc  ucn/ 
dercr, domini  iulfu  quippiam  promifillet-Non  enim  fua,  fed  fiiahicrat  feribendum. 
Nifi  eo  in  infinito  fortaneijdemgramatici  res  ctiacafu  redlo  feruari  polTc  contende 
rent:quod  abfurda  fit, res  ipfa  84  ratio  latinitatis  uel  me  tacente  oftendut.  V’alc. 
CiELlVS  CAL-  eo.  THO.  CAL.  NEP.  S. 

E T 1 sa  mequid  ribiuelitCicero,quom  ad  Atcicu  fcribc-sin  quinto 0/ 
r piftolarufcribir,Bibufuin  Amano  cccpifie  laureola  in  muft.iccoquK/ 
rcrc.Sciesid  mi  fili  non  fme  falc  dC  cauilio  a Cicerone  dic^ium-fiebant 


cu»u 
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enim  miiflacci.Utmoptiniccx  Catone nofii,  farinc  filigmcxmodfo  irno,mufloc5 
IjKifo.  Ciiiamium  inlupcrSC  cinnmum  S<  adipis  pondo  duo,  carci4j  libram  adde^ 
bant.K  <jiiod  de  uirga  lauri  deraferant  immifccbanttScT  qiiom  detrixcianr,la(ii  f lo^' 
iiafiiblkriicbat.Qua  dccaiifa  etiam  fcimus  a Pompeio  Lenco  laurii  Cyprum  mu/ 
ftacen  appellata . t^uom  quis  ergoiam  abfumpto  muftacco  ferius  aduenider.quod 
de  Pinarijsin  facro  Herculis  traditu  eft,  quo  tepore  iam  niiiil  erat  reliqui  pryteriau 
rum  qua:  muftacco  rubfternebatur ; facete  2C  <TKi>itt^ct2LK£i  dicebatur  ille  in  mufta/ 
ccolaurumqua:rere,utpotecuipr*ter  fedimcntuniliiirupcfcflct.Quom  itac^  deui 
eSis  profligatisqia  Cicerone  incolis  Amani  montis,  fempiternis  lioftibus  p.  R.  Bi/ 
bullis  fupcrucnifler,  ut  dicitur,  «jt-TBjrip  ^ loj aliquid  glorix  inde  aucupas : falfc 
nec  line  ftomachofcribic  Cicero,  eum  in  muftaceo  laureolam  quaerere. acute  ad/ 
modum  ac  eleganter  laureolae  nomine  ufuseft,  quae  non  laurum  tantum,  uerumS^ 
uicftoriam  etiam  fignificat.  Bene  uale. 

CJELIVS  CAL.  eo.  THO.  CAL.  NEP,  S. 

V o oBononixuiderisFrancilcum  GalliarO  regem  faliua  tantum  pol 
lice  in  dccuftem  allita  ftrumis  mederi, id  quod  gentilicium  2e  peculiare 
Gallori!  regibus  praedicanilnon  eft  quod  mireris,  aut  ulla  te  rapiat  fu/ 
pcrfticio-  Nam  & faliux  humanae,  ieiunae  praefercim,ad  multas  maxi/ 
mas4  aegritudines  remedium  ineft : ceu  quae  non  uenenis  modo  me/ 
de3tur,fedfiinos  ferpcntisinrpuacur,itacfFeruefcit,ut  ferpence  difrumpi  oporteat. 
Memoriae  proditu  eft,  V'cipafianum  imperatore  Ro  caco  homini  uifum  rcftituilTe, 
quom  faliuam  ocutoru  membranis  infudiirec.Quod  ut  a uicftore  principe  exorarer, 
per  fomnu  Serapis  admonuerat . Sed  Pyrrhu  regem  Epirotaru  ferut  ingenita 
admirabili  ui  preftitiffe-Is  enim  quom  rplenecicosprefn'irecdextropede,morbusde 
cedebat.crat  eo  in  pede  pollexdiuina  illa  facultate  praepotes, cj^ui  poft  regis  obicum, 
ncepigni  abfumptus  cft,necp  aecacecontabuic-Atquifucranca  rege  faluieconfecu/ 
ti,  candidum  galli5,8C  nihil  prscerea,ingraticudinis  teftimonia  reponebant, ut  Ae/ 
fculapio  totius  medicinae  autori  rite  facrum  perfolueretur.  V ale. 

CiELlVS  CAL.  CO.  THO.  CAL.  NEP.  S. 

J T T O ad  te  quem  petiffti  a mefeu  fpecimefeuguftummauisappcl/ 
lare  eius  hbri,  quem  fuper  re  curuli  nuper  condidi.  Is  eft  appellationes 
M SCuocabuIa,  quibus  ueceres  currusnuncupabat:carri,carrucc,currus, 
curricula,  pUuftra,ploftra,pIoftell3,  pilenta,  baftarn3e,uehicula,cifia,o/ 
chemara,  petorita,  conbennx,  p!amoracum,apene,  calpe,  binoris,bi/ 
gat,tnge,  quadrigx,  hamaxa,  arcera,  thenfa,  fercula,  carpenca,rheda,epirhediu,pam 
piilum,coumus,ferpcraftru,ftaticulu,  iumentum.uedtabulu.  Qiie  omnia  quomodo 
ftruancur,qua  effingatur  materia  uelforma,qugtiIorfS  partes,  quo  in  ufu  haberent, 
cetera  idgenuSjCxipfo  fonte, id  eft  a libello  ipfocomodius  petes.  Quando  aliud 
eft  propinare,  aliud  omne  feriam  relinereialiud  redfa, aliud  fportulam  dare.  Vale. 
CJELIVS  CAL.  CO.  THO.  CAL.  NEP.  S. 
vos  Cicero  nunc  dcceprimos>nunc  legatos  appellat  in  oratione  pro 
Rofeio  Amerino.  Ait  enim  : Decurionum  decretu  ftatim  fit, ut  decem 
primiproficifeatur  adL.Syllam.SCmox,  quomT.Rofcius  Capito  qui 
in  dece  legatis  erat, adpromiccerct.Eos  putamus  fuilTe,quos  principes 
feu  capita  decurionum  appellanc.Scis  autem  decuriones  eos  appellari 
In  municipiis, qui  RomtE  fenatores  dicuntur . quidam  eofdcm  putant,  qui  dC  man/ 
cipes,  conductores  fcilicecredemptoresip  uetfiigalifi,  qui  in  audfione  fublata  manu 
fe  uidiores  figniflcabanc.quos  principespublicanorum  nuncupat  Pedianus.  Certe 
graeci  id  eft  decemprimos  appeliantrad  quos  publicoru  tributorumi^ 

exatftio  pertinebat,  &C  pro  uecfigalibusdeluntftis  detrimenta  reipublice  farciebant, 

a 4 quotum 


S EPTSTOLICAnVM 

quorum  munus  ciiani  luicconfulii  uuriraiit.Sod  dc  ijs  alij  [dma.No' 

bis  falis  cll  Ciceronis  locriattii^tUc.cipcrcuin^laiioni  tucbicuiter  rcipodillc.  Vale. 
CAiLIVS  CAL.  eo.  THO.  CAL.  NTP.  S. 

V AI  litcrarniihi  fimtfcnipcr  quam  s;raril) ima:,  fcd  iil  iiiipi  imis-, quem 
te  non  minus  doc'ti  ina:  quam  (apicnti.c  Hiidiolum  lii^iuhc  it,  ceu  ejuas 

T nuper  acccpi:quibus  me  confulis,  an  mulR-icm  quam  li.ilics  inter  ler^ 
uitiatuauernain  ac  domi  natain,fisie&l  pi  obiture  i ibi  pcilpcs^am,  fcd 
inuifuni  ac  omnibus  imadccaufa  odio  iiabit.'i,quud  piii  cs  pubes  que/ 
damprreter  mulierum  conructudine,ciicainlcriorcs  j;enas  Inuirct.qua:  lei‘'c.u  reptib 
lulet, retinere  debeas  an  depellere:  putant  aut  hoc  pleriq;  omiiiofum  SC  ma^no  cius 
malo  expiandum.  Cofulisucro  quidfupcr  ea  re  ucl  tam  rara  ucl  tam  inaufpicata  pu 
tem  tibi  faciundum ; quando  iiinc  te  mulieris  probitas,  hinc  uuh;ai  is  trahit  opinio. 
At  ego  qui  portetis  & aufpicijsomiicin  lidcm  funimouco,  5c'  prudenter  adeo  illa  a 
facroianaa  pietate  Chriftiana  cxplofa  cxibilataq;  cxirtimorSc  mores  habitumq;  ani 
in{,nec  qiiicquapra;tciea, metiri  (o!co,nihil  nbi  amplius  dixcrim.quam  taiuu  abc(/ 
fc  ut  huiufmodi  mulieres  antiquitas  damnauci  iqut  e tia  admirata  lit,£c  nonuhjuam 
pro  natibus  ac  Phccbadibus  acccptc  riiit.Tcftatur  hoc  Ariltotelcs  in  libro  Animali 
uui. Cuius  iictba  no  pigebit  adfcribcrc:  yjMu  o'V  rifciuvW  b^W 
y(Xi  yviflu?  ytvovm:,  civm  -nt  itsc-rxi^ljiiiz  si,  xscztz  txuV  iij>««r,  o ohxu  crv.u,C<uv{ij 

trvi^aoy  Qir.2  fic  ’1  hcodorus.Pili  in  mento  mulieris  non  prodeunt  nili 

interdum  pauci,  cum  menftriia  fiibftiEcriiqcC  ut  in  terra  Cana  mulieribus  laccrJoti 
buseucnirc  aiunt,  quoddiuinationis  lignu interpretamur. Cenare  tu  non  meis  qui^ 
dem,  fcd  fummiphilorophi  uctbis  admonitus  dilcc  populares  opiniones  alpeinari; 
&fnonqueuuigus,fedqua:  tu  te  ipfc  putas  optima  lectarc-  Bene  ualc. 

CiELIVS  CAL.  eo.  THO.  CAL.  .NEP.  ?. 

At  N I A illa  nomina, qu2  ad  me  fcripfirti,  r.  id  cft  caninam  litcramfii.' 
bene  quarto  ordine.  Nam  a ucrtooriginein  ti  alium  primogcni.i.f^iia' 
o re  pol  t hac  proifam  nonprofam  oratione  dicito : lieut  cC  ucilam  diciV 

miis.Prorfa  enim  ea  cft  quK  quantu  lubet  in  rectum  limite  extendi  po 
«cft,  quam  folutam&i  pedefi:  e appellant  nonnulli.  .Aruoriatquam  ucr 
ti  K ad  caput  reduci  necefle  cft,  quam  cqucftic  uel  carminalcm  uc!  camcn.ile , q;;i>- 
dainnunc  aniiquitaiis,nunc  cacoi:clicfcc“tarorcs  uocant . Iplicii.tuc teres  IVoil.tin 
deam  coluerunt, qua:  icdto  partui  pratiidebat:  Sicut  Poftuertam,  qua-  pi  xpoftci  ii, 
pnproperumiieaucrtebat,SCnc  Agrippx  nafceiecur,piouidcbat.  i-;r.iccniin  idue 
icribus  inaufpicatu.Sic  rurrus,prorfus,Uirfum;dcorfuiu,finiftiorfuin,leuorfum,c<l 
id  genus  fexeenta  a uorfus  deducta. Q^uin  Se  Rurfone  deum, qui  rerum  reparationi 
reftituendifcpuicibus  pnefcscraqappell.ibant.  De  quibus  omnibus  memini  ine  cev 
ram  uerba  tccilPc,  quom  tuiiulgatam  miihomniu  tere  opinioncobijccrcs;  quam  ti.* 
bi  tantifper  obferuand.T  duco, dum  cerra  ratioc  ucl  recepta  autoritate  nitatur.  Vaic* 
CALIVS  CAL.  eo.  THO.  CAL.  NEP.  S. 

V O D catuli  duo  ex  eo  genere  quos  iyvilrxs  Grcci  uocant,  tibi  nuper 
dono  dati  frequenti  fiiclu  ex  grandioris  canis  papillis  lac  cuocauc/ 

Ci,  rinr,  ita  ut  nunc  ille  non  fine  magna  omnium  admiiationc  matris  uice 
educationis  munere  perfungatur; minus  tibi  infolcns  ac  mirum  uidebi 
tur,ri  inteliexcriSjhircum  aliquando  icamulc'trariaimplcuilic,utcoloi' 
ftra  inde  conficerentur, quod  fidem  fC  opinione  ueteruni  adeo  excellit, ut  in  audeii 
tes  tentantesij  irrita  iC  minqua  fucceliiira  prouerhium  torqueretur , quali  hircum 
emulgeret, quod  grarct  ■jfayoy  iiii>\yiiJ  dicunt.Bt  Dcmonaclcs  phiiolbphus  quom 
fopluftas  duos  uidiftct  ita  fimul  conrcndemcs,ufab(urda  8^  ridicula  ai  ter  propone/ 
ret,altcr  liero  importuna  quedS  £C  «7t^o-dl«vuCc  rclpodcrei}None,inquicillc,uobis 

uideiuc 
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uidctirr,  In'c  liii  ciim  emulgere,  at  ille  cribrum  fubijccrc.  quod  tamen  fa(??um  &r  mc' 
moria  coftar,  AT  Ariftotcles  poftcritatt  tradidit. eius  uerba  iiinr, 

K^Aoit^^ot!  xj  "jW  aVflgaiTr*)  uSjf  »f  oS  -n  ■7r/?^vyivi-im  yaha,  ot^oisj  yivtnxj.  ^73 «f/. 

X-rrci  hs^^Xhiivui  aif  ae  5^*  tb  TB^raTOf/, 

iuj-n  -TmMy  o^j^dT/critvSf  "ogT  %XTBTa  ■^ayS^axmwr.^ai.vc  t ay-7B^.fl:a\« 

wrpJii'  7B( itura  iu?  trs^tei*  -varoAflrftfeMiaffJt/,  irra  kS^  y*  Asiitycii  aufiAy»  o Siof/touTiJT^uwtiAvia;, 
imxTxujj/  Maribus, inquit, magna  ex  parte  nec  befttjs  nec  Iiomini/' 

bus  gigniturlac,Fieritamepotcft,ut  aliquibus  interdum  gignatur- Nam  Sil  in  Lcm 
no  inlula  caper  ex  mammis,quas  geminas  iuxta  genitale  liabuit,  tantu  lactis  emub 
gebatur,  ut  colofira  inde  conficerent:  quod  idem  etiam  proli  inafcultc  capri  illius  e/ 
iienifle  accepimus. fed  btec  oftentis  annumeranda  potius  ducunt.Nam  & Lemnio 
illi  pecoris  domino  confulenti deus  amplius  incrementu  peculii  futurum  refpon.* 
dit.  Quare  te  mi  fili  non  modo  minus  mirari  oportet,  uerum  Sd  fi'  qua  in  augurio  fi' 
desjlxrunianimum  Sdbonam  fpeminduerCjCeu  tibi  feliciter  &1  ex  animo  fucceilu^ 
ralituenatio.  Beneuale. 

CJELIVS  CAL.  CO.  THO.  CAL.  NEP.  S. 

E R B V M hoc  aitjCu/us  imperatiuu,  ai  Plautus  enuntiauit,  non  omniV 
no  fimplicitcr  dicere  fignincat, fed  proprie  de  oratione  affirmatiuadL 
V citur. Quare  Cicero  in  Topicis  rcripfic,alias  elTe  enuntiatioes  ieu  pro/ 
loquia  aientia, alia  negantia. Quas  Diaiccftici  xstracf  kW? 
id  eft  affirmationes  Sd  negationes  appellant,  norumefi  Tercntianiiib 
Iud:ait  aio, negat  nego.quin  Sd  Cicero  in  Officijs,  Diogenes,  inquit, ait,  Antipater 
negat, cui  potius  aflentior.Non  ibo  inficias,quin  aliter  ufurpatum  inueniatur.  Sed 
hocpropriuelf,  inquam  rem  tu  tibi,  fi  accurate  legeris, plura  exepia  colliges.  Vale^ 
CJELIVS  CAL.  CO.  THO.  CAL.  NEP.  S. 

V O D tardius  quamaut  ego  uellem,  aut  tu  optabas, liceris  tuisrefpon/ 
deam,nemecenatore  uel  cui  parum  memore  putato. Nam  utruncp  eri 
Q_  men  tantum  a me  abeft,ut  nihil  poiritabelle  longius. Te  enim  no  ani/ 
mo  modOjUerum  ipfis  plane' oculis  gero, fed  huiusmor*  culpa  omnis 
incabeilarfis  fuit,  quicceli inclementiaSd  aquaru reft agnatione impe/ 
diti  fero  ad  me  peruenerut:  5d  uix  demum  poftdecimudiem  tuas  milii  optatilTimas 
literas  reddideiucQuod  uero  a me  petis, de  filent  i fitienticp  2d  caua  luna.quxJocu/ 
tiones  Catoni  Sd  Plinio  nofiro  frequentes  funt,fcito  tibi  paru  mea  opera  opus  elTe, 
quom  ex  iribus  duo  priora  Plinius  ipfe  interpretetur.  AI teru  fex todecimo  libro. Di 
em  enim, ait, coitus  lung, ab  alrisfilentislunx,ab  alijs  interluniuappellari.  Alterum 
libro  dccimofcptimoioieaSjinquitj&d  ficos  per  uer  tantum  infere  fi  tiente  Iuna,fcili/ 
cetficca.  Sic  enim  Catonis  uerba  enarrat. Siccam  uero  luna  inteilige  uel  quom  him 
bres  non  funttuel  quom  luna  infignis  minime'  pluuialibus  Zodiaci  obuerlatur.Na 
ex  fis  alia  humeifta,  alia  ftcciora  exiftimari,Sd  Manlius  5d  Mathematici  docent.  De 
Caua  aute  luna  meminit  idem  Plinius  in  ocffauo.Muiianus,inquit,luna  caua  tradit 
triffes  efie,  quibus  in  fimiarugenere  cauda  fit . Egocauam  interpretor  imperfedfa, 
qualis  eft quom  uel  ajsia/xvjT©'  eft,necdum  ad  plenilunium  intcrluniumfie 

peruenir.  nam  8d  ueteres  cauos  menfes  dixerut,  qui  pari  dierum  numero  conftai  ct: 
ceu  quibus  imparis  numeri  uel  perfecfiio  uel  ruperfticiodceflec.  Bene  uale. 
CjELIVS  CAL.  CO.  THO.  CAL.  NEP.  S. 

1 R I B I T OR  ( V H,fuperquo  fencentiameam  exquiris,locusfuitRo/ 
m*  celebris,ab  Agrippa  conditus,ab  Augufto  publica  tus,  ad  cofdcin 
D fere  ufus  ad  quos  J^yitneioy  gr*ci  parabat.  In  eo  enim  publica  pccu/ 
nia  diribebatur,  id  efi  diuidebatmilitibustunde  nomen  inucnit  .Nam 
Sd  pecuniarum  dimfores  a Cicerone  Sdalfis  diribitores  diefti  funr.  Fuit 

idxdifi. 
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id  ccdtficnrm  admiratione  dignum,  uiiot.ltiini  tccTo  tolpkiiiini;  qirod  nionivirm^ 
jiorCjiit  fpfc  in  L V .lihto  icfiaiur , diniiiim  inlr luitur  , nrc  piopici  iii.v.MiiiiKiiiit'  ni/ 
fiaurari  potuit. Certe  Pliii.  tn  X v i .trabe  Ccl»  i'i  at  pc*.iijm  iciuii,le(i|uipcd  i!i  < rallt 
tudinCjin  porticib.  fcptoiii  k M.Agripparclia.i,quedinl>in>iio  lupci  lucui-  Vale. 

CALIVS  CAL.  eo.  THO.  C A I. . Nf;!'.  S. 

T tu  etiam  inter  uoluptates  agreOe,';  lircras  cunus:  lamfi  tibi  ocii  fir^ 
pereft  ut  ad  me  fcribas,rogcr  j;  per  li(cias,ribi  uinc.iru  Ipctic.'-  .antiquis 
A confactas, &r qua:  ad  eam  rem  uocc.s  pci  iincnt,expliee.quod  i.icio , bi 
quidelubcns,  fed  mulco  foriitan  brcuius  qii.im  lu  ip(e  uelles  ; ni  quod 
tua:  liter*  me  occupatum  onenderimr.&;'  nibil  minus  quam  umeas  ea 
rantcm;tum  quod  libri  a mcabfunt , 5»1  tabellarius  qui  cpiltoLim  aitulit,  quo  appu- 
lit momento,  eodem  abitionem  parat. bic  itaq:  rem  luibcto.  Vincas  tjiiinq:  mo 
dis  difponi  docuit  poft  Columellam  Plinius. aut  enim  nites  fpai  (is  per  icrram  palmi 
tibus  impune  fcrpiinr.ucl  per  fc  nullius  ope  fulte  fiant  ci  cci a:;aut  adminiculo  quod 
alij  pedamentum, alij  ridicam, ab)  rA2i  unde  cliaracata-  uites  dicte, adnitun 

tin  :aiit  pedat*, id  cft  pedamento  aftixx  limplici  iugo.quoJ  cantemi  uocant,poirt/ 
gunttir,  quom  fcilicct  duobus  palis  tranfucrfacincumbunt , quod  iiigum  ce  Liuius 
appcllac:3ut  certe  quadriip!iciiugofurtincntur,qiia:  a caiiis  a:diimi  eopluuiis  com/ 
pluuiat*  dicuntur.Scritui  autem  uitisaut  uiuitadicc,  id  cft  lurculo  radicem  h.ibcn/ 
tc:auc malleolo, id  cfi  farmento,  ficquicquid  inutile  ;i  uitc  deputatur  appelli nt  qui 
quoniam  utrinep  capitulatas  a diiro,fcu  duramento  dicere  inauiSjIioc  cit  adulto  ui> 
tis  ramo  decerpebatur,  a mallei  limilitudincnnillcoli  nomen  acccpit.huncrefcceni 
Columella,6>l  a numero  gcmmaiu  nunc  bigemmem,  nue  trigemme  appcllauittqui 
fi  intortus  £<;  fine  calcc'fic  crafiiore  extremitatis  parte  uocabat  arriperetur,  (agitta 
dicebatur, quod  ferendigeniis  multo  exteri-s  expeditius  puraucrutu.  Ierat  cs  prk‘pa 
ginis  laudata  ratio, quom  in  tetr.T  uiris  caput  iirincrgcbanr,cx  quo  5e'  mergus  diec^ 
baturincc  prius  a matriceabrcindcbatur,quam  radices  egilier. licet  lioc  interdum  a 
terra  procul  tentarcnf,ficlilibus  iialciibs  terra  relcrris  uitis  apicem  iiu ludentes : uC 
proriiis  mirum  inderetur,  tam  procul  a folo  radices  agi.qucm  modum  Plimus  per,” 
quam  fccurum  putat. Q^uom  uero  in  arbufto  ( ita  uites  arboribus  maricat.is  dixere) 
ad  proximas  arbores  traliercnt,  traduces  nuncupauerc.  At  librcuicrcs  palmites  far 
mento  iimgebantur  inrcrfe,a  funiufimilitudine  functa  dicla  iunt.  Diiocjuoq--pal/ 
mitum genera  annotarut  uctcics,pampinarium,  qui  eduro  exiens  niatei..'iin  pro.» 
ximum  annum  proniittit-Quod  ii  fupra  cicatrice  lit,frucluarium  uocant  cultos  uc/ 
ro  eft,noueI!us  palmes  no  longior  tribus  gemmis,  li  uitis  luxuriaucrir,  proximo  an» 
no  materia,  id  efi  inutile  farmetum  daturus,  hunc  iuxta  minor  alius  ucrrucx  magni 
rudine,ftjrunculus  nomine, qui  fi  cufios  fefcllill et, uices  fiippleac.  Atqui  Plinio  non 
placet  ueterem  p.aliTiitem>quem  alij  draconem, alij  iuniculum  uocant, in  longum  5£ 
ad  quartum  ufep  pedamentum  emitti, ut  faciat, qux  a robore  xtatis  mafculcca  appcl 
lanc.  Quocuncf  autem  modo  uitem  iam  confcncfcenti:  rcnouarint,nouclIaic,6i 
ex  eo  nouellcta,renouatx  fcilicetiamuincx  diccbantur.quod  nero  adultioregran/ 
dioremqt  ramum  durum  diximus, quod  alij  duram  entu,  in  uitc  aute  proprie  di  aco' 
nem  iuniciiluinqj  nominant,  eum  putamus , que  Thcc'phraftus  SC  grxei 
nuncupanr:quod  nomen  Theodorus  negauit  haberi  in  luinitatc.  Vale. 

C.fllLlVS  CAL.  eo.  THO.  CAL.  NEP.  S. 

V 1 fintDinouenfilcs  apud  Liuiuni,a  me  pofiuhs;dc  quibus  fcribisni 
hilhac~tcnus  te  certi  compevilTc.At  cgo\ubcns,quodcxlec"tione\’ar/ 
Q_  ronisdcccrpfi.impartiar  tibi, bos  fcilicec  deos  a Sabinis  Romam  deda 
<51os:atcf  ijs  a Tatio  tege  uotoxdcs  dicatas,  quibus  indigitamentabje 
adferibit,  Hercule, V'cftam,  Salutem,  Fomma,  Portem,  Pidcm:qiieuo 
ces  quanquam  Sabinorum  lingua  olenqad  Romang  tamen  lingua'  Ipccie  adoinatx 

lunC 
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funt. Nonnulla  enim, ut  prxclarcidcm  fcril^iCjin  irtraqt  lingua  Iialicnr  racficcsiut  ar/ 
borcs,quctn  coniinio  nate  in  utro<p  agro  fcrpunt.l^otefi  enim  cllcSatiiniiis  Iiic  a^ 
lia  de  cauiadicfliisatcp  in  Sabinis.  Originem  ucro  uocabuli  Imius  nonnulli  putant, 
quod  liare  niunina  nuper  in  Apothcolin , id  cft  deorum  numeru, recepta  ‘imt . atiji 
hincNouenfilcs.quafi  nuper  falieces  dic^i.alij  no  Noucliies,ied  Nouenridcs.quaii 
nouandis  rebus  picfidcs  dicendos  ccn(ent;certe  ficapud  AI. Varrone  icriptum  ell, 
nifiealcdiioluxatafic.  Beneuale. 

CALIVS  CAL.  eo.  THO.  CAL.  NEP.  S. 

E e T E fapis  mi  fili,  nec  tibi  alieno  cofilto  opus  cftin  ea  re,  quam  tu  ip 
fe  optime  calles.  Nec  enim  quifquam  dixerit  qui  ratione  latinitatis  te/ 
R neat, eu  admiratiSe  affici,  qui  alios  admiretur.  Nam  ille  plane  ac  latine 
admirati6eafficicur,decuius  geftis  aut  uirtutc  multa  K incredibilis  lio 
minu  opinioeft.Teftis  honorarius  fictibi  CicerorcuiusucrbaiiiOffiV 
ctjs  haec  legimus.  Admiratione  quadam  afficiuntur  ij  qui  anteire  exteros  uiriute  pu 
tantur,5C  quom  omni  carere  dedecore,  tum  uero  rjs  uitijs  quibus  alij  no  facile  poC- 
funtobfiffcre.  Beneuale. 

COELIVS  CAL.  CO.  THO.  CAL.  NEP.  S. 

LIA  omnino  eff  unguis  5^  ungulx  differentia, quam  grammatici  defi/ 
niuerinc,  quorum obferuationes  recle quidam  plurima  exparte  (nec 
A enim  ubicj  damnauerini)fcetutinas  ST  prxrancidas  uocat ; quando  in 
ijs  ucre  unguis  dicitur, qux  digitos  habent. In  exteris  qux  iniivvyK  « Ji 
^eiAir,  id  eff  Iblida  uel  biiulca  dicucur.ungula  agnofcicur.  Cui  fentetite 
locupletiffim!  teftcs  accedut  ueceres,atq:  inter  eos  Plinius  noftcr,V^ngucs  enim,  in' 
quit, qui  claufulx  neruorum  fummx  exiflimantur,  omnibus  ijs, quibus  & digiti. Ec 
mox, ElepliatOjfnquit, informes,  numero  quidem  quinep,  icd  indiuifi  ac  leuiter  diO 
crerijUnguliscj  non  unguibus  fimilcs-ut  facile  inielligi  pollic,  eum  unguem  effelati 
nis,que  «Vv;^:  ungulam  uero,  quS  apud  Grxeos  uocauic  Ariftotelcs.  V'ale. 

CJELIVS  CAL.  CO.  THO.  CAL.  NEP.  S. 

V R uulgo  recepta  fit  opinio  apud  uctere.«,eos  formofos  dieb.  aliquot 
fore  qui  lepore  uefcerenturinonnulli  ratione  afferre  conari  funt, quod 

C id  pulpamentum  ui  polleat  extergendi  bilem  atram,  atque  ita  animos 
exhilaradi.At  ego  hoc  quicquidcfi  uulgo  affeteum,  ex  ut  uocabuli  tra/ 
clum  puto. In  uocibus  enim  antiquitas  religionem  auipiciorum  ob- 
feruationem  magna  parte  conftare  dixit:  cuius  rcigratiain  publicis  uciffigalibus  Ia 
^cus  Lucrinus  primus  omniulocabaferuedus,bon!  ominis  gratia, ut  id  reip.rcdem/ 
ptoribusi^  lucrofum  cjuxftuofumc^  fieret.  Hinc  etia  in  delectu  cenfu^  feciundo  prt 
jni,VaIerius,SaIuius,  Sraterius,nominabacur,  utid  p.  R.  felix  ac  falutareeuaderet. 
Non  fccus  igitur  eos  lepidos  fieri, leporemc^  mutuari  crediderut,  qui  lepore  uteren 
rur.  Cuiiententix  nonnihiifuffragij  afferre  uidcturepigrammaantiquum,  quod  in 
Seucrum  Alexandrum  imperatorem  quotidie  lepufculos  efitantem  iacffacumeff, 
cuius  uerbahxc  funt, 

Pulchrum  quod  uideo  ducem  effe  noftrum. 

Quem  Syrum  fua  protulit  propago. 

Venatus  facitS^lepuscomefus, 

Ex  quo  continuum  capit  leporem.  Bene  uale. 

CiELIVS  CAL.  CO.  THO.  CAL.  NEP.  S- 

V M felinius  teffetur.uetcres  illos  pieffores  nunqua  fatis  laudatos  quat 
C tuor  eoioribus  fohs  immortalia  opera  illa  fecilfcjqux  no  delinimus  mi 

rari : ex  albis  melino,  ex  filaceis  aciico,  ex  rubris  finopide  pontica , ex 

nigris 
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nigris  atramento:  Qiiari  is  a me  qui  nam  lim  cokires  (iI.kci.kI  nero  r.ieilc  atcji  olml/ 
iini  cft,  Plinio  iplo  ulalihidoccuie.  Sil,  imuiir.eciiileiim:  qiuu!  pio|u  Inniis  efkop/ 
timuin  cx  co  qiiodaiiicu  uocatiir.  quare  lilarc(>s  coli>rev,  cenileos  iiii  e dixei  is.  ,Seil 
quoni.Tuidco,a  multis  dubitari  qui  nam  Iit  ccrulcus  coloi  ,<|uoni  pi  :e(eiiini  (>  i ipio/ 
res  Co  uocabulo  pcrfxpc  abutantur , non  tam  ad  proprium  quam  ad  propiiiquil  li-- 
gnificatii  tralicntcs(idquod  in  lutlico,puipureo.glauco,cetei  ii.]:ioloiibus  i i eques 
eft)  fcttoucrcac  lignate  ccrulcu  dici  quem  uirides  ac  luxui  ianies  adliue  (egetes  rc^ 
pra;fcntaiit,qui  ita  miidis  cft,ut  ab  liunioris  tamen  lircunditaic  mullum  nigredinis 
mutuetur.  Henc  ualc. 

CX.L1VS  CAL.  CO.  TUO.  CAL.  NEP.  S. 

H I N o c Y R A, que  in  Aegypti  SC  Arabie  finibus  polita  cit,  dc  qua  to 
ties  Ptolcmanis  meminit , non  a rliinoccioium  iienationediaa  cli , uc 
R quidam  putant,  fed  ab  cxcilis  naribus . Acldancs  cnim  rex  Acdiioy 
pum , quom  deuicto  captoq,;  Amale  Aegyptum m ditione  icJcgilicr, 
grallatores  latrones, quorum  maximus  numerus  late  regione  mua/ 
ferat,  comprehenfos  non  capitali  p..rna,  fed  lola  nanum  exrvrtionccalngauu.ut  ab 
omnibus  lacilenofcciccur-  (.[uos  pioltmodum  ita  male  mulctatos  mdeleiia  legionc 
Aegypto  & Arabie  contincm,mariq:hnitiinam  iclcgauit.  quo  loco  SC  cuneate  toiv 
didit, canui?  ^ wjfira:?  Rlunocyi-l  appcllaumut  pcrpeiuo  liabicantiu  iicl 

fcelus  uci  lupplicium  nomine  tcftarctur.  Bene  ualc. 

CjELIVS  CAL.  co.  THO.  CAL-  NTEr.  S. 

V O D ad  dialcclum  Se  periodum  attinet. recre  fcntitqui  requioregene 
Tcutrani.^  uocem  enuntiandam  putat. !n  forite  autc . quem  latmi  acet- 
or ualcm  interpretantur, (allicur,  ablegata  cnim  omni  (ulpitionc  nolin  ge 
neris eft-CiccrotSicut  multa  uerba  tir-vcoiu,  fic  lontc.s  latis  I.ui no  tri 
tus  cft.  Iit  alibi  fori tas  lubricos  Se  pcriculolos  appellat.utpotc  quos  nc/ 
qucipfeautor  Chryfippus  fat  fciat  explicare.  \‘alc. 

CJELIVS  CAL.  co.  THO.  CAL.  XCP.  S. 

O Neft  quod  admircris,  Androcydenuiru  nature  confultiiriniiTquom 
magnum  Alexandrum  ab  ebrietate  dcicrrcrcr,di.\iiic;jMemmciis  lex 
N quotiens  uinum  biberis, te  epotare  fanguincm  te'rre.Xam  lieuit  liomu 
ni  cicuta  ucnenum  efc,itauuuim  cicuttc-PoeiictXnim  nimis  tibi  iiidc' 
turillein  re  tam  feria  uinum  fanguincm  lerrcappcilali  e- quod  lane  uir 
nonmedendiroIum,fcdcciamdiccndi  petit  uSjUi  Jecur  no  ab  rciecilie,ut  uun  ac  uC' 
hementiam  utni  magis exprimerettSc  iiuiicarer,licucin  corpore  fanguis  plurimum 
poIlcr,utporc  conceptaculum  fpiritus.ce  animx  ucliiculum,ita  uiiuiad  excitandos 
animos  propcllendamq  mente  mirificam  potcft.itcm  liabcrc-  qiue  cauf.i  Iccu.ut  iic 
teres  dixerinc,Baccliuin  e concremata  matre  editum.  Alioqui  Acgypcij  in  (dens  im 
digitamentis uinum  Gigantum  fanguine  iiocabanc  iii  l’Jiitarciuis  iii  libello  l^c  Ili 
dc  S>^  Of!ridc,quem  nuper  non  tanquam  intcrprctcs,red  uelurprtraplirafta;  l.itinira 
ti  dedimus,  reftacur,prifcos  Aegypti  reges  ad  Plameticiii  iilq;  regis  a’[ato,neqi  uinu 
bibiire,nci.'pdijs  Iibaire,atq'abeooninino>ccu  parufupcrisgrato,  abftimiilieuiclu/ 
ti  quod  eorum  fanguincm  putaret,  qui  eu  dijs  aliquando  dimicalicfu,cx  ejiiocHulb 
8C  terra  admiltouitcs  clfe  progenitas,  quare  largius  ingurgitantes  Ic  merocbricta'- 
tein  dC  infaniam  lurorcmij;  incidere , no  fccus  ac  li  fe  inipioi  tim  bellaionl  languinc 
expleat.  Super  qua  Acgypiioru  opinione  nosaliquado  lioc  epigrammate  luiimus, 
Terrigenx  uidi.uicior  Saturnius,  artis 
Vndic^  Phlcgrgis  molibus  horror  erat, 

Mocfta  parens  tellus  in  uices  olla  redegit 

Cilbrum,SC  uinum  cft,qui  modo  languis  erat. 


Ab  nequis 
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Ah  nequis  mala  uina  bibat, de  finguinenata 
Qui  biberit,  cades, cxitiuin({!  bibet.  Vale. 

CJELIVS  CAL.  CO.  THO.  CAL.  NEP.  S. 

o N accedo  eorum  opinioni,  quimoftellum  hoc  principis  noftri  inter 
pumiliones  nanosc^  cenfent.Nam  (11  Ariftotelicredimus  cxadlilTimo 
M natura  exploratori ) pumiliones  duabus  maxime  panibusagnofcun-' 
fur,  capitis  fcilicetK  gerutalium  magnitudine,  quorum  utrunep  quom 
no  modo  in  eximiam  molem, ut  fcribis,non  exercuerit,  uerum  etia  eae/ 
terse  corporis  amplitudini  minime  rclpondeat : par  eft  ut  omni  depulfa  fufpicione 
e pumilionum  albo  expungas.Quod  fiqui  fortaile  obftinatius  relu<ftctur,ne  tuam, 
ut  dicitur,  litem  facias,  eos  ad  Ariilotelem  protinus  req  cito.  Vale. 

CJE.LIVS  CAL.  CO.  THO.  CAL.  NEP.  S- 

I N T alrfs  Pfittaci,  moncduls,  ligurini,  palTerculijmelitsci,  lint  tiC  qui/* 
bufdam  /iia  m5llra  in  delicif stectrapeli  puta,  nanijobtorti,  cercopithe.' 
S d,fciuri,mu(ielx:(Scio  enim  quafdam  reginas  hos  quafi  Erichthoniu 
alere  Sr  familiariter  attredlare,  quod  apud  Pliniu  de  afpidc,  apud  alios 
deiiypnali  Cleopatra  Ieg{mus:}mc  certe  nihil  peenitee  interduquom 
ueIanegocris,uelaftudqs  aliquid  teporis  fuccidiiur,fluro,feumauis  teleappcllare, 
blandiri,  eumcf  adludentcm  6C  feftiuis  rhonchis  fupparafitantem  permulcere.  Cur 
enim  mihi  illud  iocanti  uitio  detur,  quod  Aegyptus  lerium  atqj  adeo  facrum  habet. 
Nam  inter  bruta  qua  nimis  fuperftitiofe  colit,  aluro  tantu  tribuit,ut  in  eos  qui  relu 
quafponce  uolentcs^  inceremerinr,dccretumfit  fuppliciucapitale-quodfl  cafuauc 
certe  nolentes  fecerint, fcelus  prafcriptamulcta  polle  expiari  putat.SoIa  felis  inter 
quadrupedes,incerauitiaibis,nominatimcxcipitur : has  noles  uolcnsuequisleilio 
dederit,crimen  non  nifi  capite  luitur.  Cuius  rei  tanta  religio  fuit,  ut  Diodorus  infe/ 
eundo  Bibliotheces  fidem  atej  oculos  fuos  in  teftimoniOadducattquom  setacePeo/- 
lemzi, inita  nuper  amicitia  cum  Romanis  , Romanorum  quidam  prxter  animi  uo^ 
lunratem  alurum  occidifTet,  facta  imprefTione  Aegypti]  agminatim  eiusdomiEob^ 
federunt,eum  ad  pcEnampofcenres;nc($  magnitudo  Romani  nominis,  neq;  amiciv 
tiz  recetis  necelTicudo  ei  fatis  prafidio  efTepoteractmRex  prsefeclit^  regi]  eumma 
gis  prsfenti  periculo  fubtraxtiTenrquamlibcraffent . quod  fi  fato  aut  natura  diem 
obij  ifec  selurus,  uniuerfa  domus  non  fccus  funefta  fuit  ac  fi  paterfamiiias  cecidilTet. 
lidem  praeterea  quom  inter  omnia  (carabeum  maximcuenercnrur,  ciusi^  aliquot 
fpecies  numerent,eamquaesiuromorphos  dicitur,  8C  aeluri  facie  pingitur,  longe  o- 
tnnibus  praeferebant . Nec  modo  Aegypti) , uerum  Arabes  etiam  xlurum,  & eam 
quidem  auream  pro  deo  habebant  in  Rhadaia.Nec  fane  mirum,  quom  ritu  nacurse 
numeros  lunae  oftendat,  SC  lunaribus  incrementis  oculos  etiam  habeat  grandiores. 
Quid':'  quod  Aefopus  nobilis  ille  fabulatorpuellamfuiiTc  aelurufcripfit,  quidem 
«aprieftante  forma, ut  inuidiam  in  fe  Veneris  concitarit:  qua  Venus  percita  prifti^ 
nam  formam  abftulit,nouam  intulit, nec  eam  tamen  degenerem  aut  deiorme,utpo/ 
tequaeuegeta  accp  agilis  fit,  leonis  formae  fimillima , Sed  quid  haec  tamen  ad  met' 
qui  nec  fabulas  recipio,necfuperfiitiom  faueo.aloenim  ego  aelarum,qu{aduerfus 
mures  foricefq;  perpetuos  Palladis(ut  Homerus  fctibit)id  ellMufeiac  bibliochece 
meae  hoftes  excubet,  Si^fiipendiafaxit:  cui  non  delicias  modo,uerS  etiam, fi  gratus 
effe  uolojdimenfum  8C  annonx  autoramentum  debeo.  Vale. 

CiELIVS  CAL.  CO.  THO.  CAL.  NEP.  S. 

VERERIS  de  me  quod  nihiladrepridefcripferim : quom  multo  mi/ 
hifitde  teiuftior  expoftiilandiratio.  Nunqua  enim  fe  mihi  nunti]  ob/ 
tulit  occafio,cui  litcras  no  dederim:  nec  profecto  a me  quicquam  per/ 
cuniflatus  es,  cuiueloccupanlfimus  nonrefcripferim . Nunc  quod  de 
Mamona  uerbo  in  facris  literis  frequcii,  a me  petis,  uideo  pleroicp  expofitoru  tallij 
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qiii  tctcrnnit' scnij  fcti daemonis  nonicn  id  jiiit.itu,  2<f  (|indi-iH  qiii.ul.ui.itiii.it7i  cirpj 
dit.itcmi j:  animos  impcll.ir.C^iio.s  idi'o  deceptos  puto,  qiioil  ni.iv  ttmts  ille  noli i.v  fa 
luti.s  intci  prc.s  Clirdhi.s  in  litiangclio  dixcm:nos  luxt.i  deo  & M.imonx  non  poHc 
inrcriiircujiioni  ille  potiii.s  admoniiei  it  metuem  no  i'poi  tcic  dilii  .ihi.neq;  nos  l.iiis 
comode  iitriq:  uitx^fcilicct  qux  aJ  Ipcc^i-ttioiic  adioneniq;  pei  tinet:qii.iin  l.icii  feri 
pcores nunc liacltcl8Clvcbcccani,  mine iMartli.iin M.iqd.ilcn.ini , i;ixii  (JuwctW 
Ttytt/ij/  appcilaiu;pollcineiiniherr.  .Nain  iMiinon  Icu  Mainon.i  apud  i Icbrxos 
no  propifum,fcd  generale  ticrbuin  cn.lignifKMiq;  pt.TleiTiiin  pixl idem.  1 Ime  ib 
Iiid  reeeptum  iii  rceodita  Hebrxoium  dilciplina,.i  primo  mundi  me iinabulo  deum 
optimum  maximum  ejiiattior  orbi.s  regionibus  .le  ueiuis  gcmo.s  qua  tuor  M.imO' 
nas,id  cfl  prxfcclos  dcdidcrMii  liaelem  feilicct  qu.i  lol  emergi t.kapli.ielcni  qua  OC 
cic)it,Gabriclcm  Borcali,  Vriclcm  Aufirmx  pi  xlceinerquoiu  duo  priores  elcmcn-- 
ium,pf>rteriorc.s  fcueritjtcm  lultitianuj;  diurnam  in  genus  lumianu  excie  eant.  Sed 
quidhxc  ad  tc,quoin  de  mamonc  tantum  rcgaucris.  \'alc. 

C.ffiLIVS  CAL.  eo.  THO.  CAL.  NT.P.  S. 
e R I B ) S ad  me. communem  rententiam  medicorum  cxiriiinarc  ifattn 
Iicrbit  cllc,  qua  infei“torcs  utuntur, eam  uulgato  nomine  giiaUuiii  ap- 
S lantcs-ita  cfi  lanc,f<i  fi e eruditi  putam. nam  Dioleondismlceundo  tr» 
er  ittfiKus  ucrbafunc,  isKTjf  «u»  ijfi  ajyiyf.cKM 

kj  id  cfi.l  fatis  qua 

infectores  utuntur, folium  limiic  plantagini  liabcr,  fed  pinguius  Se  nigrius,  feaputn  • 
duobus  cubitis  ampliorem. I^linius  tamen  nefter  eiccalionc  dubitandi  pr.vbetlibro 
X x.quom  fpeeies  lactuca- enumerans,  ternum  genus  m l\  luis  lufeens  liat  in  uoca 
riferibicjcC  mox  quarcu  liibiimgiqglartu  nomine, limilc  non  plangmi  ut  1 liolco  li/ 
des  feribit, 'fed  lapatlio  f)  liieftri  tolijs.nili  quod  plura  iiabcr  Se  nigriora.Ccrtcucr- 
nacula  niicupatio  Pliniocorcntitjqua*  gualdtim , qiiafi  glafdimi  Icu  glaftii  appellat, 
cofe  Britanni, ut  Tacitus  Icribir.iam  mares  quam  fa'mmx  oblincl-.lt:  illi  ut  ccruieo 
colore  met (3  liofnbus  inteirciutill.c  m quibitidamin  lacris  niidx  incedere t,c>  !orcm 
Accbiopuiinit.itcstquaob  caulam  £C  Alartialis  ccruleos  lint.inos  appcllauit.  Vale. 
C.*LIVS  CAL.  eo.  THO.  CAL.  NET.  $■ 

1 Ceftmi  fili, ut  tu  pulcherrime  feribis,  nulla  enim  natio  unqua  eam  fuit 
aliena  a bonis  moribus.iam  plane  Barbara, qua  dilciplinas  £e  dilcipli 
S naruprofciTorcs  no  fuerit  aliquando  amplexata . Iiabucrunt  Acgvptij 
propliecas , Allyrij  Cbaldaos , llryad-is  Galli,  Iiactriani  Samaneos, 
Perie  jSlagoSjInd:  Gymnofopliiffas  et  Braclinianas.Hcbrci  JJilenos, 
CabaleosjThalmudicostqiiin  dC  Scythx  Anacbarlin,7'liraccs  Zamolxin  admirati 
funt.  Quare  mi  optime  fili,  cnicamui  amabo,  acq:  lioc  unu  agamus,  ne  nos  qui  mc^ 
dio  in  Lacio  nati  fumus,qui  plurima  a paictibus  uuiiircutes  pretidia  accepimus,  cX^ 
to  dci&C  nature  beneficio  indigni  iudicemur;  Si  ne  quoni  extera  abude  adfim  fortu 
nx&ringcni)  adiumenta,uos  folfnobisdefuillcdepi  eiicndamur.  \'ale. 

C.ffiLlVS  CAL.  eo.  THO.  CAL.  NEP.  S. 

V JE  R I S a me, cur  magis  apud  Plinium  de  brumalibus  herbis  Si  pule 
gio  ipfo  mentione  liabcntcn?,idrcflorcrc  in  coronario, quam  in  carna 
Q_  rio  legendum  putem,  miraris  enim  me  de  re  apud  eruditos  cotroiicrfa 
tam  facile  decernere.  Paratu,  obuiiimtj;  rcfponfum,5C  tpiod  de  Pytha/ 
goiicis  tradunt,  cwns  tcf«.  ipfc  enim  Pliniu.s  libro  X X .magn.i  loeiera 
tem  mere  cum  pulegio  feribitaJ  recreandos  fpiritustquade  caula dignior,  inquit, e 
pu]egiocoronauertigini,t^uain  crofis  cubiculis  nolti  is  proininiiacacn-  Ce>i unaria 
autem  ea  funr,qucgrjeci  si^fcwwficfrx  nuncup.ittex  ciuibus  corollaria  deducia  liinr. 
Vides  itaq;,  apud  [’)inium  pulegium  coronis  accommodatum  cenfcri,caniarijs  auC 
nufquam,cjuod  recolam.  Beneuale. 

C.vtiiiS 
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CitI-IVS  CAL.  co.  TIIO.  CAL.  NHP.  S. 

R A T V L o R tibi  mi  fili , qtibJ  3l  (uis  maioris  ftiidij  dilcipliiias  attine 
gasnliqiiando.agc  puer  ma^^c  iiircmc,  mifqiiain  cuim  ijiuiiuiT  iiircs  5C 
u ■ iiigciii)  raptus  fuppcditabir, abero  per  irt;cc  fenticcta  pi  olicilccuti.  Hi 
faxmt  ut  pergas,  & tu  tciplum , idefiingeniu  cuum,lcqii.u  c.  Noii  c- 
niiii  uercor  quin  breui  duces,  id  eil  prarccpcorcs, longe  prarcurvas,  SC 
(quod  aiiJt)  emanu  lampada  arripias.Q_uud  ucro  petis  an  interpretes  Pofterioruin 
Ariftotelis  t^von^iKluj inipfo  plane' ucftibuio,aIij  quidem  intel!cdciuani,alij 
jntcIlccriaaieiTidifcipIinaree?:eucrtcrint,(ineo  enim  ropbiftasSC  enarratores  clabo 
rarc)ut  mea  fert  opinio, qucmadmoduumcf  ruftineri&i  latebra  aliqua  defendi  poC- 
finr.ita  neutri  proprie  locuttuidenrur.Quomcnim  refte  Ammonio,quinqi  fint  co/ 
gnitionu  opifices,  id  eft, mens, dircurfus, opinio, 

imaginatio, fenfusrJvIens  quidc  &C  fenfus  lyliogifino  minime  operatur . Altera  enim 
multo  alcior, alter  ratiocinatione  mulio  interior.  Sed  nec  imaginatio  quoq:,quom  fit 
ftatio  fenfus  Si  apparitionum  inde  manantium  tliefaurus ; lenfibus  autem  nequa/ 
quam  ratiocinantibus,  ne  putandum  eft  quidem  fpecira  fcnfuum  ratiocinari  poffe. 
Reliqute  igitur  funt  opinio  Si  cxcurfus-ar  opinio  efl  ipfius  excurfus  conclufio:  qua 
propter  ea  ipfafyllogifino  non  utitur.  Soli  ergo  excurfui, quae  J^dvoix  nominatur, 
relicta  cft  fyllogizandi  facultas.  Recte  ita q;  Ariftotelcs  de  Syllogifmo  Pl 
id  cfijdcmoftrationis  acturus, mentione  habet  fcarS-lo-taf,  quam  c> 

go  neq!intel[cc'tiua  neq?  intellectualem, fed  excuriluam  plane  Si  ratiocinaroriaap- 
pcliaucrim. Suffragantur  iride  nobis  Si  Siidj  ucrba>nefcio  quo  ex  autore  eruta, que 
ad  me  feribis,  ^ Jiau/oixs  xSxuxt!^  H-4-v^«,-n<rviJ-7T‘fl^‘ceTiJ.xiiovo^ 

H dy^ce  . a\xvotXS  dl’  o</Vj/  Z.vx  Jiavvju  [iifxtxivviTXV  Zs  eij  -n  TViu 

Tti^xiTy-x-,  T$xA»i7Jt<  Excurfufcilicet  ingcnij  raciocinantc  animam  imy 

mortalem  effe,  foiam  conchifione  capit  opinio.  Excurrentis  autem  ingcnij  munus 
cft,  dum  a propofitione  in  conclufioncm  traiifit , quafi  uiam  quandam  ftei  nere;  ex 
quo  djsivoix:,  id  cft  excurfus, noir.enbi  ucndicauit.Efl enim  proprie  Jicwieiij  cogi/ 
tare  Si  menrc  animoq;  peruagari . quare  qui  cogitatiuam  tranftuierimt.  Si  fi  non  e/ 
legandus,  comodius  tamen  uertiiTe  exiftimandi.  Bene  uale  mi  fili, &i  me  (xpe  hifce 
qua:ftionibus  exerce. 

C.*.LrvS  CAL-  co.  THO.  CAL.  NEP.  S. 

R 1 T V it  cft  illud, difcence  credere  oportere. Nam  ut  uerc  inquit  Qiiin 
tilianiis,nif  proficienti  comodius  cuenirc  poccft,quam  fi  prpeeptori  rc 
T cte  confulentifummafidem  habuerit. alioqui  Si  pbilofophi,  qui  fcieru 

omnium  rationes  tenere  putant,  neq;  fiimmas  immediatasq;  propofi.- 
tioncs,ncc  fummafcicndaru  principia  probari  pofle  teftantur.  Nece-- 
nim  probatio  rariocinariot^  ufqua  finem  ellctinuentura.  Quare  Hcbrtei  falubritcr 
inftituerut , utquom  quisarcanoruaddtuiniiatcpcrtinenciu  caufampcrcuncftatur, 
nil  ulterius  refpondeat,  quainficalfcrut  fapientes:  ficut  Pythagorici  nihil  amplius 
rcfpondci  ut  interrogati,  quam  w-ffr  aut  erat  Pyrliagoras,  Ac  noftri  facro 

fancftx  pietatis  protefibrcsjquiomncueriraiisdogmafideniciarbitranfjfatis  habet 
hortari  eos  q uerpreligiois  cadidati  funt  hac  uocc,  Trisibtrcf/jid  cft, fide  liabc.Dc  qua 
re  elegarer  Gregorius  Nazianzenus  feribir  adiicrfus  Julianum  IinpcratOi  e nos  his 
licrbis  arguente,  vi^cSii « x^yia,-.y  i a^oi*»ar,iy  vsjsg  vi/.fT£px! 

tios,inqr,  adeo  a racioeabcftis.caueftra  eft  rufticicas,  utnilprxcer  hocipfum, 
fide  iiabe,ueitrx  fit  fapientia . Ac  cocra  Nazianzenusilli  dogma  Pythagorici!  obij 
Cit,  «?T  (tu-TTij/  HIOVJ&'  tifxj^-i  ttk/  H(iii'7rts(ih<7Vii,  ly/ccTi^cus  <rv>Ax€cCiS  -rt  ly  ^s.uet/ 

OT,  Quom  fcilicet  in  idem  incidat  Ipfc  dixit , Pythagoricorum,  8C  apud  nos  i'idcin 
haberaliis  licet  fyllabis  &C  uerbis  enuntiatu. Ne  mireris  igitur  mi  fi'!, ii  rei  ciiiufq^  ccr 
ta  ratio  reddi  nonpoteft.  Nam  ut  ucrcfcripiit  Plinius,  no  magis  mirii  uideri  debet, 
rerum  quarundam  afferri,  quam  non  omnium  reddi  poffe  rationem.  Vale. 
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V N T li.vc  mi  fili  III  AI  huno  cuiiis<[;  . m'i  u i IU  n .i|iin{  iiir  qitif/ 

rcprcliciilionciii  (iil^iiioi  ii  .li  Jiik  i l.i  IciiU  i ii  .iIi|  .iuiou'in 

S l*i  i(ciainl,<]in'  gciniiio  i,  I 'is  Hijs  li  nl>iiin.ii,mi  ii.i  U-u  li'U-1'.ii  imiu 
litcrani  ^cniin,uc  uctci  cs  «|ui'in  pi  okliiccli.Kiii.iii  M.ii)ii.s  1 'onipciiii.v, 
(acrijs  , cloimnijs  ; SClic  iiotaUiiii.iJliiic  in  i]m  Initii. ini  .nitHpiis  inonu 
mentis  animnducitiimi.s.  Ali)  r:itioiic^rxc.i  inxi  c,Jv i,  li  nlnnii,  Uil  i.i.iimini  en un 
tiant:(icijc  & in  ia  tinis  diclionibti.s  qmlmlit.nii  iiiiiu'  inpei  elt  eontiietiiJo,  l u u.tiir 
reis, onincis, quem  fcribcndi  mote  iio.s  .iliqii.mJiu  (niinis  imu.iii  Sed  qnom  nii,in<y 
coTuctudinc  lain  cxolitain  pene  uuleaimis,  m.iliiiniis  e.i  u.i  li  i ibei  e iii  em:  nii.umis, 
ncalK’(flarioms  fiiipicioncm  ineamus,  ce  iic  .i  uoi  e li  i il'edi  i .11  u'  dnliJe.n  . lv|  quod 
in  dic*nonibu,s  qrxci.s  ad  no.s  mi;qi  .‘uilnis  ina^n.t  parte  obfei  iianuis,  -.t 
•4-n,np(ev(tx,e4f^iaii"),  l’it ho,Clio,eciiplis,m'ni.i  ,11  eiioiumpi  c oinin.i  non  imiito  fc/ 
CHS  ad  auicucniunt.quam  in  pugillari  cxicnb.mir.ee  piolcao.ui  Cneioadnioncr, 
nobis  fcicntiam  relciuarc,populo  conluctudincin  debemus  relinqueie.  \’a!c- 

C.liLlVS  CAL.  co.  THO.  CAL.  NtP.  S. 

E C T £ didum  cft  mi  iili.omncm  anatem  cie  fiio  rcinpoic  conquefiam 
cllc  ; cxijs  enim  qiix  ab  antiquitate  accepimus . ijlJem  Ici  e , aut  ccrcc 
E.  fimiliiniis  oneribus  ac  tributis  cxliaulbs  olini  genu  s Cc'  ucxaios  popu» 
loscognofcimirs,  quibus  Itali  2C  pi  ottincules  noiciii  tempore  ingemi/ 
fcunc.\'ndcciiim  liomanis  tantas  opes  congclKis  putem  11.'.  mli  aeer- 
bilTimas  cxadioncs  cxcrcuillcnr:  arq;  iiciiia  no  cc  1 apinis  gentes,  atq:  qs!i:m  o;  l’ein 
tcrrai  um  atcnuiilcntfi-Iinc  cnim  leges  ille  locialcs.Je  repet  luidis.  de  petul.uu.l.ilu' 
briter  lacc.icd  negligcntcr  cblci  uace.i.^ui  iicio  luit  certus  p.r.tleiipuiUp  pioueiitus, 
cx  bis  tribus  maxime  eruebatur, icfiimomc'  Cieci  onistex  pomi. ex  vieiimis.cx  feri' 
ptura  portu, cotinebantur  iubucdionc.s  merciutdecnnis.  tnrgc.s  qux.j:  ex  ti  na  eoi/ 
iigcbaiuur;rcripuna,pc..oi  um  kvtura  Cc'  ijti.T  in  palcuis  i;e:lal'anti!i.lis  avide  ulma 
rtim  reditus  ab  Anco  iMareio  rege  pnmuinriicuto.s . i I^e  ucio  omni.t  t;no  canonis 
nomine cocludcb.liiir,  ccuordmanulcgitimii.p  id  torct  iiee-iig.il . luis  ijujii  mclsris 
conftitutuni.bcd  ad  li.-ec  acccircrunc oblatio  ce  ind!c't io  pnons  exaeiK'  precaria  Icr 
nie  tuir,qiialis  auricoronarij  ab  imperatoribus  i.cpc  It.sliae  remitlnindictionc.popu 
Ii  rcliidantcs  rcc!amantcsipiiccr,adigcbantur,SsConlucti  onens  fuperpondiu  terre 
cogebAtur;illam  rubfidiari.giianc  impolititiam  exadione  Iiodie  appellamus-  \'alc. 

CALIVS  CAL.  co.  THO.  CAL-  NE?-  S. 

V R E illum  rififii,  qui  Hippofclinil  interpretatus  Tubapium  , id  cft  mi/ 
nus  graciltusip  apium  dixit, ficut  hypocilthidcm  eam  appeil.imiis  quae 

I fub  ciftbo  iialcit.  ]-allitur  cnim  il!e  toto  cu  co, ut  cfl  m piouerbjo,ncip 
latebra  errori  habet,  ncc  cnim  ab  -bcti  prxpolnionc.lcd  ali  mv;  Jr,  epic 
uox  non  folum  equum,  fcd  rei  cum  cpia  iungiriir,  magnitudine  ampli/ 
tudinemq;  indicar,  ut  liipponiarathruni,!u'ppo(clinum.  Iieut  He  quoq;  particula, cx 
qua  Jie-pws  Sc  .SsAi/x©- dicitun  l antiim  cmm  abeft  ut  i-TTTrocnAnot',  panium  quis  api 
um  putet,  ut  multo  magis  niagnriproccrumtp  intclligcre  debear . C^uai  c noftri  non 
inconcinne  cquapiiim  ucricrunt.P.iIudapium  iicro  i:\icnAivcii,  quando  cA®-  paltl 
dem  grcci  dicunt.licut  Orcolciinum  quod  in  montibus  nafciiiir.Dccrcmcntu  ucro 
imminuiioncmq:  ligniticances  nue  -iatre  prxporicione,nimc  aduerbio,  quod 
humi  fignificagututurtut  ciiamedapiinc,  ciiamel,ea,cliam.cpytis,  cliamxplatanos, 
quibus  uocibus  Iiumilis  laurus, oliua, pinus, platanus  ddignantur.  \'alc. 
CJE.LIVS  CAL.  co.  THO.  CAL.  NEP.  S. 

V p 1 s feire  a mc.qnis  fit  color  coIofTinus.Iiccrcgo  coloiTcnn  magis  Ic/ 
C gendum  putem. Naingrarci  iisAoojJu/oi/  dicunt. atq;  ita  in  x.  1 1 .hir.ilio 

nis  feriptum,  «sa  «» >(p Asestunu  cc^  ^JSl  eix.aivvi/iti  5rAi»in»j;  micsvr/ffr, 

acolollis 
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a ColoiTi':  fcilfcct  iril^c  T roadis . \’ndc  QC  Colodciifcs  illi  cclcbrcs  di'iri  Pnuli  cpiflo 
Iis,  ratitiial'c{huacolol]o  liliodio  dkTri  lint.  Color  aiTr  is  pirrpm  cus  clKaiit  in  pitiv 
piirciiiti  declinatis.  Nam  cycl.immi  florem coIoIRnu  Jcfcnbic  in  x X i.  Plinius.  dC 
nostcllcs  oculos  habemus  : hunc  enim  coloro  in  flore  cyclaminiiumcai;no!cimus, 
quem  turba  olitorum  pane  porcinum  appellat,  (^uin  bCDiofcorides  cum  licdcfcri 
biqwxAaajs’®'  <pu?Ace  oimiee  xiKr£,7rvf<pi/fce,7rciKt^a  xsCTaSy^-nxgu^coS^ 
A^'>(9(r,«tc(uA()y  A ■n.TpaiAccKrvAsiijyv/iviii^ii^  z wSh  ^0!/h4</'H  , id  cft  folia  iia 

bet  (imilia  l)cderc,purpurcaK  uaria,tnqaib.  Aiprainfracjallncant  macula:,  caulicu 
Io  digicorCi  quatuor  carente  foltj.s,  flore  in  inodurofe  purpureo. Scio  ab  eode  aittore 
alteram  cyclamini  fpeci em  referri  clauiculatim  fc  arboribus  inuolcntis,  flore  candb 
do. Ita  enim  feribit,  S«V  Aiflttit.Sed 

priori  mihi  uidetur  Plinius  coloflenum  colorem  tribuilPe.  Vale. 

CJELIVS  CAL.  eo.  THO.  CAL.  NEP.  S. 
BLECTARVNTnic  mirifice  literte  tua,  qu»  mihi  fignificarut  te  ue/ 
nationibus  hoc  tempore  opera  dare. Nulla  profecto  prxclarior  exerci 
o tatio,nullahoncftior,nu!laad  cofirmandas  utres  accomodatior.Qiia^ 
re  quoties  tibi  uclotiufuppecit,  uel  certe  ualetudini  inferuire  uis,  hoc 
age.V'^enatio  enim  ingymiiafiica,  quaomnibusprafert  Plato,  primas 
partes  habet.&dmagnii  efl  in  ea  militia  inflar.  Quare  Xenophon  exercitationibus 
iere  omnibus  eam  antepofuit.Quin&l  Tri&^^Hgecs  priuatuuolumecodidit.Quod 
uero  petis  a me, quod  nam  uenationis  genus  ueteres  maxime  probaucnnqfcribam 
ad  tcalfssquid  copererimapud  idoneos,quomfuerofolutior:nuncrenon  definam 
ad  tam  ingenuos  labores  hortari , ut  fiquado  fuerit  in  uero  Marte  excubandum, ad 
perferendaincomod3,adrudores,pulueres(jbauricdos  iamfis  paratior.  Habenda 
enim  eft  femperin  memoria, atcf  adeo  in  oculis  nobilis  illa  Socratis fcntentfa,  «irxs 
dcuTBf;  Ttivois  Jt»«  cKi  ««scisf-cTtroftAvp.  Bene  uale. 

CJELIVS  CAL.  CO.  THO.  CAL.  NEP.  S. 

V ID  eft  elegantiarum  quod  lingua  latina  habeaqS^grcca  no  habcatc' 
non  eft  quod  dubites  Gracos  omnium  orationis  feitametorum  condi 
Q_  rores  fuiiiCjCcrte  quod  petis  habent . Nam  pro  eo  quod  latine  orare  dC 
exoraredicimus,  habent ipfi  Ai:TKj=4^KP“t«A»77ti:yt«9j.  hincnobilisilla 
Catonis  fenrentia  in  memoria  omnium  qui  rcmpublica  adefit  adfigen 
da, aPIutarchoqsuerbis  grace feripta, 

•/fi''  (Axccisof»  cc^xaiy  t.>cAj5TWft,&J.id  eft  Magiftracu  fcilicct  dicebac 

Bc  iudicem  nec  de  obtinendo  iure  orari  oportere,  nec  de  iniuria  exorari.  Vale. 
CAELIVS  CAL.  CO.  THO.  CAL.  NEP.  S. 

v AE  S I S T I nuper  a me,quf  namforuntapud  ueteres  aulpiciapera/ 
cumina,  de  quibus  Cicero  in  libro  deDiuinatione  ita  meminit.  BellA 
Q_  eam  rem  maiores  noftrinifi  aufpicaco  adminiftrarinoluerunt . quam 
multi  annifunqquom  bella  a procofulib.8C  proprgtoribus  adminirn  a 
turiquiaufpicianon  habent.  Itaqinccamncis  tranfcuncaufpicaro,ncc 
tripudia  aufpicancur.Nam  ex  acuminibus  quidem  (quod  totum  au!picium  militare 
eft)  Marcus  Marcellus  quinquies  conful  totum  omifit,  idem  imperator  &C  auguro^ 
ptimus.  Ego  fine' gcquid  hocfcnipf  eft,  diua  doclis  uiris  perquifitunoui,  necdum 
a quoquam  expeditum. Si  tamen  in  aufpicio  taraueteri,&iam  tam  longo  tempore 
omiiTo  uaticinari  licet:  dixerimhocilludelTe  de  quo  Seneca  in  Qiiaftionibus  natu.' 
ralibus  fte  mentione  habet,  de  caleftibus  ignibus  loquens.  Gylippo  Syracufas  pe^ 
tenti  uifaeft  ftclla  firpcripfam  lancea  coftitilTe.  In  Romanorucaftris  uifafunt  arde.^ 
re  pila,  Ignibus  fcilicecinilla  dilapfis;  qui  ftepefulminu  modo  animalia  ferire  foknt 
8^  arbuua:S^  h minore  uimictuntur,dcfluunctamen&iinridunc:no  feriunt  nccuul- 
ner.it.  C ui  Plinij  uerba  in  1 1.  Naturalis  hiftoris  nonihil  uidentur  fuftragai  i : Vidi, 
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inqaUjUinoclufriisniilitininiigilijM  imIhicit  pilis  juo  iiallo  (nli'irriiiii  cIlipirs.Siint 
qui  ad  Goomanti.l  c.i  jiuiciirrclci  viul.i.tniar  aciiniiiiiluis  ii.i  cxcikm  ,iit  putuTi'i  uiti 
pai icas, impari ta.s,ol>lkitiilas,qiiaciran»,dcci;d. Ilio,  A'  ul  j',niiis  < rioia  mi  loii  .iH-  di 
cam  iupci  Itiliofc,  IjiciTcniin  .Sed  iKmdiimquKqit.im  ntilii  pi  ioi  e Iciiu  tiii.i  ineluia 
in mciucm  ucuit;quam  laniilpcr  tenebo, dum  ccnioia  oiler.inuir.  I>eiic  ualc. 
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OG  AS  mc.utquom  nuper  l lori  Hieroglypbica  in  latini 
tatcni  cbucrccrini:  Se  nunc  omne  opciam  exponam  m vi» 
fcuiicda  indagine  Aegyptia-  rationis,  qua  in  lacus  litcri.s 
utebantur ; uclim  cibi  per  epiftolam  delibare  quali  exenv 
R pium  luiiufcc  totius  confcnptionis,  ne  notius  Se  omnino 

expers  ad  iufti  deinde  operis  iecftionein  accedas. quod, ut 
ftudijs  tuis  omnia  fumminilircm  pnrlidia.propelo  admo 
dum  animo  facio-  Iit  prolecto  qui  (unt  maiorem  ipumpi 
am  picaturam  aggrclTuri.folcnccius  ucfiigia,  quod  Iclmo- 
graphix  beneficio  efi,praEnotarc:tum  ut  aliorum  ludicia  clici.lt,  tum  ut  liabe.u  pr.c 
ocuIis,inquibus  pcriclitctur  ingeniu . Ablegata  iiaq  rerum  difiiculiace.lis  lubeto, 
Acuum  ab  Aegyptiis  luna  Se  rolc,interJum  Icrpcitte.  qui  caudam  lub  lelujui) 
corpore  abderet,  cxprelTum  tuillc.!MundumaIio  Icrpcntc , fed  fquammoio  Se'  fuain 
caudam  abfumcntc.Annu  Ifi.fd  eft, mulieris  imagine,  interdum  Se'  palma. Mcnleni 
fpadicCjUcI  luna  interius  iiuicria.Prcfcnccm  annum  quarta  arurx  portione,  ea  een^ 
tum  cubitis  ccnrccur-Dciim,fub!imita[c,lu!militareni,exccIlcn[u.  languine.uiao^ 
riam, Martem, uno  accipitre.  iS larte  Se  \'cncrcm  gemino  accipitre, uel  duabus  cor-- 
nicibusiquc  pofterior  pic"tura  Se  nuptias  indicat. umcCi  filium, generatione,  patrem, 
fcarabeus  oftendebat.  At  macrcm,obtutum,terminfi,pr:enotioncm,  anml,C. cluni, 
quam  ipfi  Csliam  uocarcmalucruc:  mifericordiam,rslincriia.  hmonem,  draclimas 
duas,  uultur.  \’u[eanum  fcarabeo  Se  uulture : rurfus  permutato  01  dine.  Almcruam 
uukurcS^  fcarabcollgnificabant-  Deum  mundo  pricfidente,  (acum,  quinarium  nu/ 
merum, afiro.lunam,  mundum  rurrus,litcras,faccrdocc,irarn,nata[ioncni,cy  noce- 
phalo.Iuna  ortum  rurfus  cynocephalo , fcd  ftanrc  Se  priores  pedes  arrigente . Ae^ 
quinocnacynocephalo  quidem, uerum  fcdcncc.  Animi  magnitudinem  leoncrlorcA 
ludinem, prioribus  Iconis  parribus:uigilcs  cuftodias, leonis  capiceiqiic  piclura  Si 
terribilem  notat. Nili  incremecum  nunc  leone, nunc  eribus  hydnjs.  Aegyptum  clur.- 
ribulo  acccnfo,  cui  cor  fuperpofstu  fit.  hominem  mmqu.T  peregrinati tem  onocepha 
lo. Amuletum  uc!  terroris  difcuiroriO, gemino  capite  humano. Impertcc'tuin  liomi/ 
nem  rana, apertione  lepore, Locutionem  lingua  Si  fiiffulo  fanguinc  oculo. 'i  aciriip 
nitatem  tribus  notis  u,  s,  't,  qua:  creccnrafcxagintaquini.:!;  fignificanc.  Longiiiqt;  ;in 
inclamitationc, tonitru, uetuila tem  generis, papyro- Gufium  abfolutum.ons  piinei 
pijs:no  abfolutum, lingua  Si  dcnribus;uoluptaie  numero  X V 1 - Animal  longauu, 
uelreftagnationcjucl  redeuntem  a longa  pcrcgrinatione,phccnicc.Cor  ibi  aue.crii 
ditionem  celo  irroraiite-Acgyptiasliccras,facrum  fcribam,finem,atraineto,cribi  o, 
funiculo, pingunt- Sacrum  (cribam  rurfus, prophete,  facrorum  cadaucru  pollincto- 
rem,fplcncm,oHaclfi,rifum,  ffcrnutacionc,canc.  Principem  Si  indice,  cane  ruriu.s. 
Si  regia  ftola, qua  nudo  limuiachro  fubflracalic.CalHrateigneSC  aqua. Impium  pix 
fce.os  quo  uoramus,fcrpente. Callum  SC  lortcin,bouc  ar re Ao  genitali.  Auriiii  iiirx 
fus,  aurito  bouc.  pudendum  hominis  admodum  ucnerci,  hirco.  lmpuritatc,ot  ygc: 
interitu  SC  iudiciu,mure.Impudctia,  iniifca:cogmtioiie,toraiica:  fiIiu,cl!cnaiopece, 

quam 


Q.VA‘-STroNVM  LTRRR  ir.  t.> 

quam  nosanfci  imilpcm  transferre  poiIiimiis.ncmciiti',pcIccanc;^r.itittidnKCiicii 
pha.qii.uii  e^o  ciconiam  puto.  Ingiatii  i»iufhinuj:,diTobu.s  IiippopotJini  ungiiihtts 
iiilia  coiicrlis.Jngi  atijin  iriloiiriimq:  )is,qui  de  (e  bcncmcrici  (itiiqcolirtiilvi.Jinpolii 
bile  lac'tit, pedibus  liominis  per  aquam  ambulati.s;ticl  Itomiiic.cui  caput  iit  recifuin- 
Regem  pclliinu,rcrpciitcmiiiorbercuoluto,  qui  caudam  mordicus  tenet : nomea 
uei  o regis  in  medio  orbisadfcribitur.Iicgcm  excubant e,rcrpcnceuigili.liegem  re.* 
rumlnimanai  upoticnccm,lcrpctc orbiculato, in  cuius  orbe  picla  domus- Populum 
regi  obtemperante, ape. l'unoncm,  duobus  rurrus  pedibus  humanis  in  aqua.  ISlcn 
fem, iterum  luna-J-lapcore, multorum  liberorum  patre, infanicnteni,  crocoddo.orciS 
duobus  oculis  crocodili. occafiini  crocodilo  paricntc.LetIialcm  oblcuritatc,  crocor 
diii  cauda  dcmonftrant.  Stella  interdum  deum , interdum  noAcm , interdum  tem/ 
pus, interdum  animam  figniflcat.  Duo  pedes  iunifti,  foleminliicmali  tropico. Ho.- 
niinis  manus,altcra  arcum, altera  arma  tenes,  bclIum.Pudcnduminmanu,  caftita- 
tcm.  Flos  anemones, caftitacc.Roftrum  cochm  nicis,fecuritate.bomfnesduo,cocor 
diam.FTomo  inferius  armariis  fagiteas  iaculans,turbam.  Hominis  digitus,diircii 
fioneni. Solis  circulus  cfiitcllaS«Cdifco,fccminam  praegnante . Accipiter  in  fublimi, 
uentum.Fumus  afcendcnSjignc.  Aequus  fiuuia!is,horam.Ceruus,longaeuum.Ny.' 
clicorax, mortem. Rete, amore. Scala, urbis  expugnatione . Integram  bxreditatein 
a patre  prouenicnrem,  hirundo. I'<'Iulicrcm  conflante  uiduam,  columba  nigra.  Viru 
impotentem,  ichneumon.  Formicaru  internecione,  origanum-  Mutuos  hofles,fcor 
pius  crocodilus. iSluliercm  uiraginem,gale,id  eft  muflcla.  Homine  pcrniciofum, 
orcus.Iram  immodicam,leo  proprios  fcymnos  deartuans-  Senem  muficii,  cygnus. 
Hominem  fe  proprie  uxori  comifcenrcm,duc  cornices. Hominem  a folc  iebricitan 
teni  ac percunccm,fcarabeus e tECus. Mulierem  ftcrilem,  mula,  f-Iulicrcm  mares  tan 
tum  generante,  taurus  in  finiftram  dcclinans.Vefpas,equus  mor tuus. Mulierem 
bortum  faciente,  equa  lupum  conculcas.  Hominem  Cibi  ipfi  medentem,  palumbus 
folium  lauri  tenes.  Hominem  fine  fcllc, columba  pofleriora  fubrigens.  Homine  tu- 
to babiranre, aquila  lapidem  terens. Hominem  a fortiore  oppugnatu,  equus  SCauis 
otis.  Filium  quem  pater  infectetur, paircroinoclua. Debilem  uero  dC  temerari5,ue 
fpertilio.  Egregiam  nutricuiamrurtur.  Tripudio  tibicinio  indulgcnte.rurfus  tur.' 
tur.  Initiatum  &myfticum, cicada.  Regem  fuis  non  parcente,  aquila. Inflauratione 
diuturni  teporis,  pheenix-  Amatore  patris,  ciconia . Vxoremuirucxoramipfic^ad 
mortem  inlidiante, echidna  concumbens. Filios  matriinfidiantes.echidna  pariens. 
Homine  calumnia  oppreiTLim,bafiIifciis.Igncambufiu,falamandra.CtECum,caIpa. 
Hominemingredi  nequeunte,formica  ucfpcrtilionis  ala. Hominem  cui  propria 
bona  damno  iinr,cafior.  Viru  cuius  hereditatem  adeat  inuifus  filius,  fimia.  Propria 
probra  occultanrem,limia  micturiens.  Eximie  audiente,  capella.  Hominem  modo 
fortem,  modo  imbecillem,  nunc  audace, nunc  meticulofiim, Iiyena. Homine  ab  ira/- 
potentiorc  lefum,  pelles  duc,byene  altera,  altera  pardales.In  periculo  coflicutum, 
hyenain  finiftra;  pcrcuntc  autem, in  dextram  couerfa. Hominem  intrepide  adeun 
tem  pericula,  hyenre  pellis-Mfliiinoauce  damno  a periculo  liberatu,  lupus  extremu 
caudx  floccu  abii  ciens.  Occulta  pericula  formidante,  lapis  lupus.  Homine  metu 
ignis  ad  meliore  fruge  rcd.ictu,  leo  Sf  faces  . Se  curamcex  febrc,]co  fimia  deuoras. 
Admodefliam  redactu, taurus  alligatus  caprifico.  Hominem  incerte  modeftiiK, tau 
rus  itidc  dextro  genu  alligatus. Hominem  abfumente  oues  8^  capras,  hac  ipfa  peco 
ra  conyza  pafccntia. Raptore  ignaufi, crocodilus  in  capite  ibis  penna  geftas.Mu 

lieremfcinel  generantem, Icana.  Informem  natu  qui  ad  formam  reuocctur  pofteri.* 
us, urfa  pariens. hominem  probi  olfactus, elephas. Regem  moriones  auerrantcm,e- 
kphas  iterum  Si  aries:  regem  nugatores  a fe  depellentem,  elephas  quoc^  et  porcus. 
Temere  fugientem, cerua  dC  ccliidna.Imelligenteminnata  coinoda,eiephas  dentes 
fuffodiens-Hominequi  iufta  araris  fpatia  impicat,  cornix  moriens.  Occulente  ma/ 
litiam,pardaIc.Deccptum  adulatoribus,  cerua  canente  tibicine. Prafagiii  fcecunda 
uindemic,epops.Ab  ima  offenfum  Si  iibi  mcdcnre,epopsSi  adiantu  herba. Cairen 
lem  hofliles  infidus,grus  uigilans.Prapoftera  «cncrcm,duo  perdices. Sene  inedia 
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pereuntem,  aquil.t  recuruo  rollro.  i luminemii  i equiet u,»  m nu  t\  |'(illi.  S.ipietucin 
liil’iimu,^iu.s  tiolans.Peilciucin  liliosob  iiK'in.iiii,ai  i ipiier  pi  .v;.mi,iiis.  ri  '!  mn  iii 
in_q rcdiciiJo, camelus. Sai^aceni,fcd  niipudeiMe,i  atni.i  -11111  qm  t.iufe  pedihir.  > imi.i/ 
luir.rana  pofknorilnis  pedibus  pia-dita.l.linniiijii  i uliietiiditn  ni!eiiliMn,.in  ’uill,u 
Scru.itcm multos f 11  inaii.piTei.s  queingi  ivei  eapxtu/,  nus  loi  junem  dn  imus . \ 11I1.» 
& inutilia  pi-oini(cucabruniciue,polypu.s  .Su])craiucm  onpi.iios,  e.ir.ilius  poly./ 
pus- Ab  incunic  tetate  mulieribus  Ic  pcrmi(c'cnte,piiui.e  pi.vi;ii.mies.i’,i(iciii  l.inib 
(iiis  qui  non  libi  confuIat,fcda!iorum  prxlidium  cx[ieclc(.pmn.i  t.iu  imis.  I.ami 
am  habentem,  reat  us.  Cibos  cuomciuc&l  rui  Ius  ininuKliee  eonievleiuem,  .iqu.itilis 
galcjidcfttniiftella. Amantem cxternonimi 0111  e tci.i.mm en. 1.1  n mni te [nvn.is 
rem  &C  pccnitcntia  captum, trygon, quam  p.iltmae.i  slieiimis.  Alien.i  e\'  mox  lii.i  ab/ 
liguriente,  polypu.s . Sclurtim  Itibduccnicm  pei  iciilo.  Ie|'t.i . Homine  pudilu  um> 
paller riiirarius-]>enc  cum  lodalibus  conucnicmc.Kia.  Ad  prudeniiam  1 ediuiem, 
iyrinx.  Aequaliter  particnrcm,rttutbiocamc1us.SiibrtnK"tionu  l'tiidioliini,lniminis 
manus-Harcab  Horo  mutuati,!  1 modo  Hori libellus  cll  qiit  cireumtenur,  iieuiiv]u.i 
tanto  dignus  nomine. CeterCi  ex  aliorum  traditionibu.s,imltur  naturam.  A [ms  nu-Mi 
ficiiim  exercens,  regem  iucunde  imperante.  Draco  caudam  abluine.s.  annum. Aeci 
piter,  rem  cito  tac"t.‘i.MaIum  crocodilus.papaucr  fa'Cundit.ue.iM.iniis  dexti.)  expan 
(a,libcrali[atc.  Sinifira  comprcira,tcnacicatcm.Crux,  fpem  futura-  l.ilutis.  Serpens, 
accipitris  caput  habens,  felice  populigcnium:  sjucm  nunc  conmucnribus,  nunc  a/ 
pcrtisoculis  formabant , Inter  bicolovcm  circulum  ferpens  itidem  eu  c.ipitc  aeeipi/ 
tris,ut  lit  quafi  forma©  litcrn:,totiu.s  orbis  molem. l-imu.s,pnm.i  mundi  eongeriein. 
Lotus  deum  Sidiuince  metis  pcrieclioncm.  Rota  rerum  lurm-tn.n  li  uieiliuudinem. 
lucerna  uit.i.OculoSC  fceptto.ofirim.Patdogctontc,  id  cfi  puero  lene. uin qui t.itcin 
bi  poftcritaic.  Corde  cui  craticula  fubicaa  caelum, unitate  Apolline.  Iu  nano  Dia/ 
nam.  Mincruam  fcpccnario.  Ncptiimim. primo  cubo.ui  elt  oe‘ion.uio  Im.igimbus 
quibus  rccifa:  manu.s.iudiccs  inccmiptcs.cC  qua-  inter  eos  oculis  conniuciet  pria/ 
cipeiudicufigniiicabat.Mjcb.cra  Orcus  rex  l'.ingiiinarius.<ane  Meicut  lus.  Ha 
bes  mi  fili, nudas  rcru  imagines.SC  spiali  clcnclios  ipfos.qmi.s  no.s  deinde  11. i eiicim 
litionibus  £e  pigmentis  hetncliauimu.s, ut  liquando,  !iic  certe  m.txime  pnleumiilud 
conueniatjplus  eft  mantilia  e^uam  oblonium.Bcnc  ualc. 
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T S I quod  a tncpcrcunctaris.cxpriuata  liiffoi  ia  magis  aut  epiicmeri/ 
de  popuIiiSlutincnlis  perendu  uidcatur,  quam  expuldicis  Ki  ipto:  um 
E monumcntislquicquid  tamen  illud  lit.elieomilii  no  pLtcereq.ini  excel 
lentem  populum  uctuftatc,  fide,  ac  rebus  gcitis  illiiltrcin  , lam  delor/ 
mi  fmnilacluodelioncrtan.quod  certe  ad  exemplum  piidnitu  A'  pub/ 
licos  mores  pertinebat  aboleri . Q^uidcnim  t>vdius,  quam  in  celcbenim.i  (1.11:0  iir/ 
bis,hofp{tibus  aducnicntibus,proltitutx  mulieris  clligiein  p.irrc.sAju.i.s  line  pini  ore 
appellare  no  poirumuSjSe  quas  tegi  ueiccundia*  pubhc.c in tei  elt.  idieiu.tnn.s.in  o/ 
culos  incurrere. quod  non  fincpoftremxSl  conclamate  l.ileiui  e at.i»  iml'elii.e  lul  jri 
cionepoteft  cucnirc.Apud  Herodotum  icriptu  legimu.sqSeloltnn  i\-gein  Aeg\  pii, 
quom  magnam  orbis  parte  fubegillcr,uic*cis  a rcgentibii.s  ior[icudini.s  aut  iga.iuix 
reflimonium  rcddidillc.  OTConny  /jSt^  cuj-riaiu  «Axi/xaiiJi  , vjfi  </l<ivxs 

VOJfTj  0 iAihSieli!  , T2S'75JOT  lAi'  siAfcs  cMUSS  itr  TC(!^U:OK!  , «ijj  yi  /Iv  ijKj  Ti, 

'n.  itev-rC  ovoiia  yji  ^ TTKTjosfjKtWai?  <l\waiii  771  tfcVTTfi  j-^scet . oii^j  ji 

^»■71 1(^  'iiiTTiiiaJ!  T^ccAarft  -TWf  TTTAie , Te-roinj  ly/  tsci  suAHcrt  ■rodjrK  lyit 

ccve/^fictci  tSrt&y  JCjtt  jj  sy  «/.Jhix  yuvcuHss  > o^»A(ti3iAo;i>t>'@/ 

Qiiafcunifj  enim  iiaCcus  cr3tgente.s  liiemias,?».'  piolibeiv 
tate  ruenda  acriter  S>^  percupide  dimicantcs,pcr  horum  ille  rrgione.s  liela.vod  eff  cip 
pos  lapideos  flat uchat  lireris  fignificantihus  cius  regi.s  namecCji-uriam,  ce  qiiilnis 
copijs  eos  ac  iiiribus  fiibcgillet.  C^uoiTt  uci  o urbes  nullo  negotio  aiu  incruento  ecr 
laniinc  ccpillcc,  apud  hos  icidcm,ucapudillos  qui  itienuitads  Ipccimcncdidei  anr, 
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cippo.s  quoip  ftauichat,  atq:coan){>liiis  adrciiljtcbar,  Rgnificai  c 

uuIln  coi  iim  igiiam.nii- Addit  liis  l>iodonismlcciifido  l>il'Iiotlicccs,  (iciii  igiKuiix 
indicium  gciuralia  iiuilicbrij  qiiibiifdaaHixit,  ita  tjuibuidani  iiii  ilia  iii  iigiiu  iortitu- 
dinis  lhic<nllc.Siiinicaq:qui  limulacliriim  JSliitincnic  a Tiicodoiio  imperatore  pofi 
tum  Uiillc  fiirpiccciir,  quoin  adeam  mbem  Tryplialos  Thracixpopiilo.v  a fcuiclos 
deduxi  liet,  liliorum  inlHcucum  patrium  iuit(ii  rvlarccllino  credimus)  taiitifpcr  alic' 
ne  libidini  obfequi, dum  cgvegiu  aliquod  facinus  pcrfcciircnt.  (^iiarc  pro  canccclTi 
ludinequafuininx  nobilitati  cius  urbis  iundli  fumus, optaucriin,  cos  tam  impudes 
acpropudiofum  monumentum, uel  ex tinguere:  uel,  liqua  religione  lorraUctcncn' 
tur,  Rhodios  imitari.  Qui  quom  indignarentur  Arteinifix  MaufoH  coniugi,rcginx 
Carix,  obtemperare,  8C  armata  clalfeprofecfticirent  ut  eius  regnum  occuparent: 
tum  Artemifix  quom  eflet  id  rcnunciatum , in  eo  portu  abftrulam  clalicm  exiatis 
reinigibus  ZC  epibatis  comparatis  , reliquos  autem  ciues  in  muro  efle  iulfic . Qiiom 
autem  Rhodi)  ornaram  clalfcm  in  portum  maiorem  cxpofuilTcnt , plaufum  iulTit  a 
muro  ijs  dai  c,polIicericj  fc  oppidum  tradituros.  Quiquompenctraircnt  intra  mu- 
rum relidis  nauibus  inanibus,  Artemifia  repente  iolfa  facta  tn  pelagus  eduxit  claf/ 
fem  ex  portu  minore : £c  ita  inucc'ia  cit  in  maiorem.expofitis  autc  militibus  S^remi 
gibus  clalTcm  Rliodiorum  inanem  abduxit  in  altum,  ita  Rhodij  non  habentes  quo 
fc  rccipcrenr,iii  medio  conclufi  in  ipfo  foro  funt  trucidati,  ita  Artemifia, in  nauibus 
Rhodiorum  fufs  militibus  £C reinigibus  impofitis,Rhodum  eft  profccta.Rliodq  au 
icm  quom  profpcxilTcnt  fuas  naucs  laureatas  uenire , opinantes  ciues  iidores  re.* 
uerti,  hofies  receperunt.  Tunc  Artemifia  Rhodo  capta,  principibus  occifis,  rro/ 
phxum  in  urbe  Rhodo  fux  uic*torix  confiituit : xncasi^  duas  fiatuas  fecit , unam 
Rhodiorum  ciuitatis,  alteram  fux  imaginis , Si  ifiain  figurauit  Rhodiorum  ciuitati 
ftigmata  imponentem . Poftea  autem  Rhodq  religione  impediti  ( quod  nephas  cfi 
trophea  dedicat.a  rcmoucri)  circa  eum  locum  xdificiu  firuxcrunt,  £c  id  erecfa  graia 
fiationetexerunt, nequis poiretafpicere,6Cid  uocitariiufierunt.  Vale. 

CJELIVS  CAL.  CO.  THO.  CAL.  NEP.  S. 

M C parsjqua  petis  a me  de  obnuntiatioe,  tota  ad  augures  pertinet, K 
magiliratus  P . R.dc  qua  Dion  libro X X X v i f i.de  acciifationc  Cice 
H ronis  uerba  faciens,comode  hxcfcribtt.Quom  aufpicia  multis  modis 
obferuentur, longe  illa  pollent,  qux  c exio  feruantur.  Nam  extera  ua.' 
rifs  erant  ncgocijs  accomodata,hxc  una  die  ad  omnes  pertinebat.  Cx 
tcra  uel  plane  prohibebant  quid  heri  uel  fufpendebantthxc  generarim  omnia  P.  R. 
decreta  fummoucbant,K  felicia  aut  infclicia  nuntiaretur, nihil  intereratrex  xquo  e/ 
nimomnia  tollebantur.quxres  quom  publice  nota  fit,  nontamen  facile  inueneris, 
qui  eius  caufam  dixerit.  Ita qi  multi  magifiratus  decreta  publica  uolentcs  impedire, 
nuntiabat  fcuellede  cxlofcruare,  nequidfcilicct  iurefanciri poflec.  quare  Clodius 
ueritus  nequis  eo  modo  accufaiionem  Ciceronis  impcdiret,magiitiaius  omnes  exo 
raiiiqncquis  eo  die  de  exIo  feruaret.Quod  prcfenriens  CicerOjCun?  L.Neuio  Qua/ 
drato  cgfr,  utfe  conatibus  Clodij  obi) ceret,  quod  erat  faiffurus , nifi  Clodius  ea  re 
comperta  Ciceroni  ucl  iureiurandorccepiirct  fe minime  eidiem  didiurum,modoc/ 
ius  leges  non  moraretur . Cui  quom  Cicero  fidem  mutuo  habuilTet  &rdcdiffct, 
ipfc  ^ Quadratus  nihil  obftiriirent,  mox  Clodius  pofthabito  turciurando  Cicero/ 
nem  poftulauinati^  illinegligenti,  multalicct  de  prudentia  fiia  fibi  pollicenti,  pul/ 
chreos  fubleuit.  Haif^enus  Dion . uerum  hxcpoteftasauguribus  giimagifiratibus 
Romanis  ex  X 1 1. tabulis  data  fuit.  Cuius  hxc  erant  uerba:  Omnes  magifira  tus  au 
fpicium.iudiciumq;  habento , cxqi  ijs  fenatus  efto  - Qux  uerba  enarrans  Cicero  in 
tertio  libro  Dc  legibus,  inquit;  Deinceps  igitur  omnibus  magillra  tibiis  aufpicia, 
&iudicia  dantur:  iudicia,  ut  clTet  populi  potefias  ad  quam  prouocarctur:  aufpicia 
ut  multos  inutiles  conan?s(ira  enim  Icgcndumcft)probabiles  impedirent  morc-fx/ 
pe  enim  populi  impetum  iniuftumaufpicijs  Di  immortales  rcprelferunt.  Sed  in  fc/ 
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eundo  dc  uricnui^uranisloquenv,  pt  ofulius  Ii.e>  rxc. |iiiriti  . l >ind  etinn  riniii-;  ffi, 
inquir,  (iJc  iiircquariiimis,  nuam  poli  e .1  (luimii'-  impei  1)^  fV  lumuu'-  poi.li.uihifj 
comitia  tollcic,5v  coi iliaucl  rnliitiita  diniiitci c , itrl  li.il uta  icK  in.lci c.  '[hkI  p.i .iitiu? 
quam  ictJi  fufccpcam  dii  imi,  li  unus  au^iii  alnei  vlixei  it ; quid  m.uniilii  ei  iiis  qu  tnt 
polle  decernere, ut  nia^iflratu  (cal'dicem  conliiles.  (^u.u  um  iei  um  i-\eMi|'Ia  apUkf 
liifioricos, 5-' Valerium  imprimis  de  contempto deoi  uin  < (il(u,iii’jenies.l  x tis  nero 
facilc  colliges,  inia  tinis  literis  quid  ht  conaiilnis  magilii.iiiiumohnniuiaic.  \ alc. 
CALIVS  CAt..  CO.  THO.  l AI.  Nl-I'.  ,e . 

V L L V ,'i  cite  certius  rpecimen  1'on.v  indolis  piueli  , qii.v  altqu.l do  :k| 
optimam  li  ugem  perucntui  a I it.quam  mier  inedias  iioluptaies.  ipi.u  j; 
N maxima  animi  auueam  ■ni.i,mi  tutes  cura i e- dv  eas  lumm.r  idde.latio/ 
11  rs  loco  ecn(crc:>p:od  tibi  eiienue  mi  l'iu'ma  plurmni  qi  iiulor , Ssiia 
plifti  enim,  nuper  du::i  genialibus  loei.sopeiam  daie'.'.\  Iteqneiis  con 
uiuium  clarill imorum  piOs'ci  uin  cclelnai  es, de  psdio  memi.mem  nuidi  ,e:.  mus  mi 
raprorlus  natura  proditur . l \'l:a  enim  eius  mane  candida  , meiulie  p ; i i:o  a . (o^ 
Ic  oceiJcntc  ccrulcaalpiei  ti  aduntur  (-uiiis  lenaiio  qiiom  lorei  peus  nl.ia.  n eliUc 
omnes lignihcasqicc quid  cei tum  rerpondeiem  Iiaimiiie.lhiou pi o,i  'o  uoa  iiril/ 
tum  debes  admiran.Nam  ut  .Alex.ider  cx  Aplirod.liade  in  <,^i.eitu'ni!'  is  ibmdi 
modo  CIUS  Qii.eliioncs  fuiUjSpix  eircimteiricurApioJ  pci  imi  Iu  nega;  iint  qua-dam 
ica  abdiia  elic,ut  m arcanis  aslime  natura;  de  ucliMiitiqu.i’  exploraie  cc  diligenti  nu 
mium  mdagiiis'  pericviui.sicioli  magis  ammi quuin  aceui au  e\ifiimai  i 'e  p.  lio  igu 
tur  quod  pcrcuiic*tjns,  cs  1.  in  liacobleuiitate iciumiiidil  icnieie  Iu  r um  .ndiiin, 
fututam  e qui  ad  cius  nauir.iiiuc;  loicm  releranttqu.v  mane  .oei  ena  lulii  en.ita'  [;  :rf 
gorecxpallcleat.niox  incrclecuiibus  folis  ealonrus  im  e - .o;.-,e  it , cv  langmnem.  id 
cft  fuccum  liium  icrueiucdiHundar  undiq  ,s|uim,'x  excede u; e loiis  te liir  r,;i  l..s  ,on 
tahcfcar,  atip  in  obleuntatcm  degener  et. Ali)  nb  iiiiei  loi  em  ullam  uim.  i.  d es  teno- 
rem liunc  Os  pcicgrinil  sdmitum  in  caulam  uoiaiu  Isoi  enim  cs  pi  luio-  nxitit- 
tino  icniporeloium  obtegentibus  pellucida i!'a  i'o!n  cuti-.cliain.eleon;:  u .eiin 

dem  coleircm  traliitUjue mox  s'xa:Uuante auicntcq;  mci  idic iiu .in.ieis u r ruiiuno 
mimis  mccnvfitur.Q^Liom  priirfi  uero  foldclenielc.t.ap['eiete  lam  li  piein  i >.:i.  i lem 
pcfracCjSC  ipia  tenebris  ac  tcnxeinumbiationcssrrunditur.Sunt  rurlu',.;i:i  I uu  s-in 
nem  depolio  tabulam  ai  birrciitur.a  iMufeo  coniisuam.cv  ab  1 leiiodo  dcim  eps  ss’n 
firmata. Nam  2s  Plinius  uc  fiilec  tjaom  rem  lupi  a hdem  relei  i cumna  mer  .ule\'  dc 
polio  hoc  allcucrac-  Ah)  more  l^y  thagorico  OC  rem  -.v'nmand  mi ; ilpo 

cantur,uc  caniciem  auatcmq:  hominis  lam  ingrauclceiuis  ex  luumiie  ('o!i;  i;  lei  pic 
tcris,qucpcr  fuos  i^uafi  limites  procedat,uisip:ens,iiuendens,dcl:i'.es;.Ui;  hoc  ciie 
re  terunt, e]  uod  ijdein  autores  dignationis  gratia  id  alpeigendinii  put.tt.b.  e,i'  'i  i.e  2' 
uidis  percunc“randum,  nec  aliud  magis  coiuicniic  medu  amento  quod  t-a 
ttpf'  uocantitcftantur.Canos  enim  iKiniines  tam  pi  udent ic incoc~ts's  fesU.i i A' ex 
eorum  indicio  fiia  omnia  meiinthocdemum  cii,  quod  non  iolinn  digi.acionc.iller/ 
rcfolct.ut  Plutarchus  in  Politicis  mone tjUcrumetiam  reluccaiuis  loriune  isuus  at  p 
impetum  eludere.  liene  ualc. 

CJELIVS  CAC.  CO.  TUO.  CAL.  N’EP.  S. 
v O M Laccda'moniusqi!idam  audilVct,  Aclicnientcm  och  d.mmautin 
luitTciquisucro  cn-,inqiiir,e[ui  tam  ingemt.i  mul.aam  UiImji  r l .xiltima/- 
Q_  barfdlicct  ille  magnificum  Ss  gloriolum,  cius  uii  rutis  l efi  pcia;.,'i.  sjux 
notis  omnibus  cllet  cxpctcnda.Propterca  non  imuii  i Alex-uuic!  i 'Iu 
lippi, regium  cliepra’dicabar,ah  co  maje  audnieiin  heiieieci  i u 1 1 uni 
multo fcciis mi  tili,obicc'tauic  mc grandis  il!a(uc  tu  reiibis  dic.i.quam  nonniilli  uu^ 
hi  folcntimpingcrc,quimc  errone  defiiltoi  cij:  uocanr,iiipe>iei]m  uni  dilsipiime  m> 
inc  addixerim, ncc una  inclalicccnlcri  uclim;  quom  iihkIo  ita  matlieni.iiis.i  .imple- 
crar,utni!  cureprarterea  ;mox  pliilofophiea  icaainng.t,  urtotus  m lilis  uei  In : moX 

.Ki  logis-t 


t\.v  /F.  STroNVM  Linna  ii 

ad  logtcarccurfctnjnuc  P!atonis,mlc  Aiilhncifs  comcntai-i{s  nuniriteiriiifus 

iicinctioliiar>lf(,fcd  cxciitia,8d  inierca  camc  tjctj!  mora  ianoiu*,nc<j!  Mulas, 
nc<ji  Pithu'  lioi  tos  dcfci  a,cx  equo  Romana  8C  tr.ifmai  ina  Venere  coles:.Munti.i’.,cS 
minime Icgiiimuciic  ciue,qiii  tribu in qua  fiirtragiTitcrar,  dcnionftrarc  no  pollii;  tff 
ucro  paria  cflc,  omnia&Cnil)ilamplcdli.  laciut  eti.Xin  mefepius  iiliid  lloctaris.prcfta 
rc  una  inrcfuminu  cllc, quam  in  plui imis  mediocre. &;,quimulta  loca  peruagarjio' 
fpitefemper  cfTe^quiii;  totdiuerla  adeat  caftra , non  ethigere  trasfugx  cmanioris 
crimen.  Adde  quod  planta  qu*  toties  trasfertur,segre  coalcfcit.QinEomnia  tam  ar/ 
gutein  me  iacuta, tantum  abefl:  ut  reformidem,uc  ultro  ctia appetam, mei];  adeo  lio 
norificcaccufarigaudeam.  Vtinam  me  tam  nobili  crimine  dignum  putarem, a tq?  is 
forem  qui  tam  grande  facinus  polTem  pei  ficei  e.  Votum  certe  nondecft,  decftociV 
um , deeft  fecultastqudd  fi  iufiam  liancaccufationem  agnofeerem  , tumuero  milii 
uictum  publice  in  Pry  taneo(at  Socrates  dixit)coQifui  uclim.  An  ego  qui  me  femcl 
liceris  ac  ftudqs  uniuerrum  ita  mancipauf , ut  nullo  iurc  prxtor/o  uindiciae  dici  poC- 
fmttfi  modo  uires  ate];  ingenium  fuperfit,  non  omnes  iftos  tliefauros  perluflrem,  SC 
ii  minus  illos  exportare  pofl'im,  non  falcem  Alcmeonis  more  me  in  qs  uoIucem,arcp 
humerisjfinu,calceis,quanculum  licet, conuehS^Qua  uero  in  tribu  honorificentius 
cenieripofium  quam  in  hac  licerariafQiiicquid  enim  cradfo,quicquid  fcmtorjnon' 
nchocomnclicerariumeflrquareficubilegicimeueiiaridcbco,  hic  debeo  maxime’. 
Sed  uideo  quid  bonos  homines  fallat,  exiftim.uillilitcraria  ftudia  inter  fe  diffidere, 
partem  parti  non  poffecSmodefcrrumfnari.HoccIi  leminartum  improba  a ccu 
facionis,  hinc  me  erronem  emanforemep  uoclc : attf  alqs  foedilTimis  titulis  polluut; 
nefeientes  hoc  unum  efie  corpus, quod  Grcc/jnoftri  pulcherrime  humani 

tatem  dixere. Hoc  omnia  membra  continentur,  quaaiij  impudenter,  nc  dicam  cru 
deliccr  £ilinhumanc,difccrpfere,alti  qua  ad  mores, ali]  qua  ad  oratione,  alii  qua  ad 
naturam, alij  qua  ad  diuinitatem  pertinent;  alrj  qua  media  inter  naturam  H diuint 
tatem  fune,  fibi  arrogantes . Qua  ita  iuncla  copulata  funt  inter  fe  natura,  ut  fine 
piaculo  dillungi  nopolTinr.Namficutin  corpore  humano  nihil fruftra  pofitum  eft, 
quod  ad  fuuin  opus  fitinfficutum,catcrircj  partibus  rcfpondeatjUt  non  fine  perni- 
cie aucllipolfiiiica  difciplina,ideft  humanitatismcmbra,inter  fe  connexa  funt, ut 
feorfumpofitamanca  ac  muciJglint.  Nemo  ergo  phyilca  fine  logicis, nemo  logica 
fine  mathematicis,  nemo  omnia  fine  orationis  prafidioancquac.Quare  belle  hanc 
harmoniam  noiiulli  \yKM>0^-7rxj.SiMj  dixere  . Quod  fi  philofophia  cft  humanarum 
diuinarumep  rerum  cognitio, fi  humanitas  cft  earum  rerum  qua  ad  hominem  perti/ 
nentincclligecia:  omnia  ucro  hominis  caufaa  deo  condita  funt,  quid  cft  in  calo  aut 
fub  calo, quod  ad  me  fpecftare  non  debeam  arbitrari.  An  ego  putem  me  magnu  poe 
tam  fore  fine  hoc  fcientiarum  cinnofquom  uideam  apud  Homerum  omnium  di fcu 
plinanim  feminariajquapliilofophiSi!  iureconfulti  quafi  oracula  admiratur;  quont 
uideam  V^ergilium  oniniu  rerum  peritiftimu appellari . An  oratoriam  aftequar,  nili 
fiipellcdtilem  paratam  habea,  ut  eSmode  ad  perfuadendu  de  omnibus  rebus  co/* 
ptofe  dicere  poffim.  An  ego  magis  Cicerois  lingua  quam  pecftus  fufpiciaran  nefeio 
quantu  Demoftheni  Plato, quantii  Gorgias  Ifocrati cotuleritC  cui  uero  paru  expio/ 
latumeft  in  foribus  Academicfcriptuinfuifte,  a_^a>M'Ji’9T©'dCT-7wr'Nunqiiid 
ergonicnfuras  fine  quantitatibus,  aut  quantitates  fine  numeris  percipi  licetfan  no 
ZenodialedfcamSC  oratoria ftricftaapertaq;  manu  diftinxitr  Tum  uero  cflum  hoc 
fufpiciens  no  quera  quis  ille  fulgor, unde  in  tam  pernici  ambiiu  u admirabilis  orna 
tusfTumuices  temporu&l  terrx  partus  oculis  colligens,  quibus  ca  pariantur,  qua 
uim  habeant  non  ferutaborCin  me  poftmodum  defccndcns,  no  explorabo  quomo, 
do  huic  corporis  imbecillitati  confit  Iere  poftim:' non  exigam  a me.iindchsec  animi 
pernicitas,  unde  hic  excurfusingenij,tum  exteros  hominum  conftderans  nonmc- 
cum  cogitem.quareinterfe  maxime  contineantur  f An  homo  homini  natus  fit,  ara 
fibi  uni^analia  quxda  fint  imperitia  renfibus,foli  cogitatioi  obuia'rubi  nam  uera  Ic 
licitasdelitefcat,ubf  fummiiuotorum  fifti  oportcatcDcmum  que  fit  princeps  caufa 
omnium  opifex, omnium  conferuacrixCHxc  nifi  per  gradus, 5C  quali  traduces  per/ 
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quifiucro,  mc  brutum  animal  putem,  iniliKf;  lianc  amitiaiii  rationis  participem  fru/ 
lira  datam  fiifpiccr.  C^iifqiiis  ci^o  ille  cfl. qui  mc  ac  mea  (ludia  tam  lu  em  curriculo, 
imo  liero  curriculi  particula  conatur  includere, mcmincric  fe  deo  inuidi.i  iai  ci  c:qul 
interminfi  nobisanimu  ideo  dedit,  ut  ad  omnia  quaniil  ucl  l•>reuis  etas  pcrmiitit.uci 
eius  coditio  patitur,  prone  liatur.  Quod  (i  omnia  ampIccT'!  no  poHiunus.  danda  tame 
eft  opera,  uc  non  animu,non  ftudiu,non  uotu>fcd  uires  dcfuillc  coprobemus.  Vale. 

CJELIVS  CAC.  eo.  THO.  CAL.  N E I’ - S. 
e R I P s I S T I admc.procuratorc.s  tuos  proximu  rus  cum  uilla  K pix 
torio  empturire, quod  line  conlilio  meo  laciundum  non  puias,pra*icr/ 
S lim  quom  plus  preti)  fit  in  tctfto  ejuam  in  folo.  Addis, 2c  prxtoriu  qui.» 
dem  fatis  inCtrucflum  ellc , uillain  aut  cemetitiam  5C  ruinofam-  Ego  mi 
fili,  quoniam  longe  abfum,  nec  polTiim  in  rem  prxfcntc  ucnirc,atq;  o/ 
culos  confulcrcdicet  noucrim  procuratores  tuosfidccrgateSi  reni  experientia  fpe 
clacillimos, quorum  iudicio  tacilc  poffis  acquicfccrciillud  no  prxtcrmiti.i  ad  te  feri/ 
bcrc,quod  in  monumentis  ueterum  feriptum  reperimus:  in  fundo  emendo  ita  nio/ 
dum  feruandu  cire,utneip  fundus  uillam  quxragncipuilla  fundum. Male  cnimau/ 
diuilie  ea  de  xtate  uiros  magni,rcddiLcrru:xeinpli,L  .LucuIIii&.'  Q.Scxuoijtquom 
uiilaScxuolx  fundus  carerct,uilIaLuculu  fundo-  Non  add.l  caftigatione  illam  cerv 
foriam  ad  te:  turpe  efTe  minus  arare  quam  ucrrcrc:quom  habeam  pcrfpcdrii  quanta 
latifundia  8c  noualia  tum  in  Venetia , tii  in  I-laminia  atef  Aemilia  pollidcas.Quod 
ueroad  cemetitios  parietes, ex  quibus  uiil.i  confiarcfcribis.atcmcr,  \'itruuian.iili5 
ratione  obfecro  diligenter  memincris:qui  funt  e molli  cemeto  parietes, no  cllc  non 
tuinofos.Itaq;  quom  arbitria  comunium  patie tufumuntur, non  xltinuint  cosquan 
li  facti  fuerint. Sed  quom  ex  tabulis  inueniunr  corii  locationis  pretia,  pr.xtcri  torum 
annorum  finguloru  deducunt  ocrogclimas,  £c  itaex  reliqua  fumma  paricicddi  lU/ 
bentpro  175  parietibus. fcntcntiamij;  pi  onuntiant,eos  no  p*.i(Ic  plu.s  quam  annos  O' 
(Ttoginta  durare.  De latcritijs  ucro,dum  modo  ad  pcrpcruiiculii  lint  li.itcs,  nilul  de 
ducitur;fcd  quanti  fuerint  olim  facti, tanti  eik  femper  xftimantur.  \'alc. 

CiELlVS  CAL.  eo.  THO.  CAL.  NEP.  S. 

E lilio  quod  petis, mea  fentcnria  cft,cx  grxeo  deducium  uocabulum  Ii 
tera  una  immutata.  enim  dicunt  illi  non  fiorem  tantum.ut  Lu/ 

D Cianus  in  Hercule  Celtico  rcftatur,  fedK  pnuata  quadam  lili)  ipecicm 
ucre  nafcentis,  aurorc  Theophrafto , quod  roix  proxmiu  dcicnbicur: 
ex  quo  forte  Diofeorides  id  a Latinisrofam  lunonis  uocari  tradit.  AI/ 
bum  hoc  eoiore,  urpotc  quod  e'  lacftc  lunonis  Herculi  per  fomnum  lac  prxbccis  ger 
minaucrit.Altcram  fpccicmqux  purpurea  cft,  tradit  Plinius  proprie  xerVjp  appcl/ 
lar/,  &ifi  fiac  uccecomunicergrxciutantur-cxHonbus  nulli  proceritas  maior, folia 
foris  ft)iata,refupina  per  ambitum  fe  laxantia  effigie  calat  hi,  Linguido  femper  collo 
fiCfuxfarcinximpari:  tenui  filo  croceo  in  medio  ftante.  Mirum  tradi[ur,fi  lihoium 
fcapi  arefeenies  in  fumo  rufpendantur,&L  nudantibus  fe  nodulis  deinde  in  Ixcc  ui/ 
ni  nigri  menfeMarrio  macerentur  ita  ut  colorem  accipiat,  mox  in  fcrobiculis  icran 
tur  umi  fa-cecircunfufa,purpurea  nafei.  IMirii  prorfus  ,ita  tingi  aliijuid,  ut  nafcamr 
infecffum.Tu  quidem  de  nomine  tantum  petieras:  fcd  ego  quom  de  lilio  iierba  lace 
rem,nonabfurdumexifiimaui  corollarium  etiam  alluere.  Bene  ualc. 

CitLIVS  CAL.  eo.  THO.  CAL.  NEP.  S. 

M A B O minime  aduerbium  cff,utgramatici puiaucrc,  alioquicafum 
habere  non  pofTctifcd  dicendi  figura, qua  /la  rem  nobis  gratam  lore  O' 
A ftendimus.uc  inde  amori  cumulus  firaccefliirus.Intcrdu  hnecafu  pro' 
nuntiamus,  ut  illud  CatuUianfi,  Amabo  mea  dulcis  Hy  pii  tilia.  IntcrdS 
calum  addimus,8C  tunc  pcrfcAa  locutio  eft.  Cicero  ad  Atticu  fic  quao 
dam  finit  epiftolam.  Amabo  te  epifiolam  wuAiZixiu/.  Malum  nero  epiphonema  per 

inter/ 


QJVJE-STIONVAt  LtCER  II  25 

intcrpofitioncm  cft;5ir  fic Donatus  fiipcr Terentio  annotairit,  qirac  (maltrm)  ifilijcc 
demeiia  cfl.Da  quoqi  figura  dicendi  per  interpofitioncefl,  qua:  tua  (apicjia,quj;  tua 
humanitas  cfi.‘id  cfi,  prouttuafapietia,maferc  humanitas. Illud  Ciceronis  in  epifto 
la  ad  Appium, rariufculum,Equide  pro  co(quanti  tclacio)quicquid  feceris  appro^ 
babo.  Haecquidc  pufilla  funtmi  fili,  ^ citra  mediocritate  pofitaqux  annotafti,  fcd 
quas  tamen  nonnunquam  magna  exerceant  ingenia.  Vale. 

CALIVS  CAL.  CO.  THO.  CAL.  NEP.  S. 

V E M grsBci  (TtsTifie  dicunt, nos  feruatore,faIutarccp  transferre  poflu/ 
inus,no  faluatorc-Nafaluusquide  dicitur, faluare  no  diciturificut  rur/ 
fusferuare  dicit,  feruusineofignificato  no  dicitur. Na  licet  antiquitus 
iure  gentiu  qui  in  bello  feruatus  erat,reruus  diceret;  mox  tame  ea  uox 
indiuerfumabijtjS^adomnesiure  ciuilimanucaptos  deducfla  eft.So/ 
fpfta  quide  lunone.quafi  feruatrice  coluit  antiquitas . Dc  feruator c non  multu  per.' 
quitedu.Vox  enim  eft  ffpc  obuia.PIin.lib.  X x 1 i.dc  corona  graminea, C5tigit,in/ 
quit,nullf , nifi  ab  uniuerfo  exercitu  feruato  feruatori  decreta.  Extat  elogiu  uetus  in 
Pharo  fcriptQ,Deis  falutaribusobnauigantes.  SaIuatoreaute,licec  ea  uox  protrita 
fit  in  facris  literis,  nondu  mihipermiferim,tantifper  dum  latine  loquar.  Nam  fiquan 
do  ad  fanecos  rcriptores,qui  magis  animfl  quam  uerba  metiutur,diucrtero,&  cora.' 
munem  ufum  requar,8^  inufitacum  uerbum(ut  Csefar  monuit)quafi  fcopulum  fugi 
am,  habeboq;  illud  Ariftophantsinmemoria,  aiia&tsipoyiras  a«tpis^oe-  Na 

ficut  apud  Alcibiadenodedccetlambdacifmus;itaapud  «asVovtws  folcecifmus no 
damnabitur.  (tTgita  <ts  iudicium  meum  tenes.  Vale. 

CiELIVS  CAC.  CO-  THO.  CAL.  NEP.  S. 

I F F r C I L E efijne  dicam  improbum, bonis  ingenffs  terminos  praferi 
bere,qmbusincludantur:liceatillis  uagari  impune  Klafciuire,  ut  eo/ 
D rum  fert  pernicitas-  Multa  inueniunt,  multis  meditantur,  multa  comi/ 
nifcunrur:  qutc  fi  ad  alienum  prxfcriptum  adigantur,  fcgniajinertiacp 
quafipramanfo  uiucntiaiaceni.Videsquam  turpe,  immo  quam  tardS 
fit  per  aliena  ucftigia  excurrere,  6Cqu5tum  auicul3eill:e,quibus  cslu  8C  folumomne 
peruium  dedit  natura,  degenerenr,poft^  in  caueas  detrirfsefunr, ut  alienis, non  fuis 
moribus  affuefeant. Quare  ego  imicationequidem  utilem  acfalutarem  imbecillis  ac 
primum  promouentibus  ingenijs  femper  exiftimaui.Ita  enim  ferperaftra(ut  inquic 
Varro)  damus  infantibus,  neuarri  aut  compernes  fiant,dum  adhuc  ingredi  condi/ 
fcunr ; quibus  uti  adultos  etiam  quam  probrofum  uideatur  C Sicut  ergo  aliquando 
innatandum  eft  fine  cortice, ita  non  femper  pgdagogo  nitendum  eft:nequod  Athe 
nienfibus  obiecilhofpes  Aegyptius, pueri  femper  deprehedamur.  Vias  SCfemitas, 
qux  ad  forum  perducant,  non  quaerunt  nifi  peregrini  homines-  Necp  hoc  dixerim 
miThomafuauiffime,  quod  alieno  confiliouti  turpe  putem,  quom  Graecoru  pro/ 
uerbiofeitum  fit,  ii^oy  fcd  quod  non  per  fe  aliquando  fapere,&l  ex 

aliorum  femper  uel  iudicio  uelimitatioe  pendere, fcedifTimu  arbitrer. Hoc  exiftima 
ui  quali  prxludio  utend3,quom  a mc  nuper  fueris  feifeita tus:  qua  ratione  tibiuten 
dum  cofulamm  perlegendis  euoluendis^antiquorumonumentis,utcertius  ac  te- 
nacius memorie  infideit. Quo  enim  esingenij  3cumine,tuper  te  hoc  facilius  quam 
exmagiftro,  mulca  Icilicetperfumffus  Iecftione,intelIiges  .quifip  enim  eam  ftudio- 
rum  rationem  fequi  debet,  quae  maxime  oble(fter,inuitet,a!liciac . Necj  unum  eft  o/ 
mnium  palatu.  Quis  ueroeft  qufguftum  fuu  melius  agnofeat,  quam  ille  ipie  qui  fi/ 
bf  propinat  nullo  indigens  praeguftacore:  praefertim  quom  iam  multa  delibauic  po- 
cula,multafcp  releuit  ferias  tut  ille  inquic.  Scrfplerut  quidem  nonnulli  praeclari  auto 
res, quomodo  ftudfis  incubendu  fit.Nam  2C  Quintilianus  qua  ratione  pueris  prima 
elementa  8C  fubinde  reliquae  dilciplinainculcand*  fint  :qui  nam  autores  indicen/ 
do  phralin  facere  poffintjlucuienterexccutus  eft.  Seneca  aliquot  locis,  qua  diligen 
tia^qua  incentione  ueceres  Icriptores  euoluamus  admonuic.Piucarchus  quam  caute 
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poetas  trailari oporteat;  quomodo  puen  ab  iiicim.thiili.s  Cint  iiiflitiiedi,  demonnn 
uit . Proximo  fcculo  Paulus  Vetircrirs, Si  mox  Bapiilia  (.  iiiaiiiutxitluit  pi  .reeptor 
meus, nuperrime  etiam  magnus  ille  uir  omni  maior  preconio  lii  alimi';,  quomodo  Ii 
teris  ac  moribus  incumbcndii  fit  cxpoiucrimt.Sed  pueris  iml'ccillisqiingcni]s  nec-- 
dum  fatis  conflantibus  eam  operam  dedere . quorum  ego  ucl  exempla  uel  inlhttiii 
nunquam  milii  ucl  puero  fcquenda  duxiuicq:  qucnqu.i  ex  ijs  qui  ad  irugem  pet  uc.» 
nere, accepi  corii  aufpicijs  prolccilic.  Arripit  enim  quilq;  quod  gratum  Si  cempen- 
diofum  putat,  Si  natura:  kix  confentancum.l^Iintiis  nullum  unquam  aut  orem  legit, 
exquononexcerprcrinquaalfiduiiatc  lor  fubinde  pr.c clara  conlailit  uoluminarn.t 
Pifo  dicebat,  non  libros  fcd  tliefauros  clTe  oportet  e.  omne  tempus  amitti  putabar, 
quod  literis  non  impenderetur  - Portiits  Latro  nunqua  flitdia  imhoabar.quom  dc^ 
ficrar:nuquam  dcfinebagquorn  inchoaucrac.  [\mdulphus  Collcnucius  noliro  xuo 
uir  multe  eruditiois, in  fiudendo  annotandoifiliacufus  cft  religione, ut  prarclara  gc 
fta,qucq;ad  uirtutes  pcrtincbat,finoptde  allineret  :que  ad  uitia  morbofq;  attinebar, 
atramento:  qutc  ad  herbas  arbores  fruticcLp  filacco:  qux  ad  medicamenta  Si  mctal 
lica  ferrugine  defignaret- Qua:  opera  quim  operofa  tiqquaniu  more  addat  ad  pluri 
ma,  prefertim  tcftinantirquis  fi  ne  admonitore  no  cognofctirScd  uir  ille  incxhaulti 
laboris  maximus  omnium  lucubratoi  fparcilbmus  cmm  fonini  luit , incomparabili 
omnia  perheiebat  diligetia.  Noui  quofdam  ad  pratfidiu  memorix  in  margine  libro^ 
rum,  quos  legunt,  turriculas,  nianciolas,co!umcllas,  Si  id  genus  alia  ligillaria  quali 
fymbola  telfeiasq;  cffingcrc,que  rerum  quaefitaru  imagines  e memoria  proniptua/' 
rio  facile  cuocenr.  Ego  (li  inter  tot  magna  nominaiudicium  meum  admitti  poteft) 
modum  omnibus  in  rebus  faluberrimu  puto,{tudijsij;  immorandum,  r.6  immorien 
dum  fuadeo:  omnia  puto  excutienda  ctiacxehartabula  Si  opinhogiaphj,iic  ex  alijs 
quidfequamurjcx  alijs  quid  no  fequamur,obreracmus.Nilni  omnino  iclpucnduin 
ftudioli  hominis  putat  diligetia:  quando  nullus  iibcr  tam  nialus(ut  Plmuis  dix' fex 
quo  boni  aliquid  erui  no  poflic . Nufquam  fertiliores  fegcccsallcrut  coloni  n>.  Itu  q? 
in  ftcrquilinijs  nafci-Scruandu  tamen  cit  fine  exceptione  ilIuJ  Senece  pr.Tcepium, 
ut  multum  legamus, no  multa.  Auocatiir  Iciliccc  mens  rcrummultitudinc  Si  oppri/ 
mitur.Qiiare  optima  quarq:  feligenda  funt:quod  fieri  no  poteft, nih  omnia  atcigcrP 
mus:in  his  incumbendum, hec  iterum  atif  iterum  cxcuiicnda  Nihil  enim  lubrieutn 
magis  iiomini  dedit  natura, quam  memoriam,  quam  iae“turam  (ola  alliduitas  Si  dili 
gcnria  farcire  poreft.EIocutioni  imprimis,  ex  qua  oratores  apud  greeeos  nomen  na 
c'ti  funt,uacandum:moxcrudicioni,uel  utriep  potius  ex  aequo.  Philofophia  Si  difeu 
plins  interiores  tracladx.Illudinoinni  uiraferuandum,  priuatini  aut  publice  ipiid 
agas:  ut  qu.i  ad  mores  pertinent,  ica  ampicc"ramur , nequa  pars  ab  ofticio  dcicilcar: 
ne  linguam  quam  uitSexcuItiorc  habere  uidcamur,ncuccxifiimcmur  fapere 
■775>  Ego  profecto  quicquid  Icgo,qaicquid  meditor, ita  omne  in  arcanis  animi 
recSdo, quali  mox  adufuin  humanarum  ac~tionu  expoliturus.  Siquoniam  arduum 
nimis  rcor  omnia  feorfum  exccrperc:multa  fane’  in  comentariu  relero,  aut  fcoifimi 
in  pagella  exfcribo.Scd  in  m3rginccompcndiofeomnia,qu.'cdignafunt  aliqua  ani 
maducrfionc,fepono;  quod  fiqua  prteftant,  quafi  coryphea  5i  optimatia  in  fuinma 
marginis  coronide. hinc  ea  mihi  utilitas  nafcicur,  uc  ucl  fcfquihora  multa  polliin  uo 
lumina  rccognofcerc.Tentaui  aliquando  Plinij  Naturalem  biftoridin  epitomen  re 
uocare, quando  eius  auroris  mira  iemper  cupidine  cxarfi:fcd  rem  linccontroucrfia 
ridiculamtcci,quiomnemfermH'Jiniiimexfcripferim.inphilolbphia  Paraphrafes 
quales  Themiflius  codidigquamcomcntarios  magis  femper  probaui.  I;  t jrcco  uer 
tere  utiiifTimu  putaui,  non  tanquam  interpretem  ; nihil  enim  meo  indicio  iniclicius 
quam  uerbis  ad  tequilibriumfe  obligare:  fcd  qiiafiexccrprorcm,codicorcmq;,ut  in/ 
tegrum  tibi  relinquas  addere  aut  dccrahcrc,qux  maxime  in  rem  uidcamui.  Summa 
efi,ucdiem  nullum  finamus  effluere  per  negligcnnlj  nullus  careat  lineaiut  de  literis 
multum  cogitemus, multum  loquamur, multudifccpccmus,  dummodo  abiit  airei  ca 
tio:muItum  etiam  fcribamusSC  comencemur.tamprorfaquiim  iicrfa.Prohcicndiini 
enim  efl:  dum  fcribimus,fcribcndum  dum  proficimus.  Deni».^  latius  cft  iuri!c,modo 

non 
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non  pcn'imc,fcrihcrc,quam  niliil.  Vcrmn  ca  adiir  rcIi'gio,ut  ncc  pifcipirctur  cditio, 
nec  nobis  ipfis  ticrba  dcmuSjnccpcrfuadcatnuspliisin  rebus  iiolb  is  cpiam  c^-tcros, 
doiftos  prxfcrciiii  8C  aniicos,cogiio(ccrc.Nulia  enim  in  omni  uiiicndi  genere  pcfhs 
maior  quam  &pcifuario,iniludi)sucro  mera  pernicies.  Vale. 

CJS.LIVS  CAL.  eo.  THO.  CAL.  NEP.  S. 

D I A N T O Plinius  tcftimonium  reddit:  aliud,  inquit,  adiantomiracu/ 
Ium  cft,  zdate  uiret,  bruma  nonmarcefeit.  aquas rcipuitrperfufum 
A merfumtp  ficcofimileeft.  Tanta  diffotiatioeft, unde  SC  nome  Grxeis. 
<ficcLvii  enim  humcclo.Curhocfiar,is  prctermifitj&f  tu  quaeris. Nam  ip 
fe  alio  loco  reflatur,  fuumeirepropofitumnaturasrerumanifcftas  indi 
care,  no  caufasiudicaredubias.Atcgo  tibi  niliil  pofTum  negare.Facit  enim  mutuus 
inter  nos  amor,  ut  tuumManiiianum  fit  imperium:  Kfi  multarum  rerum  conditio, 
quaepari  naiurx  pollent  beneficio,  id  parum  dubiui  eliqucrit-Multa  enim  ex  eo  ge 
nere  auitif,quod  Ariftoceles  ycrt/snipj/  uocat,bac  quafi  praerogaciua  potiutur, mergi, 
cycni,  anates,  onocrotali.  Quin&TinuittE  arborum  frondes, multx  olerum,  fici, pla^ 
tani,braiTic2e,hcliorropii,liancquoq;  naclaefunt  comenda  tionc.  Id  uerocotigit,ueI 
quod  perquam  lubric»  fint,  uel  quod  per  quam  lanuginofe.  aut  igitur  oblcuitate 
coagmcntanoncq-gutt2defluunc:aut  cu  lanugine  cui  inIifrer,concerpuncur.Nam 
ficetiainficcillimo  puluerc  ucl  arena  uidemus, ut  gutte  excidentes  conglomerent, 
excurrat(^  in  globum,  nec^  interim  ullam  inuchant  bumccrationem.Caeccrum  quae 
oleo  perlita  fune,  nulla  polfunt  ratione  exaquefeere:  tum  quod  leuia,exccr{ac);  fint, 
tum  quod  aduerfus  aquas  6^  plerofcp  alios  liumorcs  natura  oleum  armauerir,eiq!ar 
canam  illam  repugnantiam  !ndulferit,quam  multis  locis  a Grscis  dixu 

mus  appellari.  Beneuale. 

C.£L1VS  CAL-  COW.  THO.  CAL.  NEP.  S. 

V o D Alexander, que  tu  recle  BiSMa-neiplui  appellafti,ineptaufusex-' 
cufationerecufaueric  nobis  uetuftumDemofthcnis  codicem  accomo/ 
dare,  tu  minime'  irafcendCi  homini  ramale  offi'ciofoputas:&  eius  quafi 
patrocinium  tuis  literis  fiifccpi{ti,exiftimas  thefauros  condi  oportere, 
& tuncmyfccriainyfteriacfredefincrequompromuIgantur.Dcniqi  (i 
hocuitium,  perexiguum  admodum  elle  contendis,  &rde  quominimeamicitiare- 
Icindi  deccar.Ar  eSirami  fi'lifentio,tibii^  tamperuerfam  opinionem(fimodo  cao/ 
pinio  eft,&non  potius  ironia)  nullo  modo ucIimprobari,qua  urbanitas  fe'  benefio 
ceiiamutuaq;  inter  homincsfocictastoIlitur.QuidenimfcEdius,  quam  unde  tu  nui 
Ium  detrjmentu  referas,  alteri  nolIcaccomodarefQuiduerotuappcllaucrisnifiin- 
uidentiam&peiTimianimitefiimoniumfAn  non  ini  libenter ,;fi  eisliccaOfolcm  de 
mundo  fufiulerint,ne  cg  tcrisaftiilgcat  animatibus;indign!  prorfus  ipfiuita  acq;  hoc 
c5munizthere,quircm  tam  prxclaram,id  eft  humanitate  liberalitatemc^  prodant, 
quantum  eft  in  ipfis, e’  confortio  humani  generis  depellant.  At  tu  thefauros  con- 
dendos putas.  Hoc  etiam  putant  auari  homines.  At  cgoprctforifiimaquscc^  ad  utili 
latem  mortalium  nata  aut  inuenta  in  comunem  maxime  ufum  puto  efie  prodigen/ 
dajUt  omnibus  plurimum  profint.Nammuficx  abfcondits  qux  demum  utilirasCut 
eft  inprouerbio.  Etquznamaliaratiofummum  illum  aeuiternuopificemrerum 
conditorem  illexit, ut  tot  mari  terraq;  pnfmalia,uttam  eximiam  orbis  molem  ftrue/ 
ret.nifi  ut  bonitatem, munificenti5q;ruamiargiftime  omnia  expcrirenturicuius  ex^ 
empla  nos  homines  inter  ciindta  ingenio  & ratione  honeftatos  maxime' decet  imi- 
tari-Myfteriauero  fempermyfteriafunt,  modo  in  aures  prophanas  n5  inftillentur. 
Demum  quod  perexiguum  uitium  putas,  ego  maximum  iudico.  Nam  quid  honefti 
ab  eo  expeclari  poieft,qui  abfcp  ullo  luo  incomodoprjefidia  ingenij  amico  denega 
ritv  Apud  Aihenienfes  Icimus  non  parricidas,  non  plagiarios,  non  depeculatores 
publicae  cxccraiioni,qua  fingulis  annis  folenniter  utebantur,  fuifte  obnoxiosrfed  e- 
os  qui  uc!  roganti  uiam  oftendcre,uel  lumedelijmine  accendere,  ucl  aquam  expro 
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fluente picbcrcrccufarcnt.pnidcntcr  fcilicot  cxifi  1111. mcruni.rtini  nihil  r»clciis,nf^ 
hilflagitij  in  homines  non  adnifliuni,  qui  res  t.iin  ohuMs.  i.iin  ill.ihoi  .i(,i'c<,ifncgaf. 
fct.Adiumma  , putato  infclicisinauijiicatiq;  ingcnt)  ac  lilu  pani  coltdciuis  olle,  ea 
abfcodcrCjqua!  ad  publicam  utilitate  uclioi  tunacxpoliiir.uclnatuia  genui  t,ucl  de.- 
uscrogauit-  Bcncualc. 

CA:LIVS  CAL.  COM.  tuo.  CAL.  NT-P.  s. 

filcgc  ucteri  quid  fit  l ut.a  rccipcrcpopolcilii.Rrsprofci^na  mul/ 
tfs agitata, ab  illi.s  pcicnda>undccnicrlit  \ ’lpi.iiuis  .iii;in  rutis ca-lis 
I cafiinr,  quae  terra  non  tenentur,  quivq:  opere  ltriK*ii!i  tecTorioiienon 
cotincntur.C^uarc  omne  in tellinum  opusin  ns  teneri  lurc  dixerimus, 
cfi  autem  intcltinuin  opus  (ut  ex  \'itruuio  colltgitur)quod  ucl  pancti/' 
bus  minime  annexum  cftjucl  certe  fine  domus  iniuriarcuclli  potelt,  ex  abiete  aha  uc 
materie  c5ftrutftum,idq:ucnditis  rcdibus  Iblebatnuncupatim  excipi iiitput  i iubfei/ 
lia, fulcra, plutei, armaria, hem icycli,m e fa-, tripodes, monopoJes-  hineC icero  in  cal 
ceTopicorumiPIurafortalTcq:  a tedciideiata  erant, fum  amplexus:  lcciq;quod  (i 
pclibcra!csucnditorcsfolent:ut  quoni  a-des  fuiidiimucucndidcrint,  nins  cadis  rc' 
ccptisjconccdani  tamen  aliquid  emptori,  quod  ornadi  caulaaptc  liioiocopolitil 
cllcuidcatur.Sicnosadid,  quod  quali  mancipiodarcdcbuiimis,  orna  menta  queda 
uoluimusno  debita  accedere  In  ijs  nonulli  imagines parcniti  acmaiorucenieri  exi 
ftimaucrc,quas  ucnJitis  ctiit  edibus  emptori  refigere  no  liccbatrqucd  an  ucni  l'it  no 
decerno.Dixeruntaucuctcres  inccrduabfolutc5e'quideclcg.iteruita  carfa,  interdii 
iniercurfantccopulajut  iliud  Ciceronis  ex  fcciidodcOratorc.C^uid  patri  nunciari 
uise’cuirei.-’cuiglorixr'cuiuirtutiftudcrc.‘P.urimonioncaugcdo.-A[idno  cl't  nobi 
licatis.fcdfac  ellc, nihil  fupcrcft.libidincs  lotfi  dillipaucrut.  An  turi  cnnli.-cfi  pater- 
nu.Scd  dices,  te  quom  atdes  uederes.  ne  in  rutis  quide  5e'  c.xlis  lolii  tilu'  patcriuircli 
quili  e.  Recipere  autlurcconfultis  cfc  excipere  referuareq;  '5i'  de  ucnditumc  lub  tra- 
here. hinc  receptitius  femus  Se  receptitia  bona,  de  quibus  preter  alios  GcIIius.iunc 
Plautinum  iIiiid:Qiioma:dcs  ucndidu.pofticumfibi  recepit.  \’a!c- 

CJELIVS  CAL.  eo.  THO.  CAL.  K£P.  S. 

I G N IT  I e A S mihi,  nuper  inter  doctos  qiirefuO  clTc,cur  fimitrquadru 
pedesqsafTuetteuinum  bibere  unguibus  carcant,  icd  dubitandi  magis 
S quam  Itatucndi  quicquam  occafioneni  dcdiflc.Quod  nbi  minime  iv.u 
rum  uideri oportet, quom  & Ariftotcles  clariliimi  autoruin  fuas  ib 
ias rerum  abditarii  perquifitiones  id  cft  coniccluras  nun 

cupauerintlutintelligas  cos  acumine  magis  animi, quum  certa  ulla  indagine,  remo- 
tiora nature  placita  cxplorafIc.Nam  quod  ad  pcrcunc’caiioiic  tuam  attine  rrquidam 
putant  id  accidere,  quoniam  f n uino  Iu  uisdifcuflbria,  ad  emolliendum  cflicax. 
Hinc  cucnit,  ut  qui  plus  nimio  fc  uinoingurgitaucrint , rclolutis  neniis  inpar.ily.' 
fin  faciledeiabantur-Sint  igitur  ungues  ucl  ncruorum  clauf.i!:c,  ut  dixit  PliniusrucI 
caro  cocrcta  Sd  quafi  in  callum  obdurata, ut  alif  putaucrc.uino  acccdetc  emolliri  re/ 
fbluicpht  ucnrimile.AIijs  humorisfanguinis,qui  plurimus  uino  fieri  folct,cxiind.i/' 
tione  callofioremcontumaciorcmq;  ac  retorridam  illam  partem  quali  macerari  ub 
detur  8(1  emollcfcerc,idquodaquc  SC  acctoufuiucnircquoiidicuidcmus.llla  enim 
fiuges  & legumina  incodiiliaadcodturripcrduci  cxpcrimur:illopliimbii  in  ccruC- 
fam  rcro!uicur,Svlouumitatcncrcfcit,  ut  ucl  per  aimuifi  totocalicciiucgropcrtran- 
fcat-Ex  hoc  item  facile  colligi  poteft,  cur  ucteres  cxiflimauerint  uinipotu  effici, ut 
mulse  calcitrofx  efledcfinant.  Mitcfccntc  enim  ungula  Sii  pede  quodammodo  exar 
mato, feritas  illa  tollitur  cxtunditurciiipradertim  fiquando  ciicncrit,  ut  calcihus  inv 
peteres  fblidoillidant,pIusLp  inde  damni  accipiantquam  alfcrat;quarc  confeia*  im- 
becillitatis fux  ferocire  dcfiflimi.  Sicut  S«i  ccrui  eo  tempore  abdici  latent,  infirniita/' 
tcmqjfuani  fatentur, quo  natura  coinuailiisademit ; nccpriusiamcdiuprodeunt, 
quam  illa  fibircnafci  intellexerint.  Vale. 
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VL  L A parscftrcru  inimanarn,  in  qua  magnuddoniaicftastj!  natiirx 
omniparentis  non  large  fc  detegat:  modo  nos  honiincs  naccinus  Imic 
N theatro,  nec  contuentes  cius  beneficia  prarccrcamus.  IJ  ucro  quod  po' 
ftulas  non  potefi  piofetflo  no  uidci  i admirabile;  Sambucum  fcilicct  eo 
loco  canoramS:^  concinnam  magis  proucnirc,  ubi  gallorii  cantus  non 
«xaudiatur.Cur  id  fiat(fi  modo  uerum  cft)nemo  facile  dixcrit.Sunt  qui  hoc  no  fnn 
pliciter,  fcd  a-viiSoMKSs  traditum  putent morePythagorico,  utmultumdiucrfuin 
quam  dicitur,inteIiigatur.Sicut  proditum  cft,  non  ex  omni  ligno  Mcrcuriu  debere 
fierirDefi  non  populari  ritu.fed  elccfto  acreligiofo  colendum  cfleific  no  uulgari  fcd 
rcmotiorimuficx  incumbendum  efie  admonentes,  non  ex  obuia  quaqifambuco  ti 
biam,rambuccnq?  coagmentari  oportere  dixei  unrtK  expedire  ut  remotiora  petam 
tur,atq?  inde  decerpatur, ubi  cantus  galli  no  obftrcpat.  Nam  lic  hodie  quocp  locum 
longe  lepoficum.ad  quem  nemo  adeat  fignfficantcs,dicuntm  eo  ne  gallum  quidem 
unquam  exauditum.  Aut  certe  firidulailla  atq?  admodum  obftrcpera  uox  galli  hebe 
tare,&rfiridorcfuo  quodammodo  diffindere  &L  coueller^poteftpenetrabileac  fun/ 
gofam  rambucimatcrie,utpote  qua  leo  etiam  tante  animal  conftantia  coffernetur. 
Ali}  funt  qui  eo  dicto  nil  praeterea  oftendi  putent, quam  fylucflrem  fambucum  fati/ 
vx  multo  effe  prsfeicdamtqubd  ea  procul  locisq-  abditis, hec  prope  inter  noftra  fe> 
ptaadolefcat . De  caprifico , quoitabouescdomentur , ur  prope' immobiles  confi/ 
flant : res  perquifita  etiam  a Plutarclio  in  libro  fcd  iniuria  tempo/ 

rii  defiderata.  Nuquid  uero  id  ui  illa  propria  atq;  infita  caprifico  eucnit,  qua  Graeci 
!ideft  torporem  fegnitiemcp  inueliente uocant, qua  StTecIicneis  5^  torpe/ 
doinierpifces  poIlec^Nam  SC  caprifici  cinere,  cui  fcprica,6ifmec!tica  potcftas  ineft, 
id  cft  quse  detergere  pofTit&i  erodere, medici  pro  fpodio  utuntur.  An  forte  odore  a/ 
cri  2«!^  ftipticoid  contingit,  qui  uim  illam  ferocientis  tauri  opprimat,  compefcatq  K 
quafiobftupcfaciat^naminrer  ea,  quse  folent maxime' natura  proftcrnere,odorccn 
fctur.Sic  amaracinum  fubus  acre  uenenuefre,cecfnit  Lucretius.  An  profcifto  id  ma/ 
gis  acciditad  infuetudine,&lincrtiapondcris  feft  enimcaprificus  non  adeo  multie 
farcing.  Quare  exeo  clypci  militares  faciles  admodum  &comodigeftatufiunt:licet 
alia  caufapociorjqubdacceptoicluiignumidftatim  coakfcatK  plagam  contrahar. 
Eo  itaq;  taurus  opprefrus,nou!tatcm  leuitatis  admirans  confiftit : Si  qui  maiori  far. 
cins  obluctaretur, ad  minima  immobilis  manet.  Sic  fulmina  duriilimaquaeq;expu 
gnant, in  facilioribus  nullam  omnino  uimexercec-DeJSlaipeiia  caute  traditum  eft, 
quod  ad  maximos  impetus  immobilis,  leuifTimo  deinde  attactu  comouetunSi  qua 
toto  nixu  corporis  non  potes  concutere,  mox  ue!  digito  facile  impuleris.  Hac  tibi 
ex  libro  Quaftionumnoftraiu  tumultuario  excerpfimus.  Vale. 
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s T mihi  fatis  pcrfpectumaliosjqui  feomnes  fpeciatioiSCindaginire/ 
rum  abditarum  in  natura  tradiderunt,  quo  praftant  acumine  ingenfj, 
E rationes  tiel  multo  ueriores,uelfinifIiorcsueroinuenturos.Necdubi. 
co  quin  fi  mea  hac  quafita , quibus  horas  fuccifiuas  accommodo,  ali/ 
quando  in  manus  hominuuenerint,  multos  liabituiafint,  non  dicam 
obtrecftatoresfid  enim  uel  optabile,  quom  nullum  fit  certius  icftimonium  aliquo  in 
numero  cenferi  qua  fcnpta{lnt,quamamultis  peiftringiSCcouelliifed  irrifores  pia 
ne,SC  qui  ne  legenda  quidem  arbitrentur. Quare  definemi  fili  immaturos  SC  proefi 
duos  adhuc  fcctus  efflagiiare;& fatis  tibi  habeto,fipercunc'l:anti  pro  tempore  quafi 
cariofo  e pcnudeprompfero,  qua  in  rem  facere  uideantur. Quale  hoc  fcilicet,  quod 
modo  depofcebasicurpomoi  u onera  a iumetisftatimfentianturtacnifiprius  often 
dantur  i}s,quamuis  pauca  porret,fudare  illico.  Quod  ego  ex  nulla  remotiore  ratioe 
petendum  duco,  fed  ex  ipfanuda  aperta cp  animantiEi  confuetudinc.  Quatum  enim 
fxiftiinasinccrelTcjfpotequidtaciasaniniiitusc^lpcprgmijjanniillapiopofita  mer/ 
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ccdcC  Ncmoprofccfio  famts  di niteatur , kjiiiii  aiiimmn  iiiaxinu-  ad  I.ihoics 

teruiiafipforiticr pcrfcredas,itcl  (pc.s^lori.v.ucl  i|ti,c(hi.s  expc-Taiio  illiii.it.CiuiHl  It 
lioc  l)omiiu  ratione  excellenti  continj^itajnjmo  id  In  irtis,i]u.c  oinm.i  ex  lenlii  pen.- 
denr,cucnirc nn’nii.s  inirandum,  lumeta  ii;itiir  pinna  ipiamui.s  p.iiK.i  nnpol na  Innr, 
odore  aedefiderio  illorum  pnira,(ci  nm  ijuidein,  led  leiiii  inuii.i,  nnoip  annuo  in  ra 
feruntur  i|uafi  denegata.  Hinc  iudor  ille , non  niagiv  ex  onere  i{:  ex  tnpidii.itepio- 
uocatus.C^udd  fi  prius  oftendantur,  guiJandoij:  aliqua  liheialitei  piopineiui  uiinc 
ea  quodammodo  inuitacioncdcnui!f.'i,6^  pollieuatioc  ex  hilara  ta,ijuamui,s  multa  ac 
oncrofa  facili  propcnfoq:  animo  conucliunt ; ut  ea  non  mmus  bona  cxpccTationc 
quam  dorfo  fuo  perferre  intclligantur.  Vale. 
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O N finccaufa  uidentur  Philofoplii  dixi  Ile,  ex  nia'is  bona  nunquam,  e 
bonis  autem  mala  quandoif  oriri  polle. ulu  enim  rerum  probatum  cfl, 
N deprauatas  cofuccudines  2C  pctlinra  inllitiitaab  optimis  plcrun.j;  prin 
cipijs  initiunViabuillc  . Diiiinis  nominibu.s  c.vleltimn  gemoru  no/ 
tncnclatura  quid  accepit  in  terris  homo  diurnius : 5c  iu  e tanie  indemus 
ita  maleficis  anibus  corrupta  atq;  in  tranfuerfum  abducla  clle,  ut  quidam  e nam  ex 
Theologis  noftratibus  iila  ignorantcs,ccu  inaulpicaia  uocabula.cv  cum  lionons  c/ 
liam^immo  ucro  prcTidij  diuinijpixfatione  nucupandaaucrfentui  .Hoc  feiliccccltc 
cit  pclTimorum  hominu  confuctudo.  In  facroCoeilio,  quod  Aiimini.inni.s  ab  hinc 
plus  mille  celebratum  cfiiaccepimus  fancciilimos  patres  Arianoriim  afhi  rraJ  uolos 
acif  illufos  fuilbe-quom  enim  dilccptaietur,an  inter  perbonas  Hiumicjti.s  paterae  fi 
liuseiufdi:  efient  hibftantix.quod  cVsstnof/  grarctuocant;  noniuilh  daninaii  dogma 
tisprofelTores  ita  uiros  fimphecsfcd  Tynccro-s  iiucrrt'galicdii:ritur;an  uero  uos  deu 
unum  rrinumii;agnorcitiSjan  c.uivjioy  magis  colendum  putatis:  At  boni  uiri  quid 
elTec  p:  orfus  ncfcicnrcs,  Ic  deum  unum  > rrinum<i:  agnofeere  ac  uencrari, 

oAusffttit'  uero  ignorare, a tip  adeo  abhorrere  fatebamur.lix  quo  eorum  d.-Io  fenatuf/ 
confultumfactumcrttChiifcianos nequaquam  credere.  Adquammacu/ 

lam  eluendam  proximis  annis  opus  fuicNicccnTc  cociiium  cogere, in  quo  antcaiTta 
retexta  funt,£c  ucre  fanclionesallcrtc.  Sic  hoc  tempore  quotus  qinfq:  eltqui  (aeras 
deiangcloriimq;nuncupaciocs  a barbaris,  idcft  Hebraeis,  uc!  flrarcis  acceptas,  ut- 
puta, Semh.rmophorcs,  cum  mudum  crearet  Ulolrin.quom  er  callet  Adon.u:  Sadai, 
id  eft  nullo  egens, Sabaoth, Se  quadrilircram  ilie  uhe  > pro  quo  nomine  x 1 1 . htera- 
riim  ucutur,nc  prius  illud  nimio  u(uuilefcat;Hagios,Tetragr.lmaros,  au-icipt-rj:©', 
aliasc}:idgerius  cafto  tantuore  pro!crcndas,ob  infcitiam  non  exirorrearjSc  ceu  ex/ 
cantationu  uerba  audiens  no  rclormidet.  Quodo-  in  nominibus  angetoiu.  de  qui/ 
bus  ut  ad  te  feribam  iogas,mu!to  magis  folce  eueniretutpotequar  ignotiora  iunt, 
i confueeudine  uocis  humanz  magis  aliena;  de  quibus  iiniiiniliud  cibi  ucre  allirma 
uerim,camorcahuuoce  n5  poficcnunciari.Suiiccnim,uc  Grccidicut, 
ucpotequidcluceueftimenci  fummi  opificis  altera  diemagme  creationis  i.Kai  Ium: 
accp  profccfoapud  Hebrxos  dcfcribuiur,ut  ncq;litcra  neep  fyllabtE  fatis  inter  le  co/ 
h screant.  Qiis  rame  ut  aliquo  modo  comonftrenrjquantu  inopia  3C  iniantia  noftra 
permittit,  Hebrai  prsefidio  duai  ti  uocCt  ututurrque  inter  adicit.i  fcu  attributa  dei  no 
minacen(enciir,Iaii  fcilicet  Si  Ei;qirorLimaItcrubonitate,alterumagni[LiJinedci  11/ 
gnificattquafi  tu  Romana  uoce  opeimumaximu  dixeris.  Nullum  enim  uci  Ci  Si  pro/ 
priudei  nomen  etferri  poteft.  Quare  illum  Placo  rccfc  appellaint.  Sicut 

ab  altfs  multo  rectius didfus  eft  «Tr^fctAu/arf/©-  ly  7rwJTj<Aeu«/i©'/lu/«(xi!7tT»of 
id  eft  infinite  potes  omnipotens  potendtex  pocctia.Hine  ladluin  eft  uc  omnia  am 
gelorum  nomina  in  iah  uel  in  cl  delinant.  Sic  angelus  quem  Adamo  tribu  erunt,  Ro 
2icl,quem  Semi  Iophicl,qucm  Abramo  Iacl)icl,quem  iracioRapIiacl,qiicm  lacobo 
Pelicl.quemliuechicli  Hifinael  nucupatiliint.  Sic  duoSifcptu.iginta  illi  qui  in  traif 
ciendo  populitm  Ifracliticu  Moli  operam  nauarunt,  appellationes  liti  lutu. Quas 
tamen  ab  operibus  quibus  polient, poliuarq  humano  generi  opitulari, acccpille  na 
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duntqui  fecrctioresiuciasapud  Cabjlcospi  pfitcniiii:»itpiitaRapliai:Icin  a mcdici 
na,Gabiiclcm  a tortitudiiiCjMichacicm  ab  admiiationc.C^ua  ratione  ta>5iuiTiert,ut 
Gabriclcm  Raphacliuii  tiitcacfortitudinc  tantum  cxifliniciu  pixllarc.iic  illum  im 
tellccfiumagciitcm,[u'ic  pollibilcinnuncupaucrint.  Illud  non  omictcndum,V'crcrc3 
pcnultimaprodudla  lunufinodinominaBatbaraquidcm.lcdad  normam  latinitatis 
rcdacla,  contra  inuulgatam  cofuetudinem  pronunciairc.  liinc illud  apud  V alcrium 
l laccum  in  V 1 . 

Hic  &C  odoratus  fpiranti  crine  Michael.  Vale. 

CiELIVS  CAL.  CO.  THO.  CAL.  NEP.  S. 

V ORVM  K fepruaginta angeloru nomina qu3eaiTiepetis,opcrofum 
aeque  bi  fuperuacuum  eft  rccenfere.  Hoc  certe  habe, quod  ad  te  antea  * 
D fcripfi, duabus  ea  diuints  uocibus  finiri, lah  fcilicet  & Eltqu^  fane  ego 

elementarius  in  remotioribus  Hebraorum  lireris  nequaquam  memo 
liter  memini,  nec  codices  idonei  hoc  tempore  apud  me  funr,unde  pof/ 
fim  exfcribere,&i:tumem  Odlaujj  circuIudetrufifti.Quarete(fi  modo  tanta  efthgc 
explorandi  cupido)ad  tertium  Capnionis  uolumcn  telcgo,unde  locupletius  omnia 
mu  tuere.  Septuaginta  quide  bC  duos  fuilTe,  qui  iSlofcin  dirimente  aquas  transfre 

rancem  Erythreummareadtuueruc,  Cabalei  certo  afiirmant:  quod  falutis  uersequa 
mortalibus  falutaris  uindex  Chriftus  inucxir  non  temporariam  illam  quidem,  fed 
nunqua  nobis  excutiedam,  fymbolum  credimus.  Cuius  myfterq  teftem  facru  SC 
inenarrabiledeinomen  adducunc,quodquatuor  liceris  proferut,Iod,He,Vau,He. 
Quarum  prima  decem, fecunda  quincp, tertia  fex,quarta  rurfus  qum(^  demonftrat- 
Namfuos  numeros  ea  dialedtos  literis  comodiliimedefcribic,atcf  cis  mira  qu edam 
theoremata  eliciunt . Qiiare  omnis  fecretior  dodtrina  in  fephiroth  bC  femoth , id  eft 
numeroru£d  nominu  traditionem  diuifaefi.  Eos  itaq  fi  una  ita  coniunxeris, ut  coa/ 
lefccntes  componas, duorum  6C  feptuaginia  numerum  rcfilireinuenies,  quippe  de.- 
cem  fepofuis  quibus  quincf  adnedtas , quindecim,  mox  fex  additis  unum  £«1  uigin- 
ti  euaferint . Poftremo  quincf  adferiptis , fex  3iruiginti  emetieris . Hoc  tertio  ieor^ 
fum  enumerato,  X fcilicet,  xvjunu8^  uiginii,  fex  fiiuiginti,  duos  etfepruagintain/ 
dubitato  emerfille  comperies  .Quod  fi  mihi  parrifide!  adhibes,  confule  calculum, 
rem  ad  digitos  uoca,6ir  de  puteo  ucritatem  eduxeris.  Vale. 
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V A N T V M licebit  ucrbis  compendium  faciam.Nam  & ego  alijs  auo- 
catus  negocijs,£d  tu  quod  petis  aliundeliquidius  haurire  potes.  Siquis 
alteri  dammrminiunamucattulifier,  ex  lege  XI  i.  tabui,  fiquidemie/ 
uior  eaerat  iniuria  X X v affesinmuldJaftatuebantur.  Si  grauior,  ta- 
lio decernebatur.  Sed  pofiquacrcfcente  opulentia  urbis, 2d  multorum 
audacia inualefccnte, non  defuerunt quifpreta  xx  v aflium miilcla maximas  ma/ 
ximisciuibus  contumcliasinferrcaufifunt , Si  calionesadarbitriuminiquoruiudi- 
cumtrasfereb3turttirm!ure!ionorario,quodomneprscoiium  eft;prxcoribus  enim 
leniendiexalperldi)^  leges  xuirales  pocefias  fuinintrodudtueft  ludiciu  recuperato 
rium  Aelio  Gallo  maxime  adnirence..^dliOC  tres  a praetore  urbano  eligebantur  re/ 
cupera rores, id  eft  xftimatores  damni  illati, quam  pauperiem  interdum  appellabat: 
hinc  illud  apud  lureconfulccs.fi  quadrupes  pauperiem  fecerit : uel  fniurif  uindican 
dc  atqiaflerendxtnifi  forte  atftor  condicere,  id  eft  inperfbnam  adlione  mallet  fnten 
dere. Tunc  enim  no  aeftimatione  fed  corporis  afflictione  res  agebatur.De  recupera 
torio  autem  iudfciomperpetuo  ediclo  fic  legebatur, Quanti  ca  res  erit, tantae  pecu- 
niae iudicium  recuperatorium  dabOjteftibuscp  publice  decem  denuntiandi  pocefta/ 
tem  facio.  Adhibebatur  enim  recuperacoriu  in  caufis  publicis  tantum, non  etia  pri/ 
uatis.De  his  locupletius  in  CoIIccfaneisantiquiratudiximus.exquibus  exemplum 
Ciceronis  ex  fecQdo  Rhetoricorum  in  Hermagorara  facile  per  tepores  colligere,» 
Vidtorinoparuexplicaiu-Quomad  uiinfacieda  quida  armati  uenilfent, armati  con 
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tra  prxfto  fiicrntrSC  cuidam  equiti  Romana  quiilani  exarmat  is  rclifienvpjadio  ma 
miinprarcidic.  Agir  is  cui  manus  prarcilacll  imiii  i.iriim  I’oiiuI.if  ts  «[in  cum  agitur, 
a pra;torc  exceptione, extra  quam  tni  etim  capitis  pitciudicium  li.ii.  1 lic  isi|iii  agit, 
indicium  patrum  poihilar. Ille  qui  cum  agittir, exceptionem  addi  att  opot  (eieX^mc/ 
ftio  eftjCxcipicndumfitan  non. ratio  qua  reus  utitur;noncnini  o|rt'i  (et  in  recupera 
torioiudicio  cius  malcficij.dcquointcr  (tcarios  qua;rinir,prciudKium  liei  i.lnlirtna 
tiorationis;ciufmodifunt  iniuriar,  ut  de  ijs  indignum  Iit  non  primo  qiioq;  tempore 
iudicari.fudicaciotatrocitas  iniuriarum  fatis  ne  caiif^’  Iit, quare  cum  de  ea  tudicetur, 
de  aliquo  maiore  maleficio,  de  quo  maleliciinn  comparatum  (it  pi  iciudicctur.Sicc^ 
nim  in  antiquis  codicibus  legimus.  \’alc. 

CJCLIVS  CAL.  eo.  THO.  C A L.  NEP.  S. 

N eadem  ratio  infit  lineis,  quas  Ariftotclcs  intellectui  tribuit, 5!  circti/ 
lis  quibus  adeam  rcmtiiitur Plato,;t mcpcrlitcras  quclilluriuom  (unv 
A mos  pbilofoplios  habeas,  a quibus  coram  id  pcrcuctan.  Se  exquilitius 
audire pofiis : Lconicenufcilicct  S\1  Eronazotum  . uiro.s  Dibom  rpiam 
in  omni  philofophia:  genere  excellentes.  Non  defeifeam  tamen  a mo' 
ribus  mciSj&L  tibi  tam  pleno  palPuad  recta  ftudia  anhelati  non  dcci  o.Q.^'^’*^ 
bifpectandum  eflimprimis,Qiicdamcncfcilicct  quorum  ratio  proptei  quam  lunt. 
Se  torma  per  quam  funt,  niiiildifcrcpct . Qrialia  funt  omnia  iimpliciaSlabiunaa  a 
materiarangclus  puta, mens, puncluintquod  materie  inlttis  Ce  adglu titiatis  longe  a- 
liter  eucnire  ncceirc  cft.Ipfa  enim  d fua  propriaq;  cllcntia  longe  Jitlci  fi t.  Ignis  liqub 
dem  qui  oculis  ufurpatur,  id  cft  concretum  illud  ex  iorma  Srl  materia,  no  imnimuin 
difFcrtab  ea  ratione,  cuius  bcncHcio  cxiftit.  In  utrct>-  eorum  genere  perfpiciendo  Ii 
nearii  Ariftotelis  £<C  circulorum  Platonis  exemplum  intellectus  hic  nol ter  icquitur: 
fed  longe  diuerfa  ratione. Arifiotelcs  enim  tradit  intellectum  nofti  u rimillimum  ctdi 
ei  rebus  quas  fpectar:Se  licet  unus  idcinq:  ht,  linextame  interdum  rcct.v,intciduin 
arcua t.^e  iC  obuerfaehmilcm  cuadere . Quom  enim  res  meras  2c'  limpliccs  a materia 
coIligit,tuc6c  iprummerii  ac  rectum  ad  inftar  linea:  recte  in  eas  !c:  ri.  Rurfus  quom 
dilutas  K concretas  relegit , ad  obliqua:  2C  rcfractx  linc.x  imiiationcin  i ctorijucri. 
contra  Plato  concreta  primu  compofitafcnbitabintellectu  recte  SC  limphcis  li^ 
nec  more  cognofci,iit  prima  quxda  tranlitio  depromi  intclligatur.  At  tpiom  ad  liin 
plicia&^abiuctaremeat : tunc  ad  circinnati  ac  recurrentis  circuli  imaginem  in  le  rc/ 
plicari.Hocitacp  inrer  Arifiotelem  Platonem  q;  intcrcft,qu6d  hic  intellecta  ad  lim^ 
plicia&f  fincerarccuruari,illc  rectum  proiccumcp  excurrere; hic  ad  impura  cc  com.' 
milta  prorfum  ire, ille  rerroucrti  exiltimauit.Ncc  me  prxeerit  quoldam  in  l’eripare^ 
ticis,atq;  inter  eos  Tbemiftium,nonIincam  rectam  Pia  toni,  fed  circulum  rectum,6;f 
rurfus  non  fimpliccm  nec  femel  tlcxum  circulum  fed  iterum  at.p  iteru  fele  remetien 
temacrecurfantem  tribuere.  Verum  hac  parte  qua  de  opinione  Platonis  meciofir, 
libuitmagis  Academicos  fectari.  \’’ale. 

CiELIVS  CAL.  eo.  THO.  CAL.  KEP.  S. 
LVTARCHVS  tradit  morem  fuifTe,  Ut  matutinis  liorisquid.1  a ciibiV 
culo  regis  Pcrfariim  ad  regem  ingrederetur,  cumq--  hac  ratione  excita 
P ret,  KVtcsK  3)  >y  wv  jitirajs/xact/isj  tSsAjin.  Sur 

ge,ait,rex:6C  ea  cogita, quat  te  cogitare  noluit  McforjniafJes.(2_uxfitff 
dicis  a multis  quis  illcMelbromafdes,cuius  infiitucis  rex  p.rrerc  admo 
nebatur. Ego  ne  multis  te  tciiea,  cum  Zoroafli  empuro,  magni  Oromariirliiim,dc 
quo  in  fecundo  Alcibiade  mentione  mirifice  ad  hanc  rem  accomodatain  habet  J^ia 
10,  ubi  regis  Perfarum  educatione  deferibit . Nam  regis  natalem  tota  Aiia  quo/ 
tannis  celebrari  comemorat:  8C  ipfum  no  a nutricibus  fed  ab  eunuchis  cducari,cu/ 
rariq:,  ut  per  quam  copofita  forma  adolcfcat.  vi  i.  anno  admagiltros  ucnaticnumi 
equcflris  difciplinx  ablegari.  X 1 1 1 1 . ad  eos  qui  magifiri  regi)  nuncupantur,  ij 
quatuorfuntjcx  quibus  primus  magica  cdocct,quX4Zoroaltrc  Oromali  lilio  pro/ 

ditacfl 
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dita  cfl.  Ea  deorum  religionem  continct,& regia  mihtutaprj  tcrea.  Alter  ucritatcin 
coiere,  rcrciiis  libidini  dC  altcclibus  imperare.  Q^uarcus  niliil  cxtiincIccrc,SC  animu 
fupra  res  lumianas  attollere  condocciacic-  Vale. 

CJELIVS  CAL.  eo.  THO.  CAL.  NEP.  S. 
o N omnino  ignobilis  nec  refpucndaeft  annotatio,  quam  a me  petis: 
eoq;  maiore  digna  animadueriionc,qao  magis  uulgata  SC  fummonim 
N feriptorum  autorirate  cofirmata  cognofeitur.  Qiits  cft  enim  qui  potio-- 
nem  ad  dolores  ae  curas  excutiendas  ab  Helena  propinatam  non  exi- 
ftimccab  Homero  priuo  51  proprio  nomine  vHTryjSib'  appcllatamtprc/ 
fertimquom Alacrobius  S4 Plinius 5 multiij tumgrsci,  tumlatini  fummi  nominis 
conditores  l30caftirmauerint,alrj  uinum,  alij  orationem,  alq  mcdicamentu,alii  alia 
interpretantes.  Atqui  v»7T<^6‘Sb-  apud  Homerum  necp  proprium  neqi  fixum  eftno-- 
mcn,fed  ficuc  SC  qux  eodem  carmine  conti- 

ncntur.Suntenini  ij  uerfus  de  ea  re  ex  quarto  OdyiTes  libro, 

Aviix  sif  OlVof/ JJaAi  iTTJVOi/, 

N«7r^S<ilr  t’  iTrov"/?-. 

Actutum  uino  medicamen  mifcuit,unde 
Etiuiftus  curasc^  graues  detergere  polfint. 

Et  fim  ul  epotent  obliuia  longa  malorum.  Bene  ualc. 
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V E S fcire  an  ueteres  id  genus  ueftium  in  ufu  habuerint, 
quas  feltrias  aFeltro  urbe  (ut  uere  putas)mercatoruuuI.. 
gusappellauit.Tu  illud  exquiris,  an  periftromata  8C  phry 
gianas  5C  accalicas  iC  plumarias  iC  Babylonicas  & pictas 
A Se  triclinares  eafdem  pute . T ertio  de  pura  uefte  recta 

tunica  perquiris  - Mox  de  fcutulatis, ungulatis,  pexis, ra/ 
fis,  xerampelinis,  Dalmaticis , clauatis,  rogas  quid  fenei/ 
am.Poftremo  de  gaufapinis;  galbanis,  mallotibus,  diph.- 
theris, amphimallis, percun  claris. Longa  fane  percuncta- 
t!o,8^  quam  non  facile  uir  aliud  agens,  in  tanta  praefertim  rerum  mutatione,  51  anci/ 
quitatisobfcuricafepofTit  explicare.  Non  recufo  tamerefpondereqiiicquid  inmen 
teni  ucneric,  uberius  fortaffe  ahas  reiponfurus,  quom  8c  plus  ocii  nactus  fuero,  £C 
maiorem  lucem  comperero.  Feltrias  quidem  imprimis  fuiife antiquis  exiftimo,ue/ 
ftesfcilicet  non  textas,  non  confucas,ied  lana  igne  adacta  copactas, quales  nunc  ad 
pilea  8t  penulas  in  ufu  habemus . De  quibus  puto  Pliniu  lenlifle  his  uerbis  in  octa/ 
uo.Lanx  K per  fe  coaette  ueftem  faciat, SC  fi  addatur  acctumjCtiam  ferro  refiftuntt 
immo  uero  etiam  ignibus  nouilfimo  fui  purgamento . Quippe  ahenis  coquentium 
extracta  indumentis  ufuueniunt.Galliaru,utarbitror,inuenrum:  certe  Gallicisho 
dic  nominibus  difccrnuncur.  Nec  facile  dixerim, qua  id  xtate  cceperint.Periftroma 
la  8C  firagula  comune  nome  eficnoftrum  alteru,  alterum  trafmarinum.  Sunt  tamen 
qui  periftromaca  ea  credant  proprie  appellari,  qux  parietibus  affiguntur:  ceu  funt 
quae  bclluata,  uariegatac^  ex  ulteriore  Germania  afferuntur,  qua  quom  ad  triclinia 
& ccenacula  accomodancur,  triclinaria  appellanturrqualia  Plinius  triclinaria  Baby/ 
Ionica  nunciipauit,quafanc'(fiefdemautori  crcdimus)a  phrygijs  SC  attalicis  ucfti/ 
biis  difl-u.in  Babylonicis  enim  colores  diuerfos  piifcurs  intexere  Babylon  maxime 

celebiauit 
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cclebraiifr.imdcijs  noiucn  iiiiporitu,i]”om  p(iry;M'.is,i\i  cH  .u  ir  riuygfs 

muciicruuuindcplirygioncs  dK^ii.lti  AttalKisifiir.iim'i  itucxiri  liitr  itimt.v  ici  At/ 
talum  autorcin  celebrant.  Nam  1 ')iinici.s,  I i imitis,  l\>lyniiiu  Iu  n't  um  iiutiiem^ 
nomen  dedit ; quod  ad  oftcntaiidosuaiios  colorc.s  A’  li.ibiiiis  p.uu  is  li^i)s  lu  ri  luui 
poterat. Cuius opciis  certifrimu  8i,ut  puto.aiuiquii.itis  emuluin  exemplum  mdere 
potuifliapud  cxtmium artatis  nofiiteattalicaniun.Pluin.iius  nero  ucl  plum.iiiles  uc 
ftcsdicHiascxiftimamus.inquibus  no  unalacic.s  nec  UIlu.^  coloi  ,(cd  plui  c.s  Sv  iiiccr/ 
tiuifcbantur,qua!c.s  incotumbarucolloairnofcuniur . quoaiiiiimeto 
fua  probabat  Arccfiias-Pidix  ucro  ad  cultum  m.ixime  luinianu  pertinebant  In  quo 
genere  triumphales  cerenturrqua:  nalni.atic.r  A'  p.ilmarcs,  ucl  a palma  in  texta,  ucl 
a ui<f}oria,qucS>^ipra  palma  dicitur, uocanuir. In  piclis  amem  antiquitus  erant  ima 
gincs,qualcs  a Catullo  SC  Vergilio  dclcnbuntur.Quin&.'  b lomerus: 
tIuj  t/C  fivya.foiyiiji  layoM  isijj 

AtTrActiter^/cy-ficgioi/,  TiBAtart/b'  tteS As?, 

Quem  locum  libentius  attulimusrquod  cum  a ri/niodcfignatum  cxinimamiis.ubi 
de  haere  mentionem  habet.  1 'dius  tradit  picl-im,  que  nunc  roga  dicitur,  uor  an  pur 
puram, Svl  eam  cllc  fincpiccuraiat  iniclligas  nomen  manere, rem  cxeluilic.Q''''i  2^ 
Liuius  oficndirtogam  pictam  & tunicam  palmatam  uoeai  !':  quom  fci  ibir,  iMahnif/ 
fam  a Stipoe  toga  pic*ta  palmata  tunica  donatum  fuillc.  Quod  ueioad  pui  am  to 
gam  attinet, q^uam  exeuntes  pueritiam  adolcfccntcs  ad  maturioic.vratcm  prcniC' 
cti  animo  Iere  X v i .auatis  induebangno  fmc  parentum  cC  eognatoi  uni  lui  uu.ite, 
quae  mrilis  ctildiccbaturtcafuit  colore  ucl  fimplici  uc!  candidotaut  in  candons  .mi 
mi  tcflinioniCirautquod  gerendis  magifiratibus  iam  idonea  ctas  uidcrcctu  : > .mdiJa 
ti  ucro  magirtratuu  competitores  comitia  inibant:  ucl  cci  te  quod  nondum  ijincqu.i 
deferiptione  dignum  gcllcrant . Nam  ficJC  tyronibus  prima  ftipendu  !.icici-.:i;-us 
alba  parma  pura  halta  tradebat  unquam  Scruius  fincicrro  interprctaiur.Huicrc 
cla  fubijcicbatur  tunicajorthcftadios  a (.irxeis  diCia,  SC  inter cbmunes  utiup.  fexui 
Polluci  adferipta,  a redo  textui  x ordine,  non  a rigore  lic  appellat  a.  Nam  l-cflus  rc/ 
das  ucftimcnra  uirilia,qiic  a ftantibus  in  altitudincmtcxantur.didas  tdtatur.Qio 
nomine  iuuenes, ut  iam  rcclaltudia  capclicicnt,  admonebantur.  Atqui  Icutul.rta  c/ 
rat  partibus  8Cquafi  fcutilisdigeria,Ci aliorum  inuento  .rcutulis  eninidiuidcrc  Gal 
lia  prima  inftituir.  Quales  aut  circnt  r<rutuIa-,no  iiidcor  tibi  melius  fignihcarc  polle, 
^ u tibi  arancaru  telas  oltcdcroiquas  illi  fcutulatas  ad  capicdu  miifcas  circa  gra  llan 
ics  mira  arte  cieiant.  V'ngulata  ab  intexta  unguiCi  imaginc.na  SC  ungiic.s  m Horibus 
noramus:2Cuctuftas  anulos  ungulos  dixic.Sicut  Se  undulatas  ab  undis, Se  papauc/ 
racas  no  ab  albedinc,reda  papaueiu  tcxtiiradidas  accepimus.  S-incundas  cti.l  lio- 
die  mdetnus  in  trifancllo , undonctprquc  Cymatilc  a fluduatibibus  intextis  quid.i 
uocanr.Hucemporia'utrcor)fymballotuab  illaundaruconicdioncaji  pellant,  beet 
Hermolaus  mcusquafi  irvfifAjooy  dic'cupuraucrit;hoccft  coadiper  Ic  iieilei  i.s  im- 
plexu magis  quam  textu  conditu,  fane  flolculos  STpapaucraSiimirandros  nunema 
xime  in  eo  texturp  genere  agnofeimus,  quaDalmaticiia  regione  dicimu,s'-l  >e  papa 
ucrataprofedo  mirtionebabet  Plinius. Crebre  papaaeratr,inquif,;mtiquioi  e I ubec 
origine.Idcdc  ungulata:  Vngiilat3,inqr,  primo  e lautidimis  fuit . Inde  furcula  ea  de/ 
fluxic.Sic  enim  Icgcndu  puto,  a furculis  X lamufculis,  ut  niic  cti.i  uidemus  intextis 
de  contortuplicatis-fuirquando  foriculataa  foricibuslcgendii  putaucrim.Nam  I’ol 
luxmyoton,quari  cufoncinam  dixeris,  Armenifs  peculiare  celebrat.  Iit  apud  tiufe/ 
bium  legimus  peplum  Pi  ofcrpinx  muribus  contexi  confiicuifle.  Virgul.itas  etiam 
non  praeterit  Polliixiin  quibus  uirgx  purpurcce,  quas  Grxei  uocanr.Nani 

cerinas,  melinas,  fubminias,  coccinas,  finopicas,  crocotas,  calthulas , compliiuia- 
ias,n6  a textura, (cd  a eoiore  ccraMnclini,  niinij, cocci, finopidis,  quae  eoiore  rubro 
fant.Lucbcam  ctia  caltham  nobisindicauii  Virgilius.  Compluuiatas  fiimol.is  uidc/ 
tur  Marcellus  interpretari.  Apud  Plautum  in  lipidico  de  Gcraniouidcoinetionem 
haberi, coi  rupeis  licet  uulgatis  codicibus,Ccrinum,  inquit,  ucl  Gcianiu.S<l  epipho/ 

nema 
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ncmafiatmi  per  annomina  none  fubiungit,Gcrraemaxmic.Iiancucro  acolorcgru 
is  cinericio  puto  dfc^a,  ut  ea  fit  qua  Grarci  ai^ixfiiiAH  uocant . ijdcm  gruem 

dicunt.  Nam  ab  aere  quem  nos  cxlcftem  dicimus,  auro,  undis, croco,  grue,  myrtis, 
amctby  flisjrofis,  caftancis,  amygdalis,  caEra,ucftesquafdSdi(fiasofleadutueIOui^ 
diani  ucrficuliilli, 

Acris  ecce  coIor,ttim  quom  finenubibus  aer. 

Nec  tepidus  pluuias  concitat  aufter  aquas. 

Ecce  tibi  liinilis,qui  quondam  Phryxon  K Hellen 
Diceris  Inois  eripuiffe  dolis. 

Hic  undas  imitatur,habet  quocp  nomen  ab  undis. 

Crediderim  Nymphas  hac  ego  uefte  tegi. 

Ille  crocum  fimulat,  croceo  uelacur  amictu 
Rofeida  luciferos  quom  dea  iungic  equos. 

Hic  Paphias  myrtos,hic  purpureas  amechyftos, 

Ardentesiis  rofas,chreiciamiie  gruem. 

Nec  glandes  Amatylli  tuDe,nec  amygdala  defunr. 

Et  fua  uelleribus  nomina  ccera  dedit. 

Qiix  colorum  nomina  magna  parte  ad  hanc  aetatem  uenere . nam  & a calo , caelc/ 
ftemtSi  a myrco,myrticinumdicimus.Ncc  me  tamen  praeterit,  Neuiu  ueftes  quaC- 
dam  mortuaies  appellaiTejquibus  cadauera  induebantur.  Asbeftinas  fane'  eas  dixe/ 
r unt  ex  lino  uiuo,  Iapidi  Caryftio  fimilIimo:quibus  mortui  reges  cremabatur,  ut  qs 
cinis  colligeretur. nomen  ex  eoadeptsfunt,qudd/gneno  abfumerent.DicimusK 
tofaceas,^  gritt3s,8i  caftanmas,5C  magdalmas,  miftas, licet  has  poifremas  a co- 
loris mifiura  no  ab  amethyito  plericf  dictas  malinr.apud  Ouidiu  certe  no  albentes, 
fed  ardentes  rofas  feribendiiaut  milefias  intelligas  coloris  ardentiffimi  non  exceden 
tes  duodena  folia,  nos  etiam  rofcas  purpureas  appellamus.Nam  Plinius  uerum  co- 
lorem purpurae  ofiendens  duobus  locis,  priorepretiofum  liquorem  nigrantis  ro.' 
Cx  colore  fublucemem:  altcro,m  colorem  fanguinis  concreti,  nigricantcafpectu 
eundem  fuipeclu  refulgentem  deferibit.  Vnde  Homero  purpureus  fanguis  dideus. 
Sed  de  1]$  coloribus  ueftiumidem  autor  eximie  in  xxi. cuius  uerba  no  fine  pia 
culo  pr3ererm!Terim.Luxuria,inquii,uefiibusquocpprouocau{t  cos  flores, qui  colo 
recomendamur,Hosanimaduerco  tres  efle  principales, unum  in  cocco, qui  in  rofis 
niicat-gratiusnilcradituralpeclu,Sdinpurpuras,tyriasdtbaphas(^  acIaconicas.Al 
terii  in  amethyflo,qui  uiola,  Si  ipfe  in  purpur€u,quemi^  lanthinu  appellaminus.ge/ 
nera  enim  tractamus  in  fpccies  mulcas  fe  fpargeeia. Tertius  eft  quiproprie  cocbylij 
intclligitur  mulds  modis,  5d  in  aliquo  ex  qs  pleruij  faturatior;  aliusinmaluaad  pur 
puram  inclinans, alius  in  uiola  ferotina  conchyliorum  uegeiiflima.Paria  nunc  cotn 
ponucur,Sd  natura  luxuria  depugnante.  Luchei  uideo  honorem  anciquillimu in 
nuptialibus  flammeis,  totum  fccminis  concelTum:  & fortaflis  ideo  no  numerari  in^ 
ter  principaIes,Iioc  eft  comunes  maribus  S>C  fceminis:quonialbcieiasprincipatuni 
dedit.  Amarantho  nondubie  uincimur.Eft  autem  fpica  purpurea  uerius  quam  flos 
aliquis,£d  ipfe  fine  odoreimirumc^  in  eo,  gaudere  decerpi,  Sd  Istius  renafci.Proue-' 
nicauguftoiTiere,duratinauriimnQ.  Alexandrino  palma,  quidecerptusafleruaiur. 
mirumq^,  poftquam  defecere  cuncii  flores,  madefacftus  aqua  reuiuifcir,5:l  hibernas 
coronas  facit.fumma  eius  natura  in  nomine  eft,  appellato  quoniam  no  marcefcic.In 
nomine  eft  cyani  colos,  item  holochryfi;  omnes  autem  hi  flores  non  fuere  in  ulu 
Alexadri  magni  «ctate,  quoniam  proximi  a morte  eius  autores  iiluere  de  illis.  Quo 
manifeftuin  eft  poftea  placuilfe.  A grscis  tamerepertos  quis  dubitetCnon  aliter  Ita/ 
liaufurpante  nomina  illorfr.De  laconicis  iocofe  meminit  Plautusrcani  quoc]p  adem 
ptum  eft  nomen,  uocant  laconicum.  Amarantum  aute,  cuius  defcriptionemaddiV 
dimas,  fcito  eum  putari  quem  pagi  omnimenftruu  appellant . Cyanum  autem  do.* 
cliores  eum  credunt, qui  quom  fit  omniCr  pulcherrimus  £d  odoraiilTimus,adIiuc  ta.- 
men  incontrouerfo  nomen  habet-  Olitores  non  a loliorum  gratia, fed  ab  odore  ga/ 
riophylip/gmcniarij,  Gariophyllonmincupaijere.ali]  hyacinthum, alij  uaciniu.ali] 

caltham 
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caltham, alij  alia  nomina  confinxcrc.Nam  amaliia,no  ainollicic  maIachasd^l^,^s  fii 
fpicor.  Ncc  tamen  fiim  ignarus,  intci  uctcruiii  indmncnta,  itiollK  inam  rcccniiiam. 
illud  non  practermiferm),  purpureas  8d  conchyliatas  diHcrre  pliirimiini  inter  ie : n.* 
cut  purpurae  6C  conchylia  ctiAdifFerunt.  nain  concha  ad  iiiruniii  genus  cft.  pui  pu- 
ra quidc  flore  illum  tingendis  expetitu  ueflibus  in  inedijs  habent  taucibus:  liquoris 
hic  eft  minimi  in  candida  uena,  unde  pretiofus  ille  bibitur, ut  diximus,  nigraris  rofx 
color  fublucens-rcliquum  corpus  fierilc.Viuas  capere  contendunt, t^uia  cil  iiita  fuc/ 
cum  illum  cuomunt.  Et  maioribus  quidem  purpuris  detrarfla  cocha  aufertmtjmino 
res  trapetisfrangunt.Hincfalccs  fccurcscj;  Romana:  honeflantur.  promaieliatc  in 
pueritia  praetextis  additur.  Diftinguit  ab  equite  curiam, Dis  aduocatur  pIac.id{s,o^ 
mnemep  ucftem  illuminat.  Intriumphalimilcctur  auro. Romulus  in  trabea  ea  ufus. 
Tullus  Hoftilius  primuscregibusin  toga  prxcextabClatiorcclauo  ufus  cfl. Paulo 
ante  Augufti  xtatem  uiolacca  purpura  uigebat,  mox  rubra  tarciitina,  deinceps  diV 
baphatyria.Hac  Lentulus  Spinter  xdilis  curulis  primus  Cicerone  C o S.  uius  cft 
inprxtexta,  qus  deinceps  etiam  ad  triclinaria  tranfqc . Dibaphj  dicebatur  bis  tin- 
cta,qualiter  nunc  omnes  comodiorespurpurx  tinguntur.Purpurccaliculatim  pro/ 
currit  roftrum,£^  caliculi  latus  inirorfustubulatum,qua  proferatur  !ingua:prctcrca 
clauatum  eft  ad  turbine  ufq;  aculeis  in  orbem  fcpccnis  fere:qui  no  funt  buccino,fcc! 
utrifep  orbes  totidem  quot  habetannos.Purpurae  alio  nomine  pclagix  appellantur, 
maior  uis  cuicp  quanto  reccnrior.Feruerc  in  plumbOjfmgulistpaquc  amphoris  cen 
tenas  atep  quinquagenas  medicaminis  libras  xquari  iuftu  cft, ac  modico  uaporc  tor 
rerijSt  ideo  longinquo  fornacis  cuniculo. Ita  dcipumatis  fubinde  carnibus,  quas  hx 
fi  (Te  uenis  necelfe  eft,decimo  fere  die  liquatis  cortina  uellus  elutriatu  mergitur  in  ex 
perimeniu,K  donec  fpeifatisfiat  uritur  Itquor.Rubcns  color  nigrate  deterior. QiiL' 
nis  lana  potat  horis,  rurfusq;  mergitur  carminata,  donec  omnem  ebibat  fanicm  Ac 
conchylijs  uirusgraue  in  fuco.  Color  aufterus  in  glauco , K irafccci  fimilis  mari.  No 
men  conchylio  buccinum, 66  murix  minor  purpura,  ad  fimilitudincm  ciu,s  buccinf 
quofonus  editur,  unde  caufa  nomini,  rotunditate  oris  in  margine  incifa  buccinum 
per  fe  damnatur, fucu  remittit. Pelagio, id  eft  purpureo  admodum  alligaiur,nimictp 
eius  nigritite  dacaufteritatem  illam, niioremq;  qui  quxritur  cocci.Irapcrmift  is  niii' 
bus  alceru  altero  excitatur,aut  aftringitur.Si  buccini  librx  ducente,  pelagij  centum 
undecim  confundantur  in  libras  uel!eru,fitamcchyfti  color  eximius  ille. at  color  Ty 
rius  pelagio  primum  fatiatur,  immatura  uiridii^cortina,mox  permutatur  in  bucci/ 
no:atq:  geminatur  luxus, 26  amethyftum  rurfus  abfolutu  inebriatur  T yrio,  66  fit  ex 
utroi^  nome  Tyriamethyftus.quin  86  terrena  iuuat  mifccrc,  coccoq;  cindtum  cyrio 
tingere,  ut  fiat  hyfginum.  Coccum  Galatis  aut  Lufitanix  circa  Emerita  rubes  gra/ 
num;anniculo  languidus  fuccus, quadrimo  cuanidus.ita  nec  recenti  uires,ncq:  fene 
fcenti.cftcrum  in  cochyliaca  ueftequantu  medicaminis,tantundcm  pro  indiuiio  ex/ 
crementipotus  humani  ingeritur,  ut  flat  laudatus  ille  pallor  faturitate  fraudata,  tan/ 
to^  dilutior  quato  magis  uelleraefuriunt.  Sunt  86  Icucophex  non  multuablimilcs 
muftellinis  66  cinericqsjin  quibus  AjIiicsjjisuiJikI#',  id  cft  albus  86  niger  color  cotun 
ditur,  quali  confraternitaces  quafdam  rcligioforu  uti  uidemusrficut  86 quxdam  ciL 
Jio,id  eft  colore  afininoutuntur.Nam  Dores  xiM.flj'  afinurnuocac.  Purpures  86  pu 
nices,86  batrachides  a ranis  dicftf, hominum  funt.Sunt  qui  csfitium,:!  csn'o,id  cft 
cslio  colorenuncuparint.  Marcellus  a circuncifis  oris,ucl  a csdendo  tracliim  exi/ 
ftimatjquodficad  candorem  perueniar. Sed  hoc  minime  inter  ucftcsannumcraue/ 
rimtficutnecp  ricam, qujfudariolumfignificat,  undericamis  SC  ricijs  fuis  noftrates 
puellae  nomen  indixerunt.Pompeius  ricas  86  riculas  parua  ricinia.id  cft  palliola  ad 
ufum  capitis  accomodata  defcribit.ali)  rica  quadratu  ucftimctum  Hmbriatfi,  purpu/ 
reum,quo  pro  pallio  utebatur  flaminiccjteftantur. Et  id  ex  lana  fuccida  alba  conft» 
riire,quodcoficicbantuirgfnes  patrims  86matrfms  ciucs,  ut  inficci  etur  luthco  CQ/ 
lore,  quo  indui  flaminicas  mos  fuit . Vel  certe  rica  fuit  tegmentum  capitis, quo  mu/ 
licres  facris  operantes  tegebantur.SuffibuIum  enim, album  prstcxtCi,  qtiadrangu/ 
!um,oblongu,qqodm  capite  ferebatur,  86fibulacoftringebatuj,  ucftaliuuirginum 
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proprium  fuit . Hic  omnis  cultus  ad  antifiitasSCnoIaras  nnilicrcs,  qu.T  in  uirgintjs 
degunt  abijt:ficut  tutuli  ad  faccrdctcs  udantes  capita  & ritu  Romano  facra  lacien- 
tes. Mclanclilcna  tota  nigra  cft:  unde  populis  nomen. Calyptra  quanuncuiduat  uii 
folcnt,  etiam  capita  teguntur.  Calantica  itidem  muliebris  cft,fcd  foluni  caput  tegit. 
Cxtcrum  palla  Si  patagium  Si  mtufium  a fitu  dixit  antiquitas.  Nam  duae  prioresdi 
<5l.T,qu6d  altera  palam, altera  patente  loco  ferretur.  Sicut  fupparusquod  lupra,qua 
uocc  Si  minora  ucla  quae  maioribus  imponebantur,fignificantur.I-'uit  autc  is  liabu 
tus  Alexandrinaru  proprius,  fi  credimus  Senecf.Sic&C  togaad  uefies  alias  tuendas 
uel  tegendas  tota  Romanoru,  qus  poflcriore  atate  cum  centone  Si  fuccentone  ad 
meretrices  ablegata  eft. Induebantur  tameea  clientuli,  ideft  falutatorcsSiantcam/ 
bulones. Epitogium  aut  togae  imponebatur.Pallium  Graecoru  eft, quibus  nunc  caf/ 
fiacam  ueftem  tribuimus:  quam  a mote  Caflio  dic>a  putat  Hermolaus.  Intubum  uc 
ro  intus  8C  fub  alio  amiSIu  ferebat;ncut  Si  tunica, fubucula:  quas  camifias  quafi  ea/ 
nufias  a canufinouellcrcnonnulli  deduilas  credunt. Qui  hanc  lententia  tuentur.ib 
ludiuuenalis  afFer5t:TunicarifurcinaGracchi.et  illud  Martialis;  O foles, 6 tunicata 
quies. qui  repugnant,  Horatianu  illud.  Si  forte  fubucula  pexte  trita  fubeft  tunicae. K 
illud  adducut;Malchinus  tunicis  demilTis  ambu!ar,eft  qui  Inguen  ad  obfccenufub/ 
ductis  ufi^  facetus.  Ego  ficututranqj  ueftem  interiore  puto,  ita  certo  camifiamaffir 
mare  no  aufim. Hodie  tunic*  laneae  ad  monachos  Si  profitentes  feueriorem  uitam 
reietfrs  funt.Quod  uero  nos  recepto  more  lineas  tunicas  induamur,  Aegyptiorum 
imitationem  puto:qui  hunc  cultum  fuis  tribuebant  facerdoiibus,qu6d  ex  his  mini/ 
me  pediculi  generentur.  Nam  51  Plutarchuslinu  minime  aflcuerat.Has 

xilampclinasnonulli  docti  uiri  appellatas  credidcrunt,quodxilonIinH  Aegyptq  di 
cat-  Ego  fane'apudluucna!em  xerampelinas  a colore iam  ficcefccntiuuitiumlegcn 
dum  credo,  ut  esdem  fere  finqquaebatrachiae,  obfcurum  uirorc  referctes,  ut  uulgo 
appellant officinae.Quem  colorcalff  ceriileum,  alif  uenetu,  ait]  thalanicumuocanr. 
Cui  maxime  infenfosfuifTe  Agrigentinos  memoric  proditum  eft,  quod  eo  fatellitcs 
Phalaris  tyranni  induerentur:ficut  Macedonibus  gratuomphacinum  colore, id  cft 
aperte  uiride,  quo  magnus  AlexaderobleSfabatur.  At  ferrugineus  cum  nigredine 
rubore  haber,non  uirore  admiftum. Habent  SC  domefticae  ac  cibariae  ucftes,quales 
intra  domefticos  parietes  geftamus,  quas  triclinares  ccenatorias  appellamus,  fi/ 
cut  forelem  uefte,&labfoIuteforefia,qufbus  in  foro  utimur.Bafilicx  que  51  regille, 
51  exocicx,  generalia  magis  nomina  ^ pria,  a regibus  5C  externis  fumpta,  quauis 
51  regilla  auro  intexta  etia  augures  uterent.  Candys  propria  regis  Periaru,  exteris 
ciufdem  gentis  comunes,  anaxyris,cyrbafia,  cidaris,  capy  ris.  AlalTiiienfibus  tribuit 
chorteas.RhizaThracib.caunaces  Babyloniis , faragis  iSIcdfs.Tibxna  5!cIeobini 
con  uedicatfibi  Argiui.ChalafnrisIaxioreft5lAegypttisdaf:ficutetphofone'craf' 
fiorelino.Amorginc  etia  nobilioribus  dacf,de  gbus  Pollux,  Hino  conftabant.Fuit 
S^cypafis  elinoufcf  admediu  femur  demiira  BafaraDionyficoru  fuit,  a raritate  aut 
51  crebritate ccxturx  fpifiam  dC  ralla  Plautus  appellauittqux  nomina  51  nuc  fimt  in 
confuetudine:raIian5nuIlia  Grxeis  id  cft  iiniliciu  dici  credunt.  SuntSd 

operarix  ac  tabernarie,  quibus  fellularij  opifices  utuntur.  Chirodocisqux  a noftris 
uel  manteatx  uelmanuleatx  didxfunr,  manicaru  longitudo  nomen  dedit, quod  fa 
ne’probrofum  fuit.  Colobia  fine  manicis  fuere, quafi  mutila.  Exomides  citra  liume/ 
ros  dcfinut.Talaris.qux  a Grxeis  dicitur,ad  talos  demittitur. Peplum  mu 

liebre  efttunde  Homerus  iAKiffiTrtTr^iss  dixit.Xenophon  tamen  etia  ad  ui 

ros  relegat:8Cquomin  peplo  mulcxfintpicfturx,  eanos  nullam  pi<fturaliabct;ficuc 
51  catauictos  multis  animaliii  formis  diftincfta  eft. Muliebres  prx  tcrca  funr,cpomis, 
diploidion,hemipioidion,cpibl€ma,catagogis:proutaduirospcrtinent,chlamys  51 
clilamydula, qux  a Polluce  oAaA<fl/«©' defcribifur:51cl)lcnaqux  aliis  ueftibus  fuper 
induitur.  dC hxfere  militares  funt;  unde  apud  PJautu,  chlamydatus  miles.  Lacerna 
uirilis  quidem  eft , non  folum  ad  milites,  fcd  ad  grauiores  etiam  perfonasactinens- 
Inter  ccenatorias, aut  certe  parafiticasj  annumerat  trechedipna  illa,dc  quibus  tot  di 
gIadiationes,3pud  luuenalem.Sane'  legimus  in  Plutarcht  fympofiacis 
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COS  appellatos,  qui  appetentes  liVct  flcTamhicnies  alicti.is  ( <vnas,  iiinn>i  a tamr  ei3t 
emetens  cotiuiihs  tardius  accedentes,  ut  per  eoiiir.iniiMi  necliedipniiiidcaniin  duli. 
Scimus  ucroapud  Comicos  moteliiiUc  p.iralicis  ut  ueii em  iniot t,i  cidK)  inij reter, 
quo  foret  expeditiores: licti  tienilnis  candidus  ctilor.adolcic  ciiuhus  diln'li'i , leriiis 
breuis  &fuccini:‘fusami(ffus,diuiti  purpureus, inopi  plnvmc.mis.iiuem  uulm thall- 
um dicimus,  qui8^  latine  fpadix  uoeat . Leno  uano  ctdttie  mdirehatui  ,Se  nicictiix 
lucheo.ManhusSC  fccnjiiiiscomuncs  erant, ledos,  xyfiis,iliciilion,c)u.c  .ell.iii  tuir 
accomoda.  Ciinbaricu  pellucidum  Icilicci  amiciilu.  Ampcelioniiu,t|uo  undii|;  ctn/ 
gebdtur.  Palla  Tolis  mulieribus  trilnio.ncc  iicrli  culus  ille  plenus  e.iiiillo  olifbi.iptKl 
Mjrtiale:L)imidiarqi  nates  CJallica  palla  tegit,  cuius  loa>  paimam  nonnulli  lultfiitu 
unt.Qum  & limbum  libiucndicant  livinincoriiicio  pr.cdiiu.ex  quo  IimboLiri)  di/ 
{ffi.Cildem  cyclas  ccdiiur,rupi  a ai  ctior,amplainleruis,inoilisac  Icuis  admodum, in 
qua  nofti  x puellae  uifuntur  hac  tcmpcftatc,  linea  ut  plui  imu . Sttda  Se  muliebi  is 
eft.  Stola  quideSemyramis  inucnit  Se  uiros  Se  mulici  es  decente  , qua  deinde  A lly- 
ri}  reges  uli.ca  omnes  tegebantur:  quali  Iere  purpurati  patres  Roma-  utuntur  in  (c/ 
cretioribus  conuentibus . Multitia , Si  ipla  delicatiora , non  fmc  probro  a uiris  iiv 
duuntur-Exaduerfo  endromis  uirorum  eft  liirluta,  uiatoria.ut  rcor,  arcedo  tngori 
habilis-  Adafus  infra  humeros  non  erae  confuta,  mollis  itaqtS»^  pucl[aris,quo  habi.' 
tu  apud  Euganeos  puelle  ctianinum  in  faltaiiombus  pri  fci  tim  uci  (olent-  Hac  tame 
St  candidati  litcrarum , quos  lytas  Se  prolytas  appellant  lurcconful ti,  me  puero  ta- 
cito confcnfuuti  defierunt . Celebrantur  & paragaudes  lineae  fublcrics.holofcricac 
utris  tribu tarrquin  Se  militibus.  Has  Vopifeus  monolorcs>dilorcs,trilorcs  Si'  petalo 
res  a loris, id  eft  heris  appellat.  Clialafam  alij  itcftcm  niulicbrcm,ahj  nodum  quo  uc/ 
ftis conexa  circa  ccruiccm  fummitt it ur. Diximus  de  ucriibusgcntiun),ccciirrunt  la 
menfarabarra  Parthoru  fluxae  Se  (inuofar.  Scrigia  HiTpanoru  luccinCti  Si'  aftiid* 
mag!s;unde  nomen.  Sardorumaftruc^.rhcnoncs  Gallorum  Se  Germanorum  funt, 
nauticis  3^  caftrenfibus  ufibus  accominodaiac.  Pexx  Se  rafx  generales  uoces  funr, 
quom  uillolie  aut  apicae,  id  eft  ilncuiilis  funt- hinc  pexati. Ex  quo  illud  MartialistPc 
xatuspulehrc  rides  mea  Zoile  trita: Se  luuenalis,  Galbana  rafa.  Sic  tabem x uulgo 
uillutuSe  rafum  peculiari  uociit  nomine . Proinde  Plinius  recte  admonct.hiftna  Sd 
liburnica lanam,qu2  pilo  propior  efl  quam  lanae,  pexis  efle  alienam  ucltibus.luuc/ 
nalis  ceIebracceruleafcutulata,S<!l  galbana  rafa:  quae  a galbani  eoiore  nome  mutua/ 
tx  inter  molles  numerantur.quarcnon  fine  fellc  prodijt  illud  Martialis:!  'ufeos  colo 
res, galbinos  habet  mores  Hinc  ucrnaculum  gabani  uerbum  receptu  eft.  Inter  pelli 
ceas  aferibunf d/phthere,mcrcfcetixtatf  comods Sotere  uiatoriac.Itc  hetcSC  filirc, 
thorax  pelliceus  eft.Addcfendcdashyemisiniurias  habemus  et  hodie  fcortc.'5  pcnir 
la.Lanerum  lanacoftat  (iiccida.  Amidorium  puellare  eft, candidii  & molle  ex  lino. 
De  compluuiatis  diximus.  Impluuia&impluuiatasfaccrdocibus  tribuunt,  his  ufos 
per  imbrem  innuit  Varro.  Salium  quocp  fereno  rempore  impluuiaamiciii  luiflecri 
minabantur.  Hoc  nomen  fere’ ad  hanc  aetatem  integrum  manfit,Pcnu!aS>C  ipfa  plu/ 
uialiscft,qu2e  ad  grammaticos  poftea  tranfqt.  HincISlartianus  penulatam  grama  ti 
eam  introducit. Mallotf  uillof*  nmplicitcrdidtetuillofx  utrinq,ati.^  ita  arcendo  iri 
gori  paratee,amphimaila.  enim  graects  lana  eft . Pollux  ingenuis  tribuit  ai*' 

ceu  tu  dixeris  utrincp  fubalaria:fcruitt]sucro  eft  unatan 

tum  parte  uillofa.  Nam  fubala  dicitur.  At  qure  neutra  parte  uillos  habue/ 

runt, qualibus  8T  aeftiuo  tempore  nos  utimur,  Plinius  neutralia  appellat,  no  uentra/ 
lia, ut  quidam  falfo  crediderunt.  Gaufnpinglancy  runt,S<!!  quidem  crafliorcs.ut  toto 
crrencftadio  g molies  S^  cftiuo  etiam  tepore  (fi  Dis  placct)opportunas  fcriprerunt. 
Nec  carme  Rlartialis  cos,  fatis  11  introfpcxerinr,  tuccur.Is  mihi  candor  incft.uiiloru 
gratia  tanta  eft,  Vt  inc  uel  media  fumere  mciTc  uclis.nam  poeta  fntclligit  eam  quide 
brumaie,fcd  tata  mollicic.tantocj;  candore,  utinuitetfe  fumi ucl per  mcllcin.  Sic 
illud  fchemaiic6sdidu:Mcnfc  uel  Auguftofumcrcgauiapinas.  Nam  gaufapcft  ra- 
mulum laiieu  era  flluSjin  quo  milites  eo  nquiefcebanr,  fimilcilli  quod  nuncuocamus 
a Sclauorum  fcilicet  nanocdedu(dum,ucl  quod  o-xdViw  apparatum  Graeci  dicuiir. 
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Ccrfcl'(rfiuisaati'quis  toniin  cftianicntofiiifretcftatur,qin!ifcrmiiic  etiam gaitfa/ 
pe . liemox  (uo  tepore  fciibittumca  lati  clatiiimnodum  gaufape  texi  carptam  • lix 
qiribtis  tici  bis  conijciimis  noii  utderf  admodum  refte  fcniircjqiii  torum  antiquitus 
putant  ad  mattcie  imaginem  fti  amento  tuiffe  fartum ; quom  fcoipca:  ucl  pliormio/' 
iiis,quaiTi  nfic  floriam  dicimus,fmagincmpotiusIiabuiircuidcatur . Vergilius  fanc 
regem  Riiainiietem  in  tapetibus  altis  fcribicc»fum,dum  fomnum  caperet.  A tape/ 
tibus  ampiiirapites  uillis  uirincj  obfui  nuncupati. Clauatasautc  ucftcs,qubd  fere  u/ 
num  reflat  ex  ijsqute  a me  petiiflijcas  dixerunt  antiqui,  quibus  claui  64  uerruex  & 
quafibullcjucl  ex  aurouei  cocco,  uel  purpura, uel  id  genus  quopiam  circntinfcriiia 
quibus  tradas  puto, quas  noflrum  feculumbrochatasnuncupat.Qualis  uero  fit  cla 
uus  ex  deferiptione  Pliniana  purpurx,  qua  fuperius  egimus,  facile  quiuis  intclligc/- 
re  potcfl.  Hinc  latus  clauus  ueflis  ienatoriaidc  qua  clegater  Varro:  Siquis  tunicam, 
inquit,  ita  cofuat,ut  altera  plagula  fit  anguflis  clatris,  altera  latis,  utracp  pars  carebit 
analogia-Ec  Quintilianus  de  habitu  oratorio:  Notatur  incerimnegligdia  latum  ha 
bentium  clauum:  modus  efl  ut  fit  paululum  cinctura  fummilTior-Et  cui  latus  clauus 
non  erir,ita  cingatur,  ut  tunfex  prioribus  oris  infra  genua  paululum,  pollcrioribus 
ad  medios  poplites  ufej  peruentant.  Nam  infra  mulierum  cft,  fupra  centurionum. 
Idem  alibi,  Vt  affert  lumen  clauus  purpiirx  loco  infertusrita  neminem  deceat  inter/ 
texta  pluribus  notis  ueflis. Suetonius  in  IuIio:Vfus  fert  lato  clauo  fimbriato  ad  ma/ 
nus  : nec  unquam  aliter, quam  ut  fupereum  cingeretur, 84  quidem  fluxiore  cindu.- 
rarunde  emana ffie  Syllae  dictum, optimates  fepius  admonctis,ut  male  prxcinclum 
puerum  cauerent.  A clauo  praeclauum,  ueflis  quae  ante  clauum  tcxebatur.Nec  tan/ 
tum  ueftibus,  uerum  84  mantilibus  acmappisclauiinferebatur.  Lampridius  in  Ale 
xandrot  Couiuiuneq;  opimuneif  nimis  parcum,  fed  nitoris  rummifuit,iratameui 
pura  matihamitterecur.Sspiuscoccoclauata,  aurata  uero  nunqua.Er  illud  Martia 
Iis. Et  lato  uariata  mappa  clauo.  Hic  mos  nSc  fere  abolicus,infacris  tantummodo  84 
laudoru  paganorum  menfis  retinentur. Erant  etiam  inquibufdam  uefiibus  tefferf, 
non  di(fimiles(ut  puto)  a fcutuIiSjde  quibus  fupra.  Plinius,Zeuxisaureisliteris  in 
palliorum  teiferis  intextum  nome  fuum  oflentabat.Hinc  tefTellats  didse.Has  quiV 
damfegmcntacas  54uermiculatasuocat.  Quidam  etia  abollam  fenatoribus  tribuur. 
Alij  mil!Cibus,neca  clamydefeuchlf  na  admodum  diuerfam  fuipicantur.qualefagu 
uulgo  notum  cfl- Soli  imperatores  paludamento  utebantur,84  quidem  coccino,aut 
purpureo:  unde  64  de  facro  murice  fa;pe  in  iure  Caiareo  habetur  metio.  Quom  ue 
ropaludameniuconfuecum  forer  in  expeditionibus  cantum , prxtexta  purpurea  54 
auro  cIauatainpaceutebancur.Fuerunc84ueflesaure2e>S4holobryz*,id  eilobry-' 
zoauro  cofec'i:x,in  nomine.aurum  enim,qiiodfane  mirabile  efl,  netur  ac  texitur.  Ia 
ne  modo  84  fine  lana. Tunica  aurea  rriumphafTe  Tarquinium  Prifeu  conflat.  Agrip 
pina  Claudi)  principis,  edente  eo  fpedaculu,  afTedit  ei  induta  paludameto  ex  auro 
textilifine  alia  materia.  Militaris  quoc^lynthefis  putabatur, qua  Saturnalibus  equi., 
ti  64  fenatori  fine  probro  licebat  fumere.  Alioqui  fynthefis  a lurecofultis  pro  ueflia 
rio,td  efl  thefauro  ueflium,uidecuracc!pi.  Atqui  praetexta  ingenuorum  puerorum 
erat, antequam  puram  togam  induerentiquo  tempore  fiquid  peccafrent,non  pecm 
niam  fbluebanr,fcdanguillaru  rergoribusmolIemuldabantur.Qus  fic  dida  credi 
tur,qu6d  prgtexeretur  purpura.Tarquinius  uidorde  Sabinis  filium  annorum  qua/ 
tuordecim,  qui  hoflepercufferar,  praetexta  64  bulla  aurea  donauit.  Fuit  84  przcexta 
magiflratibus  confiieta.  Trabea  itidem  reges,  augures  84  confules  bella  indiduri  ux 
tebancur.  Gabino  ritu,  quom  toga  fcilicet  ita  in  tergum  reijciebatur,  ut  una  eius  Ia/ 
cinia  reiiocata  hominem  cingat.  Hodie  apoflolicu  ritum  appellant,  is  a fubit o cuen/ 
tu  originem  duxit.  Nam  Gabimaliquandofacris  operantes  quom  improuifusliofli 
umincurfus  nuntiatus  foret,  ut  erant  togati,  rcieclain  humerum  toga  occurrerunt 
depulerunt^.partaitai^  uidoria.eum  induendiinorem  folennc  habuere- Illud  adde 
renonputofuperuacuu,  quod  ex  lanis  quibus  ueflcs  conficiebantur,aIi2  erant  na/ 
tiu^,  quales  Hifpania  habet  ucllcris  nigri, ex  qua  praetexta  pulla  defignatori,  id  efl: 
curatori  funeris, fieri  fokbat:  Canufia  rutilas,  quas  ei  ythras  uocabanc.  De  quibus 
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MartialtsiRomamagis  rufcisucniiui  jCiallu  iiinis,!;!  |>l.icc(  liic  purris,  militiliiirp 
color. 'l  arcniim  fulux  laudantur  titigchaniiiraut  uri  nomliiiii  tcxixfiC  taimitti  c.ir 
mfnatfjidciuod  Plinius  fignar,Vidimu.s  iam  Imicntiu  ucllcia  purpui  .1, cocco, con 
chyliofnfccfla,ucluci  lic  nafci cogcntc  luxuria. iicl  ccrtctiuom  i.iin  conicxt;v  ac  coa.^ 
gmctatf  foret. Prior  ratio  multo  comcndatior.Scd  quo  nam  cgodcfidci  io  j^laccndl 
tibi  prouecfiusfuin7’ut  ea  qu.c  minime  pciijfiqinmio  ucro  quae  neq;  ipfc  animo  pi  xx 
ceperam, congcfTcrim.  SupcrclTcnt  tamen fiC  alia ucl  ad  matci  iam.uci  ad  foiin.i.ucl 
ad  colorem, ucl  ad infccflrionc,  ucl  ad  (cx  trinam, ucl  ad  nomina  5C  fcliemata  uertium 
pcrtinentia:qu»quoni5maiorisopcra:funr,3i;  iam  nimiscxtuigct  cpiltola,  pi  xtcr/- 
miccam,aic};  hic  fii?am.  Bene  ualc. 

CiELIVS  CAL.  COM.  THO.  CAL.  NEP.  S. 

1 S I mifiIiopttrnc({tamcDi  adiuuee)  cos,  quos  rcribislircrasmcasnu 
pcraccufadc,  quod  in  his  «xvpcoj,  impropricnimis'ut  putant^nicfar.' 

R tum  tedii  confilium  habere  ucilc  fcriplcrim  in  farisfacicdo  uoto  - Nor» 
negant  illi  quidem  latinc  atq;  adeo  eleganter  fartii  tectum  dierfed  tan^ 
rifpcr  dum  proprieutaris.ad  ftruclurascnim  atep  xdificia  tantum  refer 
ri  pofTc  contendunt:hincpoftquamabduxcris£cin  alienum  migraucnt,d  latinitate 
dcfcifccre.Rifi  itaqij&rifi  quidem  iui  C,liorumhominQ  imperitiam, qui  ucl  nefeiut, 
uel  nefeireprx  fc  ferut,cum  demum  uocabula  in  oratione  cniccrcci  c,quom  honefte 
iransfcrutur.Id  quod  in  hoc  ipfOjquod  acculant,  egregie  cognofei  poteft.  liccr  enim 
proprie  ac  genuine  fartu  tcclu  pariete,  prxtoriu,  tabulatu,  id  cft  integi  ii  abfolutrup 
6(rinconcuflumdicantIurcconfuh:;qualc  illud  Ciceronis  cx  x x i i 1 lipifiolaruni 
adBrufum:Arpinatum  omnia  comodacmnc-Si-p  facultates  quibusK  facta  coficcrc 
se  farta  t€c"ta  xdiuracrarumlocoruniq;comunium  tueri  pollint,confi fiunt  in  ijs  uo 
(ftigalibus  qux  habent  in  prouincia  Gaitiaiad  alia  tamen  belle  line  periculo  latinitas 
lis&^eloquentix  traducitur. Cicero  m Upiftolis familiaribus  ad  Cxlium: Si  ullam  in 
amicitiam  meam  fpem  habcs.fi  caqux  in  me  oificiaBnindufi)  contulifti.uis  miliic^ 
liam  gratiora  efficere, quanquam  fuiU  gratifliina:  li  me  a tuis  omnibu.?  amari  uiJes, 
hocmihidaatcplargirCjUt  M.CuriCi  fartum  Se  tcc~cum'uf  aiunt)abomniip  incomo^ 
do,detrimento,moleflia,iinccru,inicgrumq;confcrues.Idcm  in  orationead  equites 
Ro.pridie  ^ in  exilium  abirctiSi  igif  aliquo  tepore  qs  hominibus  conrulmrtis,quo.' 
tum  animus  rcligioncpictatiscfl:iun«rius,debetisquoq:milii  profpicerc,  qui  numu 
ni  Deorum  confecratu  fartum  actedum  ab  omni  piaculo  coferuaui.En  tibi  illic  far/ 
tum  rec~tum  M. Curium, hic  fartum  teclum  animu  non  fine  lepore  nuncupauit. 

Sed  Plautus  in  Trinummo  uide  quam  longe  abduxerit.  Sarta  tcc'ra, inquit,  prxee 
pta  pater  ufq;  habui  mea  modcffia.Qubd  fi  illi  Ciceronem  Plautum  etiam,  fi  Dis 
placeqlapfos  errore  cotendunt, bene  eft.malo,maIo  equidem  cum  Plauto  2v  Cicero 
ne  labi, quam  cum  alijs  rcc*te  fentire.  \^alc. 

CJELIVS  CAL.  eo.  THO.  CAL.  NEP.  S. 

N dubium  uenifie  feribis  an  procofui  £c  proprstor,  an  pro  confule  8C 
proprxtore  diccndufit,ita  ut  hseuocesin  cfemperdefinaiK.tum  quid 
I ego  ea  inrefeniiapctis.  Sciocquidc  fcntentiascontrouerfasellc,  nec 
omnes  idem  putare. B.Auguffinus  perpetuo  uulc  in  e defincrc, Martia 
nus  multo  liberalior  utiuntf  admittit . Cuius  autoritati  propemodutn 
album  calculum  addo. Nam  in  inonumctis  antiquitatis  uirunc^agnofcinius.licet 
plerunc^  mutilatis  literis  huiufccmodi  magiftratus  annotentur,  hoc  modo.  Procos. 
Propratc.Proquxft.Nccobftat  ptxpofitio,quin  lixc  mutari  per  cafuspoflmt,quaii 
doincompofitionc  prapolicionCiuisSC  TrfecfflJf»,  id  cft  accentus,  delumbatur.  Sic 
interrex,  proconfulaius,  proprxtura  dicitur.  Etquodpoftcriorefeculofrcquescile 
ccepit,  Exconful,  exquacllor,  pro  eo  quod  ucteres  confularem  Si  quxftorium  dice^ 
banr,cuin  fcilicet  qui  confulatu  quxftura  aliquando  cffci  perfundus,  V'ale 
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CALIVS  CAL.  CO.  THO.  CAL.  NEP.  S. 

I H I L cft  quod  morcr/s , quin  adutii  acerrime  lus  tuii  perfequaris  ad/ 
ucrfuseos,qui  occafione  bclloru quibus  Acmy lia  nuperrime coflagra 
N uit,oppidu  tuit  Cypriacuinuaieruiatcpoccupariit.ncqjcftquod  tibi  ea 
lumnia  intendat, quafi  partes  ducis  adiierlus  conatus  lulij  Pontificis  fb 
ucris.Ifti  enim  ziati  quae  decimum  & feptimu  annum  nondum  attigit, 
nulla  poteft  culpa  irrogarijprxfertimquom  exploratum  fit  cuniSis  publicam  cdi^o 
principis  interminatione  luilTe  propoiitam  fub  capitis  dC  fortunarum  periculo , nc 
quis  urbe  difcederei.ne  quis  fein  hortis  caftra  reciperet- quod  quom  nonullt  aufi  fo 
rent,  in  hortium  numero  ftatim  ex  decreto  habiti  funt.T ibi  ucro  in  ifta  «tatula  nec^ 
licuit  aduerfus  tam  parati  principisuoluntate,nefp  decuit  aduerfus  tamconiucfti  ac 
benemeriti  ducis  utilitatem  quicqua  cogirare.In  altero  enim  facultas  defui tjin  alte/ 
ronecf  fuipicioadelle  debuit.  Et  profecto  clarigatio  illa  Bononise&mox  Mutinae 
acRegrj  promulgata  no  poteft  tibi  fraudi  effeaut  praciudiciesquom  iufti  metus  ex/ 
ceptionefubmoucatur.  Ad  hoc  prstercanauiter  faciendum  debet  te  hortari  gratia 
&:  fauor  iuftiilimi  xque  ac  maximi  Pontificis  Leonis;  qui  me  olim  apud  eum  agen- 
te recepit  liberaliterfe  da  turum  operam,  nequid  detrimenti  patereris,  quo  tempo/ 
re  2C  te  in  cognationes  ac  necertitudines  fuas  recepit,  utpote  quom  pater  tuus  fra/ 
ter  mihipatruelis  ex  eius  amitina  de  clarirtima  Strosaru  tamilia  natus  fit : cuius  eti/ 
am  animi  fui  in  te  propenfi  proferre  uolens  teftimomu,  te  unumfponte  in  maximo 
Italorum  Kprouincialiuprincipum  confertu  equertri  dignitate  honeftauit.Necf  Cz> 
ne  credibile  cft,id  eum  adolefcenti  negaiurum,quod  puero  tam  prompte  polliceba 
turiquom  prxfertim  indolem  illam, qug  maximas  tunc  uirtutes  promittebat, ad  fru 
gem  ac  propemodum  maturitate  prouexeris. accedit  fratrum  uxoris  tux  patrocini- 
um,quorum  no  2tate,  fed  dignitate  maior  Hercules  inter  purpuratos  patres  nuper 
adfcicuSjplurimu  autoritace  pollet.  Hannibal  praefctSus  prstorio,  Guido  princeps 
militisepontifici3e,fingularicertamine  uitflormodofpolia  hortis  cum  maxima  glo- 
ria rcttulit.Hos  tibi  nufquam  defuturos  habeo  perfuafilTimum,  fed  nec  Borfi]  comi 
tis  patrui  uiri  rapientiilimi  in  utracg  fortuna  ^^eclati  cofilium  ac  diligentia  ufqua 
aberic-Tumodo  ne  defis  tibi,5if  paulilper  fepofitisMufaruftudijs  farciendisrebus 
tuis  ftudeas, memor  nihil  prius  nos  liberalibus  ftudijs  edoceri, quam  norte,quando 
ea  incipere,  quando  definereoporceat.nam^utille  ait)  Trw-rtfHsafw,  pudendo  mul- 
loru  errore, qui  tunc  fe  lecftioni  au  t orationi  dedunt,  quomnec  legere  nec  dicere, fed 
facere  maxime’  expedit.  Vale. 

CjELIVS  CAL.  CO.H.  THO.  CAL.  NEP.  S. 

V o D inepiftola  quadade  Heflenis,CabaIeis,ScThalmudicis  Iud*o/ 
rum  fapientibus  mentionem  fecerim,  petis  a me  an  eiufdem  omnes  di 
fciplinx  profeflbres  fuerint,  an  aliquo  inter  fe  limite  diftarent.  dicam 
quod  apud  ueceresS^recentioresobferuaui.Heflenienimnon  tamdi/ 
fciplinam  £C  fcientiam  quam  uiuendi  morem  exteris  mortalibus  igno 
tum, 5!!  feucritatemacfolitudineprofitebanrur.C^uaremagna  fuerunt  in  admiratio 
ne;eoscf, ut  Plinius  tertatur, nocentes  ufijquac^  fugitabani,muliebris  confortij  ex- 
pertes, une  pecunia,  palmarum  (ocios,  inmedium  uiuentcs,conuenaruco2Cuimmor 
tales.Ita  per  feculoru  milia  gens  xterna  fuit, in  qua  nemo  nafcebatur.  At  Cabalei  hi 
fuerunt,qui  abditam  Si  caelitus  erogatam  fcientiam  tenebant, qux  de  deo,depubli' 
cafalute  humani generis,  de  fubftantiisabiuncrtis  a corpore,  atq;  id  genus  naturxea 
ptum  excedentibus  comentaturtqux  fine  ope  diuina  conquiri  non  poteft.  atep  iccir 
CO  illam  Cabalam  patria  lingua,  quafi  receptione  dixeris,  nuncupaucrunt.Hxc  ne- 
mini nifiiam  bene  adulto,  & de  cuius  probitate  conrtans  effet  opinio,  aperiri  fole/ 
bat.  Primus  Efdra  eamliterismadalTediciturSi  publica  fecilTcjUcritus  ne  fi  per  ma 
nus,  ut  moris  erar,tradcretur,diuturnauexationegentis  Hebrecaliquado  abolere/ 
tef.Thalmudici  uero  citra  fupra  in  naturalibus  et  mathematicis  uerfabatur, Quare 
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quom  diias  tnaxinic  cclcbrctdifi  iplinas  illa  natio:  alriTjin  opii.'!  dc  f’t 
lapientia  nanirarjaltcrainopusdc  Mcicana,idcll  lapientia  thiiiniiaii.’: 
balci,irvfcctindaTlialmtidici  elaborarunt.  C^iiar  omiii.i  loeupKtiijs  tii 
ei  se  Capnionis  lucubrationibus  enarrata  inucnies.  \’alc. 
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L I o Q_v  I,  pro  quo  Grxei  (tA\£«r»TK  «Ma  dicui,uox  rara  ctafc  Augu 
fti,frcqucs  proximo  fcculo , utriq:  Plinio  5C  .Scncc.t  maxime:  certe  a- 
A pud  Cicerone  nufqua  memini  me  ill.i  legi  Ile.  pro  ea  uni  .iliris.Iiflquidc 

locus  in  epiftolis  ad  Atticit  lib.  (ut  puto  jx  1 1 1 1 . niiccnim  milii  copia 
eius  codicis  no  cfttin  quo  alioqui  legitur.  Sed  luxatus  elt  locus  ille,  ut 
antiqui  codices  loge  aliter  babet.  Sic  extra,  in  eo  iigniflcatu,quepeti^Md  cltproprj/ 
ter, no  eftapud  Cicerone, qd'tcnca.  IJ.i  aliquot  locis  Plinius  SC  q Pliniu  (ccutiiunr, 
ufurpaucrut.V’t  illud  quodniicfuccurriccx  Ii.  x X i.  Pe  coronis  extra  fupradicT-os 
fcripfitTIicopIiraftiis  apudGrccosicxnoflris  ailt  inrcripfcrc  aliqui  libro.s 
K(iy.  hxc  tumultuario  ab  homine  oentpatiflimo  (cripta  accipe, Si  boni  cofuIc.Wale. 
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1 G N IF I e AS  mihi,  coram  fummo  pontifice,  quoin  tu  ferte  inrcrcfTcs, 
a magnis  dcfymbolis  acfigiilis  magicispnmu,  6ii  mox  totius  antiqui 
S tatis,  uerba  fatfta  clTc:  ibitj;  obiter  de  nota  feu  figno  Antiochi  mentio^ 
nem  habicam:nectamcqucnquamc>;  ijs  qui  aderant  fatis  potuilTc  cx' 
pcdire,qualc  id  forct.proindctc  putallcida  me  cxpofccnditm.Ligo  uc 
ro  licet  fciam  non  abelTc  a temeritate, cius  rei  explicatione  tentare,  quam  magni  illi 
proceres  uel  nelcierunquei  dilTimularuntrtibi  rame  tam  prtidcnrcr.tam  dulciter  c(/ 
flagitanti,  nihil  pofTum  negare- qu.intum  igitur  mihi  memoria  conft.u,  pcrfciibam. 
Pugnabat  Antiochus  cognomento  esTsji  aduerfus  Cjalatas,ncc  fatis  feliciter  pro- 
cedebat expeditio,  quom  it aq:  res  magno  ucrfarctur  in  difcriminc,  Antiochus  per 
quietem, aut uidir, aut  ccr te,  ut  cxfupcrflitionc  bonas  fpes militum  animis  inducc-' 
ret,  uidilTe  fimulauit  magnum  Alexandrum  monentem,  ut  in  principiis  pro  ligno 
quoddam  faniraiis  fymboium  proponeret ; idip  pro  tclbera  tribunis  daret,  ac  mihtff 
lacernis  infueret.Sicforeut  cerea  facilicji  uicloria  potiretur.  Huius  ucro  cfligicm  in 
uecuftis  adhuc  Antiochi  numifmatis  aduertimus.tft  autc  id  -jy=i7TAsy  «A 

A«Aa't,  -79  ■jr^-rxy^Ky.ii.ty.  id  eft  triplex  triangulus  mutuo  infertus, ex  quinq;  lineis  eo/ 
flas:cuius  margines  extimos  fi  folerter  excluferis,fanitacc  exprefferis:  qux  a Gix/ 
cis  dicit, Sf  Aefculapij  filia  tradic.hancut  comodius  percipias  oculis  fubijcia. 

tum  demum  parta  uic*roria  profligatisq;  Galatis,  fignuid  cuius  aufpicijs 
^ pugnatum  erat,quafi  falucarc,  magno  elTe  cccpit  in  nomine:  quod  dcin/ 
de  magi  fibi  peculiare  ad  exercenda  fua  myftcria  adfciucre . Hinc  uulgo 
pentaculoru  nome  innotuit,  corrupta  fciiicet  m ferme  fit  didtione:  quom 
Try/TKj-wfH  a quincf  prominentibus  angulss,non  pcneacula  dicenda  fint.  Vale. 

CiEUVS  CAL.  eo.  THO.  CAL.  NEP.  S- 


V A LI  habitu quorundam  philofbphorum  ftatux  ponerentur, feribis 
tibi  abunde  coi^crtumeflc:  fedipfius  habitusratione  caufamcp  figni 
Q,  ficas  nondum  elTe  pcrfpeclam.Ego  quid  nunc  in  mentem  ucniqenar/ 
rabo, magis  ur  confiJium  meum  in  latisfaciendo  tibi  perpetuo  tuear, 
quod  aiunt  lurcconfiilti, fartu  tedlum  habeam,  quam  quod  lioctcmpo 
re  hocagam.  Platoni  fiquidem  latihumcri&f  nomen  dC  formam  dederunt . Socrati 
prudenriacanam  albicantem cp  comam  attulit.  Pyrhagorx  rerum  abditarir  pretium 
fitTexce/lirsindicaturafeinurauretini  fecit.  Zenonis  frontem  fcucritasprofcflionis 
contraxit.  Arifforclescontciuionum  & difccptationu  caufa  brachium  e pallio  ex/ 
pediuit.  ChryCippus  forites  fuos  fiC  lyllogifticain  breu/tatem  contracta  in  condilum 
manuoficndit.  quam  Euclides  dimetiendi  caufa cxpandit.HcracIiio  fletus  SC  rerum 
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iiumanariTrti  mifcratfo  oculos  coniucntcs,&f  fcmiliiulcos  reddi Jit.ScJ  illas  Demev 
critus  apertis  labris  irridet. Xenophanes  coikrto  crure  ad  (latanas  dilputatione-s  Ic 
parat.  Aratus  panda  fronte  fydera  cotcmplacur . Zeuxippus  inclinata  ccriiicc  Creo 
metricas  notas, quas  eleganter  quidam  humana  uefligia  nuncupauit,  iiidocfj-o  pub 
ucre  contuetur.  Cleanthi  antlia  hauriendi  puteum  labor  digitos  atiriuit.  j)iogc-' 
niincuriacynicabarbampromificacdcfquammauic.Epicurusintcrdcliciascurata 
cutcnitetacuoIuptuatur.Hxc  raptim:  tum  plura,  quom  plus  temporis  fuerit  indui 
tum.  Bene  ualc. 

CALtVS  CAL.  COM.  THO.  CAL.  NEP.  S- 
V o D Orcus  Peneo  ThelTalif  olei  more  fupernatet,id  omne  Icuitati  le 
nitatiep  aquaru  referedu  eft.Sut  enim  aquis  fua  pondufcula,  prout  plus 
Q_  minusue  terrenae  habitudinis  coceperinctquicquid  ueroleuitateprse^ 
ftatjid  altius  tolli  poteft.  Hinc  occaiio  data  efleffingedi,  Orcum  ab  in- 
feris emergere.  C^uod  uero  Peneus  delicias  fuarum  aquaru  rccufet  ciS 
illis  confundere,  no  fane  abeft  a ratione,  quom  craffiores  aqua,atq?  ideoterrgaptio 
res  ad  fertilitatemdeuiores  autem, qu2  facilius  folui  K concoqui  pofTunr.ad  potum 
acej?  falubr/tatem  humani  corporis  magis  comendentur.Hxcbreuitcr  ad  te  perferw 
pta,  longilTima  exifitmabis;  ficx  tabellario  intellexeris  quam  efTemprxpeditus, 
quom  ea  feriberem.  Vale. 

CALiVS  CAL.  CO.  THO.  CAL.  NEP.‘  S. 
CISCITATVS  esnuperme,quidefret  apud  ueeeres  uclu  fufpende/ 
re  ex  laniculoircmlatinis  hominibus  parum  exploratam,  £^(ut  magis 
S mefuppudeat)a  Grateis  petedam.qudd  fi  paulo  ferius^  mea  fert  con 
fuetudo,tibirefpondeo,nonuoluntare,fedoccupationu,quibusnodi 
ftineor  modo,  fed  obruor, aceruos  cauferisuelim.C^uodueropetis,Di 
on  nofter(noftru  appcllo,cuius  epitome  collegerim)  tibi  Ii.  x x X v i -id  eft  primo 
eorii  qui  hacftenus  in  manus  meas  peruenerutjComode  expediet,  quo  loco  de  C.Ra 
birt)  accufaiioneagitiqui  XX  X v i.poftannopoftulatus  eftparricidf)  de  nece  Sa.» 
turniniiquodillefecluconlianterinficiabatur  - oppugnabat  tribuni. defendebat  le/ 
natores.Sed  a Cxfare  ac  tribunis  ci  perduellionisdiedi(5fa,neapopuloetiadamna 
ret.AIetellus  Celer  augurefFecit:qufIaniculupropereafcendens,uexillupropofirB 
cocerpfIt  Eratea  uetus  inolitaconfuetudo,nequid  cu  populo  agi  polTerjnifi  cufto/ 
dia  in  Janiculo  excubaret.  Veriti  eifi  Romani,  ne  duipu  ad  ferenda  fufffagia  in  cam 
pum  Martin  extra  urbe  couenifTent,  uicini  hofles  arrepta  occafioe  per  laniculuir- 
rupentes  furcim  urbe  aggrederent: publico  patru  decreto  et  plebifcito  ftatueruqne/ 
quado  populus  coueniret,niri  Janiculo  diligcter  cuftodia  oftfrmato.  Cuius  reiteftiV 
moniu  dabat  uexillum  publice  expofitu  ac  propendens. Eo  enim  prolpeiflo  iure  po 
pulus  cogebatur,  eo  fubdiTclo  cum  populo  iureagf  non  licebat. Erat  illud  datat  mif- 
fionis  & cuftodum  decedentium  indiciu.  Pofterioribusuero  feculis  aucfto  imperio 
SC  parta  fccurita  te,  licetpopulusfinitimoruhoftiummecit  folutusforet:eam  tamen 
confue  tudine  religiofe  obferuabat.T unc  itaqi  amoto  concerpeoq;  flgno  a Metello, 
Si^cocioabijq&rfiabirius  periculo  liberatus  eft.HacfermeDion.  Extatiuculenta 
orario  Ciceronis  proC.Rabirioreo  pcrduellionis,quemT.Labicnus  Tr.pi.accufa 
uit. Suetonius  in  primo  Cefare  de  hac  accufatione  ita  meminit,  Subornauitet/a  qui 
C.  Rabirio  perduellionis  diem  diceret,  quoprscipuo  adiutore  aliquot  ante  annos 
L.  Saturnini  feditiofum  tribunatu  fenatus  cocrcuerattac  forte  iudex  in  reum  duiflus 
ram  cupide  codemnauk,  u t ad  populu  prouocati  nihil  eque  ac  iudicis  acerbitas  pro/ 
fueriLMeminerut  etia  ali],fed  de  illa  confuctudine  ne  uerbu  quidem  fecerut.  V ale. 
CiELIVS  CAL.  CO*  THO.  CAL.  NEP.  S. 

C HAMJELEVCE  uc  nofirtc  setatis  profitentur , ea  eft  quam 

olitores  agreftium  uiilgus  ungula  equina  uocat:ex  antiquis  nonulli 
d 4 tuffilagi- 
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tuirilajJincmuocailcrimt.qtiod  arcciul.xr  tiilH  Iit  acconinj.it.i.cx  en  ruTi"!  piU(i  utiic 
Ccrmanjjqiio-j  KTHvtaTyt!  dicunt  Cinrci.ad  dilciitu  d.iin  i'i]iK>rii  illa 

utantur.cacftuclicmctis  pulmonis  intiainiiiatio,ox  diliill.itioncplct  rm;  piolu  iiccs: 
quagrauis  anhelitus  fiiblcquitiir-Minc  i-Ti^st  nivj  .ippeM.it  medici,  quos 

lattnc  pulmonarios  rcdtcnuncupaucris,  a jfrault.itcrelpiiacionis,  £i  uh  ilibu.s  i]iije 
di  fticiil ter  admodum  trahunt.IMuIomcdicoru  impcifti.i  lioc  tempore  uiillosuoeita 
uit-Hxc  indodius  nefeio  an  properantius  fci  ipta  boni  coniulc.  \'alc. 


CACIVS  CAL.  eo.  THO.  C A I. . NEI’.  S. 


V I negant  feirpum  pro  acniginatcatq;  ambiguodieedi  gcncreaccipi, 
hac  terme  ratione  uuintur;fciipu  enode  cllc,  ncv|;  in  coinucniri  quic/ 
Q_  quam  quod  ortendat  ungue  autinoretuv.Aiq;  adeo  llultum  cllc  in  fcir 
ponoduqu2rcrc,utl:nnianus  ucrliculus  in  proucrbiu  aluerit.  C^uc/ 
rut  in (cirpojfoliti  quod  dicere, nodum,  quare  pro  (cirpolcnipu  lub/ 
ftituendum  contendunt.  Notu  cft  enim  ucl  1 bonati  icftimonio  fcrupuin  pro  lapillo 
accipi,  qui  calcatus  pedem  male  habeat.  \'ndc  illud  rerentunum,  iniecifcruputri 
apud  Plautum  ferupea  can^ad  qua  calceatis  dentibus  At  cunJum.Ptfcrupcaincre 
trix. atqui  illis  placet  comen tum, mihi  no  Htucriiimilctquando  aliud  cA  arnigma  fer 
moq  ambiguus  5C  coplicatus, aliud  fcrupus.quicquid  enim  legenti  mor.l  lacit.quic 
quid  difficultate  inuehit, id  protinus  fcrupusappcilari  po^cl^^cd  longe  aliter  habet 
aenigmatis  & tortuoA  lex  Termonis -Nam  quom  omne  .viugma  diliieultatehabcai, 
non  tamen  recurrit, nec  omnis  difficultas  habet  ^nigm a.  Aenigmate  enim  aliud  au 
di  tur,  aliud  inteliigitur.  Tum  omne  cav^y^*cc7^ttffll/e^/  cft,  i5c'  it.i  implica  tuae  nodo' 
fum,ut  non  facile  lolui  qucat-quale  illud  l'latonis,honio  non  homo,  uniens  non  iii/ 
dens,pcrculTit  non  pcrculTit, lapide  nonlapidc,auem  non  at;cm,i;dcnte  nonlidca 
tem, in  arbore  no  arbore. quo  Agnificatur  ucfpcrtilionis  e (ambiieo  pendentis  alam 
ab  eunucho, K quidclurco,pumiccpcrcuffam.I-.itcmur  itaq;  feirpum  enodem  ellc: 
fedita  fatemur,  ut  cum  quoq;  inter  uitilia  annumerari. &cx  eo  nodos  implica  tiocAp 
tortuofas  heri  fatcamur.Ex  his  enim  crates,  ftorcas,piiormioncs,lilaius,natlas,5i 
id  genus  texta  tum  agrcAi  tumnauticxSc  pifeatorix  fupcllcCiiliaccomod.ua  colui 
complicariq  legimus.  Certe  Cato  crates  uiminc  conccxtas,fcirpc.(s  appcdaiiit-Scir 
pare  enim  apud  receptos  autores  uincirc,  innectere, implicare q;  ligndicat.  lix  quo 
fcirpiculacfalcesdiclae,  quae  fcirpandis  ligandi Ap  uincis  funtidonca- . Sicut  igitur 
Graecis  rete  & implicita  tortuofamtp  orationem  notai;undc^i;pi/‘ir  A» 

yt:  fienoitris  feirpi  no  iuncostantii  ac  uitilia,  ied  inextricabiles  2v  obtortos  fermo 
nes  defignant.HiecmcafentctiacftjUtru  tamcucrius  arbitreris, tua lit optio-  \ ale. 
CitLlVS  CAL.  eo.  THO.  CAL.  .NEP.  S. 

V OD  cxanteambulonibus  tuis,  quos  Grafci.tuucrbume 

uerbo  transferens  praecurfores  appcllaffi , duo  altera  dic  quo  hincdiV 
Q.  fcelTcras fjalenitico  morbo correptiin holpitio proximo delidere eoa/ 
(ffi  finttcCmolcflu  fuit  audire,  £C  uctus  illud  Galba*  dii-ffil  ucait  mmen/ 
tem, Rideo  caterium  in  fofTa,  Quom  enim  de  fe  ac  pernicitate  luamul' 
ta  magnaq;  reccpiilent , quam  probrofum  clt  in  limine  luccidille . Nec  minus  rili, 
quod  me  rogafti  ut  adlyenis  incomoda  aliqua  tibi  remedia pra-feriberem, quali  ue^ 
ro  ego  Aefculapius,  aurarrem  medicam  profitcar.\'i  tamen  tibiobA-quai  , cui  tam 
poflum  quicqu.T  negare,  quam  me  ipfum  exuere,  exobuioautorequi  ioitc  erat  ad 
manu, h^-cexccrp  (i.  Apollodorus  tradit,barbaro.s  AifAtum  cypiiilierbc,qu.uiosgIa 
diolum  appelIamus,orcexcipientcslycncsconrumcrc:5Cnoiicgrcdi  domo  nili  ab 
Iiocfuffitu.  Vcgctiorcscnim  firmiorcAp  lichcri . Cortice  radicis  Italici  cappari,  A 
quis  uratur  ad  duas  drachmas,  dempto  in tcrim  balnearii  ulu,  terunt  trigiiuaqiiinqt 
diebus  per  urinfi  fiC  almim  totum  lyenc  emitti.  Alpicniu  licrha  cft  ab  hoc  u(u  nome 
atfccuta:  huius  foliorum  iurc  in  aceto  dccodfo  per  dies  quadraginta  poto  lycneab- 
fumiaiunr.Myriccs,qu.i8Ctainaricc  LcnsusuocaiAmilcmfcopis  aincrinis,pr.cci/ 
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pira  ulS  cft  aJiicrfiis  Iycncni,fi  fuccuscius  cxprcniisiii  uiiio  bibatur,  adcocj:  mirabi 
icm  cius atitipa tiliam  contra  folum  hocuifccriimftatuiit,  iitalhrmentrfi  cx  ca  aliicis 
lacflis  bibant  riics,finc  lycnciniicniit.Et  ideo  homini  fplcnciico  cibu  poturmj)  dant 
m uafiscxca  fatfiis.alia  quoip  occurrerunt  remedia, fcd  prolctaria:Iitcc  milii  prxei/- 
pua  uifa  funr,8C  maxime  parata,quae  ad  te  darem.  Vale. 


CiELIVS  CAC.  eo-  THO.  CAL.  NEP-  S- 
T s I ex  libello  noftroDemenfibuSjquo  fatis  accurate  noftras  K Cree 
coru  Aegyptiorumq;  rationes  profecuti  fumus, uoto  tuo  cumulate(uc 
E puto)ratisfieripofrit:tamenquoniamis  noniim  publicuacccpit,nc(5 
amanuelis  meus  adeft,a  quo  raptim  polfit  excribi,  tua  cupiditas  o^ 
mnem  celeritate  tardam  putattego  tibi  fuccifiuam  hanc  operam  dabo, 
prsefertim quom  exteros  quosadiffti,  haiftenusparuftarepromiffis  defideriole 
gentis  minus  refponderefignifices.  Primus  Aegyptiorum  menlis^ii^  dicitur,Mer 
curio  confecracustqui  addita  litera  SaivS  patria  eorfi  lingua  nomen  acccpir.Huice^ 
nim  lerme  rerum  principia  addixerut.-quando  5^  facraruliterarum,qua 

dicurur,  princeps  ibis,eiuf(^  numini  dicata  eft.Ismenfis  fermeinfeptembreno/ 
ftrum  excurrit, ut  non  mepudeat  hunc  habere  natalem. Eo  putator  Aegyptius  uitb 
bus  operatur.  Alter  Phaothi,quo  pifcarores  aliacj  publica  uenationis  oblecflamenta 
exorent.  Tertio  qui  Athyrdicitur,plciades  emergunt.Mox  Chceacfationiimpen> 
dic-Tybi  uero  qui  totus  hyemalis  eft,ueftcs  honeltiores  arcendo  frigori  induuntur. 
Mechir  nauigationimaria  aperit. Phamenoth ad caftrenfcs expeditiones  inuicat. 
Pharmuchi  uernantes  rofas  promittit.  Pachon  feclas  iam  fruges  recondit.  Payni  au 
tumnumprjcnuntiat.Epephi  uindemia  carpitur- At  Mefori  quipofrremusinaugu 
ftum  ferme  defeendit,  Nilus  reftagnat,&  excrefeente  aquaru  mole  late  agros  inun/ 
daf,qux  omnia  grxeum  carmen  ita  breuiter  complectitur, 

FjJffiT©'  fioiS  iJ^eC9  ^iTTCuIjU  uBi  jSflJuO 

(fcuvsiTcu/  aSi/f  tufhu. 

Xontx  ari^otiSii^u  sttjfVieii  </l&xvuaj  ■jiJttjAiu/. 

Tvfi  ^ iiiiCtli-ndvi. 

Ziiticuvi  -TtKaTHfoi  •aAouf/ 

Afi&-  oTTAee  dinKVvn  /»«^-57«?. 

EntetVftiy  ■apnjTKjyiA©'  ilii. 

AKi«  /i’  TTK^ieiJ  t^i-rsKvmn  ^uActw^, 

EvxetfTHf  nctijn  Tr^ctjytA©'  oVaijx?. 

Km  s«<pv7\liu  vSfn^taiJ  tAntfiS^sA©- 

Hxenos  tumultuario  ita  latina  fecimus. 

Perfequitur  ferro  uites  Thoth  primus  adunco' 

Retibus  g£ laqueis  populatur  fragnaPhaothi. 

Spectat  Athyr  primo  pliadas  emergere  exio. 

Altrici  Cheeae  cSmittit  femina  cerrx. 

Purpureum  Tybi  8C  fapientem  extendit  amidlum. 

At  prius  interclufa  Mechir  fecat  xquora  puppi. 

Bella  mouet  Phamenoth,mauortia4  induit  arma. 

Vernantes  Pharmuthi  rofas  mox  anore  monftrat. 

Arentescf  Pachon  conducit  in  horrea  fruges. 

Fenilis  autumni  prxnuntius  efto  Payni. 

Viribus  ingentes  botryas  decerpit  Epephi. 

Ac  Mefori  Nili  genitales  inuehit  undas. 

De  his  etiam  in  annotamentis  Plinianis  non  pauca  diximus.Nec  te  moueat  quod  a 
moribus  6C  temporibus  noftris  quxdam  diifidere  uideantur.  Nam  llib  alio  exio  di/ 
uerfx  rationes  terrarum  Sc  abfimiles  frderum  excurfus  iure  conueniunt.  Vale. 

Cxlius 
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D quod  mipcrnmc  pcrquifini  ii  mc,pi  idct»i  m diiluTi  uciici  at  Ti  Apol 
Ionius  illcintci'  grammaticos piimi  nominis  itaqiucilioncm  dilciiilc^ 
I rattcteccracjuidcm  ucrba  tniccos  ad  (i  iiluni  pcrfiiicniia,  nuda/nu  fcilL 
CC[ai^a^O(icu,iKB<ii,yiS\jii^icu,o<rifj’(ui'afixc,cc-^ii/^ae,  cnni  gcniliuo  idcoco' 
ftrtiiqudd  exterius /cnTa  miifucntiir,ca<]:.iliiindc  m icic  rccipi.int.foIa 
ucro  qiic  ad  oculos  pcrtincnt>titputa  «f«5,ilAt7rw,fH57i(*p,dt/li(^,ac  cu(.itiuum  cxpctctc, 
quod  hic  fenfusex  omnibus  no  Ic  externis  aHcc‘cilms  Ilei  nat,  Icd  ipfc  potius  in  alie 
nu  inigrct-Sic  enim  grxc^Iiabct.  iuKMatcu^Hr<{c  yiyoi^sO/cu^  TSTssifitit 

'^lK-nisc'i(wrcc{AcetiScw3a-cu,'^^yi<nti.Hj}LofK(n!HS‘'i  iK-yni^vjljif,  TUTi^iy 
•7«  TTtjxW-  Scio  alios  alia  in  medium  aHcn  Cjfcd  Apolloinj  lententia 

milu' maxime  fit  uerii  imilis.  Vale. 

CJELIVS  CAL.  CO.  TKO.  CAL.  .NPiP.  S. 

XT  A T apud  me  fragmetum  magia;  Zoroartrisgrxccfciiptum(nti/ 
iulo  fidem  haberi  oportet ) quo  naturx  uis  acmaicfias  phantis  £Cani- 
E mahbus  infitacognufei  potclt, cuius  rationem  afierre  non  lacilc  cfi.SC 
proieclio  magi,  ut  fua  coinenta  maiore  digna  admiratione  uideantur, 
nullas  caufas  prodi  polle  cotcnduntjfedgcnijs  naturac,carlot]:id  inipu 
tari  uolunt.  quod  li  uerum  cxiftimamus,  fiuftra  fanc  nuper  ex  me  percunctatus  es: 
unde  contingat, uc baculus  cxaquitolia  arborein  quoditis  animal  emi(iu.s,L'ii.i  fi  ci- 
tra ceciderit  defectu  mittentis,  ipfc  tamen  per  fefe  recubitu  propius  adiabaiur.']’am 
praecipuam  huicineficnaturiiarbori.quod  fi  credimus,  no  cft  quod  dubitemus, cur 
ueteres  augures  inter  ncfafiasatqinlcliccs  arbores  aquifolia  adnumciaucrmt. quod 
non  aduertifie  Hermolaum, tam  diligente  hommem,  in  Icsfiionc  prarfernm  Plinia- 
na, profccfio  per  qua  mirum  cft.  nec  mclugit  de  liac  eadem  aiborc  alia  enari  at  imi/" 
racula,  utpote  quseindomo  aucuillafata  ucnciieia  arceat ; cuius  etiam  flore  aquam 
glaciari  Pythagoras  tradidit  Quod  ucro  ad  queftione  tua  attinet:  in  re  licet  tam  alv 
dita, in  tux  tamen  fpem  gr.itix  tentauimus  quxJam  !i  non  ucra,  ucro  faite  hnitima 
exp!or.ii  c;quando  id  cucnirc  poteft  grauitate  iplius  ligni, quod  femclcmillum  fub^ 
inde  fponte  fuo  pondere  deuoluaturiiicl  certe  quod  tereti  fit  lorma,2ccylindiimore 
quom  primo  uolui  ccepit,nondefinat,fcd  natura  fua  longius  proruatinifi  s]uid  cur/ 
fum  remorctur.Sunt  qui  exiftiment,  non  grauitate  fed  leuitate  potius  maicri.i-  idc.- 
ucnire,qux  dum  ia citur, multum  acris  concipiac,ar<.]:  ita  mox  cti.t  non  impulfapro/ 
uehacur.  quod  in  calamis  fagictis  prxfcttim  arundinaceis  animaduertimus : qux 

ccfTantc  ac  remittente  etiaiaculacoris  impetu  non  filtunt,fed  concepta  iam  aura  uel 
longiufcule  deferuntur.  V'ale. 

C.S.LIVS  CAL.  CO.  THO.  CAL.  NEP.  S. 

ERCVNCTARIS  a mcquomodo  uoa  uocelatinc  exprimeremus  eu 
feopum  ad  quem  nullius  indufiria  pcrticnirc  poliet, a nullo  ictu  contin 
P gi.  nam  incangibilcm  tibi  parum  latinu,  8c  mimis  rem  exprimere  ucre 
exiftimas.Scio  equidem  a Lucretio  incaefiilem  dicmcllcifcd  £c  hoc  no 
adeo  uidcnir  propofito  fatis  facere.  Qiiarcaut  imperuium  uel  /naccef- 
fum,aut  extra  icium  dixerim, ficutigrxei  't/aiiJiABr  appcllatiSc  qdem  C.enca  Ktpo) 
quafi  tu  dixeris  iniiuInerabilcm,iniTioIabilcmq:.  liene  uale.  V Idus 
Marti).  ai.  d.  Xviii. 
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^Caelii  calcagnini  episto» 

tARVM  LIBER  III  I. 

CJELlVS  CAL.  lOANNI  HANARDO  S. 

V R.  admefcripriftideftomacho,  fuerunt  pergrata  Ml- 
narde  uir  clariffimcrtum  ut  dortifJimis  literis  tins  perfrue 
ter,  quibus  nec  dotflius  quicquanccmiliifuauiuseiTcpO/' 
teft;tuni  ut  fententiam  tuam  cognofeere, cuius  tanta  efta^ 
0-  pud  me  autoricas , utomniprorfus  careacprouocationc. 

Ad  hoc  accedit, quod  ex  his  nonleuis  calculus  additus  eft 
eorum  opinioni , qui  magnis  amoribus  nixi  in  ftomacho 
cibe  cocoqui  pernegaraniifi  ftomachu  proprie  accipias, 
non  aute  fiife  ^ «Avfoi?,  ut  ferme  uulgus  medicoru  ufur^ 
pare  fo!et-Hic  enim  totius  qugftioisiuguIus.Tuucro  ut  dodlifTimu  utrum  decebat. 
Ita  utranc^  pagina  excufTifti,uc  neuter  ordo  habeat  quod  tecum  expoftuletrut  tu  u/ 
nus  plane  inuetus  fis>  qui  tanta  litem  poiTir  fine  cuius^  iniuria  coponere,8^(quod 
aiunt)  ex  cade  fidelia  duos  parietes  dealbare.  Galeno  fcribis&  Graecis  qui  poft  A/ 
riftotelis  state  ad  Galeni  ufep  tempora  fcripferunt,  ftomachum  meatu  illum  fignffi/ 
care, qui  fauces  os  ucntriculi  interiacet;  dC  per  que  cibus  Si  potus  ad  inanitatem, 
cui  comittitur,  deglubendo  defeendit:  quem  meatu  Ariftoteles  SC  ueteres  Grsci 
mnes  cefophagu,lacini gulam,  Arabes  ^noftrates  Arabum  imitatores  merinnun-' 
cupauere . His  addis  non  defuiffe  ex  antiquioribus,  qui  ipfiiis  uentriculi  os  ftoma- 
chum  nuncupauerint.  Et hsc  quidem  tua  libuit uerba  meminiire,tum  quod  facun/ 
de  di(ffa  funr,tum  quod  ei  fentetis  fuffragantur,cui  ego  fum  patrocinatus.  N5quis 
obfecro  eltquicum  Galeno  tanto  Hippocratis  interprete  no  malit  falli, quam  cum 
recemioribus  iflis,  de  malis  loquor,  bene  fentire.Honeftus  plane  error,  tam  ocula^ 
tum  ducem  fequentibus.  Quare  uel  hoc  fatis  effe  potui  t ad  fententisnoftrxdefen.' 
fionemrfed  ne  contraria  fentientes  deftitutiSi  (ut  aiunt  Grsci)  forent, 

blandiris  dC  his  quoq;:  quom  n5  folum  uuIgo,fed  Plinio  quoc^,  6^  interdum  Celfo, 
nec  non  plerifc^  Grscis,quoru  in  uanjs  fuarum  comentationum  locis  meminir  Ga 
ienus,  eam  corporis  cauitare  fignificaret , in  qua  cibus  recipitur,  SC  prima  cococlio 
celebratur.  Conftitueram  equidem  ab  initio  nihil  tuis  liceris  rcfpondere,prsfertim 
quod  ad  rem  pertineret:  ne  qua  forte  abs  te  diffentiedi  maleuolis  fulpicione  darem: 
qui  nefeientes  quanta  femper  inter  nos  concordia  uixerimus,  quanta  in  te  mea  ob.' 
feruantiafemper  fuerit, quantu  tibi  denicj;  debeam,  cui  cultum  animi  tanquaprgee 
prori,  Sd  falutetaquam  oanOi  feruatori  accepta  fero,  peruerfepoffentmeas  literas 
interpretari.  Sed  quom  multa  in  mente  uenirenr, que  dubitationem  SC  qusftionem 
faceret,  nolui  prsrermittere,quin  hanc  animi  mei  inductione  tibi  aperire, ut  fi  paru 
fanus  efi,ei  mederi poflis.Agnofco  enim  uctus  illud,  Amyclas  tacedopertiire-Prri 
mus  igitur  qui  me  mouec  affeclus  hic  efi.  Ariftotele  feribis  (nam  reliquos  nunc  pre/ 
termino  )eum  meatu  qui  a Galeno  ftomachus  dicit  appella{re,que  Theo 

dorus  gulam  uertit:  Arabes  SCquidaalijjno  ueftrates,  ut  feribis, fed  a uobis  utputo 
longe  diffidentes,  Arabas  imitati  merin  dixerunt.  Ac  ego  mihi  uideor  apud  Arifto/ 
telem  longe  aliter  obferuafle:  quado  ille  interdu  ftomachu  8C  cefophagu  ita  uidetur 
cofundere,ur  no  fatis  appareat  difiineftio  . Nam  lib.  primo  quom  prius  ita  fcripfif' 
fer,  edi^luj  -n  (jSj/  -Ttfohioy  Ket^vyf^-n  Ji 

.TUTTS  (jSj/  jcjcc  7rf  '0Qtoy,</(i  h cpmvH 

e/x.-nj  tKS  e'!  Qug 

ita  Theodorus  uertit.  Collu  quod  inter  pedus  Sd.  facie  eft;cuius  pars  prior"  guttur, 
pofteiior‘’gula.  quantuncuq5  colli  ipfius  chartilagineu  priorem  obtines  fi  tum,  uoce ' 
tranfmittit  & halitu,idartcrianominatum  cft.At  uero  quantu  interius  carneum  fpi 
pr3eiacet,‘gula  dicicurrpars  aute  pofierior  colli  extima  ceruix.Necinc  putes  uir 
candidiffimejlrHftra  aut  ambitiofe  graca  uerba  praferibere.  Nam  ita  necefiariu  iux 
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dicauiadrcm  iicriuscxpnincmlam:24  iitiHii;lIr^,itiir,(iii,itufod«-  ivfopli.iiTo.qnjdo 
dcftomacho , Ariflotclcs mentione  faciai:  quom  pi.elcriinrriicodoi  it\  pinmtfciic 
j^ulain  iicrtci  ii.poto  iiii  iifunucl  idcin  iicl  pioximi'!  arbf/ 
traiusdicct  codelibio  nonilul  didinguercirideai  , capite  in  latniis  ctulKilni';  X v r. 
nec  enim  Anftotclcs,iicutncc  Plinius,  in  capita  lua  uolitmina  didmxenii.  Aiifiote 
Iis  uerba  Iiacc  funt.  "jv-rof  ^ rSi  oiGipayQ'  HftAsj/AvO-iClij/,  ■i\tnc,ivviita» 

i*  TtP/xwxsj  XS“  Xptt » tiyi  xc/k.  A 5»  Utc/rt  x«-rwi  -ttP  o<c»- 

ifccys  ^•nim  ■ni^ky^aiv  (UJ-Am.  Ji  rcan lui  71  oM-ra,  eaxe  71^  t(cu  ‘l.  lula  iiu 

tracollucft  abanguftiaSdloni-itudinc  nuncupat  a.  Cui  coincsaricria  lune.iciii  piio^ 
rem  obtinens  ficum, in  omnibus  ijs  que  eam  liabcic  nature  placuerat. l l.ibetu  autc 
omnia, quibus  pulmo  cfl:.  lix  prioribus  uerbisllomatlium  polknoiv  colli  partem, 
cx  poftcrioribus  intra  collum  litii  tantum  agnofci  mus  • NC'  procul  a ut  indecode  ca. 
dc  nomaclioita  meminit.  0 «jTterj  /jjU  aj/iiA,v  iw  "nP  sn/aitT©'  ^ oy.. 

T!(ero:f,(rttU4,^«?  olf»  tc  tIui  iy  ^lu’  vfdUaKi^tei  c/3«V;xoif.  rcArfl/Tt:  j ejjc 

SO;ra:T®'«f  tIuj  i(P(AiCM',Gtj>xa)^jf  liv  -jlui  (fvflfjKj  TCCny  ’y  KS“  ui'  TrAaT©*. 

Tlieodonis.  giilaaborc  Si  ipfa  dcpcnder,continuatum(pinx,runi  artenx  nexu  fi 
brarum,^^  per  fcprum  tranfuerfum  in  ucn triciilum  (inir,carnislpecicm  rclcrcns,£C 
paiiccrdiTtcndi  in  longu,latuim};  habilis,  cx  quibus  omnibus  colligimus,  ciirv^iyt^ 
uel  ftomaebum  cflc  iicl  fiomacbi  (uperiore  angultiorciuq!  parte, iicduxum  quod  ei 
bum  deucliat . quod  etiaanimaduerti  poteft  cx  capitis  ciuidem  peroratione,  qua  in 
lixc  uerba  finit:  7«  /jSi'  sj<  izy  usu  tLu  stu;  nulla  de  ociopiia/ 

go  mentione  habita,  quafi  minime  digna  parte  de  qua  priuatini  tuerit  diceJuin.  Si- 
cut Si  apud  Poliuccqiiomcxprofcllo  carum  partium  uocc.sprofcquatur,  tuccurrit 
neuerbum  quidem  dcccfophagofaclu  libro  fecundo  ^erci^asTis.  l.)c  Itomacho  fic 
agit.  oyi/jXjiifa^vyfss.ua^s  ts?  Simox  fubfcqucns.  -r^  A jb^mc 

,^5  HttvxxAnjayri^fi!  «csiAiWjX  ^ xinf  iv  Axuy/xil:  'gutturfto 

maelii principifr,riciu'‘ gutturis'^ fauces  . Stomaciio  delinentem  ucntrc.uent risam/ 
plitudoiacecin  Icuam  partem. Q^uod  fi  recte  procedit  .xftima[io,ltomiciiu};  partem 
ccfophagum  eliccoliat,  iacilis  cius  cllccxcufatio  poteft,  qui  ftoniaclif:  non  cil'i  fcd 
fpiritus  gratialactuputatrlicct  hic.iit  protclVus  Ium  ab  mitio,non  uci  taturquxftio/ 
nis  cardo.Ecfanc  perpenfo  diligcntcr,ut  mones, capite  teitio  tcriq  libri  de  partibus 
animalium,5i  imprimis  ijsucrbis.  veo  0^  TiuxitfxAio/  0 .-tu_^£u/-Ti£fvx^  m 

)fXfix  '^aOjy.vyXfTWTTC  ■niucvoi/ij(_l,i?/^X7TMTV  « i nu^Cjj-.rx^t 

M.i.TWjTXiAC  -nSi 

^cKJtje^TBT»  jAJ’ei7ic^-3f7W  ixTriyTri  ovaTTViavfx./Jf  cvsnvyii 

TTV^yovx  BK  t^BdiynA  cdij^i^a^aioy  70  '^i}^(vcuy  0 ai  nG^tJyQ-  s hJo^h  tw- 

f^Uc-nws;  -Au  JtsiAiW.Siri'  ctkjtw  eim^cJycy  (iCT/sAiuf.sx 

(A'  iyjiy  TiyoiVstf  ccj<(/  7^ccs-x/li«^fi  7rS>f  cu/Tii.tTt  t/iixiri:  tiu/T^  Al** 

&iffty,':^Aiyi-7Ki  kHSxu  tIiIi  xsiMKa  «(liSttLf.TTrj)  -rrvJl^iiovx  sk  ycif  '^/Lri 

ffSivoy  oicy  cu/Aoi/,  <Ai  i i^  TWf  a^TijZAca  ftfTis  a-Czi’)yx!,<OfiC^H!  uv,y^ 

H«/Aijk  clv  eTOJj  isnAH  rluiTtvolui.TS  (fCc^ytuis  t6>  tIuj  mccttvoLu  , aMtAyxiii:\-j^iit 
luHK&',cwayKMyn:vo!imcpa}y«ywyi7Xt^vT6>siy‘t7@’  ly  ^XjiAictj.isi  lA’  cijjinicnqaly&‘ 
Ge^Kwj'^!  iyiey  Txicny.yA^aiAg  ySlM  ottuc  tyt  JiaJ-rxmy,  «Bisexs'  Qr^KwAf 

<li  oTTuf  /ux^xxsf  X xsu^J^il^ai , x^l^Hji'^ceJAf9-Tta^xyiwiiy^Q-^6  T^xsmay-Hy.  QiixliC 
‘cwyliu  Theodorus. ^Collum  capiti  fubiacet  his  quae  id  iiabct  animalibus.  Non  enim  omnia 
^(palfvyf  habetjfcd  ea  tantum  quibus  funt  partes  illx,quaru  gratia  collum  conditum  cft.  Hoc 
"AQifcJy^  eft  ^guttur  &i  quae  ''gula  uocat.'Gutuir  fpiritus  gratia  datum  cft.bloc  enim  Ipiritum 
'<3>!>Sfvyf  animalia  trahunt  &i  reddimr,rcfpirando2^  cxpirando.Q_iiamobrcmqux  caret  pul/ 
^ojjy^x  monc,*‘coI!octia  caret, ut  genus  pifciuni.gula  cft  qua  cibus  et  potus  deuoranir,ita« 
'oi<roifAy&-  caqux  carent  ""collo," gulam  hxcmanilcftam  no  habet, nec  "gula  liabcri  cibi  caula 
"'ghyxjux  ncccHc  cft;  nihil  enim  ad  cibum  parat. Htquidc  a litu  oris  cotiiuio  uetcrclic  poteft, 
"oimepalyey  pulmo  no  poteft.  Alique  cirt  quafi  iracftii  couallis  adciTecomune  oportet, quo  fpiri/ 
‘‘eiemcfalyy  tuad  tiftulas  per  arterias  digerat  bipartitusratq;  ita  efficere  fpiritus  rcprocationcnia 
xime' poteft.  Cumigiturinftrumeniufpiracioisaccomodatunilungicudiae  habeat 

ncccllc 
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ncccfTc  fit/gulam  inter  OS  &ucti-cmIiabcrincccflecR,Colla(  |:ruIacxncnio5^car 
nc;cx  neniout  extendi  ponit  qiiom  cibusingentur:  ex  carne  iic  mollis  Iit  dC  cedar, 
ncclacdaturarpcritatc  cibi dcfccndcntis. Qiixucrba quomodo  poliirmns  non  gene-' 
ratim  ad  omnia  animalia  rcferrC':’  ut  ea  fcilicct  guttur  5C  gulam,  id  cfl  cfxx^viyKHs^oL 
cTSiyccjof/  habeat  qua:  ipirant,pulmonemq;  l)abcnt:quibus  duobus  carent  non  Ij^iratr 
tiarquales  fiint  pifces.Cuius  rei  cauiam  referes  PhiIoibphusfubiungit,ca  clTc  inftrii 
menta  fpirationis  accomodata:nam  gutture  plane  trahi  8^  reddi  fpiritum:  argulani 
no  folum  dcglutiedo  cibo,  fedS^  ipfritui  halituic];  parata,  quafi  conualle  quandam, 
gC  ideo  longitudine  habere,  8«i  interos&^uentremconftitutaelTe.  Nam  obiter,  non 
neceflario  cibum  deuehere, quod  ex  eo  probatur, quod  qucenofpirat,  gulam  no  ha^ 
bem;  fed  ab  ore  uencer  aeSutu  hiat.  Id  uero  certius  patet : quom  collum  gutturis 
cimtfuyTf  caufa  a natura  datu  animalibus  profitetur.  Nam  quod  explofam  ab  Ariflo 
tele  pridem  eorum  (ententia  fcribis,qui  cyT^eiWnoniblumfpiritum 

fed  & humore  inuehiputauerut,  parum  ad  rem  facere  uideatur:  quom  noeuelligio 
fequatur,fi  per  illam  potus  no  defcrtur,quin  aliquid  ipiritus  per  ideftpcr 

partem  ftomachffupcriore,atqj  ita  per  ftomachumefteratur-Namficut  Ariftofeles 
ei  fententicE  aduerfatur,  ita  hac  comprobat,  quom  T&almqixys,  id  eft gulae  tracflum 
comiincm  tum  cibo, tum  fpiricui  deferibit,  quopulmoipiritu  ad fiftulasper arterias 
digcracbiparcitus;atq?  ita  efF!cirpiriiusreciprocaiiomaxime’polT!t . Habettamg& 
explofa  illa  opinio  fuos  SC  magnos  quidem  illos  aflercores,  Alca:um  imprimfs,Hip 
pocratcm,Platoncm,Philifiiona  Locrum,  Dioxippum  Hippocraricu  celebres  mc- 
dicosiquin  ^ Plutarchus  in  Sympofiacis  aduei  fus  Erafiftratu  fjfdem  fere  ratioibus 
quibus  ufus  eli  Ariftoteles  Platone  oppugnantem,  cius  ientecia patrocinium  fufee 
pit.Et  fane  nemo  eft  qui  in  re  tam  noia.tam  nobis  familiari  lalli  polTit.aut  falleremi 
fi  certam  aliqua  rationem  fequatur.  Nam  pulmoni  fouedo  rigandoq  humeiftatione 
opusclTc  intellexerunt, non  tamen  effufaacimmodica:quare  &'y\ce-7jiiAce  qiiaQ  mo 
deratrice54  arbitram  a natura  adhibicamtquse  prohibeat  admittatuequantu  ex  falu 
ic  animantis  ufui  elTepotefi.  cibos  quidem  arceat  depellatq  in  ftomachum, ut  in 
uenrre  colligantur; potum  auce  moderate  inter  ftomachumfiC  pulmonem  partiatur. 
Hacfcrme  Plutarchidefenfio  incopendiumredacfta:  na  ille  pluribus.  At  mihi  Di/ 
mence  meliorem,  quam  ut  inter  Philofbphoru  proceres  aufim  difeeptator  occurre.' 
re.Rcliqua  potflTimf  quxftiois  pars  eft,  an  ex  fententia  Ariftotelis,  que  maximunt 
au  tore  habuimus,  b^t  cococlio.&i  me  quidem  aut  omnia 

fallunt,  aut  Ariftoteli  in  uentre  concoquitur.  Nam  dum  fiiperiore  Platonis  lententi 
am,  tacito  tamen  nomine,  diluit,  hsc  aliud  agens  in  terpofuit,  zk 

05  et  ritu  Kvsiy  ntuctyi-nu  -n  vy^ay,k)ii  et  tIuj  «siAiw  Tifo-T^of/.  Theodorusihumoretn 
non  cotinuo  colligi  in  ueficam,fed  prius  inuentrera,  certum  eft. Quod  primo  libro 
Dc  animalibus  multo  apertius, quo  loco  de  qs  agit,  in  quibus  couenfur  differuntue 
animantia.In  omnibus  enim  partem  qua  cibus  recipitur,  os  appeliarfim  qua  deuo- 
ratur,uentriculu,ideft  so^ut  et  o</i'i/iii_^sTT«,»»iAi«.  Et  mox, 

^ elkKTifiy  licet  indifferenter  ac 

fine  d.ftinclione  ^xsnAiar  nomine  Ariftotelesaluum6t  uentre  capiai.Quaealij  ita 
diftinxerunt.ut  hsiAiko' uentrem,  iljjjitscrm  neiAiW  aluuappellarfnt.  Sed  quid 

mirucquom  Laclaiius  in  Opificio  hominis,&i  alq  quidam  latinorupromifcue  uen/ 
tre  & aluu  acceperint,  quf  tamen  multu  differunctui  minus  mirari  oporteat  quofda 
ucierumSirecentiorujdegbusputoGaknu  dixiire,tam  improprie  locutos, ut  «W 
hsiAik*'  confuderint;  nos  aure  vk  StT  imprimis 

^■s^vae/soTvAlu/  loquimur.  Poftem  Kcxalijs  innumerislocis  AriftoteIis,probare 
propriu  ciborumreceptaciilum,fed  SC  adhibebo modu,K  paucis  ero  co tentus.  Ab 
icreft  in  primo  Problemata  ubi  qufrictcur  medicameta  purgare  ualcanr,quom  alia 
pleraq  amariora, eseterisq  eiufmodi  qualitatibus  infigniora  id  facere  nequeant. Ibi 
enim  hscuerbafunt  ex  Theodori  interpretatione,  na  graecus  codex  afaeft.Anqiiia 
non  ob  eiufmodi  uires  purgandi  obtinent  facultate,  fed  quia  cocoqui  nequeunt. Et 
enimquseob  cxceffumcaliditatiSjaut  ffigidicads  quamuis  exiguo  corpore  incoifti/ 
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lia  riinr,ap  tacp  uinccrc  non  uinci  ab  animantum  ca  fore,  rcfoluicji  ea  dem  facile  a ucn 
tre  utrolibet  poflint.lixc  medicamenta  liabcntiir . ubi  enim  uencic  adierunt  refolu/ 
rai'];func,  ftatim  ad  iicnaspcrcafdcm  fciuntuifcmitas,  quibus  permeat  cibus,  mox 

f[Liom  nihilo  cocoquipotiicninc,  fcd  uicffriccpcrftitcrurpotcntia,rcIabutLir,  &quse 
ibiobfiftiic,fcciidetralifit;qucrcs  purgatio  iiocitaiur.  ex  libro  De  animalibus  quar 
IO  in  uentre  cocoqui  cibu  inanifeft e'  oRenditiii.iovc-n.  {{ooSh^,  ^ th 
^■7r^cn7i<fviQTu  fvnTj-itppi  !iTpe(pii.  qujE animal gignutfuo in 

tero  fcctit  concinent,  no  in  ucntriculo . Ita  enim  nonfecus  quam  cibus  coquerentur 
primordia  genitura:- Ide  in  fecundo  De  partibus  animaIiu:i»£ii7d^«'i'x^ioso#tfl:^K»tje 
T^yaJsnJioifnc  tit Sate 

Etquafequuiuur.Tlieodorus  lic-Sedutosanima 
Iis  cibi  inconfedti  meatuscfi:,atq)  etia  pars  ei  annexa,  quam  gulam  appellaiiiicibum 
quibus  data  cft  animalibus  ufqj  ad  uentriculum  deducit-  Huic  ftomacho  meo  alia  fu 
pereft  opera,  uc  quod  nonulli  te  autore  fperat  fibi  Plini)  fufFragiuin  adefle,  certis  ra 
tionibus  extorqueamus.  Te  autore  dixi,  quod  ipfi  non  modo  Plinij  genium  nori 
agnofeant  :fed  gratis  etiam  infedentur.  quod  fi  Plinius  meus  a me  tamen  nunquam 
fatislaudaiusab  ilIisftarec,multuexhacdefcnfionemihi  ademptum  putare.  At  ille 
muhis  quidem  locis  de  ftomacho  meminit,  fcd  in  xi.tamefignate  de  tota  illa  difpo 
fitiqe  pertraclai.  Cuius  uerba  plane  ex  Ariftotcle,  cuius  ilie  qua  poicft  imitator  eft, 
facile  irafcriptaagnofcas.Ea  func:!nieriorc  arteriam  operitinepulando  epiglottis, 
ipiritu  ac  uocc  illae  meante : ne  fi  potus  cibusiie  in  alienum  deerraucrit  tramitem, 
torqueat.  Altera  exterior  eft  arteria,  appellatur  fane  gula,  qua  cibus  atej;  potus  deuo 
ra tur. Tendit  hrec  ad  ftomachujindc  ad  uentre. Hanc  peruices  operit, cfi  ipiritus  la 
menaut  uoxcomeatmercftagnatio  intcmpeftiua  alui  obftrepar.Ex  chartilagine&f 
carne  arteria,gu!a  neruo  carne  conftat.  Qua  comodius  uertiflePlinius^Theo.- 
dorusexiftimarur.Nam  TheodorusjUt  diximiis,gula  nomine  ftomachufiCotfopha 
gumaniplccfticiir.AtPJiniusftomacliumfuOjideft  GrfcoappeIIatnomine,ccfopha 
gum  aufc  gulam  proprie  dixit.  Sed  paulo  mox  idem  luculentius  rem  cnarrat.Sum^ 
mum  gulae  laucesiiocantur:)poftremumftoinachus.  hoc  nomine  eft  fub  arteria  iain 
carnofa  inanitas  ^adnexafpins,  ad  latitudinem  ac  longitudine  lagenae  modofufa. 
Quibus  fauces  no  funt,  neftomachusquldemeft,  nec  collanec  guttur,  ut  piicibus: 
6C  ora  uentribus  iunguntur.  Teftudinimarinae  lingua  nulla, nec  dentes:  fed  roftri  a/ 
cie  coininuit  omnia.  Poftea  arteria  & ftomachus  denticulatus  callo  in  modum  rubi 
ad  conficiendos  cibos,  decrefcentibus  crenis  quantii  appropinquat  uentri,nouifli- 
ma  afperitas,  ut  fcobina  fabri.  Mox  etia  explicatius  oftendit,  no  in  ftomacho  fed  in 
uentre  concodionefieri.eius  uerba  liccfunt:SubeftucnterftoniachumIiabctibus 
cacteris  fiir.plex, ruminantibus  geminus, fanguine  carentibus  nullus.  Inteftinum  c’ 
nim  quibufd.im  ab  ore  incipiens  quadam  uia  eodem  reflectitur, ut  fepia  acpolypo. 
in  homine  adnexus  infimo  ftomacho,  fimilis  canino.  His  folis  animalium  inferiore 
parce  anguftior,  Itaqi^  fola  uomunr, quia  repleto  propter  anguftias  fupprimitur  ci 
bus:  quod  accidere  no  poteft  qs,  quorum  fpatiofa  laxitas  eum  ad  inferiora  tranfinic 
m.  hed  non  hinc  procul  omne  dubitandi  anfam  fummoitet,  palam cr  ubi  concoctio 
hacaperit.V  enterfolidfpedSafper  Edurus;  terreftriualijsdenticulaceafperitaris  a/ 
!i)s  cancellatim  mordacitatis:quibus  dentes  utrinc]5,nec  ruminatio.Hic  cofiefuntW 
cibi,  hinc  in  altm  delabuntur.  Et  riirfus  ubi  fit  uenter  nequis  dubitare  poflit  fic  ait: 
PccT:us,hoc  eft,oiraprgcordtjsa:uitalibus  natura  circudedit. At iientri,  qu?necef/ 
leeratinacfccre,  ademit.nullianimaliu circa uenrremofla.  Hocincrementu  uetris 
nonadolercentecorpo_re:namhoc8<:pc(fioricontingit:feddumcibusingeritur  fo 

Ict  eucnirc.  Verba  aute  illa  qux  funt  poftea  fn  feptimode  malacia  prsgnantimFafti 
duiinin  cibis, redudatio  ftomachi' indices  funt  hominis  inchoati:  tantQabeft  ut  no- 
bis aduerfentur,uc  mulco  maxime  noftram  fententia  adiuuare  intelligamus:  quado 
tunc  redundare  ftomachus  cognofcicur,quom  refluctuante  nec  bene  capiente  cibu 
Md,'m  quoniam  locus  non  eft  cibo  ii  natura  diblu», 

lUctico  nanfea  8i  uommone  fttti  opottet.quoinodo  K cittera  loca  accipienda  ilint. 
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in  quibus  hoc  diccdi  gcnercPIintus  utitur,  t«  propter  utriiifqi  iiicinitate,tum  quod 
eodem  fere  contextu  tegmentoq?  copaefii  fimt,  mutuam  habet  <rv;t7rKSa«v:  urqui 
alteri  auxilictur  feiat fe  utriq;  profuiffe,  & qui  alteru  Ixfcriqfe  utrunqi  offendiiTe  in/ 
telliga  t . Ad  ca  qux  diximus , hoc  quocj  addi  poteft,  quod  natura  fapiemilTima  no- 
ftri  corporisartifex,n6  ftomacho,fed  uentdumbilicii,  unde  infantes  concepti  alan 
tur  in  utero, affixiciquddlocus  ille  fit  ubi  fiat  potiflima  conco<fiio,accp  inde  in  c^tc/ 
rum  corpus  aliin en tS facillime  deducatur.  Qiia  ex  re  &■  uentrem  in  medio  corporis 
coIlocauitjUt  ad  omnes  extremitates  ex  aquouitf  prsfidiii  pofiit  peruenife.  Qttdd 
fi  uera  feribit  Plato  in  Crat^Io:magnn  quedam  Dialedicu,  confultu  totius  naturar, 
nomina  rebus  indidiffe:!!  a uoce  locus  cft  in  T opicisjfummi^  autores  ucl  fubriliflv 
mas  quteftiones  luris  K Philofophiae  a ratioe  nominu  fune  interpretati;  minime 
mihi  tfaudi  efle  debe  t,  fi  hoc  quoq)  ftomachi  nome  in  rationis  mea  patrociniurn 
uocauero-Didlum  aut  cftillud  quod  effundendi  infundendfq?  cibios  SC  ueftibulum 
fiqquafi  In  ore  aute  KucftibulotranfiiCifieri, no  moram  trahi,  notius  cft 

quam  ut  probacioe  indigeat.  effundiuero8^  infundi  per  cum  cibum, no  etiaacquic 
fccre.ipfum  nominis  'irviioij,  id  cft  ipia  ircritas  fatis  oftedit.  Nam  Sc  Galenus  ftom^ 
chum  dcfi'nimt.ScdK  Cicero  in  fecftdo  Dc  natura  deorurLinguam 

aute  ad  radices  eius  Iiaicns  excipit  ftomachus,qud  primum  illabuntur  ea  qua:  re  ce 
pta  funt,8t  oris  utraq?  ex  parte  tonfillas  attingens  palato  terminatur.Mox  alui  natu 
ram  ftomaclio  fubictftam  dicit,  qure  cibi  &C  potionis  fit  rcceptacuJum.Vmim  adhuc 
fupcrcft,  ut  quicquid  iu  Cclfo  fupcrcft  fpci,id  pr«cidamus.T urpe  enim  foret  hunc 
unum  apud  laciiios  incdicic  fentire  cum  barbaris.  8^  quonia  eius  a me  liber  abcft,u- 
nusq)  locus  libro  qirarco  capite  quinto:Faucibus  fubeft  ftomachus;  tantu  fuccurrit, 
cro  eo  coten rus.  Ventriculus  aute,mquit,qui  receptaculum  cibicft,c5fta£  e duobus 
icrgoribus.Isq;  inter  liene  SCiecur  politus  eft;  utroqjex  ijs  paululum  fuper  cumin/ 
grcdicntCjHadlcntis  Cclfus.Hacfuntuir  clai'lilime,quf  animupcrftringut,ncc  tc/ 
mere  finiitmanus  dare  diuerfa  fcnticmibusiqugfiabs  tcprobatSirilenfero,m  cxlo 
fum.atfi(uc  Graci  dicut)  w><wputaris,iara  nihil  reludlor, Si  mc  tibi  curandum 
prxbeo.  Beneuale.  m.  d.  xvni»  Agria. 

CJELIVS  CAL.  lOANNi  MANARIiO  Sl 
V o M efiem  nuper  in  Gracchoui3,qu5  urbs  in  extrema  Germania  ip 
luisqi  Viftulocriparita  cftjincomitatuampliflimiprincipismeiadrcgi 
as  nuptias  inuitatus,  contigit  ut  cu  iiiro  bene  docflo  SC  in  rebus  ad  me/ 
dicinam  pertinecibus  cxercitato,S£  ex  eo  tempore  mihi  Angulari  ami/ 
cilia  coiuadlo,  uerba  facerem  derc  litcraria.  <^io  in  lermonc  forte  in/ 
ciditdc  Hermolao  Barbaro  mcntio,cuiusegomemoriaitaadmiror,  utpoftuetusil 
iiid  Iccuium,  in  quo  admirabilis  fuit  ingcnioru  prouctus,  nullum  ex  atquo  in  omni 
difciplinaru  cognitione  canti  facere  Iblca.  Cuius  ego  literatura  quom  no  modo  no 
probari  fed  uchcmcntcr  etiam  taxari  intellcxiffem , cxhorriierut  aures  prope  tanto 
piaculo  pcrciilfa.  at  illc  qui  tam  excellentis  iiiri  monumenta  oppugnabat,  quom  a 
mc  rogaiccur  ut  ratione  ftomaclu  fui  afferret,  ciir  unus  aducrhis  fente  tias  fere  o/ 
mniu  niiercturmihil  habuit  quod  afferret,  nifi  fe  nuperrime  Diofeoridem  ab  eo  la- 
. tinitate  donatum  & aucftum  corollario  percurriffciin  quo  Di  boni  quot  fe  lapfus  5>C 
iinfdcia:  teftimonia  8C  quafi  litcrarum  portenta  deprehendiffe  teftabatur.Tum,  ego 
quom  pertinacius  inflare, efflagicaremqi  ut  huius  indaginis  fup  guftum  SC  quafi  Ipc 
cime  aliquod  profej  rct,  rcludatus  ille  pluf culum, deniqj  prgtcr  alia  innumera  fe  of/ 
fendiffc  locum  ex  quarto  DiofeoridiSjubi  de  eia  terio  agitjprofeffus  eft,que  neq?  ho 
minum  nccp  deorfi  quifquam  ab  infamia  tueatur.  Prscipit  enim  Dfofcorides  mod» 
quo  clacerium  confici  debeat,  his  uerbis,  cw  mnusc  is-a-etirlivTar 

vt/KTte.  Qua:  fic  Hermolaus  interpretat . Cucumeres  eliges  g fimul 
tanguntur  exilitit  recedunt q;  ii  pediculo. Scruan tur  aute  decerpti  una  node.  At  his 
magnas  rixas  cocitabac  amicus  meus,  et  prope  clafticododos  iiiros  cuocabat,quod 
Hermolaus  participiuillud  hgisg</'m7tcs  ita  forctintcipretatus,ut  de  fuo  illud  addi/ 
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difl"ct,  eos  a pediculo  rcccdcrc;  qiiomnilnl  minus  J^iofeoridis  mentem  attingerer. 
Voluit  enim  ille  fignificarc,  colligedoscHe  ciiciinicrcs  clatcrij  gratia, quom  iamex 
illis  femina  exii  iret,  atqj  liuius  opinionis  lue  allipu  latore  Plinium  uocabat,  in  XX. 
Naturalis  liiftoric:  de  hoc  mcdicamcto  uerba  laciente,  lix  cucum  ere,  inquit,lylucftrj 
fit  medicamenta  quod  uocatur  cIateriuin,ruccocxprcllo  e Icminc. Cuius  caufanifi 
maturius  incidatur,fcmencxilitoculoru  etiam  pcriculo.Htrc  tum  ille,qu^'ego  pro 
tepore>  quantu  potui  memoriter  memini  (Te,  in  Hermolai  gratiii  rcieci.  Sed  paucos 
poft  diesquom  ali)  quidamihi  rctulilicnt,cu  hac  in  re  tragccdias  & (ut  aiui)in  fim- 
puuio  fiuiflus  c5citarc>fi4  iam  iuftu  uoltimen  cogitare,  nacflus  etia  utriufcf  DiofeorI 
dis  occafionc,non  potui  mihi  imperare  quin  exacftius  locii  rccognofccrc,&f  dotftillii 
mi uiri  partes  dcfcndercsprcfertim  quom  aducrlarius  nb  niluT  primo  cogi  cllii  aficr 
re  uidcatur.Ncmo  aut  paulo  accuratius  rem  iplam  attrectas  nb  intcliigct,  longe  ab 
omni  culpa  uirum  de  literis  benemeritu  abdic.  Quiscftcnim  tam  audax,  qui  lefcri 
fusDiofeoridis  melius  eruere  polTeiudicctquam  Hermolaus  eruent"  qui  hocunu 
agebat  ncgotiumtuel  qui  fc  Pliniana  melius  tenere  putet, quam  ille  qui  magna 
tis  parce  in  Piini)  recognitione  abfumpfcratfquod  eo  promptius  conflabit  animad 
uertcnciPlinij  lententia  ad  ucrbuin  in  Corollario  exferiptam  dTe.Vcru  operarpreti 
uin  eft  agnofeere  multa  Sf  a Diofeoride  praterPlinij  fententia,  a Plinio  preter 
Diofcoridis,allata  elTe : ut  obiter  Pliniomafiigas  rcicllam,  ad  Diolcondis  trutinam 
Pliniana  omnia  reuocantes  - Hoc  uero  certius  ac  exploratius  patebit , liquis  caput 
hocipfumde  elaccrioexcuircrit.ScribitDiofcoridesoptimielatcrri,  (cumauis  agi/- 
tatorij,expcrimentue{Te,qu6d  Au;^t'ai  iJTJhA!;?.  id  eft, quod  lucernis  admottj 

facile  accendatur.Cotra  Plinius  ucri  cxperimcntu,fi  admotum  priufqua  extinguat 
fcintillare  furfum  ac  deorfum  cogat.  Diofeorides  a bimatu  ad  dcccnniu  ufq:  perdu/- 
rare  fcribit.id  eft  \{Si'bv.<pj.KK  i JiiTHS  Plinius  duce- 

tis etia  annis  feruatuafreric,autoreTheophrafto,etad  quinquagefimuulcf  lucerna 
rum  lumina  extinguere.utpotequonullucxmcdicamctis  longiori  truo  duret, cocp 
melius  fit  quo  uctuftius.Diofcorides  ctiaabortum  grauidis  elarerio  fieri  fcnbic.  ait 
enim:  ^ Plinius  uero  putari  feribit  conceptus  ab  alligato 

femine  adiuuari, fi  terram  non  attigericipartus  uero,  fi  in  arietis  lana  alligatu  inlcien 
ti  lumbis  fuerit,  ita  ut  protinus  ab  eoeximatur&f  rapiatur  extra  domu.  Qiiae  omnia 
utrini^  collata  quam  diftideant  inter  fc,  facile  intelligit  qui  ab  omni  intcilccTu  i;o  ab 
eft.  Quare  non  admodum  fibi  placere  oportet  eum,  qui  mutuo  Pliniu  ad  Diofccri^ 
dis,  Se  Diofeoride  ad  Plini)  calculum  ciet:  fi  ab  inde  Diofeorides  fententia  illam 
Pliniana  profiJicntium  feminum  ex  cucumere  inquat,  quom  iuper  cratere  praidpit 
exponi  cribrum  non  adeodenfum,  cultrum  obuerfum  ita  ftatui  ut  acie  fupra  ob- 
uertat.Tumutrai^  manu  enixe  comprimi  cucumeres,  attj  ita  incraterem  percribra 
fuccu  exprimi. quod,  ut  opinor,  duplici  ratione  faci  udum  eftitum  ne  femina  cti  ocu 
lorum  periculo  emicent,fi  gladius  fuperne  adigatur, tum  ut  comodius  humor  excu 
pi  polut.  Nam  quod  ad  legendum  iplum  cucumere  pertinet, quam  foret  peruerlum 
atep  alienu  ab  opinione  autoris,fi  illud  tempus  cxpeiftandum  monerct,quo  fimulac 
tangerentur  cucumeris  femina  ftaeim  profilirentiquodneaccidat , Plinius  maturi/- 
us  celcriusue  decerpendos  edocuit  Atqui  fi  dilige  ter  infpicias,n5  de  feminibus,  fed 
de  ipfis  plane  cucumeribiis,Diofcoride  loquutu  agnofces.ait  enim,  cei  CTXvar  i»7ra-- 
^i6”7ws,  non  autem  ■f^aixva>i/azrip'fiif7K  ^Trer^ur-Tw;  ut  multo  uerius  6e  compertius* 
exiftimare  debeamus  Hermolaum  quam  eius  aduerfariuintrorpexifie, cum  addidit 
amplioris  expreilionis  caufa  recedere  a pediculo.  Meminerat  enim, in  cucumere  8C 
pepone,  qui  et  ipfe  cucumeris  fpeciescft,idefrematuritatisindiciu:quod  & Plinius 
in  X I X- teftatur, tradens  cos  maturitate  adeptos,quanqua  nec  pendentes, ftatini  a 
pediculo  recedere,  quare  definat  hac  in  requifquS  Hermolao  negotium  facere,  in 
qua  ei  iure  gratia  debet : qui  cofulto  &r  plane  gratis  Diofeoridis  fententiam  alioqiii 
ancipitefuoluminei!Iuftrauit,confciusparum  cautis  iapfum  imminere.  prolecfto 
fiultum  eft  exiftimari  a Diofeoride  illud  tempus  excerpendi  cucumerem  proponi, 
quod  maxime  uitan  oportet.  M.  D.  xvm.  Agria. 
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C^LIVS  CAL.  CAMILLO  VISTARINO. 
i X poircm  eloqui  Camille  uirdocfliir/nir,quantfi  mcalliciafac  teneat 
tua  iftliatc  felicitas  ing€nij,ad  omnes  pr2c!ara<:  difciplinas  nati.  Mitto 
V ftudia  forenfia, in  quibus  longe  prxccHis.mitto  Icgu  arcana,in  quibus 

nihil  cft  libi incxcufTum,  nihil imperuiii, nihil  obicurum.Scd  quom  in 
has  ctianoftratesftudiorum  amoenitates  defcendis,quanto  id  facis  iu/ 
diciofquanto  hgc  icrutaris  acuminef  utfi  hocunumagas,uix  tibi  ad  ea  exploranda 
otium,  aut  ad  recolenda  fuppeterepofleuideatur  memoria.  lure  itaq?  quom  te  prtc/ 
fenteinflgnis  Plini^  locus  in  quaeflionc  uoca tus  iit , te  unu  imprimis  dotflillimuiu.' 
xta  sequitTimu  difeeptatorem  adimus,  cuius  iudicio  fine  prouocatione  acquiefea 
mus.  Plinius  lib.  X 1 1 i.cap.i  1 1.  (liceat  enim  mihi  per  te  peruulgata,tamctfi  Plinio 
ignota  capitii  diuifione  uti)  in  M.  Ciceronis,mquit,monumetis  inuenitur,  unguen 
ta  gratiora  efie,  quae  terra  quam  qux  crocum  fapiannquando  ctia  corrupdfiimo  in 
genere, magis  tamen  iuuatipfius  uitij  feueritas.  Fuitquilocticaftigandum  putaret, 
K pro  terracxrafubftituendumtquandoapud  Cfc.hb.  1 1 i.de  Oratore  ita  fcrfptum 
inueniatur:  unguentis  minus  diu  nos  deleclarffumma  SiT  acerrima  fuauitate  condi- 
cis quam  his  moderatisrSC  magis  laudari  quod  caeram  quam  quod  crocum  olere  ui/ 
dea tur.  Addebat  ille  nullum  elte  odore  terrae:  feq?  id  Plinij  auchoritate  probaturum 
confidebat.Quoruutruncpanegoiurepernegauerim,tua  fit  zquifTime  uir  aefiima- 
tio.Egofane  nullam  efle  in  Pliniano  codice  noxa,ueIfacramento  corenderimiquin 
& Ciceronis  locG  ad  Pliniana  potius  finceritatis  exemplum  reuocandum  iudicaue 
rim.  Nam  quomodo  moderatius  oletunguentu,  quod  cara  quam  quod  crocum  rex 
doletC  Certe  naciua  ipfa  cara  acerrimi  graiiilTimi<^  odoris  eft.  Et  licet  pro  locorum 
conditione  odor  ille  intendatur  remittaturiie,  ubiq:  tamen  olfadlum  urgere  experix 
mento  copercum  eft : utpotequom  cara  gummi  arborum  Si  floru  lentore  glutinata 
fit,8i  propoli  plerunq?  ut  propinqua,  ita  etiaadmixtatutiam  nihil  fir,quo  magis  ca 
ra  quam  croci  odorem  in  unguetis  expetamus,aut  croci  magis  quam  carareformi 
demus.Terre  uero  odore  abelTe  nufquam,puio,PIinius  dixit.Certelibro  X v .cap. 
XXVI  i.miruefie  fcripficjtria  naturg prgeipua elemeta fine raporeefre>finc odore, 
fine  fucco,aqua,igncm,aercm.quo  in  cenfunulla  uideo  terra  habita  mentione.  Sed 
quid  ad  hac  rem  coprobandam  uel  rationibusuel  externis  authoriratibusdepugna 
inus:'quom  ipfe  Plinius  fibi  fit  locupletiffimus  teftis,  terra  non  cara  legendu  elTe.E/ 
ius  cefiimoniu  laudamus  lib.  X V 1 1.  cap.  V.  ubi  terra  genera  enumerat.  Certe  Cicc' 
rolux  doc'lrinarumaItera,Meliora,inquit,unguentafunt  qua  terra, quam  qua  cro 
cum  fapiunc.  Hoc  enim  maluit  dixi (Tcjquam  redolent,  ita  eft  profecioalla  enim  eric 
optima,  qua  unguenta  fapier.  Quod  fi  admonendi  fumus,  qualis  fit  terra  odor  qui 
quaritur,concingitfapeetiaquiefcete  eafub  occafufolis,inquolocoarcus  caleftis 
deiecehi  capita  fua,&:  quom  a ficcitate  continua  immaduerit  imbre. Tunc  emiriit  il/ 
Ium  fuum  halitu  diuinum  ex  fole cocep tum, cui  copararifuauitas  nulla polTit. Is  efTe 
odor  in  comofadebcbit,repertufqj  nemine  fallet, ac  de  terra  odor  optime  iudicabir. 
talis  fere  eft  in  noualibus,cafa  uetere  fylua,qua  confenfu  laudantur.  Qua  prope'  o/ 
mnia  ex  v i.Theophraftili.  De  plantis  uidentur  excerpta.  Siccitas  eft,  inquit  Theo 
phraftus,qua  odores  uel  omniu  uel  certe  aliquoru  facere  poteft:  quod  obiter  in  terx 
raquoc^  perfpicuum  eft, ubi  tempore  aftiuofolo  adufto  imbres  acceflerint. Humor 
enim  admilTuSjferuenti^pulucre  admixtus  odore  generat:  quod  idem  in  caceris  ex 
tiam  facit-Nam  quod  de  arcu  calefti  referunt, arbores  dC  loca  reddere  odorata  u/ 
bicuncpconftiteriqtale  eft. Reddit  n5  in  omnibus  modis  odorata, fcd  fiqua materia 
cobufta  proxima  fit.  Nec  id  forfitan  per  feagiqfed  quodammodo  pereuenrum.Im.- 
pluit  enim  locis  ubi  conftiterittquippe  materig  combuftg  admiftus  humor  uaporem 
quendam  odorem^  excitat-Ncej  enim  aqua  multu  defeendit,  fed  magna  parte  gut 
ta  irrorant,  ita  ut  calidicatisftccitatist^  modus  no  defit,  hac  ille-lllud  no  pratermit 
tam,  Plinium  quidem  a Cicerone  mutuatu  quod  ad  terra  &1  unguenta  pertinerjnon 
tameex  libro  1 1 1.  De  oratore  uideri  mutuatu,  quando  eo  loco  Cicero  comendauic 
unguenta  no  qua  faperent  terra, fcd  qua  olerent.  Sapere  auiea  Cicerone  feriptum 
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PlfnuisnuCUpatim  obrcruaiiit.Nili  forte  quis  ;uiilu>nt.uc  Plimaiia  uk4iM,  apud  Ci/ 
ceronem  (apcrc.aoii  olere  legendum  contendent.  ValcjgC  tu  quuUcntias  peilLiibc. 
w.  D.  xvm.  Buda. 

CALIVS  CAL.  lACOBO  ZIEGLT^RO  S. 

A cft  bonita.s  tua,is  candor  animi,ca  de  inc  a-fiimatio,ut  pcrfuanifimfl 
habeam  te  omnia  aha  ct)gitalic:qiiam  aut  tui  milii  inenioru  excidiUe, 
E atrein  rcbu.s-  tuis  obeundis  negligcnti.i  lubijlle.Hoc  li  tccuni  cogitafU 
uirorum  optime,  tua  te  minime  felellicopinio.Ncq!  ego  mearum  litcra 
rirm  tarditateaut  ualctudinis  cxculaiioe,  aut  hunmisoecupationibus, 
g'^fiiicrcutrunq?pollcni  obijcerc,rcdima.  Neq:  enim  uilatain  gratus  cilcporcif  cot 
poris  infirmitas, qu.x  milii  21icglcruin,  id  cft  no  exiguam  animx  inec  portione  adi/ 
maitncqiulItE  funi  tam  magnx  occupa tiocs.qtix  rebus  tuis  praeponderent. Sed  dc/' 
os  immortales  tcftor.unam  mihiniaxim.iliuius  niolcfhxcaufam  fuiHc(abcllarior3 
raritate, quorum  prafertim  hdci  cutolitcras  poHcm  comictci  c;qin  ucl  lOliucno  ad/ 
ucncrcjuclccncnicinfcioaiq:  infalurato  hinc  abicrc.Q_uomodo  enim  polle  heri  pu 
taSjiit  tam  non  dica  ingratus,  fcd  inclcmcs  atep  adeo  mei  oblitusiimfut  pro  pulcher 
rimo  munere  nunqtia  tibi  gratias  dixi(Tcm,quo  nccp  optatius,ncq:  honcltiusad  me 
aliud  mitti  potuit.  Oblccftauit  ucro  me  SC  in  admiratione  rapuit  blctcorofcopium. 
Se  r^lctcorofcopi}  luculenta  illa  fcu  cnarratio,quam  miiii  fupcrpondij  uice 

nuncupaftimt  prorfus  muneri  tuo  uctus  illud  diVlum  bcllecoucniat,plu.s  eflmatiHa 
quamobfontu.  AttumtZ!cglcrcruauillimc,imus  es  omnium  qui  ingeniu  liib  ma- 
nu £c  manum  habeas  fub  ingenio.  Ita  enim  comode  utrunq;  iuejutnob{cquitur,u£ 
natus  eftic"tus(^  a natura  uidearead  utranq;  facultatem,  agendi  Icilicet  SC  rpcc"tandi. 
Quare  quom  magna  dc  te  animo  antea  conccpilTem,  nunc  me  plane  qiiardam  tJtsre 
eis  tenet,  uel artificium  cxac“tiinmiorgani,  ucl  fubci litate  Se  elegantiam  docliilimcc 
traditionis,  ucl  tuam  in  amando  promcicndoep  cura  ac  diligentiam  cogitantc.Niliil 
eftitaqiin  me  quod  non  omne  addictum  oberatumt};  tic  tibi:  quod  parcius  polliceri 
liibctjtitmealiquado  fentias  rebus  quam  uerbis  paratiore  fuilfc.(^uod  ucro  ad  po- 
fticmas  lucras  attinet,  quibus  deUiciibiaiionibus  tuis  mentione  habes, ita  me  Dia/ 
ment,  ut  mihi  uidcnturinrtruc^tifiimXjqueiam  in  manus  iiomfnum  prodeat  £c  pub 
licum  capellanr.quod  fi  alicuius  cft  apud  te  ponderis  iudiciu  meum,  quod  prolcdlo 
ab  amantflTimotui  animo  proficifeitur,  nulla  mora  cft  quin  album  calculum  adda. 
Se  foluentibus  bene  preccr.Ctetcrum  no  mediocriter  me  pupugit  pars  tuarum  lite/ 
raru,  qua  fubueren  uidcris,nc  a me  ate^  \'rfino  ingratitudinis  arguare.Et  nue  qui/ 
dem  de  Vrfino  taceoiipfe  enim  uiderir,quid  cogitet: certe  fi  Publianum  illud  memi 
neritjagnofcet  fe  no  dcdiire,fcd  acccpilTe  bencficiu.quom  digno  dederit.  Quod  iie/ 
ro  ad  me  airiner,niiror  unde  tibi  mmenteuencrit,iir  ad  Cxiium  irih^cfcribcrcsdio 
minem  primo  ingenuum, qui fl  no  magnitudine  forruns,magnitudine  profeclo 
animi,necf  bencficia,nccf  opera  in  amicitia  feeneretur.  Sed  heus  tu  amabo,  titer  no 
firum  ab  altcropluramaioracp  accepit. Plane  fi  res  ad  caIciilumuocc[iir,co  tumaio/ 
raamphoratpin  me  officia  coculilTe  deprehederistquo  rarioribus  fiudijs  SC  amplio 
re  litcratura  polles. Ve  forte  pofTit  aliquis  paulo  argutior  cxiftimarc, te  quafi  alterum 
Socratem  ef&)r^6<S>,id  cft  ironia  utr:2edum  tu5,aquaIongilTimcabcs,ingratitudi/ 
nem  excufas,fu2  alijs  obifcerciquo  dicendi  genere  li  te  obleiftari  intelligcrcjno  pof/ 
fem  non  crubefc ere, quom  fim  mi!ii(ut  ille  ait)  confeius  Philemon. quod  11  quando 
facilem  tcmpcftiuatj;  fortuna  fe  mihi  obtulerit, dabo  opera, intcndamij:  omnes  ner- 
uoSjUt  hanc  labe  mihi  fanepcrmolcftam  ex  terga.  Caetera  qua:  ad  mclcriphfli&^  an/ 
notaui  diIigentcr,S»lin  memoria  tiiefauro  condiditneepoftum  mirari,citr  pra fentf 
pr.xfens  tota  fccnam  no  aperueris,  ut  ex  mutua  capitum  collatione  certius  conii ii3 
capi  poiuillct.Ncfcio  enim  quomodo  hwcno  fine  fufpicioneab  abfcniibus  rratftan 
tur.Nam(  ut  Cicero  inquit)Corycaei  fubaufcultarc  omniamihiuidcntur.Aiqui  lite 
ras  tuas  principi  meo  rcddidi,5<l  comodillimo  quidem  loco,id  cft  qifom  daret  ille  o/ 
peram  ftudijs  fecrctioribus,abdicaiis  omnibus  arbitris,  eflei^  fiinima  loquendi  im 
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punitas.Ibf  ex  animo  cadixi  dcui'rtucitni.'5,dcingcm'o,dcIitcratiira,dcrccrctioiilHi3 
dilcfp!ini's,qu3edcre,  idcftdc  criidiiiHinio,abainicilliiTio  ucn-pi  a-dicaridcbiici  ut. 
quod  fi  quid  citra  cuaru  laudum  faft/giudic^lumcftjnb  uoluiitatcfcd  facundia  pecca 
tum  eft.  Ac  ille  tum  literis  tuis , tum  nicacomcmorationc  mirifice  uifus  cfl  amore  ac 
defiderio  tui  accedi-K  aclutumMctcorofcopium  de  quo  mentione  feceram  acccrli 
l'ufTit;quod  fope  manu  tractans  miris  laudibus  comcndauit,cui  quari};  portio  fpccu 
lationi inferuiret perquirens.  Libellam  ctia enarrationis  fuggclTiiquccuoIuiclarpi/ 
usjfeq;  adcaftudia(fiquadoociumfuppetct)  anhelare  OgniHcauit.  mandauit  etiam 
mihi  ut  ad  teferibere,  utiflliicBud®  hocipfum  organu,  id  cft  Mcccorofcopium  ac/ 
reum  libi  procurares  apud  quempia  indufirium  artifice, in  quo  fymmetria  ad  amufi 
fim  refpondeat:  5C  de  precio  ante  omnia  conuenias,  de  quoquom  nos  admonueris 
ftatim  ad  te  dabit.  Quod  uero  ad  ncgocium  tuum  attinet,fumma  totius  oratiois  heee 
fuittutfeifeitarerabs  te,  quae  tua  mens  foret.  Nam  ei  qui  aliunde  penderet,  manum 
porrigercjin  tanto  przfercim  fuorum  numero, no  modonouum,fed  plane  fuperua 
cuum.Ellet  enim  hoc  prorfus  rem  aliena  agere.  Quod  fi  re  ac  tuas  fpes  huic  nauicre 
dere  ftamilTes , id  quod  ialua  comuni  exiftimacione  abs  te  procurandum  efTet,  tum 
efie  quod  de  te  cogitet,uotis(^  refpondeat . Quare  quicquid  conftitueris,  ucl  ad  ip/ 
fum  principemjuel  adme,fidenterperfcribe.Nufquaenimdeero,quin  tibi  ac  rebus 
luis  iludcami&T, quantum  erit  in  me,  accurariflime  confulam.Illud  tibi  certe  affirma 
uerim,  tc  a principe  meo  iam  plurimu  amari,  tibii^  bene  omnia  optari.T u qui  pru/ 
dentia,acmuItarG  rerum  experientiaprscftas,reliqua  conruItifitmeprofpicies.Ego 
quocucpinclamauerisjprgfio  adero.Tu  quidem  lireras  principis  cum  meis  accipies, 
fed  fuccincfce  ac  Laconice  perfcriptas,csetera  exhisquasferiboad  tc  locupletius  co 
gniturus.Moxquom  de  te  ac  ftudqs  mathematicis  rurfus  uerba  facerem, idem  prin 
ceps  dociiffimi  uiri  atej  in  illis  grauioribus  fiudijs  exercitati  literas  oftenditrquibus 
ille  fibi  gratulatur  ratione  probationeq;  nuperrime  inueniffe,  qua  fine  fuco  reie/ 
c'laomnifophiftica  cotcntionedemoftrarepoirit:  datis  duobus  lineis  in  pIano,qug 
in  infinitum  portendantur,  quarum  altera  rccfa  fit, altera  no  longo  interuallo  a prio 
re  di (lita  recta  itidem,fed  qus  tame  uergat  inclinetq?  ad  altera:  eam  temperie  ac  mo 
deracionemferuaripofle,quamu{s  utrac^fine  termino  prouehatur, ut nunquainui- 
cem  collimentj  nec  pofterior  priorem  fecet.  Quod  fane  mihi  admirabile  uideri  in  re 
Geome  trica  affirmaui.Tum  princeps  iuifit,  ut  quid  tu  de  ea  re  arbi  trareris,  per  lite/ 
ras  exquirere.  Qua  ut  facilius  incelligas,  binas  lineas  in  calce  huius  paginae  fubijcia, 
quales  ille  fibi  ^ngit.Tarem  diligcterpenfa,et  refcribe.Videor  prolecto  apud  Eu 
clidemnefeio  quid  hac  de  re  legilTeiquimihi  uidetur  negare  id  fieri  pofTcj  quod  do/ 
(tus  ille  uirpollicetur.Sed  tu  aliquid  certius  copertiusij  fignifica.Optomihipracte/ 
rea  fignificarfiquo  loco  fit  miniftri  tui  ualetudo,  que  meo  nomine  falutabis.  Siquid 
eft  amplius,  quod  tua  aut  tuorum  fir,  abdicatisfufpicionibus  iftis  omnibus,  me  co- 
monefacito.  Nec  gratius  neciucBdius  quicquamihieuenircpoteft,  quam  omnibus 
in  rebus  tibi  beneuolentiam  meam  teftari.Bene  uale  mi  frater  fuauiflimejSC  me  ama 
mutuo. Quartodecimo  Calendas  Nouemb.  X v 1 1 1.  Agria, 
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E clibet,nec  filiberef,fatislieet  peranguftiam  teraporisrefponderead 
partes  omnes  tuaru  literaru,quas  bCgratiflimas  5C  plenas  fummi  amo/ 
N risaccepi . Illud  uere  affirmarim, te  ac  fummaifta  humanitate  tua  nihil 

mihi  effie  iucundius.quom  humanitate  dico,  non  minus  eam  intelligo, 
qua  ad  cultum  anima  quam  animipertinet.Tu  uero  perfuafum  habe, 
ftiC  luc  rebus  tuis  defututum,  quantu  opera  SC  facultas  mea  fuppcditauft,  quom  mei 
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miln' incmorta intermorietur.  Ati  iii^ratiiudinr’,:i  iju.i  tio  fot  tim.r  ratio, Ted fiitdiiim 
jncuni  oiiinibiis  in  rebus  tibi  placendi  ^raiilic.idi  mr.xbundc  lediniu.iiiliil  icIcnV 
bo,confcicntianicacontentus:cui  tunc  cci  to  jliipio  tcllinionio  latislaci.i,  cpioni  pe» 
tero, ucl  quem  tu  me  polle  exilhmabis.nain  tactcrac|ua'  in  te  ipio  acculans  me  dant 
nasjt.l  imiitus  memini, ut  ucl  lcriptaiu)lim,uciccrfc  e' memoria  iiatim  aboleri.  Qiia: 
ucro  ad  minillritui  curatione  pci  tinent,  tantum  abdi  ut  imputem  tibijUtlube-spror 
fitear  hinc  magnum  tniliiabs  te  nomen  ci  cuitle:i]uod  uoluntati  tuat  aliqua  parfc,irt 
tanta  prarfcrtini  tuoru  ciga  me  meritorum  arca,i'um  obfccutu.s,  dC.  Icci  quod  tibi  n5 
omnino  ingratum  cxifiiniaui.illud  me  male  liabct,Vr linum  plena  operam  non  por 
tuillc  tibi  nauarc,Si  nunc  qual  i i cilaii te  morbi  inclcmcntiacumgrauiusucxari.  Re 
liqua  que  adlcripturus  fum.boni  confidas  uclim, quando  ex  animo  tibi  addit”tiflimo 
proficifcunt  .Poftvidicciusdici  ejuo  princeps  meus  a cbucnturcdijt,dc  Bcigrado  ce 
tinitimisIocis,qu£nupcirimcpcrluf{raait,  loqucns  obiter  inccum  nuiltaucrba  fecit 
de  rebus  Ptolemaicis : atipintcrim  de  te  luculenta  mentio  incidit,  quom  rogaret  ari 
literis  rcfponIumdcdincs.Profcllus  (um  metuas  li teras  acccpillc,  Icd  quibus ta tum 
comonc[acicbas,noftras  tibi  redditas  iuillc,  £e'  mox  te  ad  iplum  principem  uberius 
certius  omnia  pcrfcripturum.Id  a me  facium.  De  IMctcorofcopio  ligneo  & creta 
fupcrl!to,non  placet  quod  feribis.  Nam  8C  Ii  ars  in  ijs  multum  pollere  potefi, multo 
tamen  magis  pollebit  ars  coniundamaterix;  demum  nolim  te  infufpitioiieucnirc, 
quafi  ad  tuum  qiiseflu  trahas, qua:  aureis  X 1 1 1 1 . indicas,quom  plcraq:  tuafintma/ 
nu  atq;  indurtria  tractanda-Quod  de  facerdotio  etiam  feribis, non  fatis  probo. Non 
enim  adeo  felices  fumus, ut  maxima  pars  quod  optimum  cfi  uclit . Quare  alia  nobis 
ratio  ineunda,  utuoti  copotcscfiiciamur.  Vcricusfum  (fateor)  ne  fi  ingenue, ut  ad 
me  fcrip(ifti,reapcruilTcni,omncs  cogitatus  ncftros  in  ter  rupi  liem.  Quare  malui  re 
proferre  ad  fecunda  cofiIia,quam  nos  adutum  prodcrc.ligoquicquid  boceft,  ad  te 
mi ZicglcrcTurfus  prouocoiquod  fplc  rtatuciis,rummacuraperfccturus.  Niliilau/- 
tem  cxiltiniarim  cbmodius  ad  hoc  uotum  noftrum  feliciter  obeudum,  quam  ut  tute 
ipfc  ad  nos  animi falte gratia,  diebusproximis  natalicqs  recipias,  quod  principi 
puto  forcgratinimuitu  fpero  coram  nos  coff itu tiiros, quod  inrcmpotiflimii  fCfalu 
berrimu  fore  uidcaf.  Nec  te  moneat  uiarudifpcndifi.Bidui  enim  cft  iter,  homini  cti2 
impcdiro.Hrimus  aure  una  quotquot  dies  ipfc  uolueris.lntcrim  fpccime  Sf  guftu  da 
bisingenij  coram, de  quo  quom  multa  predicaucrim,non  dubito  quin  me  in  ea  prae 
dicatione  parcum  fuille  princeps  fit  arbitraturus . Cuius  ctia  itineris  occafionc  ucl 
hinc  potes  arripere, quod  nuperrime  princeps  mihi  iniunxii:ut  ad  te  fcribam,dcs  ei 
opera  in  emendis  quibufdam  uoluminibus,  Ptolemaro  fcilicct  nouifUmz  imprcfRo 
nis  Romanae, quem  ctia  curabis  eleganter  copaginari.Eft  quidc  alius  apud  nos,  fcd 
fccdifrimseomninoimpreflionis.  Ice  fphsra,  tam  materiali  ^ conferipta,  eius  norx 
quam  tu  ipfe  optima  iudicabisrPlatonc  dC  Ludouico  quodam  Carlio  Rocligino,qul 
fuperiore  anno  edidit  librum  Antiquarum  Iciflionu.Pcciinias  aute  erogabit  princi/ 
pis  nomine  Francifeus  Caftilio  aurifex  Italus, ad  que  pcrfcribicprincepsjuc  eas  cnu 
meret  ex  tuo  fudicio. Hxc  igitur  tccum  ipfecouehcre  poteris,fiueniendum  putaue 
ris. Erit  enim  aduemus  tuus,  tum  fua  indicatura,  tiim  conueeta  merce  optatifsimus* 
qu6dfiuencris,nihilcft  quod  prgtcr  te  quicqua  requiram. f in  forte  ucnireomifcrfs, 
tum  rogo  te  amabo,ut  fcorfum  in  pagina  no  pigeat  annotare,  que  pars  cuiq;  parti  ta 
bularum  acc5modetur,id  eft  quomodo  piclurationes  ille  orbis  dilcuneataeac  diftin 
«fle  in  artus  rcdirc,ac  fupra  intra  prorfum  retrorfum  inter  ic  coagmetari,S<l  in  or 
dinem  redigi  pofsinttcertas  notas  8if  fymbola,uerba  ctia  adferibens  id  indicantia.ut 
puta,  tabulam  It.tliic  illa  praiccdit , illa  fubfcquitur:  ea  fupra  affigenda  cft,  illa  infra 
fubrjcieda,atq;i]la  dcinceps.Vcljquo  tu  es  ingenq  acumine  Sidcxteritatc,cummo 
rem  ordine  fequeris, qui  rem  planam  &fperfpicua  maxime  faxitiut  tu  ipfe  coram 
aliquando  prxiiionflrabas.In  pagella  autem,  non  in  Ptolemcco  eam  rationem  exara 
ricupio;ui  firpriiiatim  principi  8C  mihi  tua  opera  rudimentum, no  autem  omnibus 
promifamm>qui  nullam  tibi  cisent  gratia  habituri. Illud  criaabs  tcuir  omnium  liu^ 
rtianiisimc  expeto, ut  de  gradibus  ad  P tolcmaica  pertineiibus  non  nibil  ad  me  pciv 
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rcribas,qiiot  fciltcct  pafliiu  milta  complecfiatur,  tam  per  cardinf  quam  per  limitem, 
idencam  per  latitudine  quam  per  longitudinem,  & qua  ratione  cxci  cfcant  aut  nii/ 
nuantur.  Vide itaqp  mifraterfuauillimc,  quatocomodiusSi  facilius  res  tibicciiura 
fitjfiadnos  ueneris.ExculTeris  enim  tibi  prope  omne  hacmoleftia.qua  niic  tam  im 
pudeterteuexarenodefino . Ad  qdTcilicct  tua  me  lingularis  bonitas  & mea  fum/ 
ma  fiducia,  qua  in  re  pofui,inuitat,  ut  agnofeas  me  animo  eireingcnuo>S(^  quom  mul 
tum  tibi  debeam,  plurimu  etiam  uelle  debere.  Significare  etia  ne  pigeat  obiccro,qug 

fit  lineae  Diagoniac  ad  ambeuntes  lineas  proportio.  [“71  lineis  autede  quibus 

fuperioribus  literisad  te  Icripfi,  memineris  rogo  \/  I utraqn redta  elTc , neutram 
curuam,fedca  racione,ut  altera  inaltera  earum  uergat,8C  utraq;  in  infinitS  porten- 
datur,nec  tame  unqua  colliment-Quod  uero  te  ad  nos  tot  uerbis  inuitem,  facit  me^ 
us  fummus  erga  te  amor,  & ut  ad  rem  tua  peragendam  cofilrj  fumma  aliquando  coi 
ligipolfit.  Velim  tamen  abs  te,  fi  non  ueneris,  comodoifi  ueneris,fccuritatitu3eim/ 
primis  confuIi.Beneuale,ac  te  tibi  ac  nobis  incolumem  ferua,  me  mutuo  ama.O' 
dtauocalend.Decembres  m.  d.  xviii*  Agria. 
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T n quantu  tu  per  te  ingenio  polleas,  dd  quanta  habeas  in  lecSionc  uc- 
tcrumautorum  2>C  exercitatione  8«1  memoriam  non  ignorem;  magis  ta 
E meuttibiobfequar,  cui  negare  quicqua  necpolTum  necdebeo,quam 
ut  operteprecium  fecia,apud  Plinium  SC  Vitruuiu,duos  fctliccc  in  Ro/ 
manis  literis  conditores  optimateSj&d  in  quibus  multis  locis  no  plus  di 
{ciplinae,quam  caliginis  deprehendas,  annotaui,8C  quafi  prstento  digito  indicaui, 
qu*  uel  ad  comentarios  tuos  pertinere,  uel  legenti  moram  facere  pofle  exiftimauf. 
T u mihi  &C  ftudiofis,hanc  quocf  obiter(qugiua  humanitas  eft)operam  dabis. Non 
enim  dubito  quin  ea  futura  fint  illuftria,ad  quse  tu  lucerna  inuexeris.  EaTunt; 
Apud  Plinium  in  re  Aftronomicaex  antiqua  ratione  libro  i.cap.  15. 1^,17 
De  ratione  umbrarum  cap.74.75.7«.77 

De  dioptris  Si  uafis  horofcopis,6C 
De  terrae  dimenfione.  cap.j 

De  harmonica  mundi  ratione  cap.m. 

De  terrarum  parallelis  lib.  tf-cap.j  4 

Ratio  .iftronomica  de  uita  hominis  lib.y.cap.  49 
De  mutatione  umbrarum  cap.tfo 

Aftronomica  quaedam  lib.  1 s.cap, 

De  limitatione  agrorum  cap.34 

De  obelifeo  pro  gnomone  in  campo  Martio  lib.jis.cap.io 
DecpiftilqsDianaeEphefiae  cap.14 

Apud  Vitruuium  de  gnomone  qui  dicitur  o-Kict^'n^«s  lib.i.cap.s 
De  columnarum  capitulorum  fymmetria  lib.j.cap.j 
Partes  capituli  Corinthi]  eiusep  lymmetria  Iib.4.cap,i.a 
D e ratione  D orica  cap . j 

DehoftijsSCantipagmcntis  cap.« 

De  ratione  theatrorum  lib.5.cap.2.j.4.5.(j.8 

De  quibufdam  afpedlibus  esU  lib.  ff.cap.i 

Dclibrarionibus  aquarum  lib-g.cap.ff.y 

De  cubi  duplicatione,  cylindris,mcfoIabis.  lib.j.cap.j 
De  gnomonicis  rationibus  cap. 4 

Dehorologiorum  umbris  cap.8.9 

Decimus  fere  omnis  foret  excutiendus  propter  machmastradtorias,catapultas,ba.' 
liftas,quorudefcripdo  oppido  quam  difficilis  cft.Apud  Macrobium  multa  quidem 
funi  digna  annotatu, fed  ea  tu  per  te  iam  fatis  exeeutus  es.  Apud  Arifiotelem  in  fine 
terti]  8C  in  quarto  Meteororu  multa  funt  explicanda  de  ratione  optica,  id  eftperfpe 
diiua.  In  quibus  operam  iudiciumi^  tuum  expetut  ftudiofi,  fed  unus  omnium  maxi 
me  Cselius.Bene uaktfeptimo  Calendas  Nouemb.  . d«  x v u i > Agria. 

CaJius 


58 


EPISTOLARVM 

C L I V S C A L . N I C (■>  L A O L I;  O N I C K N O S . 

RAM  Rirdcquom  flosi-c.inipo  admr;illatu.s  cft.ii  rci  licibarix  Audio 
fo. erubui  uctusnonK- ignorare,  quare  abs  teid  peicnclu  duxi. cius  ipe 
E cies  Itare  cih  longus  fenm'  li-niipcde  lufti.s,i  aiiiis  cii.l  prodiuTrts  diAin^ 

diusjfolio  criplicigcnicubtus  oblongotcx  Itis  incdiunt  proccrius.l'los 
ipfc  iiyacintl limis  plane,  nili  pallor tiuidaimiini  coloris cxtcmiarctrfo 
ItjsquinqtK  per  uices caliculis  totidcabfoIucus.Hacc  ita  diflinfla  funtut  lolia  ape* 
de  promineant,  5C  afccndcntiarcccdant,8i  funimoin  falhgio  leniter  uircant. at  cali 
culi  ab  ore  interiori  fufpenn  funr,  exterius  paulo  cniincntiorcs,  non  tamen  xquant 
folia.  Eorum  form.ic5modccornucopi;K  poteris  copararc.  Nam  afummoItiant,SC 
paulatimdcfccndunt  ia  turbine,  qui  etiam  extremo  in  cnlcc  interius  re  diruatur.  At 
flore  in  medio  fubuiridis  ali.isquaft  truncus  granis  obfi tus,  fcu  m.iuis  fcminaappcl 
lare, exurgit. cuius  uertex  in  tenues  admodum  lacinias  fctftus  agnofcitur.bcc  forma* 
Vulgi  fimplicitas  arcliangclic.i  nuncupat, SC  inter  lilia  ccnfct.Tu  nomen  fcrutarc,c» 
go  prarter  oculos  quem  confulcrcm  non  Iiabiu.  Iknc  uale. 

C./ELIVS  CAL.  REVEREKDO  AGAPITO 
Generali  Canonicorum  regularium.  s . 

I quis  probaucrit  milii  fc  acccpifrciniuriam  a procuratoribus  mcis,da 
s bo  opcram,utpcreos  geftarclcindantur,  £C  meritas  pccnas  luant. Sin 
ius  ecclefizmcae  tutati  fuctinr,neq;  prsciudiciu afferri pcrmifcrinqpcr 
cos  gefla  approbabo. Quod  fi  quis  cos  iniuflc  fuerit  pcrfecucus,iuftc  dcfcndam.\'a 
le  pater  optimCj&CmcamatuiamantilTimum. 

C^ELIVS  CAL.  AD 

A C E RD  o smultx  cxiflimationis,SCm  facrislitcris  modo  bene  erudi 
tus,cupnecIaro  uiro  amico  meouerba  faciebat.  Quomq  forte  amicus 
S meus  litcras  Grxeas  Latino  homini  commodilTimas  diceret  ad  omnia 
ftudia  excolcda, alter  ille  fibi  aliter  longe  uideri  rcfpodit . Et  quide  illas 
putare  fc  dixit  ad  fabularum  notione  atep  id  genus  nugameta  plurimu 
prodclTc:fcdquid  infacris  literis  emolumenti  afferre  pollent  fenon  uuicre.IMyftc/' 
ria  en  im  illa  religionis  noffrac  cum  Grxcoiu  difciplina  nihil  habere  comunc . 'funi 
ille  paulo  iriiatior,  Si  nobis,  inquit,  optime  uir,  deorum  largitate  datum  clTct  animi 
fenfa  abfcp  officio  uocis  aperire,  pofletej  fefe  diuinus  ille  animi  captus  altcriusinge 
nio  repraefentare,  plus  fidei  rua  haberet  oratio . Sed  quando  neq;  nos 
miniftcrioq;  linguxad  hauriendas  difciplinasutimur,credeHieronymo,  li  mihi  pa 
rumlubetcrcdcrctqui  totiens  Grxeorum  teffiinonio  utitur.  Crede ipfis  facris  lite- 
riSjin  quibustotiensincxplicabilcs  fenfusinueniasjquos  fine  Gracis  literis  nonfa 
cilc  explices,  tot  ignorata  uerba,  quae  forte  melius  perciperetis,  fi  quando  Graeco/- 
rum  ftudia  atrigiiTetis.  Nam  utdcmultis  pauca  eligam, quidmyfticum  -rtf  jgisa  no.' 
mcnr'quo  untflum  regia  conluetudincintelligimustquodignari  quidam  facerdotes 
Iiislicerisnotanr, XP  s,nefcicntcs,;^.  litcras  elTcGracoruificut  i h s,  quoniam 
a Graecis  «Verse,  ideff  Icfus  dicitur.  Qtio  uero  alio  nomine  fpiritulanifcu  quam  Grae 
eo  '^KK\9y=i>  nuncupant; quafiaduocatu dixeris . dC  quiapenultima  apud  Graecos 
V cfi,  proinde  producfcalatinis  proferri  debet. Sic  y^2i<riict  gratia.  Sic  bo- 
nam gratiam-Sic^^oi-^K*/  apparitioncm.Sic  bonum  nuntium.Sic 

fiis,  icielf  cantiones.SiC£wZ:(jai['«e,  ideftrccinccias.Sic  fcniores.Sicufls 

<r)(p!rsj,  idcfiipeciiIatorcs.Sic  adfeclasniinifiros.Sic  o^ksw,  niiniftros. 

Sic  loannis  rcuelationcm  Sic  Hieremiae  lamentationes  iig«vsf.  Sic  libri 

Hcgunifupplemcniu  ^«A^-TrrVtSlvflf/.  Sic  Hebraoru umbracula  cxIu/OTra^inr.  Sic  ex 
Aegypto dcccfilim  Siclibrumquouoluminaquinqjcontinentur, 

Sic  fextum  dic  prxpararionc,qua  in  diem  fabbatH,quo 

religiofilliinc  ab  omni  opere  ludaei  abftinebant , ncceflaiia  omnia  apparabant . Sic 
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Ajtws*?  fiipplicationcs.Sictetragrammaton,  id  cfl quadrilitcnim  interdet  cognij 
menta  admimerauere,  quod  cius  nomen  apud  omnes  gentes  qua  tuor  literrs  figne-- 
tur.Sic  fantfli  fpiritus  celebritate  Tr^^TtrHsslu/,  id  cft  qiiinquagclini.i,quod  u pafcha- 
te  ad  illam  dies  quinquaginta  interf  iiit.Haud  fane  aliter  dei  hliupati  i confiibllantia 
lem  ojiaacnoi',  quo  nomine  Ariani  ignaros  2*1  parum  cautos  illudebat, quom  pcrcun- 
(Sarent,  oVasCTot'  ne  an  Chriftu  adorandu  putarctrquafi  uero  Cliriftus  etcos<ni^  non 
eilet-Siclauacium  regenerationis  quariquomquifpiadcuouctur  cwalSp 

*£«  dicitur,  quod  ab  eo  ita  fit  abftinendum,fi  cut  ab  his  qu?c  Dis  funi  dicata,  quae  «v* 
dicuntur.  Sic  adiurationes  8tc. 

DIALOGVS.  C^LIVS  CALCAGNI 
nuSjBonauentura  Piftophilus. 

T A eft  Piftophile  mi, nullum  tam  magnum  malum  eft,cui  aliquid  boni 
adiundlum  no  fit,quod  ego  fane  experior.  Depulfus  enim  patria  timo 
I repeftilcntiarjBCinhos  rufticos  receflus  adductus,  uita  mihi  acerbam 
exiftimare,  nifi  meum  hoc  quanexiliu  paucis  libellis  2^  uberiore  ocio 
folarer.Nec  enim  non  intelligo,quam  dulci  amicoru  confiietudine  ca.' 
fcamtquatas  mihi  gymnafij  K bibliothecse  qua  nuper  accura  ciiTime  inftruxi,amce.' 
niiates  fubtraxeritimportuna  hate  teporum  incl  em  entia. Sentio  quanto  labore  defi 
derio  collegij  noftri,quom  iblitas  cSmentatfones  mtermifTas  requiram,  quibus  non 
minus  deorii  fandheas  quam  hominum  pietas  alferebatur^Sed  hsec  omnia  incomo.* 
da  ftudiorum  frudu  2^  libertate  foliiudinis  copenIamus.Quancum  enim  urbanis  2C 
forenfibus  adiombus  detradu  eft,tantundcmledi5fs  affiduitati  2C  Mufarum  com-- 
mercio  adiecimus.  P i s T o P H . Hoc  eft  mi  Caeli  quod  modo  tibi  ex  animo  gratula 
bar.Nam  quom  tibi  carendu  fit  patriajquom  neceffitas  qu»da,quam  tibi  /alutis  tu^ 
end^gratia  2C  fponte  prudenter  induxifti, multa  c6moda,muitafc^  dignitatis  tug 
perfundioes  ademerit:  nihil  eft  tame  quod  doieas,  quom  eas  tibi  uoluptates  no  mo 
do  relidas  intelliga.fed  autdas  etia,ad  quas  tenaiin-a  formauit,adquas  memini tato 
te  aliquando  animi  impetu  impelli  cofueuifle,  ut  caeteras  omnes  uftg  adionesauoca 
meta  /oleres  appellare:  atep  illud  coftanter  a/fereres,  aut  nu/qua  in  humana  uita  feli 
citate,  aut  in  folaftudiorumeditatioee/fepofita.  Ob  idtaciiabeft  utincomodi  gc^ 
te  adqfte  pute  in  hac  folitudincjut  te  nunc  multo  feliciore  pute  ^ putare  antea.  Quo 
exeplo  admonitus  facile  po/Ium  iudicare  procul  ego  a felicitate  abfim , cui  nulla 
temporu  uiciflitudo  manumfftionc  pollicet.  Na  fi  uimma  /eculi  felicitas  arriferiti 
nulli  minus  ^ mihi  eaperfruendcteft.Ludant  a!q5ioccnt,dehdas  agat,  mihi  tame  in 
cade  fpecula  permanenda  eft.  Obrutus  plane  mole  negotiorUjUindufcj  ad  cande  ca 
thenam>quf  aurea  acreaue  fit  nihil  moror: certe  cathenSiure  dixerim.Adhancitacg 
aHigatus,totos  dfe5,addo  etia  nodes  perfatpe  peruigil  lego  aut  feribo  literas,fed  la.' 
borio/as  QC  illiterati/fimas.quid  quom  alijs  prae/cribo,  quid  fcribant:quid  quom  ex/ 
pungo,mteriino, immuto  que  alij  fcripferunc:qug  pleruncf  raaioreraihi labore  con 
ftant,quam  fi  meo  mihi  chirographo  forent  perfcrfpra.Quid  quom  uno  quafi  agmi 
ne  tabellarij  toto  prope  orbe  eSuOlat , fafcef^  /olidos  Itteraru  notis  inferiptos,  quas 
ab  Aegypt/oru  cofuetudine  hieroglyphica  nuncupari  arbitror,  couehunt.  Iis  enim, 
ut  nofti,  principes  arcana  inter  fe  tegut  2C  produnt.Eas  itac^  notas  quam  operofum 
fit  enarrare,  quanta  ingenq  2C  oculoru  attentione  explicandae  fint:  tu  qui  olim  inter 
hofce  cancellos  ucr/abare  tam  copertum  habes , ut  non  muku  mihi  laborandum  fif, 
quo  meos  labores  intelligas.  Qui  quom  magni  ea  parte  fint,  exiles  tamen  cenferi  po 
terunt, fi  exteris  conferantur,  aures  pura  ciuibus  prxbere. aliorum  uota,  alioru  ina/ 
ni/Timas  nugas  incredibili  patientia  tolerare.Poftuiationes,defenfiones,inclamatio 
nes  adeuntia  deuorare.  De  publicis  priuadscj  rebus  ad  principem  referre,  multa  in 
difquifitione  uocare.Triumufralia  refpon/a  expp/^^re.  Supplicibus  libellis  fubfcri- 
bere:  Amicos  demerentmodo  liceat,  quod  fi  non!iceat,illis  perfuadere,non  mihi  uo 
lunratem,  fed  aut  fortuna  ipfis,aut  fecultatemibidefuifte.  omnibus  deniqi  omnino 
falisfacere  mulco  profecto  dl/ficiUus  eft,  quam  ut  pute  a me  praeflari  poffe.No  nega 

uerim 
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iicnm  tonicn  td  milii  cfTc  iii  uoto  prarcipufi.Ut  licc  t|uklcin  Irrtis  rclnix  fuo  qiiaH  gra 
du  proccdiiiu.At  li  quando  rcllauci  u foi  C{in.iJi  ratio  icporuinoMiitcnt,ccii  minc 
plus  experimur  quam  uclimas,lia:comiiiu  obeunda  lunt  munia,  led  maiore  opera, 
quo  enim  public.x  res  arcfliorcs  lutu, eo  ciuitas  Irequcntius  pi  incipisoptat  prjfidia. 
Nam  qui  anima  reipublicc  principem  dixcrc,prudcnicr  uidetur  animaducrriirc.ab 
eo  in  omnia  ciuitatis  membra  uigorem  rpiricumq;  uitalcm  perfundi.  Accrcfcit  igitur 
laborpnrcnduntur  crumne.Primo  enim  niliil  fine  periculo  coHci  potcfiiingenuai^ 
illa  f rons  qua  folemus  accipere  accedentes, uix  pocefi  exporrigi.  Tum  cgoquafi  eo 
clilca  nunqua  a tcfta,  id  cfl  a latere  principis,  aucili  polium. Iit  collcgar  mei  uiri  cla.' 
rifiimf,qui  milii ruppartiario  interdum  labore  adcflc  folcngtumpiorfu.s  abduiiJiac 
diflracii  tempora  codirionc,  niliil  opis  aficrunt.  Eorum  itacp  auxiliodcftitucus  no/ 
nunquamccum  iprefubdubicarc  folco,  quomodo  tanto  oneri  par  circpollim;  alio- 
qui  quam  fim  imbecilli  corpore, quam  incerta  ualctudinc,  meo  pcrfa-pc  periculo  di 
dtei.  Adde  quod  omnes  ij  qui  fuiit  nobis  a c5mcnt.irijs,  quales  Graeci  •^yfceixiict^ 
uocit.liinos  fcribasjaut  librarios,aut  nono  uerbo  amanucrcsdicerepollumus. 
Nam  pcruulgata  illam  Cancellariorum  uocem  no  libenter  adeo  ufurparc  foleo:  ucl 
quod  a latinitate  abhorrear, ucl  quod  no  omnes  eodem  ritu  interpretantur.  Nam  8C 
in  urbe  Se  aliquot  in  prouincijs  Cancellarius  fummi  magifirarus  nomenclatura  cft. 
Nos  noftros  rubfidiarios  K quafi  optiones  hoc  nomine  iionefiamus  ■ Hos  omnes 
inquam  princeps  quod  parfi  turbx  confidit, hac  tcmpcftatc  ablegatos  uo!uir,preter 
hunc  a dolefccntc, cuius  ica  ingenio  opera cp  oblc(ftor,iitquomhacin  state  magnos 
profecfiusagnofca,  maiores  tamcamplioresqj  rpcrcin  pofteru.  C iE  l i v s.  Er  quis 
cft  ta  abfurdo  iudicio,  qui  lacobi  A::aioIi  amccnitatcs  n5  amet  C cui  omnia  feliciter 
JMufpnduirerucifcuuorfam  fcuprorfam  oratione  tentet:  fcu  in  litrufcis  fc  numeris 
exerceat, feu  tranfmarinas  ucncrcs  accerfat  in  Lacium.Qiiarc  nihil  mirum  cfi  te  ma 
gnum  ingcnioi  u (ped}atorem,!umc  tibi  ex  omnibus  dclcgillc,in  cuiusdiligcncia  ac 
hdc  calamus  tuus  longa  opera  dcIalT^i  tus  coquicrcat.  Sed  liuius  uircutem  putoolim 
tam  illuffrcm  fore, ut  (uo  fplcndorc  concentus  alienis  laudibus  non  egeat. Quod  ue/ 
rb  ad  lorciinas  tuas  attinet, ego  te  uir  cpcini e in fummislicci laboribus  confticutuin 
fortunanlTiirucircarbitror.Etli  ex  bcnctaclis  cuiufqua  genium  metiri  oportet, ego 
te  Dis  immortalibus  gratifilmumputo. 

C.^ELIVS  CAL.  VINCEKTIO  CAPRILI  S. 

E S e I o utrum  mihi  magis  dolendii  an  gratulandum  ccnfca,qubdpc>’ 
ftilente  patria  £C  prope  in  hoc  exilium  coniedtusinadticrfam  ualctudJ 
N nem  inciderimiqux  ita  uim  naturs  confternauir,ut  iam  multos  dies  Ii' 
beratus  a febre, nondum  plane  uires  colligam,  nec  me  ad  prifiinas  tun 
tflioncs  fatis  confirmacOintelligam  : potior  tamen  gratulandi  ratio  cff.  Nameaipfa 
adeo  infcnfa  ualctudo  tame  fummae  uoluptatis  mihi  occafione  attulit,qua  nulla  aut 
gratior  aut  optatior  afterripotuincr,quom  te  uiru  tantat  IccfcioniSjtant^litcraturtr, 
ueeerem  ctiaamicumn6folumagnoucrim,rediaiauiffimoetiatuo  affatu  perfruipo/ 
iuerim,quom  de  fimplicibus  medicamentis  plcrifqirecennorum ignotis diflerueri/ 
mus.  A quotuhtereli  te  alienum  ad  bonatu  literarum  profeflbres  defccifle,  fumma 
cum  iucimditatecognoui.  Sed  illud  priuatim  ad  me  attinet,  quod  quom  demorofa 
aluo  uerba  faceremus, qui  eu  miiii  perpetua  ludia  eftitii,  qua  tua  humanitas  eft,uo/ 
lens  propria  animi  indueftione  prouinciafufccpifii  condendi  comentariolum : quo 
milii  proponeres, quae  ad  camlenicdam  emolliendami^ omni  ui  abdicata,  tibi uidc/ 
rcniur.Qus  omnia  a me  licet  propere  ac  tumultuario  perlcda,  tantum  tamen  pon^ 
derisaegrauitaris  uidcnturretincre,ucnullaminucniSorationem,  quatibi pro  tari 
to  beneficio  gratias  pares  agam  . Nam  fi  omnibus  in  rebus  nos  gratos  cfleconfcma 
neum  efi, quanto  ei  magis  qui  tuenda  conferuandcqifalutisccriarationepropofuc 
rite  Legam  exacflius  ac  maturiusaliasqucad  me  rcripliftijtibiqicomodius  nitar  gra 
tias  agere-  nunc  id  fuit  propofitum,  me  tibi  fignificare,  breue  led  perquam  locuple/ 
tem  comencariu  ifium  acccpifle.Qui  profcdlo  fuit  mihi  periucuudus,  incredibili 

oblectatio 
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oblecflationeaficciC.Bencualc  uirdodin'imc,&f  Ca:liiim  tibiaddiViilTimiim  ama. 
CitLIVS  CAL.  HERCVLI  BENTIVOLO  S. 

V B nomine  Aftartcs  Sidonij  Venerem  colfit,  niaj^no  ci  rorciUomqut 
Aftartem  in  Arecen.id  efi  Venere  in  Virtute,  coniutanmt.  Huius  uim 
$ atq;  poteliate  fecum  admiratur  Plautina  Periiirata , utpotc  cui  cmniu 
bonorum  malorii  difpenfatio  debeatur . In  co  ucro  eius  numen  cllc 
admirabile  proclamat, quod  quos  enecat, id  eft  quibus  amoris  inccnii.' 
uum  adimit:hi  uiuunt  8^  fapiunt.  quos  aute  properat  alere  8i.  erigere,  id  efi  quos  ad 
amandum  prouocat,  quibus^  amoris  faces  infjcit,  hi  confefiim  pereunt,  atqjmalc 
fapiuntmireritamorefcilicet  ifs  uitie  tranquillitatem  iudiciumq  fubducente.atcj  ad 
hunc  modulum  cateraquae  eo  loco  afferuntur,  mea  quidem  fententia,funt  cnar/- 
randa.  Bene  uale. 
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CJS.L1VS  CAL.  ALPHONSO  TROTTO  S. 

ECTissiMVAi  afparagoru  munus,  quod  nuper  ad  me 
dediffi  Alphonfeuir  magniflce,occafioncobtuIit  uirisbe 
ne  do<ffis,quimecum  forte  erant  in  menfa:nonnulIacom 
mentandi  fuper  afparagisrqux  tuis  auribus  non  omnino 
L indigna  iudicaui.  Erdc  eorum  pleriep  in  ca  fententia,  non 

fuifTe  altiles  afparagos  antiquitati. Id  quod  Hermolaus  co 
ftanter  affirmat.  Ka  5c  Plinius  inquit,  afparagus  totus  in 
fpina  eft.  Et  hOcquidc  corrudae  nomine  appellatu.  C^iin 
Sforminon  myacanchon  nome  habuille  a fpina  fciiicec 
appellatione  indita, ficutctiaafparagum  no  aliunde  quam  abafperirateuocabulum 
accepilfe . At  ego  qui  natura  conftantem  8C  sternam  necp  unquam  effectam  tn  fuis 
operibus  fum  arbicratusjeius^  perfuneftioes  immutabiles  fuiffe  ccnrec,mites  feu  ru 
altiles  feu  mauis  fatiuos  appellare , antiquitati  fuiife  alparagos  iudico . Huius  mese 
fencentis  prompta  eft  ratio , quod  locis  incultis  atq;  agreftibus  uideam  cuItilTimos 
&C  plane' urbanos  prouenire.  quorum  miram  frequentiam  annotaui,quom  Pannox 
niam  8f  extremu  Germanis  tractum, partem^  illam  omne  quam  alluit  Vifiula  per^ 
uagarerhra  ut  mihi  facile  perfuadeatur,  natura  magis  quam  arcem  manfuefeere  alpa 
tagos  uica  docuiffe-Sed  SC  oculis,  qui  prslentiflimus  eft  fenfus,alia  accedunt  argu/ 
mcnca-Siquidem  Plinfj  uerba  funt,  tritam  afparagi  radicem  fnuino  albo  potam  cal- 
culos pellere. Sed  fylueftrem,  id  eft  corrudam,  ad  omnia  elTeetficaciore.Q^uid  quod 
idem  nominatimafparaguin  fatiuum  dC  fylueftrem  fecernitv  Et  quidem  fatiuo  pro/ 
prie  afparagi  nomen  conuenire  autumat.  Vndefaclii  puto, ut  lixc  ipfa  appellatio  in 
uniuerlitate  abierit  herbarum  tum  primii  germinantium:  quaru  primos  & tenellos 
adhuc  foetus  afparagos  promifeuedixerut.  Agreftiaute£C  incodito,  nunc  corruda, 
nuncmyacanthi,nunc  ormtn!,ut  ditftum  eft, nomen  dcdinSiiri  pro  ormino  falfo  Pli' 
niani  codices  liorminion,qux  frumenti  fpecies  eft,fcriptu  habeant-Qtia  in  uoce  uf- 
deo  lulium  Polluce  a Plinio  mdiuerfum  abire.Isenim  fylueftrem  xcarec§te^i</la;,  fativ 
uum  au  te  igykirni/  appellari  tcftatuseft.fed&f  corrudae  nomine  animaduerto  n5  mo 
do  ab  antiquis  agreftem  afparagu  dignatum  effetueruK  ipfum  feminariumhocno 
men  habuiffe, ficut  cepinam  Sdbulbina  8<1  id  genus  alia. In  hoc  aute  altero  genere  fo 
lia  capillameti  modo  gracilia  fuiffe  conftat.quod  eoi  u errorem  manifefto  deprehen 
dit,quilupulumcuafparago  confuderunt,  quom  lupulum  cui  reptitij  cognomen  te 
cerunttbryonixfolifsjfed  paulo  afperiufculis  a natura  praeditii  agnoiiramus.Omni/ 
no  rem  feram  apud  Romanos  afparagufuille,  £C  tarde  in  means  uenilic,  feriptores 
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prodidcniii tteo  arffunicnto  pci  fijafi,qa6J  poflicnio  uoliiin inc  Cato  dc  hoc  prxce/ 
pciim  i cliqiicnctapiidqucm  tamen  no  alitci  ijiiam  Icminc  (cntar.ad  linea  granis  bi- 
nis rernisue  paxillo  dcniiins,qiioni  poiica  (cri  miicntnin  ht  Ipongtjs  (iic  cralliorcs 
coalitasqjintcrfcappcllant  radiccs)lingiilon'i  pedum  iiitcniallodifiin Ais. In  harnn 
dilictis  Iclicillimc  nafei  idem  Cato tiadidit.  IJitcntiii  lianmdini  bL  afparago  iiaturx 
magna  cognatio, quam  /rvi^TmSscw  Grxei dixere. ad  hoc  cti.iouillolimo  inulta gra 
tia  cft.  Hic  enim  ex  omnibus  non  finit  cum  licrbafccie . ligo  certos  (labcoautorcs, 
qui  cornibusarictii  tuiis  atqidcIoHis  proucnirc  contendant. quod  Kliprodigiofum 
putem, ne  dum  fupra  tiderutiamc  proditum  cli,ira  prodendi?  puiaui.  Plutarchus  in 
libello  De  prxeeptis  nuptialibus  huncaipuragoiiiri  uidetur  liteotu  uocalnilo  appei 
lalfetquam  nouis  nuptis  prxlcni  folit.'i  memorau it, puero  hancpr.xcincntc  cantile- 
nam; blalum  perdidi, bonum  inucni. Solum  Raucnnaii?  Iiuic  imprimisaccomoda- 
lum  legimus,  ex  quo  & fpin.iliaiicn natem  ad  iamaperucniire  conifat.  In  Germa/" 
niafuperiorcprxftaiitcs  adeo&  torofi  celebratur, tcrcij  cuiuld.igcncris  incultioris 
afparago, corruda  mitioris, utTiberij  imperatoris  iocooccahoncattulcrintiln  Gee 
mania  nobilem  hcrb.i  nafei, limileni  magisafparagoquam  afparagum.Hinc  Au/ 
gufio  didi?  illud arriik  ad  oftendendam  rei geiix celeritate, Citius  quam  coquantur 
afparagi.quod  uticp  de  faciuo  intclligcndum  iudic.aimis.Vidcrurauc  Auguftus  Gr* 
cos  imitatus,qui  peculiariter  quod  illcafparagis  dedit,  apux  pifeiculo  tribuunt.  Sed 
& medicis  aiparagi  in  magno  fuerunt  ambitu. \’rinii  enim  cient  8e  renes  expurgat, 
fed  uifua  uefica exulcerant.  Adde  quod  aiparago  trito  eu  olcopertufos  ncga.nt  pun/ 
gi  ab  apibus.Eiiis  decoc^ri?  adeo  canibus  mfenfiim  putant, ut  depereant  angina.  Sed 
de  decocfum  idem  ad  hemin.ihaurtiim  mirum  cft  quiim  nauiccr  ucncrc  concitet.II/ 
lud  poftremonon  prxtermi£t.i,afparaguni  a pronepotibus  Tiicfei  quiloxiJcs  uoca 
ti  tunqnon  minus  in  honore  liabituquain  2cnoni  cappann.  Apud  quos  cti.xlpinS 
aiparagi  dC  ftccbcscreniarecofians  religio  luitiquodfcilicet  Sinis  Fi tyocampte  filia 
tuto  pofi  patris  obitii  in  ijs  dclituillcr,  quom  eam  lortcTlicfcuspcrfcquerctur.  Hxc 
eoru  terme  fumma  efi,quzfupcrmcnfa  uirt  eruditi  attulcrunttquoru  te  participem 
clfe  uolui.ut  tuum  magis  munus  nobis  ufui  palato  iuxtit  de  ingenio  luiilc  intelhge.' 
res  , quam  ut  liberali taci  tux  hoftimentum  reponerem  . Qiii  enim  hoc  fieri  poteft? 
quom  ego  tantil  calamo  ce  quidem  ft erili  in  papyro  fera  afparagii : tuuero  filtuca  SC 
fubac'to  quide  in  foio  ac  rcftibili,nec  uni  tibi,  fed  amicis  tam  luculentos  alas  bC  pro/ 
pages  afparagos.V^ale.  1 1 1 1. Calendas  quintilcs  m.  d.  xx\'.  i-'cnaria. 

CaELfVS  CAL.  lOANI  MANARDO  S. 
o fJ  tu  quidem  ouum  in  urceo,  uir  optime  de  reru  natur®  cofuIfifTtmeJ 
ut  feribis,  fubtcxifti  SC  aggefto  cinere  confirmafii,  ucru  fepix  atraincn 
N tiim(quod  aiimt)ofFudiui  de  tenebris  obfcuritate  infecifti.  Nunc  enim 
demum  quid  lonchitis  non  fie,  intcllfgo.  Nam  qu®  tudegariophyllo 
ariolaris,pene  mihi  orationis  fiiauitate  argumentoru  prxliigqs  per- 
fuaferas;fed  ea  mox  ad  Lydium  lapidem,  id  eft  ueritatis  coticulam,ucccrunq-,  enarra 
tionem  admouendo  nulla  efTe  inuenio.  Nec  enim  qu®  de  lonchitide  tradit  Diofeo/ 
rides, gariophyllo  conueniuntjfi  quis  diligenter  arbitref.Et  primu  tantu  abeft  ut  ga 
riophylli  folia  limilia  fint,uel  certe  latiora  folijs  porri,  quod  ipfc  platycarpon,  id  cft 
lati  feminis  appellat,  ut  multo  minora  angiiftiorac^  deprcliedatur.  Adde  quod  nci^ 
rubentia  funt,  fed  plane  uiridia . In  cauk  aurem  pingit  wSnoWiawAicriisi?,  ^Ttv- 

Ko/fitHpis  7rfi>£75)7r«sif  Ki}^lwo(n,ii'tAeu/cc  /t  tj  «tt 

T©"  •3«  id  cft,  flores  pileolis  fimilcs,forma  uero  eo 

micis  perfonis  hiantibus,nigros  quidem,  fed  album  quidda  ex  fe  proterentes  ab  hia 
tu  fecundum  inferius  labrum, ceu  ligulam. quod  omne  fpecimen  gariophyllo  dcefle 
oculorum  ceftinionio  copertum  habemus  Nam  ut  pileola  habere  contendas,  bC  ni/ 
gro  colore  purpureum  fcrrugincumi^  indicari  conceda:  quis  tamc  comicarum  per/ 
fonarum  hiacus,quis  ad  labrum  inferius  ligulam  in  eo  annotauif^  Quis  prxtcrca  in 
procarpijs,  fcu  tu  magis  pericarpijs  tuearis,  e/acioj/ efTe  dixerit. 

Nam 
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Natn  qiiod  tu  in  garioptiyllo  fcmc  appellas,  Iioc  ego  no  tngonw  neqj  tr/qirctru,  fcd 
plane  ad  imagine  pyramidis  m mucrone  alfurgcns  dixcrim.Scd  nci^  dauci  (licpa^ 
Ainaca  fylueftrcuocat)  radice  qux  crafla&T  oblonga  cft,  Iiabccgariophyilo;ncc};IT 
habeat,  ad  ciendam  urina  in  uinomiftamui  pollere, ucl  lando  traditum  ucl  ufu  com 
pertii  memini. quod  fi  tu  tamen  medicoru  doeSiffime  afierucris,  tibi  facile  ccircrim. 
Quod  ad  cactera  pertinet  quae  oculos  aucores  habent,  patere  obfccro,  qua  es  animi 
«quitate,ineplusoculismeis,quamtuceorationi  fidem  habere.  Vale. 

CiELIVS  CAL.  ANDREJE.  HINOTTO  S. 

T finiliil  mihi  tua  pofretefleconfuetudineutcundius  propter  fumma 
ingenfj  tui  amoenitate:  tamen  quonia  hanc  mihi  uoluntate  adimuc  fre/ 
E quetes  tux  occupatioes,hac  molefiia  sequiore  animopofthac  perfera, 
quom  intelligS  ex  tuis  literis  tui  apud  te  C^lq  memoria  efle  fuperftite: 
tantum^  abeiTcjUC  ulla  obliuionis  iniuria  labefactetur;  ut  ipia  dics,qug 
alioquiexamicoruanimisiemperaliquid  atterit,  te  tamen  ex  citet  ad  me  uchemen- 
tius  amandumifentiendum^demejquantunecf  ipieflfuerimimpenreambitiofus, 
optare  aufim.Qu»  res  non  minus  mihi  morofa  eft;qui  fcia  me  ruse  iftf  opinioni  non 
clfe  parem ; quam  grata,  quom  tefentiam  hac  in  re  amore  non  iudicium  habere  in 
confilio.  Oifaxint  ut  hsecialfa  licet  Si!  conficta  deme  aefiimatio  apud  ce  fit  diuturna. 
Nam  quo  ru  honeftiorccalculo  me  duxeris  exornandum  uel  immercntem,hoc  ego 
infigniore  aucfiioremi^  tuam  erga  me  beneuolentia  iudfcabo  • Quod  petis  a meex 
nono  epiftolarum  ad  Atticum, dica  breui  quod  fentiotLamiuinu  praetoriu  quod  Fa 
meacfuerat,fub  difficultate pecunixfibi  Cicero  optabatteam  rem,quom  no  eflerip 
fe  idoneus, per  amicos  & necefiarios  procurabar.  Non  ei  uenerat  in  mente,  ut  fenV 
bit  Atcicus,nifibbitcr&C  interfcribendum.Quare  alias  feferipturu  pollicetur, quo., 
tum  annu  ageret  ea  ffruclura : quam  ego  cementicia  fuilTe  opinor : quam  ultra  cen.' 
tefimuannu  perdurare  non  pone,  ex  eius  aeftimatione  pro  annorufuppmanone 
portione  detrahi  folere  prodidit  Vitruuius.  Quin  SC  fe  in  folo  qusefi turu  amplitudi- 
nem : quod  non  modo  Romae  propter  arearum  anguftias , led  5C  in  pradio  urbano 
folere  obferuare  tefiarur.  Solum  aute  appellat,  inquomorearchitccffonicoacdificfi 
ichnographia  deferipta  fuit.IIIudquoi^  addic,feuidifie  deliciatum  digamma.Quam 
ego  digta  fuifTe  aliquando  fuljjtcatus  fumjad  gamma  geminati  fpecie;  ficut  fiC  figma 
oC  zeta  accepimus  mebrisquibufdam  aedificiorum  K effigie  & nome  dedifle. quod 
dcliciatu  uocat,a  delicia  trabe,  quam  ita  dicla  obferuaufmus,  quod  per  eam  imbres 
deliquentur, ex  quo  etiadeliciares  tegulas  antiquitasappellauit.  Nunc  puto  non  di 
gamma  fed  legendum  clfe.  fic  Grxei  formulam  uocant  ex  triquetris 

quadratis c5ftante.Potcfl:8i  Deliacu  pro  deliciato  defendi,qudd  AeginctgSdCorin 
ihif  SC  D eliaci  in  ftrucffuris  efient  plus  nimio  ambitiofi  .Malui  aut  bxc  ad  ce  raptim 
& illaborata  foribere,quamfn  die  diffindererne  quod  in  numero  Platonis  contigit, 
dum  multa  meditor,  K unum  in  corpus  congero,  annus  abeat:  &r  quod  primo  pro/ 
pter  immodica  diligentiam  extraeSum  eft,id  mox  per  fumma  negligctiam  elabatur. 
Vale.Xiiii.Calend.decemb.  m.  d.  xxv.  Ferraria. 

CiELIVS  CAL.  ALEXANDRO  PANINO  S. 

M O temiPanine,  tumalfis  multis  decaufisjtum  ea  imprimis  quod  fe 
uideo  ita  in  ftudi]sdiligente,tta  afriduum,ut  omne  tempus  putes  depe 
A rire,quodIiteris  non  impendatur,  afiecutus  eshacalTiduitate,utnomi 

nus  profa  quam  uorfa  orarioe  inter  fodalcs  ac  tui  ordinis  homines  Ion 
gcprecelIas.nihilica(5poreftmihioptatiuseuenfre,quam  tuos  profeiflus  quacuncj 
polium  ratione  adiuuare. Tenes  aute  optime,  me  non  eum  effe, qui  tantum  mihitri 
buam,utaIiosdocerepoireconfida:meq!perf*p€Pythagoricum  illud  ufurparefo.. 
Iere:  Quonia  itacp  me  eum  eflcputafti,quipoirem  quae^ 

dam  enarrare,  que  tibipauloobfcuriora  uidebantur:  experiar  an  poflim  tuo  ifii  defi 
derio  fatisfacere  .Spero  autem  te  ecia  fi  caetera  forte  minus  probaucris,  meam  certe 
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xioluntafemprobacurum.ln  Ouidiano  illocx  l k ioidilnis, 

Spes  quoq}  lenta  fuicrtardc  qua:  credita  larduiu 
Credimus,  inuita  nunc  & amante  nocent. 

Putamus  fpem  HSfrwjgssiKoir  protimorc accipiendam.  Amore  cm'm  diii  Pliyllidj  fu/ 
cum  feciHe,  dum  mora  Dcmoplioomfsuariocaulaifi  praetextu  defendit. Id  fecit  ut 
lam  fero  credat, qua:  citra  offenfam  credi  no  poliunt,  S.'  quibus  etiainnu  animus  re- 
pugnat. utintclligamus  eam  liocquoqi  tepore  libcicr  iniut  iamdilfimulatura  luillc, 
nili  res  multo  fit  expio  ratior,  quamquic  in  amori.s  latebra  dclitcfcat . lacit  cniamor 
ob  oculos  puluerc amantibus,  ut  no  facile  uidcantqux  amori  reludantur.  rvifAai? 
yctf  -TO  ut  inquit  Plato.  Sed  SC  qua:  Ouidianum  illud  carmen 

fubfequuntur,libcralttcr  admodum  (cntciuiie  nofirce  luccinunt.I.')c  toga  auie  practe 
xta  Appij , audifti  puto  ex  me  perfrpe  quid  fcncire , quibustf  rationibus  opinione 
quorimdam  cleuarc,qiit  irvfcfiiAiicBif  didum  uolur:  dcliitutSdcploratarncj^cticrenv 
publicam; 8C apium  herbam qux mortuis  inijcicbaturjlliapparari.pacnim  omnia, 
pace  clarinimorum  tifronim  dixerim,  conheta  cflcoficndi  t Cicero  in  quada  ad  Q. 
Fratrem  cpiftola;cuiUs  uerba  in  tui  gratia  no  pigebit  adfcribcrc. De  Appiocnim  lo 
quens  ait : Pra-tcrea  cogam  fum  cius  prretcxta,quam  erat  adeptus  Ctelare  confule, 
magno  hominum  rifu  cauiIIatus:quod  noiit  unqiia  renouare  iionorcs  cofdcjquo  mi 
nus  togam  prstextam  quotannis  interpolet,  decernendum  niliil  cenfeo.  Incpiftola 
autead  Gallum  ex  i m i.  Familiarium:  Vereor  ne  in  Catoniu  Cato  nos:  cui  ledioni 
duo  eruditilTimi  applaudunt,  cxuctcri  codice  legendum  uidetur,  ne  in  Catonem 
Caroncs;inciderintfcilicccauciinpcgcrint.caligura  qua  dicimus, ne  Bitbus  inBac^ 
chiumjmalus  in  malum,  Cercops  in  Ccrcopa:quom  aftu  aftus  cluditur,£e  (ut  aiunt) 
clauus  elatio  truditur.  Non  defunt  codices  in  quibus  ita  feriptum  otjcndasrncin  ea/ 
tonium  Catonianos  ucl  Catones.\’t  ad  Crefarem  didatorc,  quem  6C  magiftrum  po 
puIidixerut,aliudat:moncartf  ut  manum  de  tabula  : delinat  Iciiicec  in  cum  fcnbere 
qui  poteft  profcriberc,ne  Catones,  id  cft  prolcilbrcs  fapiccix  51  immodicos  dcfcn> 
fores  libertatis  praecipitet  in  catonium-qued  genus  dicendi  Graeci  •Tr^Gvitcginiu’,  Ia 
tini  adnominatione  dixere. iSlanii  autc  de  tabula, imitatio  eft  Apellis  pictoris:  qui  Ce 
hocalijs  potiorepraedicabaCjqubdiUiiiefcircttoIlcremanumde  tabula.  \’ale.x  i i. 
Calend.decemb.  ai.  d.  xxv.  F'erraria. 

CJELIVS  CAL.  LODOVICO  BALNEO  S. 
v M M A AI  mihiuoluptatcm  attulerunt  fi!q  fratristuilircrclfuntenim 
no  modo  generofa  indolis, fed  iam  prope  matur?  frugis  indices.Nam 
S fi  maiores  noftri  eum  abunde  profecifle  arbitrati  funt,  cui  Cicero  plar 
cuit:  quanto  ego  hoc  iuftius  cumulatius  exiftimauerim  de  eo  adde/- 
fcente,  quiiaminiftaztatulaeam  cum  Ciceroneconfuetudinemintir, 
ut  cum  femiliariter  cuoluat,  omnesep  eius  aditus  prouetfiioribus  etiam  uiris  ignotos 
accpinexculTbsexploretfquareegotibi  uirclariflime  plurimum  gratulor.  Siquidem 
uideo  in  familia  ueftraquafi  iure  hereditario  51  per  manus  fplendorciftum  ingenio 
rum  tradi,&  claritate  literaruin  reuiuifccrc.  Quod  fi  opes  ac  dignitates  a nobis  ran/- 
topereexpetutur,ut  uiucntes  bene  ac  fortunate  agamus,  nomencjj  noftruapudpiu/ 
rimos  morrales  inclarefcanquato  enixius  eas  animi  diuitias  amp!c(ffamur,quf  funt 
extra  omne  fortunx  aleam, K nobis  quidem  uiuentibus  omnia  uitarpr2fidia,mori' 
entibus  aute  immortalitate  parant;  caetera  itaqjornameta,  queuei  prsclareagedo, 
uclfapienterconfulendo  coparamus , poiTunt fortafle familiam  illufiriore  facere:ac 
ftudioru  prarogatiua  illam  ccia  ad  aeternitate  prouehit.  Quicquid  enim  hadtenus  ab 
iniuria  obliuionis  uendicamm  cfi,aut  poflhac  in  perenne  poftericads  ibit  memoria, 
illud  omne  fine  cotroiicrfialif erarum  beneficio  acceptum  referri  oportet. Nufquam 
ergo  felicius  exudarc  poliunt  prxclare  nata  ingenia,  quam  in  hoc  difciplinarum  fta 
dio, in  quoquom  Hercules  magna  cum  gloria  decurriirerjfuumdeniqinomen  exio 
cofecrauit.llla  nero  mihi  propria  pcculiariscp  eft  gra tulatio, quod  qiiom  nobilillimo 
adolefccnti dodliftimi in uiraij  lingua  adfinr praeceptores,  SC  ipfe per fe  multa  com/ 
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metari  poiTit,  dc  me  tamc  ita  liberalitcr  ac  magnifice  fentf  f,  tit  qirom  infignis  aliqua 
difikultas  le<fiioncmrenioratur,mcconfulendum  exiftimcl.lit  licet  ego  nihil  habea 
quod  de  me  iurepolTim  in  ftudijs  praedicare,  praeter  egregios  conatus  8^  eximium 
quoddam  proficiendi  defiderium , non  eft  tamen  quod  eius  iudicium  improbem; 
ne  forte  quantum  de  iudicio , tantum  de  eius  in  me  bcncuolentia  dctraxillc  uidear. 
Quin  ego  potius  experiar,  an  ad  ea  qua  erudire  percundlaiur , poffim  no  inerudite 
fortaflfc  refpondere,  ne  fcilicet  diutius  optimi  adolelcencis  uota  fufpenda.Sunt  qui^ 
bus  apud  Cicerone  uideatur  fefliuus  ac  facetus  teftisappellarfima- 

lunt  alq  ut  i itk^vvs  legatur, ceu  tu  oculatum  peripicace  dixeris.  Ego  uulga 
tam  leiftfone  tueor, quod  is  comicus  teftis  dicatur, qui  non  accerfitus  neq?  uoluntari/ 
us  fe  obtuIerir,fed  fortuito  potius  atep  ex  infperato,  ad  fummoucdam  fcilicet  omne 
dubia  rei  dilficultatc.Qui  mos  eft  comicis,  quom  comoedia  tuuergit  ad  caftrophcn, 
pacatum^  reru  exitum  poftuIat.Sic  Crito  apud  Terentiu,  ftc  apud  Plautum  luppi/ 
ter  dc  Lar  familiaris  rem  geftam  atreftantur,ut  facile  agnofeas  Gracu  illud;  o his  in 
(48^«t'H?.Qui  apud  Cicerone  uolut  togapratexta  texi  Appio,  crtfftfoAixcS?  adremp* 
defperaca  deploratam^  referri,  9 apio  herba  PJinfj  2^  Plutarchi  at^  aliorum  au 
thoritate  cadaucra  cofpergerentur;  facile  coarguuntur  ex  epiftola  qua  eft  ad  Q-fra 
trem  libro  fteundo  decima,  cuius  uerbanon  pigebit  adicribere,  nam  de  Appio  Io- 
quens  inquit:  Pratereatogamium  cius  pratexta,  quam  erat  adeptus  Cafareconfu 
le,  magno  hominu  rifucauillatustquod  nolitunqua  renouare  honores  eofdem,quo 
minus  togam  pratextam  quotannis  interpolet . Et  lane  fi  quis  prioribus  pofteriora 
coniungaciintelligecnon  fecus  de  .^pio  hic  habita, quam  mox  de  Curtio,  mentio/ 
nem,ut  tota  res  ex  hiftoria  petenda  fit.  Siquidem  Appius  res  Cafaris  Roma  procu 
rabat, &r  publico  in  Iu(ftu  liberalitate  Cafaris  perfruebaturemagifiratusep  ambibat, 
quibus  toga  pratexta  debebatur.  Sicuri  dC  Curtius  qui  Ciceronis  comendarione  in 
gratia  Caiarisuenerat,  8Cipfeadeos  honores  alpirabat,  quibus  dibapha,  id  eft  bis 
tincfla  purpura,  erat  fnfigne.  quod  tamen  non  facile  necp  propere  hunc  aut  illum  afle 
cu  turum  oftedit,  quom  alteri  adhuc  pratexta  toga  texatur,  alteru  moretur  infec'for. 
lure  itai^  rideri  poteftutercp,S<r  quod  intempeftiue  honores  appetat,&rquddfequa 
tur  quod  no  fecilc  aflequi  poteft.Frenu  mordere,meo  quidem  iudicio, aliud  Cicero 
ni,aUud  Papinio.  Siquidem  Ciceroni,qui  mordicus  frenu  arripuit,iile  infefibri  relu 
<f?:atur,nec  facile  mores  patitur. Contra  Papinio  traslatio  eft  ab  indomitis  pu]Iis,qui 
tum  demu  tergum  fubfternunt,  SC  imperio  audientes  funr,quom  frenum  admiferut. 
Hoc  eft  enim  quod  inquit:  Subijt  leges  SC  frena  momordit,  ille  folutus  amor.  Cate/ 
rum  iIludTerentianuminPhormione:Itafugias,ncprgtcr  cafam;modumin  rebus 
faluberrimu  effe  ftatuit,illi  Chilonis  proximu,  «yju^.Quom  enim  in  medio  uir 

tus  poRtafit, extrema  uitqs  occupantur.No  defunr qui fugietcs  c calcaria(ut  aiunt) 
decidant  in  carbonaria:ceuDemipho  ille  Terentianus, qui  ueritus  ne  durus  moro/ 
fus4  haberetur,  indulgentiorem  fe  fecit  quam  par  foret.fic  multi  quom  in  medio,  id 
eft  in  uirtuce,fitconquiefcendum,  tamen  •7^xtf^'ov7^,ngu-^ic&vfcu/‘jpi;(7s<ni/,  ut  Gra 
ci  dicutHacefttui  Calq  fentetia, liberalius  fortaiTe  quam  dodlius  pericripta.  tuue 
ro  fi  melius  quid  habes  accerle,uel  imperium  feriutbelleinquit  Horatius. Bene  ua- 
le  uir  clariftime,  BC  me  tuum  ama. 

CiELIVS  CAL.  VINCENTIO  CAPRILI  S. 

V E R V N T mihi  litera tug pcriucund®  Vincenti copater  oprime,fufu 
ta  multo  iucundiores,  fi  quam  eruditionis, eandem  humanitatis  beni/ 
? gnitatil^  fpeciem  pre  fe  tuliflent;8(r  quom  luilimma  fronte  atq^  animo 

bonitate  profitcare,idcm  fpecime  tua  litera  nobis  expreffiffent.Qua/ 
re  no  potui  atSutum  perfuaium  habere,  hocabs  te  literaru  genus  profi- 
cifci.quod  nifi  tuum  chirographum, K tu  coram  eius  rei  mihi  fidem  fecines:non  faci 
le  fui  id  pro  uero  habiturus.Quis  enim  putatTet  loannem  Manardum  eximia  graut 
tatis  8<Cliteratura,8C  Calium  tui  amantifiimu,  quali  coiuratos  eo  nomine  redargui, 
quod  aduerfus  uericatispatrocimQfteterint,8Cte  bona  caufapatronu  a defenfione 
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nprjToLAavM 
detcrrucrint:'qiije  omnia  quam  ucra  linr,cti  i inc  laccnic  A'  tua  i-cclamantc  coicictu 
tia.tii  ipfc  per  tc  lacilc  potes  cogiu)i‘cci  c.Nc<i;  ea  ii>  re  inultus  ero;qua-  tam  male  lui 
caeft,  ut  iieliiullooppujfnante  pcrlc  torruat . S.uie  iia  ohletncalrs  te  de  cocliiean'> 
de  acetabulo, mentio  liairita  ell  (upci  inctila,  ut  nc(|i  l’ierius  \'alei  ijnus,nctji  JacO/- 
bus  ^^icglcrus,  duo  dotTrillimi  bouiiium  liudiorum  proceres,  SC  tibt  ineomiiuio 
proximi, ullam  onmino  mentione  liabitam  mcinineniit.Jigo  prolctfro  quomabs  tc 
eodem  pondere  coclilcar  ct  acetabulum  cenieri  obiter  accepillcni,conucrlus  in  Ma 
nardum,  ccu  in  honora rium  rei  latina;  ac  mcdic.v  arbitru,  dixi  milu  aliter  uidcri.cui 
fentcntiiKiilcnutu  magis  quam  uei  bo  lubicriplic.  Netp  tu  eo  tempore  admodum  ui 
fus  es  rclucftari.quid  deinde  tibi,  obfccrojin  metem  ucnit,  ut  Ime  cotrouerha  nobis 
tantam  litem  intendasf  SC  quom  a uci  itate  no  poliis,  a calumnia  pr^ridiumimplo/ 
rcsc'&  plane  non.utproncrbio dicitur,  infympulo  fcd  incoclilcariHuCtusmoueaS. 
Tum  liero  te  illud  miror  pratpoflerc  Iccille.ut  conii  Iia  fecunda,  qu»  tJi  aci  meliora 
nuncupatim  uocant,tu  deteriora  cogitando  Iccci  is.  Ain'  tu  cochlear  acetabulum 
eadem  fuille  mcnfurarqin'  uero  hoeptobas^ego  iltius  tucprobationis,nccj:  proram 
nct^  puppim  inucnio.moucsquidcnijut  aiunt,fcdniliilpromoues.l;gout  meaefen 
fus  meos  tibi  indice,  te  ut  par  cft  laimliai  iter  adioquar, illud  imprimis  abs  re  dilien 
tioiacetabulum  noftns  dici, quod  Cirxei  cot)  ledona  uocitant . Q^uin  cotylcdona 
pro  uafe  autmenfura  inucniri  nego. Siquidem  nofiri  acetabulum  oxibaphu  nonco 
tylcdona  fune  intcrpretati.Narn  cotylcdona  acetabulum  dici  maluere. C^ux  uero  ex 
Plinio,  Hieronymo  &l  alijs  arters,niiiil  ad  Dionyfum,  multo  minus  quod  de  cotyla: 
nifi  & hoc  forte  uclis  alicucrarc,  cotylam  eandem  ellc  cum  acetabulo. Quod  li  dixe 
ris,  uel  fcxccti  teftes  te  facile  refellet.  Quin  £e  illud>2efi  mhdad  cochleare  pertineat, 
negabo  tamen  cotylcdonalicrbamclie.quxcymbabiis  a uulgo  olitoiilappcllaii  (b/ 
let.Qucdlanc  miror  abs  tc  dic~fu,aducirantc  prxfcrcim  Hermolao.  Cuius  lententia 
ita  tota  cpiftola  habes  pro  airtorita  tc,ut  inde  belle  corniculam  tua  adornaueris.Reli 
qua  tua  argumentatio  niliilliabct  Tota  pendet  cx  conicc*tui  a,quani  ui/ 

deor  mihi  comode retorquere  in  tc  polle. Nam  fi  tliynielce  folia  data  acetabuli  men 
fura  uidenturtibi  nimiu polle  aluuiii  dcqcerc,  milii  contra  uidcntur  cochlearis  men 
furadaca  parce  nimis  ac  maligne  aluumprouocatura.  Xirunt^  plane  Oiolcoridcina 
dignum,  ied  noftrafcntcntiam  iudicio  niti,  no  conicccura,iple  offendit  Uiofeorides 
addens:  Si  cui  uero  mitior  placeat  purgatio, & qux  fcquuntur. Illud  non  omittii,  tiiy 
melcc  lolia,quam  tuforcafie  honcltius  a femine  coccum  gnidiu  appella  tam  puialTcs, 
non  per  fefedin  paff illos  fubacfa  &C  in  diluta  potione  dari  acetabuli  menlura:  ut  ita 
de  eius  pondere  ac  ui  multi!  deiradlum  intelligas.Quodidem  dc  ihlafpi  2C  tithymaio 
multo  iuftius  didtu  putes  uelim.  Nam  quxfuper  epicliymo  in  Diofeoridem  comem’ 
taris:ut  ab  acetabulo  ad  drachmas  quatuor  pondus  adfurgat:  tantum  abeft  utadfen 
tiam,ut  mulco  magis  in  diuerfum  abeam, 8«1  non  adfurgerc,  fed  decedere  atq:  jmmi/’ 
nui  pondus  exiffime : utpotequodab  acetabulo  ad  quatuor  drachmas  dclccndat,  fi 
modo  locus  ille  fatis  fideliter  in  latinitatem  migrauit.Facit  enim  grxcalec'tio,uc  fen 
tentia  illa  in  difquilitionem  uocanda  uideatur.  ttAbS©-  chxLu.  ^ elFe 

auce  acetabula  quatuor  draclimis  maiusPIiniusin  calce  X X i.  libri  tcfiaturjquin/- 
decim  ei  drachmas  tribues . quo  tcftimonio  tu  prope  tua  manu  caufam  tua  iugulafti. 
Sed  & Plinio  carmina  illa  Prifciaiii  confcntiunt,qui  de  cyatho  locpens  inquit: 

Bis  quoc^  hunc  faciunt  drachmte,fi  appendere  tentes: 

Oxybaphusfief,fi  quinq;  addantur  ad  iftas. 

Et  fanc  ratio  hoc  pofiiilat.Nam  fi  confefium  eft  oxybaphum  effe  quarta  cotyfx  par 
tem,  cotyla  autem  drachmas  fexaginta  contineri : nulli  prolcdio  dubium  clie  potcfl 
quin  dracbmx quindecim  oxybapiio  includantur.  Nobis  adfiipulatur  autor  Grae/ 
cus,qui  iK  uMoTmipees  xstrftjixcuf/  Dc  inefur/s  K ponderibus  fcripfittfiue  is  Gale 
nus,  ut  titulus  pra:fert;fiuealius,ut  alrj  fenciunt:&l  fi  quifquisille  fueriqncmohomtV 
nem  probe  dodlum  luille  inficiatur.  Is  inquam  hxcdeoxybapho:  -nijvSiecfoiJ  «9 
lAyKuxSoiJ  (t  s-svSiiM  A ^ I oxybaphu  liabctcotylx  quartam  parte, cyathum 
unufemis ; pondere  uero  drachmas  quindecim.  Qui  locus  corruptiUime  legitur  in 
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codicibus  imprcfns.Et  nequis  dubitetcotyladraclimas  capi  l x,  ide  audior  inquit 
H «pTvAKfxssfai  /.cotyla  habetincliira  quidem  cyathos  lex, 

pondere  autem  drachmas  Lx.  Ex  quibus  iacilcinte]ligis,qua:  iit  proportio  inter  a^ 
cetabulum  8^  cotylam;  quam  te  apud  quofdamicligioibscum  anlis  obferuaiic  (evu 
bis. Nos  cum  anfa  potius  exprimendam  putamus. Scribit  enim  Atlicnaeu.s,  JtsTvAaj 
w i^ovona  TTCTH^ice.  Cochlear  ucro  inter  menfuras  extremo  cciileri  loco  ucl  ex  uulga 
to  illo  uerficulo  notum  efi:  Cochlear  extremu  cUtfcrupuliq:  imitabitur  infiar.  quod 
de  minori  cochleari  inrelligi  oportet- Sunt  enim  du»  cochlearium  fpccies,  maior  ac 
minoraninoruerotermaioricapitur-  fiquidecochlear maius  habet fcrupulos  tris, 
id  eft  fblidadrachmauna.Dequoidem  author  Graecus  his  uerbis  meminit. 

■4,  *.Sed  tu  conietfturali  ftatu  non  cocentus,nequid  intadu  prattermiteeres, 
locum  infuper  ab  authoritateattigift/,qucrhecores  uocanr.Aduerfus  enim 

nos  Hermolai  fententiam,  quafi  trabalem  arietem,  protulifti.  Et  f3ne'quom  multae 
femper  apud  me  fuerit  exiftimationis  Hermolai  authoritas,alterS  a me  fieri  neceiTe 
eft:  uel  dare  manus  falfaairereti,atq;  ita  bona  caufamprodere:ueI,  quod  Ariftotelcs 
ceruiqnullius  aurhoritate  deterreri, quin  ueritas  fortiter  adferatur,  prtefertim  quom 
aduerfus  unius  teftis&eius  quidem  recentis  aurhoritate  mulca  uererum  authorica/- 
tes  pra ponderent . Sequar  tamen  illud  temperamentum,  ut  abfoluto  Hermolao  in 
feriptore  culpam  reiicia,qui pro  concha  falfo  cochlear  fufaftituerit.quod  non  abiiir- 
dum  adeo  uideri  poteft,iiquafcripta  funtin  Cleopatrae  pigmctanf.s,  annotemus; cu 
ius  teftimonioufum  aliquando  Hermolaum  animaduerto.Eafunt. 

•ncdi-ntit^o^  . /jM-  Ki/xSojji.s.  sxSi^io  «e'SlAa-^co(» 

4^.i,  hoc  efi,  JVlagna  concha eandeoxybapho 
menfuram  feruat.  Eius  enim  menfirra  capit  cyathum  unum  femis,  pondus  uero  dra 
chmas  quindecim-Mincruerococha  mefurafemicyathu,  podere  drachmas  quincp 
exaequat.  Quod  omne  in  ElermoIaigraciadiduueHm putes.  Hxenos  uno  impetu 
fuper  cochleari  Si  acetabulo  haufimusjplura  addituri,  ii  piures  authores  libuiiTet  ex 
cuceretfed  hsc  quocp  nimis  multa  fortatre  exiftimabiqqui  exaduerfo  inftrudas  co/ 
pias  obieruarit.  Vale.  Ferraria. 

C&LIVS  CAL.  lACOBO  ZIEGLERO  S. 

V o M ucnerabilispaterSeuerinus  fe  ad  reditum  copararet>non  exifti 
maui  mihi  celTandum , quin  te  meis  literis  falutarem;  quom  praefertim 
CC,  tam  certi  nuncif  arrifilbet  occafio- Illud  aut  primum  tibi  fignificatuue/ 
lim, quod  opto  tibi  felix  foriunatumcp  fit,cerre  laetum  ac  periucundum 
fore  auguror>me  febre  deo  opt.  max.  liberatu,  ut  heri  acfta  fit  nona  pe/ 
r{odus,qua  febris  ad  condic*!!!  non  redrjt;  quod  non  antea  rcripfi  ad  re,  ueritus  ne  te 
inani  latitia  perfundere . In  multis  enim  perfpectu  eft  febre  dies  plufculos  latitafte, 
demu  maiore  impetu  quafi  collecftis  recenter  uiribus  coepilTegraiTari.Quod  tamen 
exemplum  abominor,deum^lmmortaIemobtefior,uchocquicquideftlxtiti2  cer 
tum  efie  nobis  finat  ate^  diuturnum. Quod  ad  tuas  literas  pertinet, qug  ad  me  crumu 
lateac  magna  rerum  iyiua  congcftx  fideliter  peruenerunt:  illud  imprimis  ex  fenten 
tia  obtigit,quodnihiImihi  nonlatum  aicj  optatum  nuntiarunt. Quam  enim  ex  ani 
mo  fulpicaris  me  abfente  abfenti  tibi  gratulatura,quom  legi  patre  illum  familias  pe/ 
re^eadueniente  teacMartinumnofirum  exporredta  ac  liberali  adeo  fronte  exee/ 
pifecquom  tibi  honeftam  Patauino  fn  gymnafio  condicione  obij ci :'quam  tu  tame 
acerrimus  quaeftus  conteptor  pro  animi  tui  magnitudine  potius  quam  fortunae  an- 
guftiarefpuendam  ducisequom  te  audio  uniuerfsc  prope  ift i Venetx  nobilitati  effe 
tndelicqsjquom  Lazaru,Egnatium,Hifpanu  hominem  ut  audio  experientiiTimu^ 
ipfum  denic^  Nauageru  familiari  tibi  coluetudine  coiuniftos  intelligo.  geftio  prope 
atc$  exuito, ne®  me  ipfum  capio,  tanta  gaudq  uis  animu  inceffierputo®  ac  ipero  om 
nia  tibiindies  fore  audliora,quo  tua  uirtus  pluriu  docftiffimorum®  teftimonio  com 
probabitur  .Illud  unum  me  pupugit,  quod  fubdubicaui  ne  tot  amicoru  frequentia, 
uca  negotiorum  mole , tam  inflati  patronoru  tuorum  quotidianum  prope  penfum 
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exige turm  aiTidilitatc  obriiaris,cogariscji  bonam  eorum  nudiorum  partem, qtif  tam 
erant  tibi  inflni^laKadornataquom  hic  ageres,  iicI  prartcrmitcci  e.uclitt  aliud  i em 
puscxtralicre.Qiionl  utrunqi  mihi  foret  permoKliui)i:qui  K tuis  lucubrationibus 
pcrfrui.finT  re  tuam  pofteritate  aliquando  ttidcrc.uchcmctcr  cupio,  (^larc  te  hortor 
ac  rogo,nequid  tanti  putes,  quod  ocio  8C  (lirdiorii  tuorum  coinodis  putes  pratferen 
dum.  Alphoiifus  Trottus  niirodcfidcrio  tenetur  tuaru  c6nicntationitm:cx  quibus 
fibi, quod  alias  ad  te  fcripn,ccrta  aeternitate  pollicctur.quam  diu  cius  uotum  lufiien 
deris, perruafum  habcto,tc  tam  diudepadra  fponlionc aede cdmodis  tuis  dctracflu/ 
rum.DodafTimi  Eugtibini  noflri  ea  (ligationes  uidere  tantu  licuit,lcgcrc  ad  liancdi 
em  non  licuit:cas  Seucrinus  nofter  Bononi.t  pcrtcrebat,obitcrq  mihi  uidendi  copi 
am  fecit.  Ob  id  iufla  prope  inucAionc  (um  liugubinu  pcrfccutus  , qui  tam  indigne 
illibcralitcrt^p  noflram  amicirta  acceperit,  qiiom  dcmealioquipr.-eclaram  S^lionorl 
ficam  mentione  in  ijs  fcccritrquod  amiciticcdatum.nS  iudicfo,  liabcopcrfuafinimu. 
De  Clcmcntc  tibi  multa  grariii  habeo, SCfi  ego  Clementis  Stromata  cxpcd:arc,non 
has  toties  repetitas  rccantatiocs.MaOarii  iioilri, cuius  cgoingcniuaclttcratur.l  fcin 
per  plurimi  fcci,commcntarioscupidinimccxpc<flo,utin  publicum  aliquando  pro/ 
deant:  tum  ne  eius  labores  difpcrcant,  tum  utiprc,quiad  hanc  die  inter  paucos  de- 
litefcit,  celebre  fibi  nominis  gloriam  inucniat . Quod  a me  pcrcuniftaris,an  attilus, 
quem  ladanum  uulgaris  nomenclatura  folet  appellare , is  fit  quem  Italia  moronem, 
ufonem  Pannonia  uocitat;paucis  rcfpondco,me  eundem  non  exiftimare  ucl  ex  Pii 
nrj  teftimonio,  qui  eum  Pado  uultcfle  peculiare,  quo  loco  de  proprijsquorundam 
amnium  pifeibus  agtt.Sed  ego, ut  tccum  agam  Iibcralius,non  modo  te  ad  Plinq, fcd 
ad  oculorum  etia  tuorum  tefiimonium  prouoco.  Totam  itaqs  attili  cftigie  ac  mem- 
braturam, quanta  potui  breuitate  perftrinxirSd  quom  uix  (atis  pcrfpicue  id  fieri  poC 
fet,nifi  noti  alicuius  pifeis  exemplo  uteremur,  byfcam  fcu  fiurioncm,qui  nullo  fer- 
me  loco  no  nafcitur,mihipropofui.  Qui  licet  in  mari  natales  habeat,  folet  tame  ad/ 
uerfos  amnes  mira  fubirc  uoluptate,  donec  iam  priepinguis  redeat,  unde  diiicrat.' 
Moronis  fiuc  ufonis  exemplo  utendum  non  duxi,  quod  ncf|  fj  pifccs  promifeue  eo 
gnofcantur,necf  mihi  eorum  imago  facis  mcmoriteinhcreat.  Sic  ergo  accipe.  Atti/ 
iushoc  differt  ab  hyrcafcufeurioc,  quddfturio  pelagius  eff,  aftilus  amnicus  K Pa- 
do peculiaris.  Sturio  no  temere  uifus  cft  aquare  pondere  quatuor  talenta  Attica, id 
ell  libras  trecentas.  Plinius  fcribicattilum  admillclibras,  idcftfupra  X 1 1 1 - talenta 
excrcuifle.Que  magnitudo  faneinfignis&i  raro  perlpeiffa.  Attilus  quom  ad  certam 
magnitudine  excreuit,fquammas  hiipidas  abijcit,quas  per  quinc;^  uerfus  difpolitas 
gerii;infummafcilicet  dorQ  (pina,  ex  utroqi  latere  geminatas  6^  fibiquafl  paralie/ 
las: extremus  uerfus  pinnas  attingit  • His  abiecftis  tadeu  kuis  euadit,nec  habetquod 
unguem  oftendat.Conirafturioiempcr  hifpidas  Iquammas  (lias  tota  state  rciiner. 
Carofturionis  callum  habet, & mirifice  palatii  obledat:  aicili  cotra  fluxa  eft  ac  mol/ 
lis  bC  palato  pariiiucuda.Exiftimatpifcatorcs  id  eft  partem  priorc,atcili  ad 

pofteriorem  uix  eam  habere  proportione,  quam  habent  qua  tuor  ad  unum.  Tota  e/ 
nim  uis  huius  pifeis  fita  eft  in  capite  parte  capiti  attigua.qucobleruatioScfiad  ftu 
rionem  etiam  alioscppifces  pertineat  authore  Ariftotele  ac  Plinio,  cuius  uerbafunt 
uidelicet:Capitapifcibus  portione  corporum  maxima,fortalTis  ut  mergatur;  tamen 
inattflo  nefeio  quomodo  prstercaeteros  luculenta  eft  atq;  admirabilis . Parui  oculi 
funtattiloin  rantamole  capitis.  Sturio  attilus  habent  os  in  parte  prona, eo  prope 
loco  cui  in  est  eris  perfecftioiibus  animantibus  relpondent  homoplats  . Os  uiricp 
finedentibus,fedfturtoni  ferme  orbiculaturattilo  multo  maius, ad  obliquam  line 
amincifum:quoapcrcouaftoillohiarupifcesdeuorat,quos  refpirando 
(ita  pifcatores  putant)contraxit.Loca  pifculcnta  maxime'  frequentar,hiberno  prs# 
cipue  tepore,  uorticofas  uoraginesradquas  pifccs  frigoris  impaticntcs,teporis  gra- 
tia (e  recipiunt.  Roftrum  fturioni  refimum  aclatiufculum,  ad  imagine  (ere  dclp  iiinl 
££  oxyrrhmchi;attiIo  planum  eft  K paulo  minus  quam  in  mucronem  delinens.  At- 
tiio  tergi  color  albicans  lanofus,fturioni  uergit  in  glaucu.Quod  Plinius  eradit  de 
clupea  minimo  pifciuni,fi  attilo  c5parctui;quae  uenam  quandam  cius  faucibus  mira 
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cupidine  appctir,cumcp  ita  exanimat:  hoc  libi  ingenue  incompei  tt"  noftra  state  piV 
fcatores  tcItaniur.Csteru  quod  inertia  pingucfcac:qubcl  catlicnato  capiatur  hamo: 
quod  non  nifi  iugis  boum  exrrahatur.‘!isc  QC  certa  funt,&i  Padi  accolis  dane  quou/ 
diana  ipcif^acula.Et  hsequidedeattilo  bai^cnus.Tubencuale,  &C  me,  quod  tacis, 
ama.AmicosacbcneliteratoSjUnumimprimis  Egnatium  meo  nomine  (aIuta;Si  ii' 
quid  rerum  nouarum  ad  nos  e Germania  corafgraucrit,milii  ligmHcaio.iVlar tinum 
ex  animo  faluere  iubeo. 

CALIVS  CAL.  ANDRE^  MINOTTO  S. 

D N eft  uir  ornatilTime  quod  re  fuppudeat  raro  ad  melitcras  darc-Ncc 
enim  ego  in  eo  cenfuhominum  meadfcribiuelim,  qui  magis  defidc' 
N rio  ilio  quam  amicorum  comodo  amicitias  metiuntur.mihi  certe  nihil 
elTcincomodum  poteft,  quod  tibi  ex  re  tuaelTcinielliga.  Quare  poft^ 
hac  officium  feribendi  no  lamex  uoto  meo(namfane’  egolitcras  tuas 
qua  iunt  elegatia  quotidie  optauerim)  ied  ex  rerum  tuafu  opportunitate  iudicabis. 
Quod  ad  cstera  pertinet,  qus  tu  tibi  de  me  polliceris,  dabo  operam  ut  nuiquam  a- 
morem  5i  diligentiameam  defiderestprsterea  tibi  promittere  nihil  aufim,  ne  forte 
opinio  quam  de  me  concepifti  ea  expecret,que  uires  5i.  captum  longe  iuperct  Scio 
enim  ce, quoties  de  me fententiam  pronuntias, amore  magis  quam  iudicium  incon 
filio  habere.  Petijfti  ueroa  menuper  qui  nam  fit  Platonis  numerus,  quo  Cicero  ter 
fiacur  OppiorS  snigma  multo  eile  dinicilius  &^oblcurius.Potera  ego  tibi  facile  rc' 
fpondere,menon  eUe  tanti,  utputem  mihi  quicqua  cfTe  peripicuum  quod  Cicero  fi/ 
biobfcuruputauerit.Sedquomintelligamteno  hoc  a me  expetere,  ut  Pia  tonis  nu' 
meros  enarre  tibi,  rem  fcilicet  a ucceri  academia  fepe  in  difquifiiione  uoc3tam,nec 
dum  tamen  a quoqua fatis  explicacamrfi  Platonis  rationem  in  numerorum  comeiv 
ratione afcripfero, abunde  uoiuntatiaedefiderto  tuo  fttisfadtu  putabo. Plato  exifti/ 
mauitaliquid  eflequod  femper  fiqnec^  ullum  habeat  ortum.Rui  fus  aliquid  quodgi 
snatur,necp  unquam  fit.lllud  fcilicet  diuinitaii,  hoc  mortalitati  tribuens.  ■n-^cvjjSi' 
sfiizx.i)^oiJ.v^'n  yiyv'oiiStj/oy,ev (/iviAiTTtn.  Pbilofophi inter  hfc media  que- 
dara  ftatuerunr,qu2  fimplicia  quidem  fint,  feorfum  a materia  cognofcantunma' 
teria;  tamen  ita  adiunifla,  ut  animo  fortalIe,reauieneiitiquam,  poffinc  a maceria  ie- 
iungi.Hec  mathematica  appellauerunt-In  ijs  numeri  figurscf  & cocentus  cenfenf, 
ftd  numeri  qua  funt  fimplicicaie  longe  praeftant,  ac  ad  res  dfuinas  propius  accedut. 
Concentusuero  & figurs  quanto  concretiores  funt,  tanto  a diuinitate  longius  ab/ 
fcedunt.  Quare  hic  mos  Platoni  eft, ut  necp  melius  necf  commodius  fperetfediuina 
pofle  enarrare , quam  fi  ea  numeris  expreflerit:  quando  nihil  ef;  diuinitati  propius» 
quod  ab  homine  agnofeatur,  quam  niimerus-Proinde  e tia  in  menrefummi  opificis 
numeros  fuiifed/xitjquom  ad  hanc  rerum  molem  perficiedam  fe  accingeret.  Quin 
8C  mundi  anima, quafi  diuinitatis  mortalitatis  fcilicet  urriufq;  nature  participem, 
tum  numeris  tum  figuris  K concentibus  conftitutam  affirmat.  Cuius  conffitutionis 
enarratione  non  alia  de  caufa  adfcribam,nifi  ut  ceriu  habeas  fub  manu  exemplum; 
quo  agnofeere  poliis,  cur  potiffimu  Cicero  uimobfcuritatis  a Platonis  numero  fi- 
gnificauerit. Faciam*^  id  aptiffime  Cicerone  ipib  interprete. V erba  Platonis  funt  ex 
Timao.  Animu  aute,utin  eius  medio  collocauffiita  per  totum  tetendftrdeindee' 
um  circumdedit  corpore, 8i:ueftiuit  extrinfecus,c^loq;  foliuago  Si  uoIubili,8if  in  or 
bem  incitato  cSplexus  eft,  quod  fecu  ipfe  propter  uirtutc  facile elTe  polfet,  necdefi> 
deraret  alteru,fatis  fibi  ipfe  notus»  8^  familiaris.  Sic  deus  ille  ixternus  hunc  perfecfte 
beatu  deun^rocreauitjfed  animu  haud  ita, ut  modo  locuti  fumus,  tum  denicp  quum 
corpus  ei  effeciifetjtnchoauit.Neq;  enim  efler  reifium  minori  parere  maiorem.  Sed 
nos  multa  inconfideratc,ac  temere  dicimus.  Deus  aute,5f  ortu  uirtute  antiquiorem 
genuit  animu, eumc|  ut  dominum, atej  imperantem  obedicntiprefecit  corpori,  idq; 
inolitus  tali  quodam  efl:  modo:  ex  materia  qu®  indiuidua  eft,  8^  quae  femper  unius 
inodi  fuiq5fimilis,5<lexea  quae  corporibus  diuidua  gignitur, tertium  materie  genus 
admifcuic  ex  duobus  in  medium , quod  eifcc  eiufdem  naturae,  SC  quod  alterius,  idt^ 
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imcriccit  iiatcr  indiuiduum,  atqjidqiioddiuidiin  cllctiii  corpore.  Ha  quii  tria  fum.' 
plillcr,  unam  in  fpccicin  teperautt,  naturamij!  ill.im  qu.iin  altcriu.s  dixinuis,  uel  quii 
eandem  coniunxit  fugientc,SC  cius  copulationis  alienam  pci  mifccns  cum  materia, 
quum  ex  tribus  eftccidctunum,id  ipfuniin  ea  qua:  decuit  membra  partitus  cil.lam 
partes  fingulas  ex  eodem,  ex  altero,  ex  materia  tempeiauif.  1-uit  autc  talis  ilU 
partitio.  Vnam  principio  partem  detraxit  ex  toto:  fccundamauceprinitepartis  du.» 
piam; deinde  tertia qux'  ellct  recud3ercfquia!tcra,pi  ima:tripla:dcindcquattamquac 
fecund3cduplacflret:quintamindcqua:  tci  tia:  tripla  :tmn  fcxtaodluplam  piimacrpo/ 
ftremo  feptima,qu®  (epeem  &!  uigimi  partibus  antecederet  primar.Dcindeinfiitu/ 
it  dupla  & tripla  intcrualla  explere,  partes  l urfiiscx  totodciecans  : quas  intcruallis 
ita  locabatjut  in  lingulis  elTcntbina  media.  Vix  enim  audeo  dicere  medietates,  quas 
Crxci  appcllantrfcd  quali  ita  dixerim  ita  intcliigatur , erit  enim  planius, 

earum  altera  eadem  parte  praftaiitc  extremis, cadcmi^  fiipcratam:  alteram  pari  nu^ 
meroprefiantem  extremis,  pariip  numero  liiperatam.Sclqiiialtcris  auteinrciuallis, 
8C  fefquitertfjs,5C  fcfquioctauisjlumptis  ex  his  colligationibus, in  primis  intcruallis 
{efquioctauo  intcruallo  fcfquitcrtia  omnia  explebat : quum  paniculam  fingulorum 
relinqueret. Eius  aute  particulz  intcruallo  rclic"to  habebat  numerus  ad  numeru  can 
dem  proportione,  comparationemc^  inextremiSj  quam  habet  CC.lv  i.  cum  C C. 
X L 1 1 1 . atep  ita  permixtum  illud  ex  quo  hate  fccuit,iam  omne  conlumpferat.Hinc 
facile  colligere  potes  Platonici  numeri  difiicultatcm  atep  obrcuritarc.  Eft  enim  ne- 
celTequi  hxccoiemplatur  feuniuerfum  afenfibus  auoccr,  atq;  inanima  abeat.  Sen 
fus  enim,6C  uis  animi  que  a fenfibus  fimulacra  mutuatur,in  nos  tyranidem  exercet, 
ut  egregie  Plato  teftatus  cft . Hic  ucro  numeroru  ufus  Py tliagoricis  peculiaris  fuit, 
&: ab  ijs  in  academia  profedus  eft.  Ceree  Pythagoras  ita  numeros  diuinitatc  confe/ 
crauitjDeisqj  numerorum  nomina  impofuit,  ut  etiam  inter  deorum  indigitamenta 
numeros  adlcriprerigunitatem  Apolline,  binarium  Dianam,feptcnariu  Palladem, 
primu  cubum, id  eft  oiflonariu,  Neptunii  appellis.  Idem  monada  prudentia::  diada 
iorcitudinijtriada  tcperantic,  tetradtyn  iuftitie  tiibuit;pcr  quam  etiafolene  iufiuran 
du  concipere  cofucuerat.Et  hx  e quoq;  ut  facilius  animo  cocipiaraus,ea  certa  lorma 
effingere  &ocuIis  obrjccrcnoexiftimamusmutile-Primus  duploru  limes  adfiniftra 
pofitus, fex  se  duodecim  finitur.  Scnariuscnimbisrepctitusduodenariumpromit» 
LIMITES  CVM  SVIS  MEDIIS. 

DVPLI  VI.  TRIPLI 


Infer  ufninq?  oiftonarius  BC  nouenarius  proportiones  certas  habentes  inter  fc.Naiti 
ocfto  fenario  epitritus  eft.Tcrtia  enim  parte  V 1 1 1.  eum  fuperat,  ideft  bmario.nani 
«er  duo  fex  .atiple  v 1 1 1 fuperatur  a duodenario  media  parte,  quae  tertia  eft  XiL 
quatuorfcilicct.  Nam  bis  quatuor  v 1 1 1.  terquatuor  X 1 1.  Sic nouenariusienar/O 
eftlciqualter.  Torum  enim  capit&T  eius  dimidiam,  id  eft  tria,  ad  hunc  X 1 1.  epitrP 
tus  eft.Eum  enim  includit,  3C  eius  tertiam.  Ac  duK  ipft  medietates  oiftonarius  f cilir 
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fctfii  noucnarius  ratione  (labct  epogdoa,  quam  Cicero fclqufocf^auanunciipatiit» 
Noue  enim  Olfio  cotinent  S^unu  praterea,^  faneita  fieri  opus  mdci-Obicruarunc 
<m  Aritlimeticiquotiesduomimeri  coiimguf,quora  alter  refquiccriius, alter  cfi  fef/ 
qualccrfcrmefenipcrepogdou efTc oportere. ex cpli gratia  XL.ad  X x X .epitritus 
«ftj  XL  v.ad  X X X.  (efqualfer,ergo  X L v.ad  x L.  epogdous  cfi,  id  cfi  fefquiotfia^ 
uus.  Nam  odies  qumqj  reddunt  xl.  Qiiod  autem  diximus  de  primo  limite,  ideft 
fex&f  XI I. idem  puta  de  feciido  limite  didum,  XI  i.fcilicetS»:  xx  m i.duabust^ 
inter  eos  medietatibus,  x X x i i.fcilicet8«f  fex  SCx  X x.duploru  limites,  qui  tres  H 
niut.idequo9  de  tertio,  x x m i.fcilicet  & xl  v 1 1 i.&fduobus  mcdijsx  x x 1 r» 
X XX  V i.At  X LJ. ad  dextrum  latus  traqciamus,  quo  loco  tripli  numeri  condi 
tuti  iunt;  eandem  ratione  fed  no  eodem  modo  inueniemus.Sicut  enim  fex  ad  x 1 1 . 
duplicauimus  in  primo  limite  dupIor5:ita  hoc  loco  fex  triplicemusut  fiant  x v il  i. 
& primus  triplorum  limes  abfoluatur.Medietacesdua  i X.SC  X i i.qui  numeri  mul 
tam  habent  inter  ie proportione.  Nam  1 x.ad  v i.  feiquipla  proportio  eft. ad  X 1 1, 
dupla.  Sex  ad  x vi  1 1 . iefqualtera.  1 X .ad  x 1 1.  felquitertia,  ad  X vi  1 1. dupla; 
X 1 1. ad  X V 1 1 1 fcfqualtera.Etnelongiores  fimus,  eadem uarijs modis 8^ rationi/ 
businuertentesK  complicanteshn  fecundo  limite  tr/ploru  qui  efta  x v 1 1 1 terre/ 
petito  ad  L 1 1 1 1. in  ter  quos  medietatesfunt  X X v ii.  & xxx  v i.item  a tertio  tri 
ploru  limite  qui  orfus  a L 1 1 1 i.portedicurad  CL  x i i.quorO  medietates  L X X X i. 
fili  C V 1 i 1.  funt;  eafdem  rationes  epitritorum  8C  hemioliorum  obferuabis.  Has  ue/ 
ro  numerorum  proportiones  malunt  Platonis  fedatores  ad  rationem  harmonicam 
referre  quam  ad  arithmeticam  aut  geometricam.  Arithmetica  enim  nonubiq;  qua/ 
dratjfic  multis  locis  aiufto  aberrar,ut  etiam  Arido teles  odendir  in  Ethicis.  Geome 
trica  uero  nimis  iudi  tenax  ed,atq!  anims  in  corpus  abeunti  parum  accommodata, 
quom  extrema  diuerfa  per  eius  rationem  no  poliunt coharcre . Quomuero  neutra 
conueniatjUtracp  tame  graphice  couenirepoted.Coharebunt  enim  inter  fe  animae 
partes  exaifliffima  ratione,  quam  GeometrieS  diximus.  Cohsrebit  deinde  ipfa  cor/ 
pori  ratione  arithmetica,  quom  a fe  degeneras  2C  ab  unitate  declinas  in  binariu  fein 
ditur.Et  quoniS  harmonica  ratio  utriusi^  rationis  compos  ed  ac  particeps:inxqua/ 
lem  enim  quadam  habet  acqualitatem.fii  dilfimilibus  adaequat  fimiIia,K  concentus 
condat  ex  didbnfstmeritoanimsrationeharmonicaperfimflem  puiauererprafer/ 
tim  quom  deuti  anima  media  ed  inter  aeterna  StT  mortalia,  SC  utracf  nonfolum  cori/ 
ciliat,fed  etiam  cotinei.  Ouin  fiid.  ipfa  compofita  cft,  indiflblubiliquamuiscopofitio 
nCjita  fcilicetfummiopi^is  uoluntate  prafcribente.Eode  modo  harmonicus  con/ 
centus  ex  medio  fiat  elemento,  aerefcilicet,  motu  orbiculari  ad  aures  feratur, 6C 

inter  Mathematicas  difciplinas  media  fit:  urpote  quae  neq?  numeris  careatnecpmen 
furis,8CdelIarumanfracdusmoderecur,  6C  una  omniii  maxime  in  fuos  orfus  ftiamcp 
diuinitatem  primogeniam  animos  reuocet. Quare  Platoni  nihil  fe  obtulit  quo  meli/ 
us  animsdrucluram  effingeret, quam  hac  ipft  harmonica;  rationis  concordiarquae 
plane  diffidentia, acuta  fcilicei&f  grauia,coremperat.  Sonos  uero,quos  Ctxci<pSBy 
ystuocac,  numeris  couenire  primus  omniu  proditur  Pythagoras  obferuaflc:quod 
QC  Chalcidius  S:  Boetius  apud  nofiros,PtolemfusS^  Plutarchus  apud  GrfCos,prae 
ter  alios  probauere  - Quom  enim  fymphonia  confiet  ex  uocibus  acutis  2^  grauibus, 
propter  quod  eam  Martis  Veneris  filia  ueteres  prodidere:acutasuerouehemen/ 
ti  ac  citato  pulilijContragraues  leni  fegniore  prodire  intellexerint, oualifp  forma 
ad  aures  ferri, cuius  acumen  uox  teneat  octaua:  Pythagoras  ex  malleorum  percudit 
harraonig  ratione  meditatus, fidibus  pari  craffitudine  ac  proceritate  no  paria  appen 
ditpondufcula.  Iis  deinde  percudis,  prout  plus  minusue  intendebat  aut  remittebat 
confonantiaru  differentias  obferuauic.  Nam  quibus  exempli  gratia  pondus  fuit  un/ 
Ciarum  trium, ad  eas  qu2e  unciarum  quatuor  pondera  habuerunt,ita  ut  in  qs  ratio  e/ 
pitrita  agnofceretunannotauic  harmoniam  effici  quam  appellauic.Rur/ 

fus  in  qs  qusfenas  uncias  pendebant,  quom  ad  chordas  unciarii  quatuor  confere/ 
bamutjita  ut  inter  fedimenfione  haberent  felquialterSlharmonisefpeciem  anima d/ 
ueriit,  cui  nome  impofuit.  At  fi  oedo  ad  quatuor  referas, inter  qug  dupla  eft 
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proportio,  dJg.-^Ttccrmjj  liaTmonicimcuadcrciiKlicauiiXiiia:  rx  Jls.T^Ksafoiy  SCc^an-jvTv 
fymplionijs  coalclcit.Diatcnaronucio  duobus  tonis  & iK-mitonio;di,i|iciitc  mluis 
alio  iicmitoniodinicnii  Cunc.quxfiad  prTinuni  diapalbii  actcdant,  l->isdiapafon 
coiiftituet.Et  (ancoifto  toni  fi  quatiior  contcranrur,diipli  lunt.&i.  bis  qua  tuor,  id  cft 
bis  epitritum  includunt,  (^.uatuor  cnimirdm.s  collata  ratione  habere  rcfqui tertiani, 
nemo  non  iiouit : iicuc  tribus  ad  duo  ratione  inhan  ci  e (cfi)uialtcr.l.  Alioqui  uocum 
differentias  fcptciTi  elle  confiat,  fcd  repetitione  multiplicari.  Hinc  Jvluhci  otfiauam 
primx  eandem  circ,att^  ideo  confonaconfiinilciinj:  dixcrc.Tonuucro,  idefi  pJenG 
fuos  numeros  habente  fonum.cum  noucnario  habcicpropoi  iioneputaucrc;qiie 
ideo  Grxei  iTriyJloi/  dicuntiCiccro  fciquiocfhuum  intci  pretatur.  Sicut  autc  nouc- 
narius  in  duas  ^quas  mcdictarcs  diuidi  no  poteft,  ita  nemo  tonum  in  duo  poliit  te/ 
quaheniitonia  partiri.Ex  ij.s  ergo  alterum  maius  a nofiris,d  Graecis  alterum 

minus,  a Gncls  a Platone  peculiari  nuncupatione  uocicatur,nos  lie 

mitonium  minus  uocamus.intcr  ha:c  duo  Plato  oiicndit eam  cHc  diftci  cnciam,quj 
inter  e e L VI. 5^  e e xl 1 1 i-cognoiciiur. 

C/tLIVS  CAL.  lOANNM  BAPTISTA  ANGIARIO  S. 

O G A S me  literis.  Ut  ad  te  pcrfcribam,qucm  nam  ego  pifcium  bacata/ 
re  putem  eum  quem  lupum  ucteres  uocabant : atqumprimis  eo  me  in- 
R uicanicnto allicis, quo  potinfti  maxiniLMctcrrcrc  Scriplifii  enim  me, fi 
id  fecero,  rem  grata  facfiiiruclariffimo  huius  xtatisiurecofulco  Hippo 
lyro  Quintio. Q.uid ais  tuC  an  quod  ego  ad  te  iamiliaritcr  fcnpfero.lioc 
efi  Hippolyti  Quincij  utri  fummacruditiocfummacpautlioritateprxditi  fudiciura 
fubituruC  Parcius  oportuerat  te  tanti  uiri  laudes  prxdicarc,quomapud  nos  ageres, 
ii  me  audacem  in  firnbendo  cficuolcbas.Nunccuntrtatius  agam  cponcc.in  re  pr.T- 
fertim  controucrlbjde  qua  non  idem  omnes  fcnciut  .Nam  ali)  lupum  fiiinoncm,ali} 
lucium, alij  troctani,aIri, quibus  ego  aficatior,fpicolam  cllc  uoluciunt.Nofin  uario/ 
ludicut.Sv  fanc'  Columella  duas  luporu  fpccics  comemorauit,  quippe  alios  l.inatos, 
alios  uarios  appellans. Lanatos  Plinius  a candore  Svl  moll!Ciadic"ios  clleucli.:it;uarij 
didi  funr , quod  uanjsimtdifiincti  maculis , quas  nos  inu.iriolis  nofinsfipeda- 
mus.rjdcm  pelagigqdem  amnici  funt.  Ni  £C  mari  Se  fluminibus  iuxta  capiilcur.Bis 
anno  panum,  deprebenfi  infra  rete  lodiunt  harcni,5clquafi  per  cuniculum  clabun 
tur.  Quod  fi  rete  fe  implicitos  fenferint,  quito  poliunt  impetu  in  rete  grauaniurut 
difcerpantjSC  fibi  exitum  parent. uiolentum  enim  omnino  animal,  SC  quod  aluisub 
ribus  prfffidium  petatlcxquonofiri  lupum,  Grxei  Aaffctxi*  dixere.  H;cc  omnia  in 
uariolo  feanimaduertifie  noftri  pifcatorcsmagnoconfcnfu  reflantur.  Laudacilfimi 
exiftimacifuncapuduetcres  qui  Tyberim  fubibit,atc^  in  ter  duos  pontes  pafceban/ 

tur, folici(uc  ille  inquit)mcdix  cryptas  intrare  fuburrgtob  idinterpontani  nucupatf. 
de  quibus  Horatius: 

Vnde  datum  fentisjiupiis  liicTyberinus,analco 

Captus  hiet:pontcs  ne  inter  iac’tatus,an  amnis 

Hoftia  rubTufcic  quib.  quomL.Philippus  homo  argutifiimi  palati  effetadiuc 

tus, atcpita  contigiffer,iuapudhorp!tc  Cafiiiicnremlupugufianet  ex  proximo  lacu 
captumjCxpuic  dC  probrofo  dido  pcrfecutus  cft.percamjinquit,  nili  pifcc  putaram. 
Illud  mirari  fubit, cur  Plinius  lanarii  a candore  mollicicdidumputarit:  quomlii/ 
pus  nulla  magis  dote  ccnfcatur  quam  quod  callum  habeat : que  frequenti  natatu  dC 
affidua  agitatione  fibi  conquirit. Vetus  enim  didum  efi,  eos  elTe  optimos  pi)ccs,qul 
carni  funt  fimillimiioptimas  uero  carnes, quae  pifeibus  proximy  fint.  Ad  quod  allJ 
fit  Philoxenus  illo  carmine: 

ceu  ex  duobus  illis  contrarfjs.duricfa  carnis  fcilicet  mollicia  pifciu,cinmis  quidS 
fiat  palato  gratilTiimis.Ec  fime  noftri  nullos  habent  piffes  laudatiores-Nam  SC  duriu 
res  qualis  efi  ialpa,  &r  molliores  qualis  efi  apua, atque  afpernatur-Scntctiie  uero  eo»' 
ruin  qui  ditiei  fa  lenierunt, prope  ad  unam  omnes  cxplofie  funt.  Nam  ('turionem  nO 
effe  lupum  (acis  illud  declarat,  quod  lupus  dentibus  iscuit:  quibus  pi  orfus  cai  ccfti^ 
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rio,qiiiru(fliipropcmoditm8i  paruispifcicuIisfibiuiiTinn  uctiatiir.Quo  argiimcii/- 
to  obiter  etia  agiiofdtur  liluruin  no  cUcfturionc.  Lycium  ante  Iioc  nomine  ap.- 
pellat  Aufonius,  eumep  inter  ignobiles  obingrattlodorcadnumcrat . Certe  lucius 
noftri  teporis  inter  amnicos  tantu  cenfetur,  ficut  SC  trocla:  quoni  lupus  in  mari  ire/ 
quens  capiatur.  Qui  a fententia  nofira  diiridenr,Iiocargumcnto  utuntui-jqubd  Ari 
ftotelesiib.  otflauo  De  animalibus , & Plinius  libro  nono  Naturalis  liiflori»,  lupos 
inter  eos  pifccs  reccnfcant  qui  lapidem  habeat  in  capite,  algore  infelientur . quis 
ucro  fit  lupus  hac  atate,ingenue  fe  nefeire  fatentur- At  ego  auchores  habeo  pifcato/ 
res  primi  nominis,&  ipie  comminus  annotaui,  in  uariolorum  capite  oiTi culum  clTc, 
dum  primx  adhuc  funt  2tatis,quod  deinde  secate  ingrauefcentc  obdurefeat  in  lapi- 
dem.quse  ratio  csterisargumencis  propemodum  colophone  addidit,  ac  plane  mihi 
perfuafitjlupum  non  temere  a noftratibus  uariolum  cxiftimatu.Habes  loannesBa- 
ptifia  fuauiinme  meam  fuper  lupo  iententiam  amice  quam  ambitiofe  ad  te  perfenV 
pta.quod  0 uidebitur  tibi,  nam  tibi  huius  rei  liberuiudicfum  relinquo,  do^iiflimo 
Quintio  comunicabisrtecu^  ita  colIiges,tuas  poftulationcs,  uirii^  de  lireris  optime 
meriti  nomen,  tantu  apud  me  pondus  habuifle,  utmes  exiftimationi  quamueftr» 
uoluntaiideeiie  maluerim.  Vale.  Ferraria. 

CJEEIVS  CAL.  BAPTIST-S.  FIDELI  S. 

P 1 s T o L A s dica  an  uniones  quos  ad  me  dederis  nefeio : fane’  ii  taias 
ingenij  opes  in  exilem  orbem  circumadas  fpedes, uniones  multo  prg/ 
E ftacdfxffle,fedliterarios  uniones,fed  Muiaru  Gratiaru  manu  expo/ 
litos.Nec  de  Petro  Bemboprofedomiru  aut  parum  peripedum  quic- 
quam  obtigitmihitcuius  anta'ngenium,eiegantia,in  dicendo  felicita- 
tem plane  nouera.  At  tu  omnino  mihi  admirabilis  occurrifti:  cui  tantainferibendo 
fuauitas, tanta  uis,utquafi  philtro  quodam  poffis  animos  in  quancuncj  fpeciem  ra.' 
pere,  atep  in  tui  amorem, tuo  arbitrio  cocitaret  ut  no  iniuria  pofTim  florentiflime  ac 
lortunatilTimae  urbi  Venetf  gratular/,ex  qua  magni  &: celeberrimi  heroes, tan^  ex 
Argo  naui,fingulo  prope  die  prodeat. Quantum  ergo  putas  me  tibi  hoc  nomine  de/ 
bcrec'qu6dtuashafcefuauiiatesacdelicias  tecSmihi  comunes  eiTe  uolueris,  in  qui- 
bus uideo  te  ac  Bembudiuerfa  prope' ratione,  pare  tame laudem  efleadiecutos.Tu 
graui  dC  folida  oratione  fidei  magis  fama  quam  eloquentite  emereris.llle  uiuo  quoda 
&^ad:uofodicedigenereomnes  oratorias  ueneres  exprimit  .Tu  prifeorij  artificum 
more,  qui  quatuor  contenti  coloribus  opera  illa  nunquam  fatis  laudata  perfccerut, 
fumma  fimplicitate  diuinum  illud  omne  artificiu  abfoluis.  At  nofter  Bembus  quam 
comode  nunc  alTurgitCnuc  arridetv  iocaturfblanditurCubicpnouis  aftedibus  ledo- 
rera  allicitt'deuincit!rnulIo  non  loco  noua  emblemata  affingens,  ubitj  quafi  purpu^ 
iz  aureolum  clauum  interferens:  nunquam  idem  in  tanta  uarietate,  nunquam  non 
fuauis,non  amcenus,  non  fe  ipib  maior. T ota  enim  textura  quafi  pratum  uernis  co^ 
loribus  piduratum  natiuis  fubinde  gemmis  K recentibus  flofculis  germinattut  qui 
legit  habeat  femper  quod  admiretur:ubiinterfpiret,aut  coquieica t, habeat  nunqua. 
Sed  quid  ego  nuc  molior,  quimorePhidite  duos  tam  eximios  leones  ab  ungue  me/ 
tiarCNam  ii  rei  breuitatem  animaduertas,uix  ex  teftimonio  Ariftotelis  pulchritudi 
nis  nomen  capiat: apta  tantum  8C  uenufta8C  excellentis  ingenij  opus  appellari  poi- 
fit.Ex  quo  non  me  pcenitet  tam  bellis  epiftolis  unionu  potiufqua  epiftolaiu  nomen 
tribuiflc,urpote  quibus  non  amplitudo,  ied  candor  SiT  eximia  quadam  formte  pra- 
ftantia  aeftimatione  fecerit.  Cur  uero  iiiburbanis  Hadriaticis  oftreis  Bembus  no/ 
fler  palma  dederit,  non  fac  uideotquom  externa  Mutianus  Cyzicena  omnibus  faci/ 
lepratuleritialij  Britannica, Si  qua  uel  a magnitudine  tridacna  appellaucrint,qu6d 
uix  terno  morfu  confici  poflent:  uel  ab  elegantia  calliblephara  dixerint.Ex  nofira/ 
tibus  Brundufina  5C  Circeienfia  nepotum  omnium  conienfus  comcndauit,ucI  no/ 
coillo  Horati)  tellimonfo, 

Oflrea  Circeis, Mifeno  mittuntur  echini. 

Quod  fi  coniecture  locus  detur,  puto  Bembum  uirum  ea  docftrina  2C  authoruate,uc 
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nihilab  co  tcmcrcaut  parucofultoproditri  fiifiiicari  liccat , dc  ofii  c/s  idem  ptitadc, 
quod  de  lupis  inter  duos  pontes  captis  Komaiii  exili  nnauci  ur;c]tios  ea  ratioc  snclio 
res  palaiotf  aptiores  proniitiariit,  quod  propinqua  illiiuic.qux  ex  cloacis  fitliori  cis 
dcfliTiCjfaginennir.litli  non  nic  iall.ii  Pliniuua  pi  odidiUc;  oli  rea  1'pilla  potius  ci  alTi 
tudinc  IpccliidaquamlatitudinCjncqi  in  luto  capta  nc<];  inarciioiis.Tamctli  ego  in 
Rembi  gvatialongediucifum  putcm,aa  in  luto.an  in  pingui  pabulo  quis  capta  dixe 
Tit.lilic  iip urca SiT  immunda,  lite  pleniora  habitioiaq;  eificiuntur.  Adde  quod  in  ma/ 
ri  nata, aquis  ucro  dulcibus  educa  ta.ptimoccnfu  habentur. Lix  quo  Ht  ut  optima  iu.. 
diccnrur,queiisalunturIocisqu6HuniinairuicIir.ttir,qualiafuburl')ana  Venctx  ur- 
bis iifdenuiSjqu^-  muicisfiuminibus  alluuntrquc  res  petefi  olirca  multo  reddere  co- 
nicndatiora.  Ha:c  illafunt  fcilicct  quxglonaiiicnlis  pcpcrcrunr,  quorurpond)  lus 
(ita  carnem  intcriorcuocamus)  plus  habet  caili-  Hicciunt  deniq;  qua:  uuigaco  pro. 
uerbio,  uiduarum  cupcdiasappeilauic  a iniquitas -Sed  l•la(fi■cnus  hccat  ab  unionibus 
adoftrca,a  pixuantifiimo  aurium  aduiliuiunt  paiaiifenfum  oratione  dcflcxiUc.Tu 
ualc,  &lme  ama  tui  ftudioriliimum. 

CitLIVS  CAL.  lOAXNM  BENEDICTO  S. 

O N multum  tibi  laborandum  ertuir  optime, ut  ruam  cxadla  cxcufatio 
ne  ncgltgcnciain  ucl  inlcribcndo,  ucl  in  me  imhfcndo  redimas . Nam 
N fi  mutuas  operas  das  ia  amorc,abur:demiiii  latislacTu  piito.Qiic  apud 
Ciceronem  lectione  tuam  moratur,  in  uitium  potius  codicis  quam  tui 
tarditate  ingenii  rei] cienda  fuiit.  qtnpp^  fi  >n  cpiftola  Scruii  Sulpitq  fu 
pra  Malea  IcgciiSjOmncm  protinusdifiicultatcadcniciis.\’cfercs  cciic  codices  ma' 
leas, id  efi  uefiigium  Icgicimtc  Icdiionis  adhitc  rciincnc.^Ialcam  aiite  effe  proinonto 
riu,  unde  inchoat  Pcloponiicfus  Corinthiacajocepruncq;  doiftus  quiiqua ignorat. 
Quod  ucro  euntibus  ex  Italia  A i!i enas  antAtiicnis  in  Itaiia  Coiintliiaca  Peiopone 
fus  occurracjfatiscofiaruelcx  altera  Scruij  Sulpiti)  cp;rco!a,qi!aPirxcum  a dextra, 
Corinthum  deferibit  afinifira.ln  cpiftola  ucro  ad  P. Sextium  p^rocolulcmific  enim 
malo  quam  adLcntulum.  Veteres  codices  in  diucrfum  abeunt, fcd  ego  illam  ucrara 
ac  legitima  lectionem  puto.  Omnino  icmifllu  magna  copia  cfi,u  t ad  ufuras  fcmilles 
reteras.  Iro  enim  loco  de  fceneratoribus  agit  Cicero.  Qiiteucro  fint  ufurxicmifies, 
£d  quod  annuueentefimz  femifiem  rcddant,undectia  nome  acceperunt,  ex  tuis  Iu 
reconfulcis  piitote  optimenoflc.VricurSd  Cicero  frequenter  hac  ucce,  ut  in  oratio/ 
ne  pro  Seftio:  Remiflls  fcmiflibus  bC  trieribus  quinta  prope  ucctigaliiim  tolleretur. 
Et  in  Rhetoricis  ad  Herennium, lex  frumetariadcicmiffibus  £d  trientibus.  Nec  me 
fugit,codeEpiftolarulibroinepiftoIaquad5  Vatini}, femillem  lioniincpufillum  bC 
prope  femihomincuocariifedad  hunc  Ciceronis locu  nihil  pertinet  eahgnificatio. 
Caetei  u eas  animoru  comutationes  quz  inter  me  ncpotcmqimcft  nupcThme  inter/ 
ccfierc,pcrfuafumhabeo,tibi  utpotc  uiro  bono  Sd  nobis  multa  beneuoient ia  coiun 
dtOjingratilTimas  extitifle:  fcd  ita  expeditur  aliquando  c6 tingar  in  rebus  humanis, 
ucdifcamus  neq;  nobis  net^jnofiris  mulcu confidere. Quod  nero  inauiam,iiciut  re/ 
iftius  dicam  in  tedes  paulo  Ircquenciores  te  fortuna  adegerit,  non  cftquod  multum 
queraris.  Nam  qui cuingenijs  confiiclanrurhuiufmodij&l  conflantia prxfi.ar,fcias 
hosiamfuxuitx  habere  modum:  8d  in  Sirenum  quidefcopulos  impingi  pofle, alit/ 
di  autem  non  pofTe.  Vale.  Ferraria. 

CffiLIVS  CAL.  ANDREJE  JHINOTTO  S. 

ROBO  admodum  ingeniu  tuum  mi  Andrea.  uideo  enim  te  neq:  ofa- 
tanter  ncqi  negligenter  optimeru  auctorum  Icdtionc  adire, fcd  exatSe 
P Sd  accurate  fingula  quafi  in  trutina  pendere. Quare  ReccfTecfi.ut  muh 

ta  annotationedignaoccurranr,multaetiaambigua  Sdancipitia,quod 
hoc  per  incuriam  agentibus  nonaccidit.neo;  enim  amiiluft', ia  (eligunt 
fibi  ceu  in  promptuario, depromenda  qiiom  fe  obtulerit  occafioincqiobfcurior ibus 
inhaerent,  ut  lucem  afferant;  fcd  teque  illis  omnia  praeterfluunt.  Eff  autem  itcrbum 
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Ariftotelis,  -niAi-ni  c(h,  idcff,  dc  fingiilis  non  imiti 

kcirc  diibitare.Illud  uero  plenu  liumanicads,qubd  tu  fingiilaifs  doifinnic  ac  cxccb 
lentis  tngcnij  uirilUquc  dubitatione  ingerunt,ad  nicrcfcras:quari  no  tu  ipfc  tibi  in 
maxima  quacp  difficuluce  no  adelTe  modo, ucrum  Sci  rupcrcilc  pofTis- Morem  tainc 
geram  tibi,  non  opem  equidem  ingenio  iuo,quo  minime  opus,  afferens, fcd  uolun/ 
lati  potius  tuae  obfcques. Quare  fic  habeto  quod  petis.  Verfurii facere  nilcllcquam 
creditorem  comutare,  ucquom  untdefinas  debere,  alteri  obligeris,  quod  in  magna 
difficultate  pecuniae  fieri  fblet.  Hinc  illud  in  X v i.ad  Atticum,lniquiffiiTio  fccnore 
uerfura  facere  Aurelius  coacflus  eft.  Atq?  ita  illud  in  Vita  Attici  intelligcdum,qu6d 
quom  FuluiauxorM.  Antontj  fecunda  fortuna  &C  tepore  feliciore  fundum  emiflet 
in  diem,  id  efl  cuius  precium  certo  &f  prarferipto  die  reprxfentarectnei^  poft  calami 
tatem,  id  eff  pofiuiefium  Antoniu  uerfuram  facere  potuiffet,  id  eft  mutuari  aliunde 
pecunias  ut  priori  creditori  fatis  faceret  Sc  alteri  debere  inciperet:  ipfc  Atticus  fe  in.- 
terpofuitjSC  pecunias  fine  fcEnore,fineftipularione  credidit-Quod  autem  fcribiqtn 
familiaPompont)  fuiffe pueros  literatiffimos  optimos  Anagnoftas : tu  ledores 
mtellige,quiuelccEnanteueI  aliud  agente  domino  ledlioni  operam  daret.  Quare 
paulo  poft  inquit.  Nemo  in  conuiuio  eius  aliudacromaaudiuit  quam  Anagnoftem, 
id  eft,non  aliam  accepit  auditione  quam  lecftoriSjUt  facile  putare  poffis  & moriones 
£C  pantomimos  ab  eius  menfa  relegatos.  Quod  uero  in  didafcaltca  ad  Qfratrem  epi 
ftola  fcribitur,accenfum  in  eo  numero  effedebcre,quemmaioresuo!uerunr:quino 
in  benefici)  loco,  fed  in  laboris  ac  muneris, non  temere,  nifi  libertis  fuis  deferebant: 
accenfi  nomine  miniftruSC  apparitorem  proconfulfs  accipe,  ficdiciumabacciedo, 
id  eft  aduocando.Praeconis  enim  more  &C  quirires  8^  prouintialcs  ad  magiftratfr  ac./ 
ciebant. Sic  Liuiusfingulisnouem  ex  dccemuiris  fcribitaccenlbsapparuiffe-EtPli 
nius  in  V 1 1 . diei  partibus  poft  adiedu  meridie , aliquot  annos  accenfo  confulum  id 
pronuntiante,annotauit.  Yale- 

C&LIVS  CAL.  GIRARDO  GYRALDO  S. 

V E R V N Tmihf pergrata; tuae literteuiroptimcatcpdodiiflime, tum 
propter  fummam  elegantiam  qua  polles,  tum  quod  uiuere  apud  te  tui 
F Calcj  memoriam  abundeteftanturrutnequetemporumne^  locorum 
fnterualla  qmequam  ex  ea  detriuiffe  uideantur.  Quod  uero  tantum  mi/ 
hi  tribuas,  quantuuel  fi  omnium  ambitiofilTimusfim,  nonagnofeam: 
intelligo  quantum  humanitati  tug  debeam.  Ego  uero  uolens  tibi  omnibus  fublcllfjs 
cedo*  Ea  una  in  re  operam  dabo,  ne  in  hoc  amoris  8C  beneuolencis  ftadio  herbam 
porrigam.  Cxterum  luculenta  ora  donem  tuam  quam  fub  cenfura  meam  mififti,  ita 
omnibus  numeris  expolita  inueni:  ut  fuo  fplendore  contenta  parum  alienis  opibus 
indigear.  Eam  profcifiocupidiffimelegi : illudcp  admiratus  fum  uehememer,  quod 
tam  breui  ainbitu,tam  exacfte  colores  omnes  oratorios  collegeris,  fingulisi^  arep 
niuerfis  colluis  tuis  ita  gratias  agas,ut  priuatim  5C  publice  omnibus  cumulate  iatifi 
feceris. Quod  autem  expetis  cofilium  meum  in  permutandis  faccrdottfs,  ingenue  ti 
bi  fencenda  meam  aperiam,  nihil  eft  quod  aut  a principe  aut  ab  ampliffimo  andftite 
ueniam  petas.Eorum  enim  utcrq;  iuftiftimus  eft,  neq;  homines  liberos  inmacipium 
trahunt.  Quare  tibi  rem  omnem  integram  fcito,  utpotequgex  uoluntate  tua  omnis 
pendeat.Cut  fi  Apoftolic*  fedis  calculus  accefterit , no  eft  quod  alterius  cuiufquam 
arbitrium  expetas . Siquid  eft  praeterea  quod  opera  mea  tibi  poiTit  accommodare, 
meuods  tuis  perpetuo  expofitiifore  tibi  perfuadeas.  Vale  me  ama 
tuiamantillimum.Ferraria  nono  Calend.fepremb. 
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LARVAi  LIBE  a VI. 

CiELIVS  CAL.  FR.ANCISCO  PERENNI 
Epifcopo  Vuaradincnli. 

1 FACEREN  Tprirfiil  ampIi(Tiinc,ut  cgo  IS  forem, qtrtm 
anna  plus  amori  fciliccc  qtiani  iiidicioinduIgcnccs,ucl  o/ 
pcanc,  ucl  effingunt.  Longe  enim  meliore  Jocofita  forec 
Ipcs  mca:S«!.  quom  nunc  plane  animfi  dcfpondcriiti  pofTe 
O unquam  tanta-  tuae  in  me  humanitati,non  dicam  refpon.» 

dcrc,fcd  aliquod  falicgrati  animitcfiinicmiil  pra:bcrr;iu« 
turum  aliquando  31  bili  arer, ut  fi  aliter  no  liccrctJci  iben^ 
do  ac  bene  femiendo  teftaram  omnibus  rciinqucrcm,tam 
cxccIlcntcSi  incomparabilem  Pannoiiij  antiffitis  bonira 
cem.Qut  ortus  clariflimisnatal.busjmagnafortuna,  lummauirrutc  ac  dignitate  prc/ 
ditus ) ad  me  homine  peregrinum  &1  multo  citra  mediocritate  ftudiorCi  coftitutum, 
nullo  prcfei  cim  prouocatus  officio,  tam  dulces  ac  familiares,  tam  cruditas,  SC  Hyblca 
quadam  fuauitate  perlitas  litcras  dederit : quarum  abfolucam  elegantiam  fi  cumu/ 
Jatim  uclim  perffringere,rcmfane  ridiculam  taciam,  qui  totidem  uerbis  tuas  ad  te  Ii 
teras  rekribainlKlaudcsquasinme  tndulgcccr  nimis  cogerstfi»,  ex  merito  in  tcrer 
geram. Qitem  enim  polTum  te  uno  infiructiorem  laudandi  niagiitrum  inuentreCqui 
tam  grapliiceac  luculenter  docTiiiTimi  hominis  fimulachrum  cxprclliffi  lucra rio  pe 
niciilo,  utnonmodofumma  milii  inicceris  admirationem,  fcd  tuis  literis  pctlcc~tis, 
quafi  haulfo  quoda  magico  philtro  ira  mihiplaccrcm,utmeiam  nonnihil  putarem: 
&uix  nunc  demu  collecto  animo  intclligam  tantum  me  ab  ijs  laudibus  abdic. quaa 
tum  tues  illis  undiqt  crnattiltmus-  \'tdc  te  id  facile polTimus  fufpicari,quod  de  Q. 
Ennio trad. tum fertur.-quifub  Gemini Seruiiq  pcriona piduram morti  SCmgcni) 
fui  aliquando  fccilVc  exiftimatur . Ego  ucro  pofihac  non  inter  amicos  tantu,(cd  pa.» 
tronos  mcosrcadfcribam;ruci.ji  ifiius  erga  me  benignitatis  memoria  nulla  unquam 
dies  abolebit : dabotf  operam,  ut  h^c  inter  nos  teneris  adhuc  incunabulis  nata  bc/* 
neuolcncia  , in  Jies  magis  ac  magis  adolcfcat . Et  ne  perpetuo  inilu  Iit  frons  pei  frir 
canda,  enitar, ut  qui  in  amore  conciliando  poftt  emas  tuli,  in  cenferuando  primas  fe 
ram.  Omnibus  bonis  in  rebus  uinci  turpe  eff,  fcd  in  amore  turpillimu.Benc  uale,3d 
diu  feliciter  perenna, Perennis  mi  obfcruandc.Maro  ille  meus  plane  natus  8C  educa 
tus  in  Mufarum  finu,iam  tcamat  acobferuat,  bC  de  literis  quasoftcndi,  multum  aJ.* 
miratur:  rogauic  etiam  ucfuo  nomine  multam  tibi  falutcm  reponam.  Pridie  idus  la 
nuarij.  ai.  d.  xviir.  Agria. 

C.S.LIVS  CAL.  BELTRANDO  CONSTA/ 
bili  Epilcopo  Hadrienfi. 

N G EN  V E mihi  facere  uideor,  qui  quom  omnia  pridem  tibi  debeam» 
nonrecufo  quin  ad  hoc  nomen  maximus  quotidie  cumulus  fiar.  Q)ta/ 
I re  quom  caufamea  ]-'auctina,  licet  turibus  fuisabudefubnixa,  magnis 
tamcnprtefidijscgcatjUt  par  fitaducrfusfummos  Caponu  fratrum  eo 
natus:quino  legibus  nec  rationibus, fcd  ambitu  ftudijs,quibusnuC 
plurimum  ob  faiftioneEtrufcam  poiicnqmcuchemenrcr  oppugnat; opus cft  ut  ma/ 
gnorumantiftituac  patronorum  meorum  fidem  implore : inter  quos  tu  amplillime 
antificsucl  auctoritate  ucl  humanitate  facile  principe  locu  tenes.  Quare  ego  te  unfi 
ex  omnibus  rclig/ofc iniioco.qui  Calij  nii  lura  apud  optimu  8C  maximum  Leonem 
Pont.aliostf:  fummos  pairc.s  6Ciudiccs  ruearis:quf  per  fadioncm&  impotentia bo/ 
nam  cauf.imiabcliidfai  i no  linas.  Hoc  tu  quidem  alias  ucl  nonuocatus  Icciffi,  itiatp 
inifiiautoriiatcm  fjiotcaccomodafli,  ut  idem  rurfus  prccibusmcis  des,  enixius  ob/ 
telfor.  Quadoquidcin  par  cftjUt  ei  non  delinas  fauerc,  qui  non  definit  abs  te  fiimma 
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omnia  cxpcdai  c^K  tibifpcsfuas  omnes  luftas  prxfcrtim  cumcncfarc.  Illud  rtiaain 
plitudmftux notii cllcucliinilamilia:  Calcagninxgciitilitiu  clic  r.iccnJotium,quod 
nilcius  patronatus  uocac,m  uillula  Rupcrdecrcti,qux  in  drocefi  tua  Madriatica  po 
fita  cft . In  id  cgofupcriore  anno  Hieronymi  patrui  mei  ac  tonus  familixccmfcnfu 
cooptatus,  a LeonePont. confirmatione  & fubindeprouifionem  impctrauiiqux  o/ 
mnia  publicis  tabulis  dC  Pontdecreto  fancita  funt,ut  ex  prxft.iti uiro  lul/ano  Kafcl 
Io  caufarum  mearum  patrono  comodius  Si  locupletius  intcliigercpotcs . At  nuper 
quom  is  qui  id  iacerdotiu  adminiftrabat,quicj?eius  prouentibus  iure  fiduciario  fi  uc/ 
batur,homo  effedefierfirnieinhanc  penitiffima  barbariem  relegato, nefeio  quis(ut 
mihi  literis  fignificatu  eft)ut  atep  armis  illud  inuafit.quodfane  permolcftc  tulirquom 
& familiae  mexexiftimatione&iura  mea,  non  dicam  occupari,  nam  deus  boemini 
mcflnatjfed  uexari  certe  ac  perturbari  uidea.  Quae  quom  res  tanti  negotrj  fit,quan 
tam  tu  Antiftes  fipierflTimus  prudentia  tua  magis  quam  oratione  mea  colligere  po 
tes,obiecro,obceftor,cotendo  ecia,  fretus  mea  fiimmain  te  oblcruantia,ut  propcnfo 
ac  expolito  animo  fufffagiO  omne  tuu  ordinaria  6«r  legitima  poteftate  fui  tii  mihi  im 
partiri  uelistut  quom  quiiquis  ille  fit  occupator,  no  folum  luftitia  fed  iuftilfimu  ctia 
antiftice  fauere  nobis  intellexerit,  uolens  noles  ab  iniuria  abftineat.Hoc  necp  c5iun 
ctilTime  tibifamilic,  necp  addic“tilTimo  clieti  tuo  gratius  aut  expedatius  facere  potes 
§c^.VaIemipaterobferuadiirime,tuiCglr)memor.Prid.idusIan.  jm.  d,  xviil. 

CiELIVS  CAL-  ILLVSTRISSIMO  HERCVLI 

Eftenfi  Alphonfi  ducis  filio,  s. 

S TEND I T milnlxtus  admodu  literas  excellentiae  tuacilluftrilfimus 
patruus  tuus  princeps  meus,ex  quibus  fummiingenfj  excellentis  a/ 
o nimi  non  modo  indolem,  fed  maturam  prope  frugem  perfpexi.Quam 
non  polium  non  fummopere  tibl  parentibufcf  tuis  ac  ciuibus  meis  gra 
tulari,quom  iam  in  ilia  aetatula  fumma  ctia  naturae  ornamenta  affulfiO 
fe,parentibus  prx lianti ITima  filium  datum,ciuibus  optimu  principem  in  optimi  im 
perrj  Ipem  aliintelligam^necenimquicquatibimaius  a Dis  immortalibus  daripo.» 
tcll,quam  ut  populos  tuos  quam  felicilfimos  facere  polfis:  nec  illis  quam  ut  data  fe- 
liciiateperfruantur.Quoruneutrumfineuirrutc  cuiquam  contingere  poteft.Qua^ 
re  age  mi  princeps  clarifiime,8(lad  hancunagrandipafiu(utfacis)enitere;£^quom 
abudefint  tibi  domi maioru exempla qugfequaris,quom  fintdodtilfimiprccepto/ 
res  qui prxclara fnftituant, multa  prxterea  fortunx  ac  naturx prxfidia, effice  ob/ 
fecro  ne  tu  iple  tibi  defuifie  uidearc.Nei^  ulla  fit  adeo  inftans  & importuna  auoca/ 
tio,  quf  tam  generofos  conatus  tuos  interpeller.  Vale,  tue  m^nitudini  addidum 
tuscj  fummte  uinutis  admiratore  tua  gratia  dignum  exillima.Pridie  idus  lanuarias 
M.  D.  XXV.  Agria. 

CiELlVS  CAL.  lACOBO  ZIEGLERO  S. 

V L T A incideruntuir  dodilfimeatcj  optime,  quxhadenus  refpon^ 
fum  meii  morata  funt.Nei^  enim  uelim  putes  me  uel  obliufoneuelne/' 
gligecia  ceflalTe.  Nunc  etiam  quod  fcribo,fcito  me  ab  occupationibus 
6c  negottjs  id  extorquere,  quod  impetrare  non  poteram  . lliterastuas 
adPont.&T  legi  diligenter,^  probauirbfs  etiam  ad  illuUrilTimi  Antilli 
tis  mei  incerniculum  exculutquibusfta  candidum  luffragium  adiecit,uiiamnemi- 
nis  cenfura  reformidare  poinnt,necp  adeo  Romani  louis  fupercilium.Quare  madg 
funto  fortuna, iilafcp  fua  luppitcr  auciet  ope.De  Plinio  nollro,cuius  modo  tanta  ex/ 
pedatio  fuerat  c5cicata,rem  probe  perlp  exi  abs  tepidam-Coruosfcilicetdelufithi 
antes,  quare  aliud  nobis  cogitandum . Quod  eumad  me  dare  fuperfederis, gratiam 
habeo. Cur  enim  adu  agas  f nam  cgoannoratiuculas  illas  Barbari, fed  nequaquam 
barbaras,!amreuolui  tortoris  adfallidium.  Audiui  temodocuprxflantilTimo  Bal- 
bo in  hoc  ipfo  ftudio  uerfatuni  elTe.quod  fane  non  inuidi  tibi, fed  fortuna  meam  dov 
|ui,qux  me  tam  egregio  comercio  defraudauic.  Quare  amabo  cerni  Zicglere,  oro, 
^ g 5 obee 
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obtcrtonj!,!»  nqiiiJ  cbmciui  clbs.Iiqiud  uiuciiilhs  ingenio, cli\'nitm  enidi/ 

noc  i)cllr.i,iic  ti)cindignuliiihcHS>cin  ceu  fyinniylLv  myficn.i  ililiyc  iilluiurrcs.Om 
nino  lucubrationes  tuas  in  iria  capita  ex  fenKlo  libro  cxpctlo  incrccliluli  <iciidciio. 
blirum  cQ  quantu  dclitcrarura  tua  animo  cbcepcrini  uii  und ecilq;  do<f^ilIiine,quic 
quid  dixcris,quicquid  cogiiaueri.s-,idomncaboiaculo  pi  ofet^um  putabo  In  excri/- 
ptioiic  Pcolcmari  deferbuit  plane  recens  ilic  impetus , uel  lapientillima  admonitio/ 
iictualufFrcnatus.ucldefiituius  ingenti  illa  (pe, quam  maiorem  al'fens  conceperat, 
quam  prarfcnsodcnderit.l^uto  tibi  fatis  copertum  eiic,cuIlodiam  a Balbo  guberna 
tori  Agrienli  rcfignat.iclle.lfignus  digno  dedit.  Illa  ttaq:  Ipcs  cl  fluxit,  de  qua  pra:- 
fens  locutus  fucras,&l  ad  doniinuVatielcm  fcriplcras.  At  Ii  quid  praeterea  atiulicrii, 
quod  tibicomodoeUc  poinr,nunqua  dei  inani  operam,  amorc,8ediligeniijiTi  quam 
tibi  pridem  oppigneraui, amice  dC  accurate  reluere.  Illud  abfte  imprimis  procurati/ 
dum  diligctiliiinc,ut  in  nobilitate  Imius  regni  quam  primu  arcifcaris,6<.'  ineam  rem 
prxrogatiua  amplillimam  alloquaris  : quando  externos  bomines  optimates  ifli  ta- 
ftidiuntjCosq;  fine  exceptione  reijccrc  contendunt  a faccrdotips:  id  quod  mihi  in 
omnem  cueniu  rerum  impetratu  uclim.qua  in  re  autoritatem  domini  V’aticn(is  im/ 
pIorafTcmjfi  eius  milii  aures  faciles  futuras  cxrfiimafTeni.Scd  ueicor  ne  magnitudo 
negotiorum  ita  eas  obfiruat,ur  clamem  portu  Toronpo,  Tu  fi  quid  inderis  a bs  te  in 
rem  tuam  confici  pofle.nc  pigeat  5-  mihi  hanc  opera  nauai  e,  & i.]uid  iaefurum  fpc/ 
res  ftacim  pcrfcnbere.Ego  ce  propcdicm  uidebomam  omnis  animus  lam  m Italum 
atcf  adeo  Romam  anhelae.  \’alc,  £C  me  ama . 

C.*HVS  CAL.  LADISLAO  EPISCOPO  VATIENSI  S- 

e e I P I O quotidie  eminctifr/me  Antiftes  fingiilarc  aliquod  bonitatis 
£c  abfolutillima  liuinanicatis  tux  tcltimonifi:  cui  qtioin  nuliu  a me  par 
A uelobferuantiae  uelgraticudinis  lioltimcntu  icddi  poiIc  uidcam,  a*gio 
animo  fuinjK  nunquam  mente  conquiefeo.  Moc  Icilicct  deerat  cumw 
io  tuorum  in  me  ofticiorii,  ut  fclicdica  etiam  caimma,  £s  quali  abortus 
meos  approbarc.s,  atq;  ita  probares,  ut  ncbiiilhmo  regi  S'  maxime  indolis  principi 
tuoiudiciocociliarcs.Hxccft,uidco,Iummi.inioris  uis ; qux  ucirucas  cc  neuosccia 
in  ijsquos  amamuSjCOmcndat.Dcbcoitaif  tibi  hoc  nomine:  Ce  eo  quidc  magis  de/ 
beo, quo  me  minus  tam  excellens  fuffragium  mcruiflcagnolco.  Tuaucro  illa  plena 
grauitatc  6c  amccniflima  quadam  fuauitatc  condita  cpiftola  miniicc  me  cblcCiauit 
6c  tenuit.  At  carmina  in  tantum  admirationis  rapueriigut  nondum  plane  ad  me  ip/ 
fum  rediucrim.Quom  enim  mccum  cogito, quante  linroccupatior.es  ati-pauocatio 
nestuc,uixmihiipriperfuadeo  te  uclfucciUuam  aliqua  dici  partem  poneftudijSim 
partiri.  At  quom  incredibilem  illam  ingenii  tui  ad  omnes  res  magnas  nati  fclicitaic 
cogito,nihil  eft  tam  arduum, tam  operofum,  quod  de  ipfa  mihi  no  facile  Ipondcam- 
Sane'  quom  lilufftiilimus  princeps  meus,  cui  cpiftolx  & carmfnutuoium  eleganti/ 
am  quafi  emblemata  & delicias  quafdam  obtuli, ea  legilletjgratulatus  eft  Pannonia 
qua  tantum  uirum  no  modo  genuerit,! ededucaucrit, Se  ad  iumm.iufiy  auaoriiate 
proucxcrinutab  co,cui  natales  dedit, ipfa  fplcndoic  Se:  lunicnaliquando  nuiuieuir. 
Quod  ucro  pro  aprugna  ucnat/onc  inclytus  rex  arcus  SC  pharetram  holri-cs  exuui' 
as  repofuit,  magno  gaudio  pcrfufuscft,  &1  optimi  ominis  loco  acccpit-atcp  !t.i  Umi/ 
rum  fperat  aliquando,  ut  ficuti  Petrus  pifces  olim  cxpifcaridcfijt,  S."  ad  cxpilcatio' 
nem  hominum  animu  appulit : ita  defiia  teraru  indagine  ad  lerorum  liominiiucna/ 
tionem  dcfccndaturiquosdcpilcs  apros  iios  appellatis.  Et  in  meohucrfus,  Di  iacc' 
rent, inquit, ut  hxc  dies  uenationi  initiu  daretiSC  exteri  Chrifiiani  nominis  optima 
tes  ac  principes  mccucxxquo  animati  forent . Daremus  enim  operant  non  minus 
tniicraac  ferta  qi  uoluptaria  K ludicra  arena uenabula  noftra  deterfa  8c  bene  lerro 
mfpicata  agnofeerentur.  Sed  dum  non  fine  maximo  meo  dolore  ccllanc  illi.quonh 
am  inquies  animus  defidiam  pati  non  pote{i,nos  Xenophonte  fcquuti,  huic  ialtem 
futuri  certaminis  liinulachro  prailudainusiquo  futuri  fimus  paratiores  Sr  mtmts  im 
belles, quom  primum  optata  occaQo  afFulfexit-at<^  Ulinaclarifiime  Autiftcsita  cuc/ 
^ niai,uc 


iiiaf,ut  lluicfaci  amctopnncipes  Ciinltiani  tam  libenter  nomina  ifciu, quam  prom 
pce  ille  nomen  2C  manum  accomodabit.  Cattcnim  quem  admiratio  inucliat  luenti/ 
uin,aliquandia  inccimi  ipredubitaui,anoinninonihil  tiiislirciis  rcrpondcre;ncuc/ 
tus  illa  &iiulgaia  Glauci  et  Diomedis  comutatioad  me  pertinere  putaret , qui  pro 
aureis  aerea  fignarem.  Verum  me  abduxit  ab  lioc  cofiiio  eclebratu  illud  Cirarcoium 
uerbum,  7roM«?  multas  amicitias  intcpcfliuo  lilcntiodiV 

remptas  cfle. Quare  itamecum  ratione  fubduxi:quom  neq;  tacendum  exiftimarcni, 
nccp  par  pari  reierre  polTe  confiderem,  a me  procurandum, ut  quod  ponderi  x(ii 
mationiliteraru  defu  turum  intelligebam,  id  numero  laltcmcompeniarcm-Proindc 
quom  tu  uirampliflimebreues  &1  Laconicas , fed  Di  boni^graues  ad  meliccras 
dederis:egolongiores,fed  multo  incultiores  reddo-  Tu  OcSoftichon  regio  nomine 
fcripfiftitego  profuflus  in  regif  muneris  comendationemlufl.Etiam  nunc  trino  epi 
grammate  ad  faftidium  prolixo , aures  tuas  fatigabo.quare  fi  publicas  iftas  occupa/ 
tiones  tuas  licentius  fortaffe  quam  par  fit,  intcrpelloj  teunumaccufa,  qui  humani/ 
taie  QC  comitate  tua  incomparabilime  propemodum  ad  hoc  licentia  inuitaris  - Et 
ut  nihil  huic  defit  impudentia, non  definS  abs  te  rogareacliberius  etflagitare,utme 
ac  fidem  meam, pro  autfioritatc  qua  polles, digneris  fummo  regi  comendare.  Bene 
uale.  Idibus  lan.  m.  d.  xxviii.  Agria. 

C.E.I.IVS  CAL.  CAMILLO  VISTARINO  S. 

L V s neuolupiatis  anmoleftia,  tua  mihi  litera  attulerint,  non  habeo 
fariy3erfpec’tum,quibus  tam  do<fte,taro(|  afiecfiu  calamitates  mas  ex/ 
P prefiifti,  ut  me  maxime  permouerinr,  5C  non  exigua  mceroris  tui  par/ 
tem  inmeconiecerint.Quomc|  egononmediocriter  confolationeege 
rem,utpote  qui  offundar  rotmiferiarurafiuclibus,utmalorumagnitu/ 
dine  uix  mihi  ipfi  conftem,ut  paulo  minus  facftus  fimrnupertj  quom  tuas 

literasacccpiifem,  ex  quibus  nonnihil  mihi  lenimenti  pollicebar:  illa  tamen  pra/ 
ter  expeifcationefolamen  a me  expetebant,  SC  manum  ac  pharmacuab  homine  a- 
gerrimo  fibi adhiberi  poftulabant.  TtfiT  tsjj/ waj-mJTKiis,  ut  Graci  dicunt.  Tantum 
eft  tamen  tibi  obfequendi  defiderium,  ut  excitato  quafi  noui  doloris  accelTu  pep 
fricato  animo  a me  id  excorlerim.quod  nullo  modo  extorqueri  pofle  cogitafiem,  dC 
nefeio  quodinfperatumfolatfi  genus  tuoru  meorum  malorum  coparationeexcogi 
tanm.Tu  enim  homine  amiciffimu  dC  curarum  participe, qiri  cumferia  8^  lOca  com/ 
municarefoIebas,amififti:8^  optatifiimifodalis  frudtu  paucos  menfes  carebis.  At  e., 
go  coniuncliflimosmihineceirariosjdulcifiirnos  amicos,  optatifllmos  eontuberna' 
les,quin  8ircohorce  illam  fummorum  dC  doclifiimornhorainummqua  tu  facile  prin 
cipem  locum  habes,iamtoimenfes  defidero,  5^  quis  fit  futurus  deliderq  finisnoui 
deo  Tu quidem  me  amantilTi'mo5Lftudioflflimouiicares,at  egoteliteratorumcon 
fulti  (fimo  confulcoru  liceratlflimotfed  eo  mea  grauior  iacfi:ura,quo  amifiae  rei  ma/ 
ior  eft  fndicatura.Tucum  nouercacoHictaris,  ego  cum  publicarerum humanarum 
nouerca,id  eft  fortuna,qux  in  me  omnibus  machinis,  omnibus®  incomodis  uelita/ 
tur,collu<ftor.Tupro  unofodaleauedto  innumeros  habes  tum  familiares  tum  clien 
les,  qui  a moleftqs  mentem  auocent  curasanimidetergam : egoproculapatria, 
procul  a fiudi|smeis,  hocefta  proprfis  oculis , in  media  quafi  Scythiam  relegatus, 
paucorum  commercia agnofeo,  8C  quod  atrociuspucabis,pauci illilonge  amori 
bus  meis  diffidentes , faciunt  ut  huiufce  magis  nautragij  iiim  SC  uulneris  acerfaiia/ 
temintelligam.Tu  uero  mihi  principis  prsefentiaSi  gratiam,ideft  maxim^  feruitu 
tis  aucftoramcntum  obijeis.  At  hoc  eft  plane  exornaremeas  calamitates,  Sd  poft  cae/ 
tera  infortunia  libertatem  etiam  adimere.  Vide  quo  loco  fim,  SCquam  capite  dimf/ 
nutus.  Tu  itai^  hxcnoftratia  ad  tuorum  malorum  exemplum  uoca,  &!rem  sequili/ 
brio  metire.No  enim  dubito  quin  fi  hoc  feceris,  ce  facile  foleris:&^  collatus  nobis  te 
felicem  putes.  Beneuale.  Xi.  Calendas  Februarias. 

M.  D.  xviri.  Agria. 
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CJEtIVS  CAL.  LILIO  GREGOIUO  GYRALDO  S. 

T A litmiLtlidocTrininic,  tu  maxime  amicos  Si  (odalcs  dclidct  aniiis, 
quomeos  Jortuoa  maxime  nobis  (iibduxit.  uel  utuci  ius  dicam  Si  forx 
i taflcprorcloqiiai',tumpUirimunofiros  t'ptamus,  quom  eorum  Iriufiu 
& coluctudinc  ita  carcmus>ut  ipli  nos  magis  dcluicraic  poHint,  quam 
Irui.mihi  fam’  ita  cucnit;qui  quom  cUcm  in  Italia,  iicgligcntius  ^ rati 
usfortaffc  quam  oportebat  amicos  lalutabamrnuc  trans  lltru  SC  ad  limites  ufq:  Scy/ 
tliicdepulfus  Si  paulo  minus  quam  relegatus  non  delino  dclitias  Si  fuauitarcsannV 
eorum  animo  rcpctcrcuit  plane  agno  icam  lipicurum  aucro  multum  abcrrnllc,  qui 
memoria  prxtcritaru  uoliiptatum  Iclicitatc  contineri  polle  aninnabat.  Hcc  enim  ip 
fa memoria, quam  no  Iruftra  inutilem  mortalibus  I’lato  cxilbniauir,  magis  ciuciat, 

&C  quali  uuincn'  unguem  inijeit-Tu  nero  qui  iniftliac  rerum  fpecuia  luce  humani 
genens  uluis  mi  Lili,tccum  cogita, amabo,  quomodo  mihi  in  hanc  rerum  obfcurita 
tem  detiufo  lumen  aUcras:  K li  quodpiiarmacuminiicnircpotcs,  unde  ebibam  r». 

T Et  quom  tu  pridc  pars  lis  uel  maxima  hu^ 

ius  anims,enitcreobfccro,ut  liocquicquidfupcrcfl.tua  opera  cofcructur.  quoduc 
ro  ad  te  rcribam,nc  putes  me  aut  iocarhaut  parum  feria  loqui.Excitauit  enim  me  ali 
as  torpente,  optat  ifihniis  nuntius , quem  de  inita  fancitaq;  a noftriscum  clai  iliimis 
Rangonibus  artinitarcacccpi  - Qux  ita  me  totil  Ixtitiapci  fudir,quom  mediuturni 
uoticopotem  facium  uiderem,  ut  no  modo  curas  omnes,  omncfi.pfolicitudincscx' 
cufieritn,fcdmcpcne  felicem  putarim.  At  quom  exaduerfo  aniniS  fubqcmilii  tan- 
taru  uoluptatu  cumulum  hac  abfcnria  adimi,quafi  folfiitialis  herba  pauliipcr  fii!,rc/' 
pentino  occidi.  Vtcunq;  tamen  licuit, per  litcras  conceptam  Ixtitia  amplillimoanti/ 
ftitituo  tcfiariuoluitquam  quonta  nec  animus  capit,  nccipfa  epiltola  fotis  animum 
exprimit,  rogo  terni  Irater  optatiflimcutparrcslurcipias . Sic  enim  quod  ego  fatis 
unus  implere  non  poflumjte  faltem  adiutorc  pcrficia.Nofli  enim  illud  Homericum 
irxi  <nain  </lu  Paucis  diebus  Budx  fui, 

ibicjjManardo  nofiroperfrui  licuit : quomprimu  ab  homine  a mccnillimodifcclli, 
eiredefii.llleuttcfalutarcfuo  nomine, fi  forte  ilfhuc  litcras  dcdiiremjrog-auit.quod 
egolubcsfacio,tumut  tuuirum  clarillimu  tui  memore  fciasj  tum  lilemchbiobiccu/ 
tum  intelligac.  Bene  ualc  mi  frater, SC  optimu  Collcnutium  ccconomum  ucftrumeo 
nominefafuta-  x i.Calend.Fcb.  ai.  d.  xviii.  Agria, 

CJELIVS  CAL.  SEBASTIANO  AI  A G I O S. 

ALVE  mf  frater  prxfianciflimc.  ego  ille  Ctelius , cuius  tuolim  nugas 
putabas  elTe  aliquid,  Si^  qui  tesque  atqj  oculos  fuosamabat,ScCuiprx/ 

S ter  Italicucflum  quondam  nihil  arriferat,nunc  inter  prouinciales  tuos 

ucrfarur:6^homoalioquifrugi,iamphilocefijs5i:;  pro/ 

uocat , necrurilis  eludit  prouocantes.  quod  fi  te  unii  ex  omnibus  pro/ 
ptorem  Iiaberct,  inulto  amccnius  freuiente  hyemem  Si  brumalem  inclementiam  tra  - 
duceret. quod  cumlocoruintcruallo  urriq?  in  terdictumfit,fac  amabo  mi  Scbaftianc  , 
ut  tam  molcftamabfentia  creberrimis  falcem  literis  farcias.Eotpamantioi  e tui  Se  ad  i- 
tua  comodapropenfiorem  Cxliumputa,quo  propinquiorem  inteliigis.  Bcncuale-  \ 
Xi.Calendffebr.  ai.  d.  xviii.  Agria. 

CJELIVS  CAL.  EPISCOPO  VATIEKSI  S. 
e e E P I epiflolam  8i  cum  cpifiola  carmina  nomine  regio  fcrfpta.quo.' 
rumutrunqpitame  grauitate  Si  mellita  quadam  fuauiratctcnet,  iiiuix 
A adhucmentemcolligam.Hocergoquicquidefi,  quodtumultuariure/  • 
feribo , dominatio  tua  ne  rclponfum  putet  fed  reiponfi  aufpfcium . Ita  | 
enim  ucteres  quom  falutcm  a Dis  expetere  non  auderent,  augurium  fo 
lutis  inftitucre  jUt  nihil  temere  cum  Dis  cgillc  uiderentur.  quom  primu  iu  animum 
coUegcrOjUt  concepta  admiratio  fuerit  remiffajdabo  operam, ut  facundiores  nugas  . 

R.D.T. 
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R.  D.  T.acc4>iat.Cuf  mcintcrim  multum  comendo,  Kiitrcligiofemcam  fcruitu- 
tcmrcgiarMaicllatiinfinuetjplurimumrogo.  Ecbcncualcar.  Agria. 

CALIVS  CAL.  REVERENDISS.  EPISCO/ 
po  Vuaradmcnfi.  s. 

I sacccpf!itcras  abs  tc,uir  multo  mihi  lucratura, quam  Antiftftif  drgni 
tace obferuandet  nec  ex ifs  ullas  aquis  uexatas  animaducrti.  qui  enim 
B fieri  poteftjUt  tam  bellas  literas.tam  elegates  Mufaru  delicias, impq  im 

bres  confpurcentC  quare  nihil  eft  quod  hac  parte  cxpoftulcs.  Illud  ani' 
mo  mihi  plane  reformidadum,  neliterac  meg  quas  proximis  diebus  ad 
te  dedi, deperierint, quom  de  qs  nihil  mihitua  epiftola  fignificaueris.Qug  fane  iadlu 
ra  non  multum  me  mouerct:nifi  fubuererer  futurum,ut  tante  tuz  in  me  humanitati 
ingratum  uocaresjquimedodiiilimisliteris  ad  amicitiainuitarisiego  ueroquafiofci 
tator  nonintelligere  tibi  quantum  debere,  accp  adhuc  infinuatis  manibus  tacerc.No 
fli  aute  Grscum  illud,  <2/i\{*j«7r6>(TOj«e/«</l4Av«.Nec  minus  latinum  illud  ce 

iebre,  Amyclas  tacendo  perijiTe.  quod  uitium  cantum  abeft  ame,ut  illud  potiusexti 
meicam,ne  aliquando  amicis  importunus  occurrarqui  petfxpe  ucl  occupatis  uel  a/ 
liud  agentibus  obftrepam.IIludreliquueftut  me  totum  cui  aeris  agnofcastnec  maius 
quicquam  habere  inuoto,quam  ut  omnibus  in  rebus  tibi  placea.  Carmina  quapo- 
itulafii  ad  te  mitto,  qualiacuncp  fint.Malui  enim  aucT-oritatis  periculum  adire, quam 
tibino  obicqui.Habebis  pofti.ac  Maronem  uirum  clariiTimUjg^  plane  ad  poeticam 
natum  apud  tc.Eo  fam  ex  animo,5C  (ut  Syracuianoru  uerbo  utar)Gnathonis  Ery^ 
xidis  more  ad  faturitate  ufcf  perfruaretme^  tibi  auiSoratu  perpetuo  lacrameto  me/ 
mineris.  Beneuale.  OdtauoidusFebr.  M.  E>.  xviii.  Agria. 
CJELIVS  CAL.  SEBASTIANO  HAGIO  S. 

G N o V I , agnoui  plane  ex  literis  quas  nuper  accepi  dulcifiimi  Magr| 
mei  imagine,id  eft  fummam  liceratura  cum  fumma  humanitate  coiun/ 
A «ftamiquaremihi  iure  gratulatus  fum,apud  tam  dotflu  2»1  prscftante  ui/ 
rumnoftrae  amicitis  memoria  adliuceifefuperftitem.quguero  tu  mea 
in  te  merita  comemoras,ea  minime  agnofeo,  tusc^  incomparabili  bo/ 
nitati'  accepta  refero.quin  me  libeter  tibi  uiciflira  plurimum  debere  profiteor, qui 
mihi  Thaletis  precium  reponas, quom  ego  fim  minime  Thaletis  officio  perfundlus. 
Sed  ica  eft, quom  quis  lemel  bonitatis  benignitatisij  fines  tianfierit,eunauiterbonu 
efle  oportebit.  Ego  certe  operam  dabo,  ut  ii  csterisin  rebus  excellenti  ingenfi  tui  li 
beralitati  manus  dedero,  amando  acbenerenciedo  nunqua  herba  porrigam.  Vale, 
& clariffimu  uirum  Maronem  toto  animo  amplecfiare:  qui  quonia  abirionefeftinar, 
meLaconiiinoutioporcet.Rcuerediis.anciftia  Vuaradineli,&  clariffimo  Philippo 
noftromecSmendatiffimumfacito.  OdfauoidusFebr.  it.  d.  xviii.  Agria. 
CJELIVS  CAL.  PHILIPPO  ALBAREGALIO 
AL  V Emi  Philippe  fuauillime. Laudes  quas  in  meparu  merentelitcris 
tuis  cogefsifti,  fuerut  mihi  omnino  grariffimg ,ea  imprimis  cauia  quod 
S uim  tui  erga  me  amoris  intelligebam,cjuf  ea  in  me  effingeret,  a quibus 
longiiTimCjSi  (ut  Grsci  dicunt)  </?«  c([s£  wwtraj/  abeffem.Kquompro/ 
prijs  ac  naciuis  ornamentis  parum  comedari  poiTe  agnofeam , fperaui 
ita  facunda  ac  mellea  tuaru  litcrarum  elegantia  csterorum  iudicium  pofle  perftrin/ 
gi,ut  nonihilfortaftepofthac  mefint  sfiimaturi:5Cres  fiat  plane  ridicula,ut  qui  mea 
no  placeo,  tua  falte  incipia  placere  indicatura.  Hoc  ita cj  nomine  tibi  debeo:  accf  eo 
magis  debeo.quo  minus  ifti  tusinmebontcari  iatisfacerepoffe  cognofto.Ea  enim 
demum  fumma  eft  liberalitas,  ei  credere,  quem  noris  non  eiTe  iblucdo.  Di  faxintuc 
diu  hoc  de  ineiudiciufoueas:quo  und  amor,  qui  a iudicio  proficifeitur  coalefcar. 
Ego  certe  mihi  nufqui  deero:  adnicari^  fumma  ope,  utfialijs  in  rebus  minor  quam 
prsdicaueris  fuero  deprehenfus,  amori  tamen  mutuacp  inter  nos  amicitis  reipon/ 

deam 
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dcam.Brciiiorcsautclitcrasfcnbo,quodi.iodliflinuisiMrMaro,qiiiadiios  proficifci 
pcrafatus interpellat.  Bene  ualc  iiir  clariltiinc,  dC  Carliii  tui  aiiumilliinum 
redama.  Otflauo  idus  Pcb.  M-  d.  3Cviii.  Agria. 

CALIVS  CAL.  TIMOTHEO  MANARDO  S. 

JhtTminsv  tuum  Germanicum  8^  Pannonicil  multum  mihi  uoluptatis 
attulit  Timotlicc  mi  fuauiirimc,  quom  id  perleges  QC  exhauili  laboris 
o nieminifiem,&locaquacraptim  percurrimus  in  tuis  literismulto  com 
modius  ufdercr  remetiri. Sunt  praeterea  cgrclFioncs  acioca  qua:  me  mi 
rificc  tenuerunt. Quare  quicquid  eft  hoc  oblcdatiois,  id  omne  tibi  ac.^ 
ceptGfero.Ex  clari iTimo  parente  tuo  litcras  accepi, quibus  de  ftomachoagitdo^iifli 
me,  funi  tamen  nonnulla,  qua  adhuc  mihi  icrupum  iaciunttquxdaboaduos  quom 
primum  milii  praede  acprxdtjs  caueris,illum  prout  eft  mortahu  candidiiTimus,  ifta 
boni  confulcuru:ncc  me  tl  temeraria  exiftimaturu, ut  ab  eius  ientetia  aufim  dilTidcr 
re, quod  ego  nS  modo  piaculum,  fed  plane  facri  comiftum  putare.  Hodceporicon 

remitto.  Litcratdc  quibus  Nicolai!  Montiumecum  uerbafaifturufcriplifti,  uelpoft 
longam  indagine  nufquam  compertae  funt-Siqua  in  patriam  feribenda  funt  tibijpA' 
ra.Nam  poftpauciflinios  dies  nuntius  iter  capelTet.  Q^ui  quoniam  Budam  adibit  ut 
R.D.Iftrigonenlis  literasaccipiat,  dabo  operam  ut  obiter  SC  uos  adeat.  Bene  ualc 
mitrater,Kparentimeplurtmumc6mcnda.  Idib.Febr.  m.  d.  Xviii.  Agria. 

CJELIVS  CAL.  NICOLAO  BACCHIO  RE- 
gio  fccrerario.  S. 

c c E P r literas  tuas  mihiIongegratifnmas,quom  apud  temei  memori 
amuiueretcft arentur.  Qux  auie  officia  a me  profctftacomemoras,  ea 
A humanitati  tus:  tribuo.  Animus  certe  non  deluit  promcrcndi,modo  ui 
res  £C  occafio  afFuiffet.quod  fi  quando  opportunitas  affuircrit,nunqua 
meam  opera, meumc.^  fcruitiumdelLdcrabis:multoi^mcpromptiorcm 
rebus  quam  uerbis  BC  pollicitationibus  inuenies . Cteteru  tuum  nuntium  IxtilTimo  - 
uulru£C  ofticioOlTImo  animo  accepi, mcai.];  omnia  ingratiam  £C  comodum  tuum  re/ 
cepi  taclurumimodo  ille  me  admoneret,  quid  opus  clletfaifto-Dccathedracicocuni 
R.  D.  meoiierba  fcci.  Res  oppugnatur  per  eofdcin  per  quos  oppugnabatur  quom 
tu  aderas.  Me  tamen  adnitente  dominus  coftitiiiqut  non  difcedatur  a pat?tione,quf 
diebus  fuperioribus  inita  eft, quom  detotaredifeeptatum  eft.Anuero  cathcdracicu 
abea  exemptum  rit,an  ad  alios  ipeclet,  tu  optime  meminifte  potes. Nec  enim  fuper 
eapaclioe  polTum  uerba  tacere,  cui  minimeinterfui.Superliterisrcgfjsadiufpacro 
natus  percincntibusjiortorte  enixiflime operam  facere  ue!is,utuoto  R.  d.  meifa- 
tisfiat,2«i  amplis  promillionibus  retp6deacur,gbus  eius  animus  acquicuit.Na  li  hoc 
feceris, quotidie  reddetur  promptior  propenfiorq;  ad  gratiticandum  cibixalumnia/ 
toresqi  minus  parata  materiam  habebunt  adobtreifrandum.  Deme  uero  licet  ut  tu 
tibi  ettufifllme  omnia  pollicearis:  cui  fi  qua  in  re  pro  tenui  fortuna  raca  accomoda/ 
uero,mc  fummu  ac  fingulare  beneficium  accepifleteftabor.  Tibi  mc  plurimu  com/ 
mendo.  Vale. Idib.Kebr.  M.  D.  Xviil.  Agria. 

CJE-LIVS  CAL.  TIMOTHEO  MANARDO  S. 

O N fum  adeo  ut  ftomachus  ille  parentis  tui  mihi  naufe/ 

am  fecerit.  Nam  quis  tanta  laborat  intemperie  C aut  tam  deplorato  etl 
N palatof  Certe  illi  alabaftrus  (ut  eft  in  prouerbio)  plena  unguento  pre- 
tiofo  putere  uideatur:ut  in  eum  merito  illud  iaci  polTit,  Quid  cum  ama 
lacino  fuif  quare  hoc  define  fufpicari  de  me . funt  certe  nonnulla,  quas 
intentione  meam  niorentur,qu$  literis  madaui.Ncc  tamen  mitto  ad  te  quom  niul/ 
tis  horis  indigeant  ueexferibantur.  Quare  fatius  puto  in  aduentu  meum  proferre. 
Vnacnim  illa  uox  optimi  parentis  plus  mouebit,8C  omne  fenipum  leuigabit.  Vale, 
fiCinamorcmiiiuasopcrasdaco.PridieidusFebr*  M.  D.  XVill.  Agria. 

Cslius 
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1 Ri  F I C E arrifcrunt mihi liccrg tua:  LiiJouicc  mi  piaiftantilTime, quiV 
bus  no  modo  eruditionem  & elegantia  ingenij  tui , uci  um  etiam  con- 
M (Lancia  in  przdarogencre  uiuendi  agnoui.Necp  fanc  decet  uirum  pru/ 

dentcmjquufemelpr^ftantiffima;  inllicucauitgelcgcritjab  ijs  defcifcc- 
rCjSt  huc  uel  illuc  prout  ignaui  gubernatores  iolent  minimo  quotp  fla- 
tu rapi.quare  facis  cu  quidem  id  quod  maxime  par  cft,reqcircj  abs  te  luxu  hunc  bar-- 
baricum,  quo  apud  ueceres  nildeteltatiusrfic^  uitam  illam  degis,  quam  eleganter  Bn/ 
nius  uitalem  appellat.  Atq;  ut  in  hac  fenientia  perfiftas,  hortor  rogo.  'i'unc  enim 
plane’  te  uirum  icljdignumfj  ea  nobilitate  qua  polles , dignu  qui  magni  principis 
noftri  alumnus  uoceris,  fi  per  medios  Lgftrigonas,uc  de  Vlyffe  ait  Homerus,  ill^lus 
enataueris.  Vale,  v i.IdusMartij.  jw.  d.  xxviii.  Agria. 

CjELIVS  CAL.  LVDOVICO  BAGNO  S. 

V Aii  fortunate  agis  in  Pannonia  miLodouice,quam  tibi  bene  conue 
nii  cum  barbaris^an  elegantiam  tuam  illam  priftinamfan  illas  delicias 
Q__  quibus  in  Italia  commode  perfruebare, ad  hoc  didicifiijUi  huic  uiuendi 
generi  tam  fccdo,tam  fordido,  tam  inhumano  afibefcascat  tibi  Di  me.- 
lioremmentem.namtuc  apud  me  fides  erit  ce  hanc  barbariem  induere 
pofle,  quomuircutesmorefcgtuosjideft  te  ipfum, exuere  poteris.  Beneuale.  Idus 
Marti).  M.  D.  xvili.  Agria. 

C^LIVS  CAL.  DOillNICO  GAZR  S. 

ME  felicem  mi  Ga2a,fi  laudes  quas  in  me  cumulatilTime  cogeris,  intel 
ligerem  mihi  conuenire.quanto  ego  magis  mihi  placerefquanto  altius 
o caput  exerere  i quid  filicerx  ifta  tute  in  quibus  prater  eloquentia  x- 

morem  in  me  tuum  nihil  agnofcojhac  ui  Sc  quafi  philtro  poilent:uirae 
mihijConfcio  licet  angufiae  fupelledtilis  mese,  ceu  imaginario  in  fpecu/ 
Io  maiorem  multo  offendant  quam  fim.Etficuc  lumina  certo  locopofita  uelbreuiiTi 
mos  pumiliones  in  umbratiles  coloffos  extendunt:  fictu  literis  tuis  nefeioquomo 
do  mealcioreemtnentioremtp  ftaruifii  quam  quopofiim  attfngerCjUt  intelligl  Grse 
cum  illud  in  te  pofle  toiquerh«KgoSivnf^ 4^sy>fio^a.Quos  uero 
tuncplaufus  excitareCquosfiuclusno  ut  ille  ait  infympulojfed  in  Aegeo  plane  co^ 
mouerem,fi  ea  ueraSC  ex  re  abs  ce  dic^fa  cognorcereJ'fed  rurfus  6 me  infelice,  fi  qus 
docffifiimus  Gaza  gratis  amori  amicitia  tribuit,  ego  ta^  debita  exigcrc,K  me  fu 
co  alieno  expolire.  Di  uero  mente  mihi  meliore  dedere.  Quotiens  enim  dccemped5 
illam  «AsSsnrf  manuarripuijuideome  lio  o-xicu/ /xi-jpet/:  2<I  quompofiica  illa  man 
rica  excutio,  nihil  m me  inuenio  dignu  tuis  laudibus, przter  illud  unufortane,quod 
uideor  meo  iure  mihi  pofle  uendicare:  fingulare  fcilicet  quoddam  ftudiu  incopa/ 
rabilc  defideriu  uirtutum  Si  difc!plinarum,quas  ingenuas  appeliamiis,amoremt^  in 
eos, qui  earum  facibus  effulgent, 6i  quoru  imitatio  animum  accendit.  Nam  fi  C.Pli 
nius  contra  fentenciS  Meflalse  honeftu  putat  claroru  uiroru  imagines  mentirfiquan 
IO  honeftius  putemus  easxmularicQuoduerome  dignitatemi^meaaduerfusmale 
uolos  tueris  Gaza  optime,  facis  tu  quidem  ex  ingenio  Si  bonitate  tua , multacp  tibi 
eo  nomine  gratiam  habeo,  fed  uideobfecro, ne  tu  maiorem  operam  fumas, maiusq; 
bellum  ineas, quam  quod  fuftinere  poflis.  Scis  enim  quam  periculofum  (Itmalacau 
fam defendere,  ST  ueritati  obluiflari.  multafuntinme  Gazarep>ohendeda,  etiame 
iudicerqua  fi  illi  ceu  mufex  fecfantes  ulcera  attigerint, 8C  tu  contra  uel  mutire  aude/ 
aSjCaue  ne  quod  dicitur, In  reaiiariu  ferula.  Sed  aducrceamabo,nei)  quosftomacho 
potius  quim  rationi  feruientes  zmulos  8^  maicuolos  appellamus,  luftius  fortafleue 
ricacis  uel  profeflbres  uel  aflertores  nuncupentur : digni  fanc  hac  nuncupatione,  G 
modo  id  imprimisprocurarint,nequid  fit  in  ipfis  reprehenfione  dignu.  Dc  ilio  iie/* 
ro,  quifquis]lIefit,aquofcribismepxtu  appellatu,  quem  tu  quafi  reum  iniuriarum 
ad  recuperatores  uocasiniudicium,  tamumabeff  ut  doleam,  ut  fpote  etiam  gratias 

agam 
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agam, quod  mcalioqui  maioribus  obriiiitni  mariilis>t.mi  dementi  nomine  appella-- 
rit,  quo  patres  dillimulanccs  conaiuciuef<i<  iii  liliorum ddioiicftamciuis  uti  lolcnt. 
Nofti  enim  Horatianum  illud: 

At  pater  ut  gnati,  Ile  nos  debemus  amici, 

Si  quod  firuitium.non  lallidire.ilraboncm 

Appdiat  patii  pater.  5:t  profecto  ut  minus  nos  huius  appcllatiois  tcdeaf,Vcnc 
rem  ucl  decoris  iiel  lafciuia:  caufa  pxto  lumine  exorn.ii  poeta:.  Sed  ego  mi  Gaza  ucl 
niliii  iiuclIigOjUcl  hoc  loco  bonitate  tu'i  maxime  deprehendo,  qui  uerbi  uim  Icniue 

ris, &rquafi  uiperam  cxarmaucris.nonilic,  non  ille  patum  dixit,  fcd  ucllufctim  ucl 
ftraboncin,ucI  forte  cti.I  carcum  dixit.quatliccrncmo,  cti.i  fi  in  fc  fenferit. probri  Io/ 
eo  accipere  debeat, quod  id  omne  nature  Iit  non  confeientitedirpcndiuiu.Natui  am 
ucro  nemo  in  arbitrio  Iiabct, ut  talis  nafcatur,qualcm  fc  naiciuoluunitnon  immeri/ 
to  credatur  Cicero  in  cakimniaiitcs  Ccliiim  falfc  pvotuliire,id  minqu.itam  acerbe  Ia 
turum  IM.Caliu, ut  cum  pccniccat  nondcformccirc  natum. uitia,  ucl  fi  mauis 
naturce  offenfas,  Scii  ego  copertum  habeam  a mclogc  abcllc,  utpotequi  nunquam 
ad  matul.i  pro  poculo, neq:  ad  farculuin  pro  gladio  manum  inicccrim,ncq:  prolecto 
limoafpiciajiiecp  nicitaarpici  uclim:  fentio  tatne  plane  quid  in  me  bonus  illc  obiur/ 
gator  arguat.arguit  autc  illcbrcucm  obtutum, nec  prodtuftu  adeo  oculorum  curricu 
lum.Q^Liod  crimen, (i  modo  crimen  cfi, fateor.  Quid  cninihbcatncgarcaut  ucra.aut 
manifefia-rNonfum  ego, no  fuin  profctfro  aut  aquila  aut  ferp ens  Ii pidaurius. Atqui 
fi  tenuia  capillamenta  non  uidco,non  cft  quod  dolcani.  Neq:  enim  Myrmccidis  ar- 
tem profiteor.  A Lilybaeo  clalfcm  exeuntem  Carthagine  no  prorpiciotfed  neq:  fpc- 
culatoriilfacio.neq:  inter  chalazopiiylacas  illos  Cleonis  rtipendiamcrco.Ncmo  er/ 
go  imperator  mea  caufa  naucs  allifci  ir,ncmo  colonus  mea  fraude  calamitatem  fece/ 

rit.  Artem  illam  exerceo,  quam  prope  oculis,  procul  animo,cxcrccri  oportct.nili  in 
hac  unahallucinerjcaccra  nibil  moror.  Qiiid  ucro.‘'ut  mihi  ultro  ctiii  bladiar,  nonne 
hebetiores  oculis  philofbplii  promptiores  putant  ingenio  dquod  fi  in  me  experiar, 
tum  uero  uolcns  lubensq;  ijs  fenfibus,  qui  plcrunq;  animo  bene  agenti  obftrcpunt, 
utaic  Plato,  quibus  fc  Democritus  fpotccxuiqnuntiumifcrim.  Demum  qua  in/ 
iuria  eft,id  imputari  m!hi,quod  Minente  illi  Tritogcniaimputaucruntuctcrcs  eius 
cultores, quam  tu  nofti  fine  galea  recufatfc  in  iudiciu  prodire : ut  non  fine  caufa  di/ 
deum  intcliigamus,  quod  Mafiurius  Sabinus  feriptum  reliquit:  cum  qui  non  longe 
uidet  tam  fanum  elTc,  quam  qui  tardius  ctirrit.  liene  ualc  mi  Gaza  doclillimc.  Si 
fiquid  cupis  mihi  abs  te  gratum  proficifci,crebrofidcopiofeadme  feribe.  Nonis  Se/ 
xtilibus.  M.  D.  xviii.  Agria, 

CiELIVS  CAL.  lACOBO  ZIEGLERO  S. 
o e habet  innatum  ucra  humanitas,  utnufquam  fc  apertius  ofiendar, 
qu:tm  ubi  fcdiffimuIat.T u mihi  te  prefitetis  multu  dcberc,ego  tibi  om 
H nia  debeo,  ego  tua  caufa  omnia  fumfacturus.Di  prabeanqut  uoro  tor 

lunarefpondcar.  Nec  enim  tuis  meritis  aut  meo  defiderio  deero. nunc 
(quod  in  me  eft)  piiluerc  illum  fcpricu,fcueum  mauis  erofiuu  appella 
re, ad  te  mitto,  quo  tcmpcftiuc  uti  poteris. De  mcceorofcopio  omnia  integra  indicio 
tuo  relinquo, ut  mittas  uel  teneas  apud  teut  lubebiqdum  incolume  mitcatur.Nunti 
us  inflat  ut  eu  dimitta,quarc  me  Laconifmo  uti  oportet.  Bene  ualc,  SC  me  ama.No 
nis  Sextilibus,  m.  d.  xviii.  Agria. 

CALLIVS  CAL.  lACOBO  ZIEGLERO  S. 

VP  I D V sad  te  proficifccndiiammead  iter  accinxeram, fcd  necjjmedi 
eo  nec^  principi  uifumefl, ex  comodomea  adhuc  imbecillis,  necdum 
e fatis  bene  confirmata  ualctudinis laborem  huncuiaticum  fubire. qua- 

re pene  reluctanti  hanc  operam  alioqui  gratillimii,  non  dicam  remife/ 
re,lcd  plane  cxtorqucre.Nihil  enim  magis  optabam  quam  te  dies  plu/ 
fculos  pcrfruijSd  fuaniffimu  tua  cofuctudinis  friidumexciperciquando  mihi  confli 
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tutum  erat  omne  id  teporis  inProlcmaiciSj  Vitniufanis,PIim'ant’si):  fpcc^ationibus 
abfumcrCjid  quod  colletJba  fortius  falute  faciam. Q.uam  uero  me  autdc  putas  utruqj 
Meteorofeopium  fuiirc animo  oculifq;  fpctffatuiufquod  ucl  cofcAirm  ucl  affctffum 
lam  putoJIIud  ctia  non  mediocriter animir  pcrftrinxit.quod  quoin  Wfmum  acccrli 
iuirinem,  ut  tuu  ei  miniftrufummopere&d  ex  officio  mu  tui  inter  nos  amoris  comen 
darem:  rcfponditfeincolliquarionibus  aquaruS^  odoribus  quibufdam  condiendis 
ingratia  principisoccupatum  non  potuifle  comcatumimpctrare.quam  rem,ur  par 
cftxgerrime  tuli,  cofeius  quantum  tibi  molcftix  fit  allatura.  8dquonia  confilio  me^ 
deri  oportet  ijs  plagis, quas  praterexpedationem  a fortuna  accipimustte  hortor  ut 
quantum  proficiant  unguenta  bC  medicamina  qux  proximomifi,  fignifices.Dabo 
enim  operam  ut  ucl  ab  lens  Vrfinus,  quid  fubinde  opus  fit  facfto,  confulattnecp  ulla 
parte  deero, qua  fpere  tibi  aliquo  modo  meum  erga  re  animu  incomparabilemc^  be/ 
neuolencia  polTe  declarari.  Quod  fi  comode  fieri  poiTet,uti  cu  miniftro  tuo  Iiucuel 
paucos  dies  migrares,futuru  fpero  ut  eius  laluti  5C  meo  uoto  quammaximeconful/ 
tum  intelligeres.  De  tota  tame  re  tuum  fit  iudiciu : mihi  profecto  nil  eueniret  opta- 
tius. Beneuale.  Agria. 

C.S-LIVS  CAL.  REVERENDISSIMO  EPISCO 
po  Vuaradinenfi  s. 

G o mi  ampliflime  Antifies  ita  multitudine  literaru  tuarum,ita  magni 
tudine  humanitatis  tua  me  urgeri  fentio,  ut  qui  alios  feribendo  uince- 
E refolea,  fimcjomniu  impigerrimus  ad  litcras,  iam  mihi  aliquot  optem 
amanuenf€s,qui  mihiinhocfcribendiftudio  operam  comodentrquan 
do  tu  tam  frequenfer,tam  facile,  tam  do(fte  liceras  fcribis,utmulti  inuiV 
dere  poflint>imitaripofrit  nemo.  Sed  quid  ego  literas  eas  appelloCque  merse  delicig 
fiint , in  quibus  omnia  emblemata  Mufarum , omnia  Gratiarum  narthecia  relinis. 
Nectamentumehuius  diligentise  caufa  deterreri  putes,  qui  eo  ftudiofius  hanc  ope 
ram  colo,  quomihi  maiore  &ucl:um,  maiorcmi^  indicatura  propofitam  uideo:ut  (fi 
ucrum  fateri  oportet)  iam  fronte  perfricuerim , feripturusq?  fim  ad  te  non  foluquic/ 
quid  in  animu  uencritjfed  quicquid  etiain  buccam  irrepferit.Nectecumquafi  cum 
defignato  amiftice,  nec  cu  optimate  iif  ius  regnijfed  quaii  cu  populare  bC  gentili  meo 
tecum  agS.Ita  enim  me  cogis;tibi  uero  patendum  eu,  cui  negare  quicqua  piaculum 
puto.Quead  mc  de  Balbo  fcripfini,annotaui  omnia  8^  penitifiimo  animo  condidi, 
ego  fane'  multa  homini  tribuo,  utpote  qui  me  ingeni)  fui  facibus  iam  prope  fafeina- 
rit.Sed  quonia  mihi  femeldecrctum  eft  te  colere, te  unum  obferuare,tecu  amicitiam 
initamperpetuotueri,quain  eo  maxime  cofiet, ut  idem  uelimus  nolimuscfutrincf: 
idcirco  eum  mihi  amandum  odio  habendum  propofui,  quem  tu  uelamaueris  uel 
oderis.  Valeant  ergo  omnium  hominu  illecebrg.Nam  ego  me  ita  tibi  addixi,acfili- 
fcra  sreme  compara  fles.  Legit  literas  tuas  illuAriffimus  princeps  raeus,6C  quide 
quom  inter  fecretiora  ftudia  uerfaremurtquarum  geniu  mirifice  comendauittprsfe 
culiu^in  te  fingulare  quandambeneuolentia  incredibilem  animi  in  dudtionem. 
Optaret,  fi  quo  modo  id  fieri  poflet  falua  autoritate  tua  5C  paretis  gratia,  eximere  ex 
ipfis  cacenis,m  quibus  indigne  admodum  tam  excellens  ingenium  includitur.  Sed 
fpero  deos  aliquando  noftris  uotis  affuturos.Quod  adlibros  attinet,fcito  omne  hac 
bibliotheca,  quantula cunq^fitjnam  faneperexiguaeftjtotameffetuimancfprj.  Sed 
unus  omnium  Maro,  Maro  inqua  ille  optimus  &:dodlinimus,  florem  libroru  habet. 
Nam  quo  eft  iudiciOjprscftantiffimos  quofep  auctorum  fecum  aduexir.Liuius  prope 
diem  ad  te  ibit. Qui  apud  nos  cft,nihil  habet  necp  in  interiore  pagina,  nec^  in  umbi- 
licis, quod  ad  ampliffimu  patronum  mitti  deceat.  Ceterum  animi  mei  erga  te  obfer- 
uanriflimi  tcftes  mitto  ad  te  Diodorum  Siculum  de  geftis  Philippi  regis  rSenecg  o- 
pulcu!um,fimodo  Seneese  eft, de  morte  Claudfi:Synefii,  De  laude  caluicrjrS^  Era- 
fmi  Moriam  cum  comentariolis  non  omnino  alpernandis:qus  quom  in  hoc  primo 
itinere  fefe  mihi  obtulerint,  putaui  falte  propter  nouirare  tibi  no  dilplicitura.Quod 
fiquid  erit  prsterea  quod  tibi  gratum  foreintelligam, minime  id  defiderabis,quom 
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prTfcrtim  Ca^Iiiisfiia  omnia  tihi'  perpetuo  nnciipaucnt-Qirar  dcucrnculis  meJs  fcr| 
bis  plus  nimioamatcrj.iudcs  illas  omnes  bonitati  lii.v  acceptas  fero,  Verum  nefeio 
an  dolendu  gratuladtiniuc  niilii  putem,  quom  daritfimoruuirotum  cefurac  ea  lubie 
ccris,qui  onmcs(mil)i  credc)non  funt  l’ercimcs , id  efi  c.ididilbmoacfynccriifimo 
animo  prcdititprxicrtim  quo  tempore  pr.xfian tiH  imo  x^laroninicllitillimacarmina 
Miiradidabunt,  quorum  iuaiiitatc  uideor  miiii  uel  al->iensdclibal]e:  quibus  li  inca 
conferant ur,uideo  quam  inertia  & quam  explodenda  eenrcantur.Q^uom  lixcliade 
ntis  rcripriflcm,cxpc(flarcq?ccrtum  tabellarium, cui  liasperterciidasdaicnufuperue 
nirilluftrilTimus  parens  tuus, que  obil-ruantilliinc  faluiaui,  K multis  de  tcpevcucla 
tusfum.  Sed  quom  tuxlitcrxmiliioficircmur,  ipTc  omnium  primus  in  eas  manum 
iniccic  pcrlegiti^  omnia  : me  quidem  cgcrr/nic  id  Icrcnte,  quom  nondum  haberem 
compertum  quid  m his  fcribcrctur.Scd  tunc  id  mihi  m mus  dirplicuit, quom  nihil  fi- 
gnificari  intellexi, quod  cius  aniniupofrcc  aut  exulcerare  aut  pcrfirmgcrc-Qu.T  rem 
tibi  comoncfacicndam  duxi,  ut  rei  cucntumintciligcnscaiitior  cll  e poliis.  (,,^u6d  ue 
ro  omnibus  literis  tuii  iiotu  mihi  lamiliariGiinc  aperis, quafi  nihil  tibi  iucunduiselfc 
polfigquam  ut  limul  alioquinuiucrcponimushilud  lie  habcto,minficc  hoc  idc  defi 
derium  milii  cllcinfitiim, tum  ut  tanto  uiro  pci  fruar,  tum  uciftodclidcrio  tuo  Hat  fa 
tis.  V'cllc  tibi  polfc  plura  polI.ccri,icd  quicquid  inmecft;  omne  id  plcnillimc  in  tuo 
cenfu  adicfibc.  Sunt  milii  in  ftaiia  tria  mediocria  facerdotia,  quxtibi  prompti ll ime 
in  omne  cucn tum  offero.  Sed  prxtcr  mea,  funt  mihi  fratres  patrueles,  (unt  gentiles 
&;opulcnti  Se  multis  caftris  Se  pagis  ornatiffiiniiqua:  omnia  tibi  nb  fccus  ac  mea  rc/ 
cipio.Nam  rjs  OTnmbus(ut  Catullus  air)utor  eam  bene,  quam  fi  ea  milu  certe  copa/ 
ralkm.Sed  de  iiis  fatis: potes  enim  animum  mcutn  ahudcpci  fpccftum  habere  : unii 
reliquum  cft,ne  me  Grxcilfantcm.non  ad  oftcntatione  quidem  fed  pcrconfuctudi 
ncm,incci  im  cxcuTatuiTi  habeas.  Nefeio  enim  quomodo  hac  ut  tranfmarina  illa\''e- 
nusqu.Tdam  blandius  exprimat,  in  qux  lingua  i ua  fponte,iion  etiam  acceriitafolet 
excurrere.  \’alc.  Agria, 

CJELIVS  CAL.'  lACOBO  2IEGLERO  S. 

V T O te  ad  hanc  diem  pulucic  illum  fcpiiciim.quc  optabas,  accepiffe: 
tecum  cogita  fiqua  prxtcrcainrctibi  Caelius  poteft  accomodarc;  nuf/ 

p quam  illuin  fcgtie  deprehendes.  Wfinus  accitus  a principe  curriculo 
iftliucfc  recepit  Hominem  ante  rccclTmn  alloqui  no  potuirfpcro  tame 
qus  illius  eff  hum3nitas,fi  eum  appcllaucrisjopcra  omnem  iibiatqix.- 
gro  miniffro  tuo  nauaturu  rpcsTcrtimquom  me  hoc  nomine  maxime  poffe  obftrin 
gi  intcIligac.Ad  ampliffimu  AntifficemVatiefem  feribOjUttuSe’  prudenter  Sf  amice 
monesthofpitijcpcoditione  accipio  quoties  nie  iftuc  cotulcro, cuius  caufa  ipii  multa 
gratiam  habeo.  Ridiculum  quoddam  opufculum  no  multx  rei  nuper  condidneogi 
to  ad  illum  mictercin  obferuantise  Se  amoris  meitcrtiinoniu,fi  tu  hociudiciCi  mcuHi 
probaueris- 1 eferibe  igitur  actutum,  no  puto  homini  ingratum  fore  fi  no  alia  caufa, 
hv'c  uno  ftltcm  patrocinio, quod  ciusgrauiffimas  occupationes,finon  extcrgettqiri 
enim  hoc  fieri  poceff  ricuabit  falcem  aut  remorabitur.  Vale,  SC  me  ama.  Agria. 

CJELIVS  CAL.  REVERENDISSIMO  EPI/ 
fcopo  Vatienfi  s. 

V o M animaduerterem  grauioribus  te  fndies  negotijs  urgeri, SfinaiO 
res  curas  undicp  circunffrcperc,nihil  minus  putaba  curari  abs  te  quairt 

Q_  ftudia  hxc  noffratia,  oinnemi^  tibi  prorfus  Crelp  tui  memoria  excidit" 
fc  aibitrabar.Q^ux mea  opinio  efffccetagiicia  dies  plufculosin  te  colefl 
do  ac  falutado  fuerim  multo  negligecior , quam  uel  inff  itutu  uel  meaifl 
fummaobfcruantiam  deceret.  Improbum  enim  putabam  feria  agentem, S^  tantirt' 
gni  in  tanto  periculo  conlTitucf  falutc  procurantem  auocarcicramep  luturus  in  prO' 
pofito  diutius,  nifi  fuperucnilTcntmilii  nuperrime  opta tifTimx  litcrxlacobi  Ziegl* 
ri  familiaris  tui.ln  quo  uno  quid  prius  mirei  no  habcotlitcratura  an  probitate, facile 
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dtam  an  reconditarum  artiam  peritiam : profc«flo  u t eo  fe  cilc  Pia  tonis  illud  agnoici 
poffit,  quales  fint  domini  tales  catellos  eilecoliieuifle.  Illcucromc  tuo  nomine  tam 
comiter  ac  benigne  in  hofpitium  tuum  inuitauit,  ut  facile  inrelliga,tclicct  mole  rc/ 
rum  obrutum  a priftina  tame  humanitate  ac  bonitate  no  dcfciuiiIe,Si  clien  tu  tuoru 
no  omnem  tibi  prorflis  memoria  dcpcriile:  fdquod  no  mediocriter  tibi  gratulandu 
duco.Poftqua  enim  in  hanc  prouinciam  peruenf, nulla  in  rc  maiore  ambitione  labo 
raui,quam  utegotetantg  aueSoritatis  uirum,8i  tam  in  omni  genere  uirtutum  cxccl 
lentem  plurimum  colere,  tu  me  uicilTim  tibideditifTimuplurimumamares.Qiiaeres 
quoniam  minus  mihi  ob  occupationes  tuas  ex  uofo  procedebat,  hanc  peregrinatio 
nem  infeftaminfenfamt^  mihi  exiftimabam.Nunc  uero  poftqua  nonnihil  fpei  affui 
fifle  fentio,  8C  letor,  8C  lubens  holpitij  conditione  accipio.Et  quotiens  iftuc  uenero, 
quantum  mihi  per  principem  meum  licebit  opera  dabo,ut  fetas  te  non  minus  a me 
abfente  quam  prsfente  familiariter  obferuari-  Vale.  Agria. 

CiELIVS  CAL-  RE  VERENDI  S SIM  O ET  ILLV 
ftriflimo  CardinaliEftenfl  s. 

OST  difccfflim  tuae  R.  D.  grauis  admodum  iiomaebi  intemperies  ac 
uexatio  me  male  habuit,qu$  nunc  dei  benignitate  ac  Vrfini  diligentia 
p fere  omnis  difculTaelf.Ccepf  itaeg  8iuires  reparare  K in  ftudioru,qu« 
aliquot  dies  intermiilaj  gratia  redire.quod  fignificadum  T . D .R.duxi, 
ut  intelligat  quaium  mihi  teporis  ad  uitam  additu  eft,cantundem  me» 
erga  fc  perpetuae  feruituti  acceflifTe.  Vale.  Agria 

Ci£LIVS  CAL.  HIERONYMO  BALBO  S. 

D optimates  Pannonios  diffidentes  inter  fe,  De  cocordia  nefeioquid 
comentarri  confcripfi,quodReueredi{5-  Quinqueecclefienfi  principi 
A dicandu  putaui, fi  tu  uirdocliflime  album  calculum  adieceris  huiefen^ 
tentiae.Eum  comentarium  primogenium  K tumultuarium  adhuc  ad  te 
mitco,utexpun^s,interlinas,aboIeas:quodabstefadfu  erit,facfiumap 
probabo.  Beneualeuirclarimme,&imeama.  Agria. 

C.ffi.LJVS  CAL.  lOANNI  BAPTISTJE  BONZAGNO  S. 

V o M fliperiori  diemecu  uerba  feceris  de  nepote  R.D. Cardinalis  Iflri 
gonienfis,quem  illein  Italiam  ad  capeficndum  cultum  ingenfj  mittere 
Q_  deftinauerattin  ter  aliquot  prgclaros  prgceptores,qui  ad  id  munus  flibe 

undum  accomodati  uidebantur,  Bapcifta  Pifonem  homine  benelire^ 
ratum, qui  Ferrarie  ffudiofgfuuentutiIudiSaperuit,nuncupatim  appe! 
laufmus.  Qui  quom  nuperrime  ad  meliteras  dederit,  fl  fortuitas,  utpote  qui  nihil 
minus  quam  hoc  negociu  cogitat, eruditas  tame, eas  ad  temittedas  duxiiut  fi  oppor 
tunumuideatur,pofliseas  comuni  nomine  eide  R.  D -oftendereiex  quibus  quafi  gu 
ftum  dC  fpccimen  quoddam  ingenii  5C  eruditionisPifonian»  capere poffit-Opto  e/ 
nfm  mirifice,ut  ex  eadem  fidelia  ( ut  efi  in  prouerbio  ) duos  parietes  dealbemus , id 
cft  eadem  opera  duos  promereamur,  r.d  .Iftrigonienfi  optimum  prscepiore,  SC  Pi 
fbni  maximu  antiftitem  cociliantes.De  qua  re  poterit  r.d.  etia  cum  illuffriffimo  pa 
trono  noflro  fermone  habere.Nam  QC  ipiemecum  de  hoc  negocio  locutus  eftiquo.' 
rum  ucricj  cupio  diligentia  meam  probatam  iri.  Beneuale.  Agria. 

C.&LIVS  CAL.  REVERENDISSIMO  EPl 
fcopo  Vaiienfi.  s. 

ON  eft  quod  me  adeo  huius  argumenti  pceniteat,  totae  tantos  duces 
fequentem.Habuerunt  enim  ferxj  ac  magni  feriptores  fere  omnes  poft 
N grauioraftudia,  ubilafciuirent.IdegitCfceroin  Scnedfuce.  Phauo. 
rinus  in  Tberfite&l  Quartana. Lu  Cianus  in  MufcaiideminParafitica, 
In  Capillicio  Apuleius;  «tertf  in  Afino.  In  Caluitio  Synefius.  Seneca 
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in  obitu  Claudif  .Plato  in  furore  Kgymnaftica,  Polycrates  in  Bufiiidc-  In  FTcIcna 
Stcfichorus;inutiocp  Ifocrates. Democritus  in  chamalconteK  talpa.  Varro  in  Se.- 
fculy  fle.  Plinius  in  exercitatione  cqueftri.XenopIion  in  Cyro.PlutarcInis  in  Gryl/ 
lo • Vcrgiliusinculfce, HomcrusinRaniSjHoincrusalter in Margite , Anflopha/* 
nes  in  Auibus,  in  nuce  Ouidius.lniniuflitia  Polemo:  in  amore  Phaedrus:  in  lii  af- 
fica  SC  amurca  Cato,  in  anifo  Pythagoras.  M.  Antonius  in  ebrietate , Claudius  in 
fimulationc  infanif. Catullus  in  paflere, Stella  in  columba,  Statius  in  pfittaco.Qinn 
tiliamis  incaecicate.  B^tifla  Guarinus  in  cane . Leo  Baptifta  in  cloaca  SfAlomo, 
Erafmus  in  Stultitia , Pandulphus  Collenurius  in  Bombarda  & Mifopono , laco* 
bus  Sadolctus  meus  in  Laocoonte : quidam  in  cftreis,  tuberibus  8C  ficedula  2^  fex/ 
ceniis  id  genus,  fi  numerare  libeat, cx  quibus  craxcrc-Et 

nie  non  p^eat  poft  tot  pr?ec!ara  nomina  pulicem  in  argumentu  arripuilTe:  qui  tan/ 
to  rclfgiouus  praedaris  illis  feriptoribus  airurgo,quanto  ifs  quae  ab  iliis  laudata  funr, 
minor  pulex  agnofcitur.Inquogcnereexcrcitationfs  illud  fere  cxpcrimur,quode.' 
meritus  pancraciaftcs  folebat : qui  uires  confenelcentcs  tueri  cupiens , tenui  ncruia 
fummis  digitis  arrepta  puteales  urnas  magno  quidem  labore,  fed  minima  propofi/- 
ta  laude  hauriebat.  In  renui  enim  re  non  tenuis  labor.  Er  profecto  nemo  nega ucrit 
plenum  fummae  difficultatiSjUt  ille  aic,noiiis  aucfioritatc,obfoletis  nitorcm,oblcuri3 
luce,  fafliditis  grati.!  cociliare.  Alioqui  ego  minime  is  fum  qui  in  pulice  honoris  anv 
bitu  labore,  aut  in  fympulo  flutflus  mouea.  Satisenimmihimeufludium  placebit, 
fi  meum  amore,  meamej;  obreruantiam  Antiftes  emmentiflime  probari  tibiincclle' 
xero.  Bene  uale  tui  C«Iij  memor.  Agria. 

CJE.LIVS  CAL.  M.  ANT.  MAGNO  S. 

V A N T V M amem  ce,  quam  alte  radices  egeritmutua  illa  pridem 
internos  coalita  beneuolentia , iiinc  tacilc  potes  Magne  mi  doc”! illime 

Q_  intelligere : quom  neq;  teporis  diuturnius, quo  non  modo  optata  clim 

cofuetudinCjfed  ncclitcrarucomercioufi fumus, (nihil  enim  abs  teli/ 
terarum  cx  eo  tepore  accepi,  quo  funebrem  orationem  conditam  in  o/ 
bitu  inuidtiflimi  regis  Hifpaniaru  Di  boni  quam  elegSter  ad  mc  dcd;fri  )ncq  quom 
tor  montiu,  tot  fluminum, tot  terrarum  quibus  fccludimurjintcrualla  non  dica  quic 
quam  adimere, fed  ne  tantillum  quidem  perflringcrc  potuerint.  Rccentior  enim  ac 
robufiior  indiesuiuit  uigetqj  apud  me  amoris  SC  neceflitudinis  nofirj  memoria. Cu 
ius  tcftimoniiimfaciledabunttibi haclitergab  extrema ufq  Germania  conferiptx: 
quomSarmaticiregisnuptiasin  comitatu  ampliffimi principis  mei  celcbrarc.Quod 
fi  mihi  abs  te  in  hoc  ftadio  mutuas  operas  rependi  intellexerOjin  calo  plane  me  pu..* 
tabo. In  quo  tibi  profetflo  uehementer  adnicendum  efle  cenfeoiue!  quod  graucinin 
amore  aduerfarianaAus  cs,cui  non  facile  hoftimentum  reponas:ue!  quod  quom  o- 
mnibus  in  rebus  uinci  QC  manus  dare  turpe  fit,in  amore  certe  id  fit  turpiffimu.  Be 
neualeuirclarifllme,  Ca!.  Aprilis.  M.  D.  xvni.  Agria. 

C.*LIVS  CAL.  VALERIO  PELLECANO  S. 

V A N T V M putas  melatitia  concepifre,quom  ex  literis  rufsagnoue/ 
rim  minime  memoriam  tui  Calij  tibi  cxcidiflcfprofetflo  mhil  ad  metu 

Q_  cundius  fctibi  potuit, quam  mihi  a Valerio  par  hoftimentum  reponi  in 

amore. Quare  mihi  illa  animi  ^gr{tudo,quam  ex  hac  excrema  barbarie 
in  qua  relegatus  fum,concraxera,nonihii  emollita  cft.  quod  fi  pofthaC 
crebrius  fcripfcris,  fpero  fore,ut  uel  prorfus  uel  magna  ex  parte  adtmatur-Fac  itatp 
amabouirclariflime,  utdeifto  tam  propcnfocrgameanimotuoquamfarpinimefi/ 
gnificesregoid  abs  te  maximi  loco  muneris  accipia.  Bene  ualcjS^  filium  laluta,at(ji 
hortare  ad  pr«clara  fi udia  meo  nomine, Si  me  ama.  Agi  ia, 

CJELIVS  CAL.  CAMILLO  VISTARINO  S. 

M AGNiFicvs  Hecflor  Sacratus  iam  aliquot  annos  millipeciinia  de/ 
bec.Debicionis  caufa  efi,  quddpr<edij  cuiufdain  Gurzono  pofui  non 
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tenuem  partem  pofredit,proqiu  cenfum  annuum  ecdefiaemearfanclf  MarixBlan 
cscfolucrc  teneturrnec  foluic  nifi  certa  ex  parte.  At  milii  perfaepe  coram  ipfe  6C  fub/ 
inde  per  procuratores  fuos  recepit.  Dum  mc  uerbis  moratur, quadriennium  arluni 
eft.  Iniquo  animo  ferens  diutius  illudi,  rogaui  principem  noftru,tibi  tirpote  uirodo.. 
dhffjmo  8C  magno  iuftitie  fautori  cauis  cognitionem  comitteret.Id  per  litcras  facit. 
Non  rogabo  ut  caufam  meafoueas  Camille  uir  eminenti (Bme.Nec  enim  hoc  a iudi 
ce  pctendum.IIIud  abs  te  contendam, ut  quod  amici tiat  ialua  iuftitia  tribui  poccfl,id 
amicitis  noftrs  tribuas . Certe  ueteres  ab  squis  iudicibus  hoc  petebant , dC  impe/ 
trabant.  Bene  ualc,Si  me  ama  tui  obferuantiffimum  Agria. 

CiELlVS  CAL.  MARIO  EQJ/ICOLO  S. 

EL  fimhominumimpudentiffimusoportetjquilaudesquasin  meim 
merentem  cogeris,  agnofcamruci  ambitiofilTimus,  qui  me  ifs  dignum 
V honeftamentis,  qus  uni  tibi  maxime  conueniunt,  putem-  Nec  tamen 
iudicium  tuum,  quod  propter  prudentiam  decipi,  propter  candore  ne^ 
fcitdecipereiauc  certe  amore, qui  tibi  nimium  oculos  prsftringat.dam 
naui.  No  fuit  tibi  fatisiMari  uir  cminentiiTime  ea  demefcnt!re,qusuiresexcedut, 
8C  captum  ingenijiultro  etiaprsdicas,  uelcu  exiifimationis  tus  periculo : mulrosi^ 
in  meaduerfarios,!d  eft  mulcorSexpedlatione  concitas.  Obfecro  te  amabo,  ne  me, 
idefttuiobferuantiirimujindifcrimcnuoces:  nemefiiipeccum  reddas,  ftquSdo  Ia  u/ 
des  tuas(quodmihi  freques  eft)prsdfcauero,quafi  mutua  opera  dem, Siboftimen/- 
tum  porrigam:  uel  ingratum  probes, qui ingenij  culpa  tua  ornametaqusuera  llint, 
non  squem,qu5meaqusfi(Sa  5C  plane  imaginaria funt,tu loge  felicitarc orationis 
tus  fupraueritatem  extollas.  Beneuale.  Agria. 

C^LIVS  CAL.  iOANNI  HANARDO  S- 

X literis  quas  nuper  abs  te  accepi, iatis  cognouite  fntenigere,quatum 
poflis  tibi  de  Cslio  polliceri, quantumif  ille  tibidebeatteui  fatis  exifti^ 
E mafti  potius  innuere  quam  fignificare : alioqui  ab  amicitia  uerbu  rogo 
omnino  fufamouedum  eft.  Tuas  itacj  literas  acftutum  principi  reddidi, 
5C  accuratiffime  eueode  tuo  negotio  fum  locutus.  Ille  uerofe  tua  cau/» 
fa  omnia  faifturu  recepiunec  modo  perdiligenter  ad  R.  D.  Iftrigonienfemdaturum 
effe  literasjueru  dC  coram  uerba  facfturum  in  proximis  comiti)s,affirmauit.Eius  con 
filium  eft , quod  ut  tibi  communicarem  mandauit : ut  iftam  tus  abitionis  fementiV 
am  in  eius  aduentu  integra  ftnas  .Quom  enim  femel  d . Iftrigonicnfem  SCprocurato 
res  regios  de  tua  re  fuerit  allocutus,  hinc  comodiusatt^  maturius  confulere  poteris, 
fitf  quicquid  agundum  conftituere.NuUo  modo  probat,  ut  de  recuperanda  pecunia 
animum  defpondeas,neq;  ut  re  infecfta  aut  falte  non  apparata  decedas;  quando  id  ti 
bi  uni  dC  malo  & difpendio,debitoribus  autetufs  SC  uoluptaci  Saluero  futurum  pu^ 
tat:fed  omnia  pertentanda  K omne  Iapidem  mouendum  fuadet.  Aut  enim  exorabi/ 
turIftrigonienfis,utprsfentepecuniadet,ipfe  fe  regium  creditore  ftatuatiuel  fi  om 
nis  ratio  nos  deftituerit,  ipfe  princeps  meus  numerats  tibipecunis  prstcxtuute- 
tur,ut  fubfnde  fibi  certi  reditus  ex  srario  prslcribatur,  ex  quibus  pecunia  exprima 
fur,tibi  poftmodum  refoluenda.IIIud  etia  addit  nullo  modo  placere,  ut  quafi  rcdefpe 
rata  ifthinc  abeas  non  rediturus.Nam  SC  aliam  caufam  difccfius  obrjci uuIt,K  hunc 
femperin  eorum  animis  aculeum  relinquendum  cenfet, quafi  mox  ad  rem  tuam  re/ 
petendam  exigendamep  fis  affuturus . Ipfe  uero  fe  tibi  nullo  loco  nullatp  ratione  ue! 
aucftoritatc  uel  opera  uel  ftu dio  defuturum  promittit:  8C  ut  hgc  ad  teprofufiftime'ac 
certi  (Bme  fcriberem,iniunxit . Ego  uerolicet  iplum  abude  exiftime  promtfla  fpotc 
impleturum,  tamen  nufcp  deero,  quin  Manardf,  id  eft  patris  ac  fufeeptoris  mei,  tum 
rogando  tum  flagitando  & urgendo  rem  quanta  potero  diligentia  procurc:  qua  de 
re  breui  pluribus  agemus  coram.  Interim  bene  uale,&C  me  ama.  Agria. 
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CJELIVS  CAL.  IOANnI  BAPTISTAI  PISONI  S. 

V o D reroadtcmcxlircrxproficiTcantur  mtPifo,  u\  caufa  fuit  rrj»r/tu 
do,qux  medies  plufculos  male  lubuirrin  quatux  literar,  tandem  poft 
diuturnam  expecflationc  reddita:,  nic  dcprciicdcrunf.quibiis  acceptis 
de  uoluntatc  tua  comonctaflus,  quom  ego  ipfc  coram  non  poncin 
rem  coficereapud  R.D.Iftrigoniefcm,dedi  Iiterasad  prxfidc  Agrien- 
fem,  qui  cude  tcacuirtutibus  tuisfipius  uerba  fcccraiucquoniamihi  per  ualeiudi 
nem  Budae  elFe  non  licebat, ipfc  apud  eunde  Irtrigonieiem  negotiu  Iioc  accura tifii> 
me  procuraret.  Mifi  etiam  priorfi  liccraiu  cuaru  exemplum»  quibus  tarditate  meam 
accufas  infcribedoiuccxffsingenij  tui  nonanteanifi  meo  tertimonio  pcrfpc<fti,elc 
gantiam  colligcrenqncmc  plus  amori  quam  indicio  tribuiirecxiiiimarcnt.fs  fc  dili- 
genter officio  perfunefium  (ignificauitdcd  biduo  antequam  meae  litcrae  aliatte  foret, 
puerum  t-ibi  cotubcrnalem  defignatu  cum  nefeio  quoRagrone  Bontempo  Etrufeo 
fummi  Antiftitis  lamiliariinltaliadilccfliUelirerumnonancc  rcditumcuni  futurum 
in  cuiufquacotubernio  Ferrarice,  rem  totam  integraferuadam  eiTe  in  meum  ad» 
uentum,ut  ex  conlilio  deinde  meo  geratur- At  nunc  ideo  feffinalTc,  tum  quod  certi 
comitis  afFuIliiretoccafio,tum  ne  diutius  tardantes  in  hiberaas  tcmpcftatcs  incide, 
rent-  Qiia»  res  profcdlo  praeter  expectatione  Si  cum  fumma  animimei  molcftia  con 
tigit:qui  tibi  omnia  bene  cupio,&C  fummopere  optabam  quamprimir  tibi  hunc  qu^ 
ftum  &tam  excellente  amicitiam  conciliare.  Non  deero  tamchuic  ncgdciouclab. 
fens,quom  primii  fuerit  mihicopiaaIIoqucndidominulftiigonienfcm:cnicart^  pro 
mrili,ut  ftatim  puer  ad  te  mittatur. Quod  fi  fpesabfcme  fefcllerit:ccrcc  nifi  me  omni 
no  fides  barbara  fruftrctur, operam  daboncredeunte  fallat. Quod  ucro  uxore  duxe 
tis  mi  frater, fi  id  tibi  ex  uoro  proceffir, gratulor.  Vxor  enim  fi  proba  cft,  fatis  dotata 
eftjUt  ille aic-Cxteru  quom  prereriti  errores  repreliedi  magis  cp  corrigi poflinr,ne(p 
locus  nonis  cofilijs  fuperfit,fupcros  precabor  ut  id  tibi  felix  Si  falutarefiCjScad  pro/ 
pagationc  pofteritatis  fortunatu.  Bene  ua!c,mct^  ut  foks  ama^&r quam  Ikpifiimc 
feribe,  Idibus  Sextilibus,  ij.  p.  xviii.  Agria, 
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CA.LIVS  CAL.  HIPPOLYTO  ESTENSI 
Cardinali  S. 

e VR  A s hominum,  6 quantum  efim  rebus  inane. 

e ego  mecum  illuftrillime  princeps  faepitis  inclamauf, 
poftqua  de  morte  loannis  Francifei  Calcanei  renuntiatu 
cft.  Cuius  caulano  potui  nonuehemeter  cofternari,  me/ 
Si  cum  cogitas  quantum  ille  fibi  fpei  Si  opinionis  induilTet, 

ut  non  modo  homines,  ueru  etiam  humana  conditionem 
afpernaretur.  Propofueratenim  animo  cenam  quandam 
aternirace,dequa  omnia  fibi  pollicebaturtqua  xftimatio/ 
nc imbutus inlanas  illasaediu  fubftruclfioesinclioaucrar, 
omnesqs  patritios  & maioru  gentium  homines  promifeue  contenebat.  Illud  unum 
me  mirifice  angit  ac  prope  exanimat,  quod  patriam  uideo  tam  praeclaro  animi  acu-» 
mine,  tam  pcrfpicaci  ingenio  defraudatam,cui  nefeio  an  aliud  facile  conferri  poliet. 
Quare  exemplis  monito, quf  quotidie  nobis  in  hac  mortalitate  ofieruniur,cxecrari 
humanu genus  prope  libettinquoalij  honores  acmagiftratus  SC  fumma  facerdotia 
itaambeur,quafiin  his  pofita  fit  uera8d  germana  felicitas  alq  opes  SC  fortunas  con/ 
gerunt, quali  lemperuitffuri.  alq  dum  regna  maiora  quxfitis  aucupantur,  digla/ 
dianturt^  pro  infinita  cupiditate,  nccphis  intereaquaehabentperfruunt.  Quare  mi 
princcpsampIifIimeablegatiscuris,reic(Saambitioc,fedatis  cupiditatibus,qugnul/ 

quant 
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quam  finem  muemunt, partis  iam  rebus  incumbamus  8i prxfcnti  condieronc  potia 
mur.Tuucro  imprimis,qaa:  tui  anfini  magnitudo  5C  fublimitas  cfi.non  ioluin  adiii 
taris  ut  felix  fis,6C  fumma  animi  bona, quibus  tc  natura  illufirauit,bcn(giiitatc  ac  Ii/ 
beralitate  exerceasjuerum  etia  fac  exteros»  fi  modo  digni  funt,  tuam  iftaiii  tecu  for^ 
tunam  amplexari.  Certifiimu  enim  felici  tatis  teftimonium  cft,  felices  alios  polle  fa.^ 
cere.  Bene  uale  princeps  optime,  & tuam  falutc  tuere,  ut  tc  incolumi  diu  perfrui 
po(Tint,quiintefpesfuasftaiuerunc.  Tertio IdusSep.  ai.  d.  Xvui.  Agria. 

CJELIVS  CAL.  CAAIILLO  VISTARINO  S. 

V A N T V M non  modo  amem  te,uerum  etiam  obferue  Camille  uir  cla 
riffime,££  tux  fummx  uirtutes  SC  mea  tibicofuctudo  abunde  tefiari  p6 
Q.  teft.Quare  quom  ex  urbe  tum  ex  patria  frequentes  licerx  ad  illuftrilli- 

mum  principem  noftru  afferantur:  illinc  quidem,  quod  ea  qux  ad  eius 
procuratores  caufarumtp  defenfores  perferibis , ita  implicita  QC  negli- 
genter  cofirmatafuntjUcnec^pes  ne<^  caput  in  qs  fubfiftat,ne<:p  icnliis  ullus  inde  e/ 
rui  polTitiifiinc  uero  quod  in  iudicadiscxcutiendisc^  caufis  amicitia  magis  quam  iu 
fticia  colis, opes  xquitatiprxp6derant:in  quibus  licet  ego  plane  confeius  ingenrj 
tui  nihil  cxiftimeefleabs  te  alienius  quam  hxc  crimina, qux  tibi  amaieuo1is8«l  inui 
dis  fortafle  irrogantur,  quom  tefempcr&i  apertum  in  dicendo  STexadlu  in  feriber» 
do  8C  xquifiimu  in  iudicando  cognouerim:ce  tamen  de  ifs  omnibus  comonefecien/ 
dum  duxi.  Tum  ut  totius  rei  prudens  te  tueri, SC  accufationes  fiquando  inciderit  oc 
cafio  diluere  poffis,  ne  qua  forte  in  mente  principis  nofiri  labecula  au tliuoris  arper.- 
fiunculauellubfiderepointueldelfrefcerettu  ut  mutuo  amori  officio  meo,  qui  tui 
ftudiofiirimus  fum.fatisfacia-Tuquicquid  hoc  eft,&  boni  confulc,6t  beneuolentia 
meamagnofee.  Vale,  Agria. 

CJELIVS  CAL.  CAMILLO  VISTARINO  S. 

I boni,  quo  pliarmaco,quo  philtro  delibutxfuntliterftux  Camille  mi 
uir  omniueminentilTime:  ut  eodem  tepore  me  in  admiratione  trahant 
D fummaru  uirtutuquibuspolles,  ATincSparabilishiimanitatisquame 
ita  deuincis,ut  me  plane  totum  tui  xris  facias.  Quid  quod  ita  curas,  ita 
moleftias  uexariones  animi  excutiunt, ut  facile'  incelligam  Homeru 

cum  illud  nepenthe,quod  Helena  Telemacho  prop!nauit,n!l  aliud  fuiiTe,quam  elo 
quentiflimi  acprudenciffimi  animi  orationem . fane  ego  dum  tuas  illas  fuauiffimas 
literas  legere, non  in  Pannonia,  non  in  Germania,  non  in  Sarmatia,  no  in  Scythia, 
qugloca  plena  barbarie  nuper  uelperluftrauimus  uel  attigimus,  fed  inter  Mularum 
facraria, inter  Gratiaru  delicias  mihi  obuerfari  uidebar.  qux  illeifiamcnta  ut  diutius 
fen  tire,  perfruerer  quafi  curaru  inducijs , 6 quoties  legi  ac  relegi  literas  illas  tuas» 
defiderioquidemeo  perbreues,  ledme  Herclefucci  plenas  &do£lfrina  opuletas8C 
fecultate  dicendi  felices. Debes  debes  quide  tu  plurim3iibi,ideftprudentig  tux  ac 
Dis  immortalibus, quorum  cofilio  fac”!!!  efi  ne  hos  Orcicace)los,id  eft  haneprofli/’ 
gacilTimam  barbarie  ingredere/is. Et  hoc  nomine  tibi  plurimu gratulor,  no  tua  tan 
tum  caufa,  ueru  Sd  mea, ne  mihi  bis  meam  fortuna  ingemifccre  fit  necelTeidu  te  que 
me  alterum  puto,  eodem  laqueo  trahi,  eadem  carnificinalaniariafpicerem . Quod 
uero  in  me  tantum  laudum  congeras, quantum  neque  fi  fim  ambitiofirsimus  agno/ 
fcam:  neque  admittam,  fi  fim  impudentifsimus, multam  habeo  gratiam  tibi:  QC  hoc 
totum  bonitati  ac  humanitati  tug  acceptum  fero. Di  faxint  ut  diu  in  hacram  egregia 
ofRciofa  de  me  opinione, imaginaria  licet  confida,perriftas.Quanto  enim  de  me 
prxliantiuscogicaueriSjhocetiamamabis  uehementius.  Beneualc.  Agria. 

CAELIVS  CAL.  lOANNI  BAPTISTiE.  PISONI  S. 

VLCiSSiMASimd  uero  mellinTsimas  literas  tuas  obuia  manuSCle/ 
D tifsimo  occurfu  accepi:  necprius  ab  earum  lecflione  dcftiti  quam  in  tui 
memoriamijs  multa  orculaimprefferim. quartum  enim  putas  mega/ 
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uifum  amcrnitatcs  ingcnij  tiii&f  ddiciaskftiuilTimKoratfonfsagnonrctcm^quodt^ 
tuiCxIi}  tibi  memoria,  uel  trabali  claiioatHxa  inlixicat,  & mutuas  operas  desinam 
more.  Amo  ego  quidem  te  mi  Pifo  > non  uiilgato  &1  feminario  illo  amore , quem  (6^ 
Ict  uulgus  ufurpare : fed  genuino  ac  ucrifiimo , qui  pcnitifliina  animi  rccognofcif, 
quiq:  cut-ny  Cuius  animi  mei  hinc  tcilimoniiim  l)abcto»quod  quom 

proxime  de  nepote  ampliffimi  Cardinalis  Iflrigonienlis  fermo  babcrctur.qucm  pa/ 
truus  ad  capeOendum  animi  cultum  Ferraria  mittere  decreuit,  ego  tcunupropofui 
huic  prouinciaraccomodatiffimujtuasq:  laudes  largo  pedore  expIicaui.quodtimF 
hi  fignificaueris  tibi  efle  paratum  diuerforiu,quo  puerum  quaiuordccim  annorit(ut 
audio)excipiastidt^.tuo  pueri comodohc]-ipoirit:dabo  operam  utres  cum  fiinv 
ma  utilitate  tua  conficiarur.Stati  erunt  praefeipti  in  annum  no  plurcs  quinquagin 
ta,  nec  pauciores  quadraginta  aureis : accedet  munufcula, accedet  inita  tanti  princi 
pis  amicicia.Sed  iicc  in  alieno  arbirrio.Illi  tibi  erunt  prompti  8C  parati.Quarc  dcuo 
luntate  tuame  {acftatim  certiorem , ut  poiTim  ftatim  tibi  prodelk.  Vale.  Agria. 

CiELIVS  CAL.  FRANCISCO  EPISCO 
po  Ccnadincnfi  s. 

V o M fe  mihi  certi  nuntq  occafio  obtuIerir,noIuiprxrermirtcrC5quin 
D.T.falutcm  dicere;  ci4  reflarer  memoria  adhuc  cius  obferuanti^  con 
Q.  flare  apud  me, quam  in  Italia  cu  ea  contraxi.  Ego  enim  ille  Cxlius  Fer 
rarienlis  fum,quieamEepius  ex  oculis  laborante  illuflriffimi  D.Cardi 
naiis  Agrienlis  nomine  falutauijquem  illata  comiter, tam  benigne  cx^ 
cipiebat:  ut  nunqua  tam  excellentis  cius  in  me  humanitatis  recordatio  fit  intermori 
tura.  Cogitet  itaq;  fecum  D.  T.an  ulla  in  re  mea  opera, mcumt"};  fiudium  illi  ufui  clle 
poflit.Quicquidcnim  eftinme  aut  animi  aut  ingcnij,  id  omne  perpetuo  fibi  manci 
pioaddidum  putet:  eocp  meadobfequendum  animo  paratiore  agnofcct,  quo  loco 
propiorem  intelligit.  Bene  ualcat  ampliffima  D . t . cui  me  plurimu  comedo-Rogo 
etiam  ut  Nicolaum  prjefentiu  tabellariu  mea  caufa  comendarum  habere  uelit.  Ca.* 
lendis  Ocwbris.  M.  d.  xxviii.  Agria. 

C.*LIVS  CAL.  lACOBO  STACHOSKV 

Secretario  Poloni®  S . 

VT  obliuioneautingratitudine  omnesmorcalcs cxupcrcncceffeeff, 
nifi  te  nonfolumanimo,fed  oculis  etia perpetuo  habcam.Tanta  enim 
A eft  humanitas  tua,  tanta  comitas,tantus  lepor,  tanta  fuauftas,ut  cxiftF 
mem  Charitas  ipfas  delicias  omnes  fuas,atc;^  adeo  ipfam  Venerem  ce/ 
(Ium  fitum  tibi  accomodafle. Tu  profedo  ita  me  homine  peregrina  K 
nullo  tibi  antea  uel  confuetudinis  uel  amoris  uinculo  coiundum  fuperioribus  men 
fibus  allcxifli, ac  innumeris  oflicqsdeuinxifti, ut  ex  eo  tempore  Ongularis  illautba/ 
nitas  tua,fiimmauirtute,admirabiligrauitate^prudentia  condita,oculismihi  fenv 
per  obuerfetur.  quam  tu  mihi  familiariter  homo  tantx  dignitatis  acexillimationis, 
quafi  autoritatis  tuse  oblitus,  urbis  prseclariflimae,  nc^  unquam  a me  fatis  laudata, 
loca  publica,  priuata,  templa,  arcem,caftclla,aquadudus,  pifeinas  admirabilis  arti/ 
ficif, bibliothecas  inflrudiiTimas,mftrumentu  aureum, argenteum,  Attalicu,be!lua' 
tum  fupelledilisregiaiubebasapcriri:utmihi  omnia  penitus  uifenda,tradandaeti 
amexponcrentur.Tu  etiam  equeflrcsdecurfiones  in  ripis  VifluIc,tucoflidus  cata 
phraiftorum  uera  prope  Martis  fimulachra  oflendebas:  quafi  wo  i*  -rf» 
jTvfj-sixervtflr.  Captata  deinde  occafione,quostu  homines.  Di  boni,  mihi  concilia.' 
basf  Ampliflimu  K meo  praconio  longe  maiore  Petrum  Thomiciu  Aniiflitc  Pra- 
misiiefem,magnumillumanimo8<;  rebus  geflisChriftophoru  Pala  tinum  Graccho 
uiefemjClariiTimu  preterea  fortunis  81.  honoribus  Andrcam  Critium,fcd  fapidia  Si 
lucratura  multo  clariore, poetam  plantkbfolutum:aiius  dodiflimu6Clepidilh'muni 
epithalamia  legi  non  fine  admiratione.ltalia  certe  atqiipfa  Roma  ad  quam  illud  de/ 
di,tamgratanteracccpit,tamexammo  laudauit,  ut  non  quafi  GermankuaiuSar/ 
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maticum  fcetum,fcd  tanquam  naduas  dC  genuinas  dclkias  aj^nniiei  irait  inulfos  iny 
genuc  fiippuducrit  Mufas  Romanasmulcoapud  iios  magis  quam  iii  Laiio  latim:  lt> 
qi.ii.Nonpoircni  enarrare  quam  milii  molefte  accident,  quod  cum  liomiiic  lot  inge 
nq  K literaruin  lacibus  fplcndiduni  more  canis  Aegypti)  ,in  ipfo  fcilicct  ai  lictilo  dk 
fcellusmeijia  petafato  Stlfuccindlo  falutareatqj  ampIcxaricontigir.Acccilitad  tam 
ingente  beneficiorum  fumma  hic  etiam  cumulus , quod  apud  iniiiclinimu  icgcm  dC 
prarpoietes  regni  optimates  operam  alTiduanc  dicam  anxiam  dedifii,  ut  ciuitatedo 
narer;SC  innobilitatis  ueftrae  immouero  in  regite  cohortis  comitatu  cum  omnifann 
lia  afcifcerer.Magnifunt  ( fateor  )familise  mes  tituli,  illufires  prtcrogatiucPontificu 
Maximorum  Cefarum  beneficio  collatae:  non  opes, non  caftra  & oppida, non  aui 
atauitj  bello  SC  toga  clanflimi  defuni,  (liceat  enim  mihi apud  ignotos  homines  glori 
am  fed  ex  uero  prxdicarc,pr2fertim  ne  ie  apud  degeneres  aut  indignos  putent  tan- 
tum fuQ  decus  coiIocafIe;)incerhtec  tamen  aliat^  innumera  ornamenta, nihil  maius, 
nihil  honorificentius  ueftro  beneficio  hac  cepeltatemihiobtigilTearbitrorl  quod  O/* 
mne  non  fortunae  non  ambitioni  datum  , fed  uirtutis  uel  teliimonio  uel  certe  opi-' 
niont  redditu  arbitror  tatij  eo  maius  muhoq;  excellentius  mihi  uidetur.  Sed  tua  illa 
fcdulitas,qua  me  abeuntem  profecucus  es,quom  diplomata  ipfa  nota  regia  exornas 
la  & principali  rymboIoinfiru(5ia,qu3e  uix  femeftri  fpatio  expediri  folentjfefqiiiho 
ra  abl'oluta,non  auefforamed  expec1:ationc,fed  mei  demerendi  ftudio  attulifti;quan 
tumaccefiionis  & ponderis  clarillimo  muneri  ad  diditCucprope'  cxlitus  8C  deorum 
uoluntate  facfumuideaturjUt  familia  orra  quidem  in  Italia, fed  a Germanisantiqui> 
tus  oriunda, ScT  Germanis  adhuc  inlignibusconfpicua,  a magno  Germania  6c!  Sar^ 
tnatiarcgeiliufiretur . Haec  funt  fcilicct  qua  mihi  memoria  ac  pcenitilTimo  animo 
infederunt : qua  nec|  locorum  interuallo , nccp  temporum  fcatio  unquam  conuelli 
poterunt. quibus  quom  me  nulla  graticudine  fatisfacere’polTefnte]liga,  operam  da.- 
bo  utalTidua  pradicarione,tngenuatanci  nominis  profefrione,memoria  perpetui/’ 
late  me  ab  ingratitudinis  rufpicioneredimS.  Certe  ride  ac  icruitucefercniirmo  regi, 
ftudio, opera,  obferuatiauohis  optimates  dC  proceres  clariiTimi,  quantu  fortuna 
e^occaiioruggeireriqnufquSdeero.Tibiuero  uirofficiofilTimehuncanimumeuiTi 
priuatim  Si  perpetuo  nuncupo.  Bene  uale,^  tuum  Caliu  mutuo  ama,eiufq!me/' 
moriamfeinpiternamhabe.PridieCalend.Dccemb.  M.  r.  xviii.  Agria. 

CJELIVS  CAL.  lACOBO  ZIEGLERO  S. 

I animu  induxeris  ut  ad  nos  uenias,  rogaui  Pythagora  uirum  optimu 
S & mihi  fummo  amore  coniumflu,  cui  ad  te  nuperrime  literas  dedi, meo 

nomine  opera  faxic  ut  te  lecu  adducat.  SiC  enim  5C  fecuritati  tuae&T  de- 
fideriomeo  confultum  putabo.  Vale,d^  ut  te  quamprimu  perimi  polTim  enitere. 
Calcnd.Decemb.  m d.  xxvni.  Agria. 

CJELIVS  CAL.  FRANCISCO  CALORO  S. 

T Philofophf  uera  afferunt, K tu uera  putas  praceptor  clar/njme,nam 
locoru  diltantia  nihil  animis,nihil  amori  obeft.Immo  una  maxime  cau 
E fa  Plato  amore  neceflitati  profert, quod  illa  propinqua  tanrum,  amor  eb- 

riam longe  dilTita,poteft  coiungere.Tu  itaq?  fub  hoc  fequcftro  dum  iij 
Italia,  dum  mMufao,dum  infacris  delicqs  agis,  mecues.EgouicifTim 
dum  Gcrmani5,Pannoniam,Sarmaiiam,Scythiadeniq;  inuitus  magnis  cum  in/ 
commodis  peruagor,tecu  fum.  Sed  hac  una  conditione  tupotior:  quod  optimo  ho- 
fpitio,  id  cft  apud  optimu  hominem  meexcipis.  Ego  quaflo  & araneofohofpitio,a- 
mico  tamen  te  excipio.  Bencuale,  ScT  deum  propitium  habe  acmihiprecare.nain 
fi  hoftium  facile  Inucnio,  cardinem  nihil  moror.  Buda. 

CJELIVS  CAL.  CAMILLO  VISTARINO  S. 

F ACIS  tu  quidemex  ingenioSi  bonitatetuautr  confuItifl7me,qin’a^ 
mamilTimi  ac  ftudiofiiTimi  tui  orationem  boni  cofulas , Sc  ad  eum  mo^ 
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diilu  mctiansjquo  fuit  a nobis  coformata.  Atqui  dc  tc  princcps(uf  par  cfDCcmper  o/ 
ptimcfcntireacloqui iriiiiscft : nuper  tamcnacccITcriint  quidam  luoiu  obtrei^atox 
rumadfutores:  qui  quafifucccnturiati  tela  iuggci  unt:  & quom  aliud  agere  uidean^ 
ttirjioc  tamc  agunt:  ut  tenon  minus  dillimulanccr,quam  indigne  oppugncnt.ij  tua 
didiajtuos  nutus  ac  renutus,  pcruerfcintcrprctatur.Quarc  tccautiorcqiiam  mclio/ 
rem  cITc  oporcct.tu  qui  optime  fapis,  qui  intclligis  quibus  eu  dc  rebus  principis  ucr 
ba  facias,  cacccra  per  ce  potes  ariolari.  Nam  me  tenebras  loqui  opus  eu . Sunt  enim 
undiqi  Corycari,  qui  omnia  propeniodum  fubaufcultarc  uideantur , 6C  ego  forte  no- 
mis ctia  progreflTustfcd  ita  me  fummus  erga  tc  amor  cogit.  Et  quum  plenum  facino 
ris  fit, tc  immcrcnic,ab  ijs  quos  minime  ucrcris,oppugnari:non  abfert  a fumma  im 
pietate, tc  ab  araiciflimo  ctia  non  admoneri,  liene  uale  uir  do(fiiifimc,&!  quod  fay 
cis  da  mihi  mutua  in  amore  operam.  x.Calend.Ian,  ii.  D.  xvm.  Agria, 

CiELIVS  CAL.  lACOBO  ZIEGLERO  S. 

O D E AI  momeco  binas  tuas  litcras  accepi, Di  boni  quam  docflas, quam 
fcite  Mathcfin  ilhm  lineare  exprimentes. Eas  ac^tutCi  ampli (fimo  prim 
E Cipi  obtuli. Qui  licet  eo  tepore  occupatitTimuSjdclcclacus  ramen  cft  mi 
riiiee  iugcnq  tui  acumine:  & illud  non  mediocri  admiratione  dignu  at- 
firmauittquodhomo  in  reconditis  SCgrauioribus  tftisfiudijs  exercita^ 
tu.s,  tantum  in  eloquentia  promouerit:  ut  tantum  ex  q s alteru  feorfum  arripuifle  ui/ 
deatur.MagnaprofecTro  fcecunditas  ingenij  tuuquaemihi  maiores  in  dies  amoris  ery 
ga  re  mei  faces  acceditifacitcput  te  opte  magis  ac  magis(fi  modo  detur  occafio)pro.' 
mereri.  Sed  dc  his  coram  p!uribus:na  te  iam  cupidifiime  ac  prope  anxie  expeefiotut 
te  ac  tot  amccnitatibus  ingenij  tui  dieculas  lalte  aliquot  periruar.  Bene  uale.  1 1 1 1. 
IdusDccemb.  M.  d.  xviii.  Agria. 

CJELIVS  CAL,  TIAIOTHEO  AIA^TARDO  S. 

V o D tu  cum  optimo  parente  incolumis  Ferraria  perueneris , gaudeo 
5C  gratulor.  Difaxint,ut  prope  diem 'quod  futurum  rpcro)uobis  iftic 
Ci.  pertruar,ut  Budae  olimfuauiffime  perftuebar.  Nam  quod  nonullime 
proxime  rediturum  augurantur , 5C  uotum  meum  reflantur,  SClaetio/ 
minis  loco  elleuelim.  De  noua  nupta  optimiparemismei,  quamma» 
gnifice  in  uiri  manum  conuenerit,  Isetor,  K tibi  gratias  habeo,  qui  rem  tam  gratam 
tami^ optatam  fignificaucris,  &Cut hoc  perfspe  facias  fummoperc  obteftor.  Netam 
acceptae  pecunic  non  dedi  ad  ce,  quodThomas  nondum  eam  fummam  perfoluerit, 
quam  fe  daturii  recepit:  alioqui  quom  multa  prius  reccpiffcqpoftquam  uoshinca,' 
brjftisjcomutatafementiafead  X v 1 1. tantum  aureolos  perfoIuturuafFirmanexcc/ 
ptis  ijs  quos  antea  erogauerat : nec  enim  fe  plures  reuerendo  Michacli  Vitefiode/ 
bcreteftarur.quorquot  ille  dederit  accipiamitotidem^  ad  plenum uobis  illic reprg/ 
fentaboin  reditu  meo . qui  fi  in  longam  diem  diffindetur  (quod  non  puto)  accepti 
fyngrapham  mittam.  Vale.  Agria- 

CiE-LIVS  CAL;  MARIO  EQJ^ICOLO  S. 

c CEP  I litcras  tuas,quibus  tantum  mihi  tribuisjquantunecj  fi  fim  ain 
bitiofiffimusagnofca.Accepimunus,plane  dignu  Mario,  utruncpgta 
A tuitum, utruncp  gratifsimu.ln  hoc  enim  tua  plane  liberalitas  arridenio 

illo  fumtnuacroama  a uiro  laudati  fiimo  profedtii  fummoperc  obletflat. 
Sed  tu  age  uir  c6ftantiffime,&  que  ex  profefso  expingere  cozpifti,  ne 
definastuis  coloribus circumlinereiquando  amoris  fuit  ccepifse,  conflantia;  elino 
definere.  Bene  uale, 5C  illuftrifsima  principi  fcemina  tua  ac  meaperfuade,liunc 
animulum  meum  ei  perpetuo  dicatii  cius  gratia  dignum  efse.Nam  ego  pare  tibi  ope 
rani  do  apuvl  Reuercdifs.principe  meum,  cui  pride  adeo  places,  ut  iam  per  te  illi  iu' 
teuidcarcomendandus.  Agria. 
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CJtLIVS  CAL.  EPISCOPO  VATIENSI  S* 

1 TERAT  VR A &r eruditio clarifllmi lacobi  Zicglcri familiaris tiiifa/ 
tis  erat  mihi  antea  peripecla;nondnin  comitas,  nondum  ingenua  quas 
L daminhomine  probirasSd  modeftia  ciat  explorata:  quam  paucis  his 
diebus,  quibus  iiberalitare  Sd  indulgentia  tua  apud  nos  tuic,  cominus 
expertus  iiim.  Nihil  illo  docflius,  nihil  acutius,niliil  humanius  aut  can^ 
didius:ut  facile  inteiligere  poflim,ilium  tibi  plane  alumnu  QC  familiarem,  tuisq?  colo 
ribus(utatunt)depi£ftum.Q<iarequomtibi  omnia  prius  debere, nunc  demum  is  ac/ 
ceflit  cumulus, utiam  neqp  fortunae  omnes  mea  teruntio  addici  poffintjfi  magnitudi 
ni  teris  contradi  uelim  refpondere.Quare  uel  decoquendu  eft,ucl  facienda  uerfura. 
Sed  me  plane  infipfente,  qui  quom  antea  apud  te  multarum  literarum  creditore  ex 
rationario  me  putare, nunc  demu  unis  his  literisjfeduiuis,  fed  fpiratibus,addiiis  in/- 
telligam  me  ita  are  obruru,ut  obtorto  collo  nedipoffim. Quare  uel  traftyberinailla 
diftindioex  Xi  i.  tabulis,  uel  creditoris  clementia  expedlandaeft. Alterutra  malis 
tua  oprioniseft,egoquomdigirafuftu!erisparebo-  Agria. 

CJELIVS  CAL.  LILIO  GREGORIO  GYRALDO  S. 

V o D nihil  ad  literas  meas  rercribas,alq  obliuionem,  alij  fortuna  ma-* 
gnitudineadquamprouedtuslis,  caulantur:  utriS  malim  no  habeo  exr 
Q_  ploratu. Nam  mei  obliuifcj,duru;tui  etiam, impium. fi  tamen  detur  op/ 

lio, illud  optauerim,ut  meo  magis  quam  tuo  periculo, Liliu  exuas.  Va- 
le, me  femper  in  utracj  fortuna  eundem  fore  tibiperfuadeas,id  eft  tu 
bi addidiflimu.  vi.CaIend.Ian.  m.  d.  xviii.  Agria. 

CJELIVS  CAL.  BARTHOLOMEO  CROTTO  S. 

r nihiladmefcripfiflimef  oblitus  Crotte  mi  fuauiffimc,  doleo  quidem 
uicein  meam,fedignofcatamen  tibi.  Quis  enim  obliuioni,  qua  in  nos 
5 uel  inultos  tyrannide  exercet,  obludari  pcflttCquod  fi  memor  no  feri^ 

pfiftijtantum  abeft,ut  tecum  expoftuIem,ut  etiam  ultro  gratuler  mihi; 
quod  hoc  fcilicetquicquid  eft  fiducia  tibi  amor  obtulerit: quando  non 
aliunde  proficifei  uelim  exiftimare . Quare  me  fudice,  uel  fine  certatione  abfolucus 
efiotea  tamen  adferipta  conditione, ut  qui  icribere  definis,amarenon  definas.  Va 
le.  vr.Calend.Ian.  m.  d.  xvni.  Agria. 

C.S.L1VS  CAL.  DOMINICO  GAZ&  S. 

E Ci.v  E te  ita  ambitiofum  efle  uelim, ut  fortunas  ruas  iadesmetf  ita  fe^ 
gnem,ut  dilfimules.  Altcru  enim  infruniti,  altcrff  timidi, efle  putat  Sc/ 
N neca.Auaris  hacconfuetudo  eftjutfuas  opes  calentrfedilliforce  iuRu 
us,  quibus  aliorum  auaritia  extimefeenda  eft.  At  tu  ea  bona  abfeondis, 
fmmo  ucro  abiuras,  qua  necj  auaritia  cuiufquam , necj  ipfius  fortuna 
tyrannidem  reformidant  Qiiare  ego  te  hortor,  ne  amico  cenfus  tuos  amice  quidem, 
nec  enim  hoc  negarim,fed  uere  profiteri,  tam  dure,  tamep  immaniter  oblucieris: 
ne  illi  fufpirione  aflentationis  impingas,8(l  tu  manifefta  adeo  pernegans, pertinacie 
notam  cotrahas  . Namcjuodad  me  attinet  minime  certe  falli  pofliim  in  tua  fiipelle- 
dtilc,urpore  cuius  amor  a iudicio,  iudicium  neutiqua  ab  amore  proficifeatur . Quod 
obierit  FracifcusCalorus  uir  deftudifs  egregie  meritus  doleo  tquod  tu  eiusftatione 
fufceperis,  magis  alrjs,  id  eft  difcipulis  tuis,  gratulor  ^ tibi.Quod  tu  pralatus  mul^ 
tis  copetitoribuSjIaudoiudiciu  meorum  patrum  STcolIegaru-Reliquu  eft  ut  te  hor- 
ter ad  nautteracdiligenterfufccpto  munere  perfungendu;quod  te  pulchre  St  como 
de  facturum  fpero,  fi  humanftatefeueritate  condiueris;  ut  ex  utraij  elegans  quidam 
cinnusmifceatur,8tilIabonorum  ftudfaalliciantur,  hac  malorum  immanitas  deter 
reatur.  Vale, St  me  ama,tuarum9  literarum  fuauifTimos  fruiftus  mihi  perfarpe  ac- 
commoda. Agria. 
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CJELIVS  CAL.  REVERENDISSIMO  EPT/ 
fcopo  V uaradincnfi  s . 

V I fcribcre  lam  tot  mcnfcs  defino.amarc  atq;  obfcruarc  nunqua  dcfu 
no:quinmdi€s  magis  ac  magis  rciricaiur  optimi  acdot^tilUmi  Aniiflu 

Q_  tis  mihi  rccordatioicuius  excellens  iium3nitas,cuiusilluiliis  liccraiura 
itamilii  poicft excidere, XI tpotcft  ille  unquam  bona  ftudia  & prcclaraj 
artes  intermittere.  Quod  fi  milii  in  tam  honefto  amoris  ftadiorciiion/ 
derc,atc^  adeo  obferuamix  meae  memoria  in  cius  animo  uiucre  intellexero,  no  iam 
me  Caiium,fcd  plane  cslitcm  putabo.  Beiicualc.  Agria. 

CiELlVS  CAL.  SEBASTIANO  MAGIO  S. 

V I pofl  annum  ucrOculum  ad  me  unu,  neq?  eum  quidem  integrum:8f 
de  me  quereris  quod  nibilad  te  feriba  Scbaftianc  omniu  olimofficiofil/ 

H fime,  nunc  ucro  plus  nimio  de  amicitia  fecure, nec  enim  lubetnegligcn 

tem  appellare.  Tu  ucro  mccum  cxpoftulas,  quod  nihil  ad  te  literarum 
dem.  Age  fi  iubet,ad  calculum  rem  uocemus:  profitere  nomen  amabo, 
uter  noftrum  prior  fcripfit , uter  pofterior . An  uero  mihi  tk  unquam  nuntius  obtu- 
lit,quem  ad  te  profecturS  cxiftimarc,ciii  literas  no  crcdidcrimTed  ut  de  literis  igno 
jfcam,an  ucro  ceteris  in  ftipulationibus  couentaferuaiticNum  tuilie  es  qui  fuperio/ 
re  i’ycmcl'anctinime  rccepifti  te  ad  meuenturii,  qiiom  egoiamuenire  ad  te  ftatuif/ 
fem-Quz  manis  expeiftacio  fecit, ut  quom  munufcula  qusdam  para  flem,  quibus  a/ 
monsfummi  erga  te  mei  memoria  immortalem  reflarer:  dC  tum  in  tam  logam  diem 
diftulci  im,Sc  nunc  mifera  cxcharcabula  cum  puliicre  SC  blattis  luctemur:  quae  fi  ue/ 
n.-;-  s.id  cfl  fi  promiflb  flereris,  ficum  protinus  excutient  ac  iuuenefccnt.Vfde  quan- 
tum difciipu  te  uidere,  te  amplecti,  te  perfrui,  mi  fuauiiTime  Sebaftiane,ut  quom  te 
uidcain  paulo  tardiorem  quam  uclim  ad  promilTa  obeunda,fiudeam  prepofita  mer 
ccdula  al!icere:quam  fi  afpcrnatus  non  fucris,te  de  me  quam  optime  meritum  puta^ 
bo.  Vale.  Agria. 

CJELIVS  CAL.  PHILIPPO  ALBAKEGALIO  S. 

T fi  rariora  fint  inter  nos  literarum  comercia,quam  mutuus  amor  exi/ 
gereuideaturinunqua  tamen  defino  amoris  officio  defungi, id  eft  tea/ 
E mare,  tui  mcminifrc,tenon  fblum  animo,  fed  oculis  etia  ferre,  ut  mutu/ 

as  mihiin  hoc  ftadio  operas  reponas  K peto,  obieflor  Philippe  om 
niuhumaniflimc.  Accepi  te  optare  uenaticu  catulum  exfeminiofum- 
mt  8^  amplifTimi  principis  mei : dabo  opera  ut  eletftiiTimu  habeas  . Quod  fi  quid  eft 
pretcrca  in  quo  tibipoflim  acc5modare,metuifemper  cupidifTimuacftudiofimum 
expcricie.  Beneualc.  Agria. 

CiELIVS  CAL.  lACOBO  ZIEGLERO  S. 

T T VL  I T mihiplurimulatiti^  tua  epiftola,quafignifTcafli tefaluum 
Budam  perucninc,8^  res  domeflicas  acminiftrum  tuum  multo  meliori 
A conditione  offendille, quam  abiens  reliquiffcs.  Qute omnia  libigratu- 
lor,optocj5  in  pofteru  dei  benignitate  fieri  au<fi:iora.Lucian2  8d  Verne/ 
ruin  obuius  accepi,  accepi  codicem  Grsccum  Ptolemaei  mihi  longe 
grarirs{mum,cuiusnominegubcrnatoriomnia  debeo.  Domino  Vatienfi  nihil  de/ 
beo, qui  quali  fccpticus  negabat.SC  quom  ego  uidifsejlegiffcm  traiflafrcm^  eum  co 
dicem  in  regia  biblio  theca, iple  tamen  putabat  minime  in  eareperiri.Excufo  tamen 
fummi  Annftitisingcniesoccupationes,quinobisextrem»  clafsis  homuntionibus 
operam  d(  ftiidium  pra-flare  non  poceft.Gaudco  Caftilione  fufeepifle  conditionem 
& curam  organorum  in  mathefi  iabricandoi  Q.Tuuni  eft  urgere  liominem  dum  res 
calet.  Vrrinus,C2elius,mininro  tuo  cumulatas  reddunt, quas  acceperut  falutes,  Sif  fc 
ad  cius  comoda  propenfosofleiunt.lJlufliifsimu  dominum  meu  tui  amantifsinxum 
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rcucrentcr  falutaui'  tuo  nomiitc.Ptolcmcus  hicrcccns  contubcrnatis  meus  ormnno 
pofTet  ciTc  Icuigatior  SC  cmuiflior , mangoninatior  tamc  cft  m pallio  lioc  tranfmari/’ 
no, quam  fit  in  toga.  Opera  omnino  grauioreft  quam  animo  cocepillcm:  ucrunul/ 
Ius  labor  me  deterrebit.  Sed  heus  tu  Z^icglere  hominum  op  time  at  dotfiiiTiinc,  quid 
tibi  uenit  in  mente  quom  glofiema  illud  fccCido  capiti  adferiptu  dcfciothcrc  no  mo/ 
do  damnaueriSjfed  omnino  explolerisfAcqui  Grjca  aufloritas  illud  tuetur  in  haec 
uerbatffxiofisgaif  fcSJ  aiy  Tfiyaivue 

yoivicvf^^TftyaivciiiJ,  (Aiz  Sciother  habet  forma  Pyramidis, 

ea  quatuor  triangulis  confiat, qui  redum  angulum  trianguloruin  ambeunt,  ex  quo 
meridianu  captamus.Quarein  iudicio  tuo  amplius  dico,tatifper  dum  rurfus  tccum 
litem  certauerim.  Nam  prouerbium  uetuseft,  </l^\j7^ctKitefv(o.id  eft,  fecunda  melior 
ra.  Beneuale.  vi.  CalendasMaj-ttj.  n,  d.xix. 

C.$.LIVS  CAL.  lOANNI  BAPTISTJE.  PISONI  S. 

VAE  admefcripfifti  deadoleicente  illo  quemtibioptabam  contubet/' 
nale  fieri, fuerunt  pergrata.  Quando  fi  ifticefl:,necj  loge  euedus, ut  ue 
Q_  rebaniam  fpes  affulget  nos  faciliusomnia  ex  fententia  confeduros  efi. 
fe.Quom  enim  quida  mihi  renutiaflet,ab  Etrufeo  illo  de  quo  antea  feri 
pfera longe  abdudum, pene  animum defponderamtfed  tus literami^ 
hi  difficultatis  fufpitione  magna  parte  exterferunt : quare  hoc  agemus.  Decreuera 
quidem  ad  Fedencum,mei(ut  ego  puto  6^  tu  fcribis)amanti(rfmum,fuper  ea  re  lite.- 
rasdare;  quando  tu  hoc  non  plane' petis,  led  furtim  innuere  uidebare.  Atqui  uideo 
rem  per  literas,ut  tu  prudeter  ariolaris,difFicuIter  explicari  pofle,tufi  qua  fpes  qug/ 
ftus  arrifit, reliquum  cogita.Proinde  mihi  a capiie,idcft,  a pueri  patruo  resufdetur 
excutienda  & retexenda.  Tu  interea  quid  agatur,  a quo  inftituatur , ubi  educetur, 
locupletius  admonebis . Ego  ex  re  8>C  ex  tempore  confilium  petam:  neq?  quicquam 
prxtermittam  quod  ad  uatum  aut  commodum  tuum  pertinere  cofidam.  De  aduen 
tu  meo  initaliam  nihil  habeo  prsfcriptum  quod  tibi  fignificem.  Nam  licet  ego  ma^ 
xime  tefiinem,tamen  princeps  hic  meus  nunc  in  literis  prope  nimius,  me  diutius  re 
moratur  quam  uelim:  fpero  tamen  Dis  faueeibus  ante  idus  Apriles  te  ac  tua  duIciC- 
fima  confuetudine  pofle  perfrui.Caetera  quae  mihi  nuntiafti  fuerunt  pergrata. Qua/ 
remihiiftam  opera  da  creberrime' miPifo:& de  omnibus  rebus  iuxta  publicis  &!^pri 
ua tis,  cumulatim  certiorem  redde.  Hoc  neq;  iucundius  nei^  optatius  mihi  facere  po 
tes  quicquam.  Vale.  Agria. 

C.S.LIVS  CAL,  R.  EPISCOPO  VVARADINEN.  S. 

o S T Q_v  A Mad  nos  allatus  eft  nutius  deilluft.paretis  tui  obitu, dolui 
quantupar  fuit  homine  tibi  addicfiiffimumdolereiSf  mecum  ipfeexco 
P gitabS  quomodo  in  ta  infperatu  inopinatucj  cafum  confolatione  affer 
re.  Sed  quom  tuamprgcoce  fapientiaagnoIcam,ueriEusfumneinme 
uetus  illud  faciat  ,fus  Minerua.  Quare  me  cotinui  a ta  prsecipitf  cofilio» 
Atqui  no  defina  in  memoria  tibi  reuocare,  nuc  illud  maxime’ tempus  afFuIfifle,  quo 
fumma  illam  animi  tui  prudentia,uimcj!ingentj  incomparabile  excites,querefianre 
teporum  coditionehaefienusfuitobturbata  timprimiscp  operam  desSiladnitarisuc 
omnes  intelligatconfilia  rua  generofi  magnanimii^  Antifiitis  femper  fuiffe,ied  nuc 
tandem  difcuflis  nubibus  illuceicere.  Scio  tibi  ob  magnitudine  fortunarum  5C  exifii 
madonis  non  deforeinuidos  captatores taffentatores  etia,  quod  genus  hominuceu 
mufes  in  culina, ita  ad  aures  diuitum  folent  aduolaretut  eos  omnes  prudenter  elu.- 
das  hortor  & rogo.  Di  fexint  ut  te,  id  eftoptfmuacdocfiiffimum  AndftiEe,antequS 
in  Italia  reuertar,amplexarf  coram  ueneraripoffim. Facit  enim  magnitudo  mei  er 
ga  te  amoris  ac  pietatis,  ut  non  defina  te  iam  ad  obeundos  praeclaros  illos  cogitatus 
incJtare,atqadeo  urgere.  Quom  primu  autem  res  luxatas  ex  paterno  obitu  compo 
fueris,  &moleftas  occupationes  ex  cufferis,exertauoce  illud  inclamabo. 

Heus  iuuenis,iam  fola  animos  mentemi^  perurat 
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EPfSTOLARVM 
Glorfa,  &r!iancunani uiridcm iirmiuncnKjsfcucifla: 

Tybi  idis  in  ripa  ftantcm.&l  tua  iata  uot  anti  in 
Afpiciasdisec  una  animos  2«;  pcL'toi  a rancat. 

Sed  quantum  ego  dcfipioc^qui  K currenti  fubdam  calcaria, Sf  acT^iimagam.  Niliil  er 
go  maius  liabco  quod  dica,niii  iiccu  te  ipfum  coiifulas,rc  audias,iua  confilia  icqua/- 
re.  Hoc  fi  feceris,  quod  te  facturum  confido,  tibi  acilluliriiamilitc  tuae  perpetuude^ 
cus;  tui  ucroftudiofis, inter  quos  ego  ucl  pnina.s  profiteor, immortale  gaudium  inue 
xeris.  Bcnciialc.}-cb.  iu  D.  xix.  Agria. 

CALIVS  CAL.  R.  LAVRENTIO  PVCCIO  CARD. 

Sancflorum  iiii.  corona toi  um  s. 

P T AB  A H milii  aliunde  occafione  pra:bcii,qua  r>.  T.  R.  fidem  Si 
feruitutc  mea  tcfiarcruit  aliquado  incelligeret.imilta  ac  magna  benefv 
O eia,  quibus  meliominc  ignotum  & mediocris  ioi  tunx  pcif;epe  prome 
rita  cfi,n6  apud  ingrarillimu  coliocallciucrum  liocdclidciiilSe  infticu/ 
tum  meum  ncicio  quo  (ato  pranicntu  cfi.  Nam  C[iiom  nuperrime  prx- 
ftans  uir  lulianus  Nafcllus , caularum  nicjiu  in  V rbe  dcicnlor,  mihi  lignificauerit, 
amplifTima  D.T.  dignatam  cfTede  caufamca  i-aucntinaucrba  facere, & s.D.T.uo 
luntatem  aperire turpocc  cui  piaccat,faccrdocium  meu  J-ulignanclcdiuidi,Se  (ut  cft 
in  proucrbio)cx  una  fidelia  duos  parietes  inalhaii:  ccepi  mccum  ipfe  dubiEai  e,an  ad 
ea  quf  nuntiabantur  quicquarcfponderemjan  tacitus  fineie  bonam  caufam  perire. 
Quando  uirincf  fumma  occurrebat  difficultas  5t  oraculum  plane  aneiir.u,pci  ibo  fi 
non  faxo,fi  faxouapulabo.Nam  fi  tacere, diibitaba  nequis  me  nonauc‘tontatc  pi» 
cipientis  mouei  i,!cd  confeientia  rem  meam  prodere  exifumarcrifin  reipondcre,uc 
rebarnemc  plus  nimio  audace  diccretquam  oporteret;  £Cmc  no  meam quidc  cau/ 
fam  dicere, fcd  s. terrarum  principisinipcrio relucfaii,&l  D.  T .iiiliam ordine  redige 
re  interpretaretur.  Quorum  utrunq:  tantu  abeft  a me,  ut  ioiprimis  hoc  icfriiu  uclim 
bis  literiSjiTic  nihil  omnino  aut  ucile  aut  opiarc, quod  s.D.N.aut  D.  T.uoluncaci  dii/ 
pliceatimccp  paratum  eiiemcos  fcnlus  exuere, ut  ueftros  protinus  induam,  uob.fi^ 
(ut  par  elfccrtilTimumec  Ictui  tutis  obferuanti^'  tcftimoniu  prxbcam- Atqui  pia 

ne  timidi  actf  ignaui  ne  dica  improbi  hominis  fuerat,  opt.niax.P6cificis8e2mpliiTi/ 
mi  Antiftitis  ucl  iuftitiauel  clcmciiani  dcfpcrarc:  bC  eoru  a quibus  Ciinftiam  orbis 
pendet  arbitriu, aures  fuppiicis  51  eorum  fidem  implorantis  feruuli  precibus  obfti-u 
clas  exifi:!mare.QuarequsecLincpfortunamilhluturaelt,nunqu.1mepixnicebitfid« 
Ciam  51  fpesmeas  in  ucftra  bonitate  ftatuifle . Hac  fretus  rogo  51  fupplexobtefrot 
R.D.T. dignetur  apud  s. D.N.  auctoritate  51  in tercelTIonem mihi fuam  accomoda/ 
re.Nam  quom  ego  ab  ipfo  ufq;  principio  in  caula  mea  bonii  ius  tuerer, 51  rite  a fum- 
mo  Pontifice  facerdotij  mei  lucras  impetra  flem , multisq;  ac  magnis  prtKlidrjs  iura 
meacofirmafTcmtquadrienio  rame  ab  aduerfarijs  oppugnatus, ut  omnia  mili;  fici  et 
pacatiora, 51  cotrouerfqs  extrema  aliquando  manus  imponcre[ur,dedioperaquaii 
tum  in  me  fuit,  ut  ad  ea  omnia  quafi  iafiigiugratia51  liberalitasfummi  Pont,  acce.» 
derct;qui  minime  fpes  meas  fruftratus  ex  coiucta  benignitate  indiilfit,i’t  fi  neutri  ia 
ra  copeterentstnihi  copeterenc.Qua  Pontificis  munificentia  impetrata  fucuru  -pera 
ba,ut  aduerfarius  qui  iufiicia  51  iura  mea  antea  contempferar, tanti  demu  Pontificis 
largitatem  rcueritus  conquiefccretitequiori^mihi  K iraquillioi  fieret, 51  tandem  ab 
iniuria  defincrct.At  ille,utuideo,nei.j:  deum  neq^dci  tiicarium  ueritus,  poliquaiant 
nihil  c5trouerfumeft,poftquaoinnisfcrupuscxpunc'luseff,poftquaius  meum  per' 
fpicuii  redditu  efi,alfisme  adoritur  cuniculis,  51  pene  quotidianis  uexationibus  at' 
triiiim  adhuc  perfeq^uitur . DolcoiiacpucJiemcnter  mi  domine  ampliffime,  nectam 
illud  dolco.quod  is  a priftiiiis  moribus  non  defeifeat  (potuit  enim  id  fortafie  cius  na 
ture  dari  &1  cofuctudinOfed  hoc  minime  ferendum,qu6d  liberalicace,gratiani  acbe 
neficium  ucftrum  mihi  tanto  nixu  fiudeat  adimcre;51  quod  no  minus  mirum  quam 
incolcrabilcc{f,pcr  uos  ipfos  tantum  audeat  flagitium.Quarefi  quod  habent  luft^ 
preces  pondus  apud  xqitas  aures,  uosrogo,  obfecro(pperliterarumcomerci2,per 
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iuftftfs  numen,per  ucftram  magnitudine, nelinatis  prxtcr  more  dC  innitiifa  maio/ 
rum,opcm,patrociniu>  bcneficiumq;  ucftrum  cuiufqua  inipotcnria  uiolaii,  Praeter/ 
termitto  caetera  quae  in  hanc  rem  aftcrn'  potuiircnr,8»l  quod  ftccrdotij  anguftia  diiii 
Honem  non  capft,ucpote  quod  centu  aureos,  de  eos  quidem  aegi  e accingat.  Q^ua  in 
re  apudampliflima  D.  T .fanifiiffimo  iurciurandome  ac  fidem  mea  obfti  ingo. ']'um 
uero  quod  dus  licecEccIefiae  finnuna  tamen  prouentibus  5C  au<floritatc  tantii  pol/ 
lec.Et  ij  quidem  prouentus  nullo  certo  ibio  confiant,  fcd  difccrpti  difti  acfiiip  uix  in/ 
tegro  anno  colligi  poflunt.  Parochia  uero  unius  corporis  diuelli  quam  arduu  K pc/ 
riculofiim aptumcj  ad  ieditiones,inFlaminia  prgfertim,potcft  d.  x.R.facilius  cor 
gteare quam  ego  perferibere. Sut  dC alis  honefig  rationes,  qug  animu cuiufq;  modo 
non  plane  ftupidi  permouere  poffint,quas  commodius  D.T  - coram  idem  lulianus 
ennarrabit.Ego  uero  in  fidem  T-D*me  totum  do,dedo,  addico,qu2efi  miiiidigna- 
bicur  in  hac  tepeiiate  le  facilem  propitiam prsbere, & iufiittg  fubfidium  attulerit, 
dC  incomparabili  ac  iempiterno  beneficio  me  deuinxerit.  V ale.  Buda. 

C.S.LIVS  CAL.  FRAN.  COGNOMENTO  EPISCOPO  S. 

V E R V N T mihi  pergrata  Francifee  optime  ac  dodiifnme,quae  nuper 
in  epiflola  tua  deueteri  inter  nos  amicitia  perfcripfiftuqug  fubinde  ftu 

F diorum  comercio  ita  coaluit,ut  eam  immortalem  futuram  iuxta  optem 

8iC  augurer. quod  uero  tam  infigni  contumelia  lepidiflimas  literas  tuas 
taimmereter  affeceris,  ut  eas  quafiinopes  ac  exuccas,  fi  Dis  placer, 
«tia  ex  haraprodueSas  damnaueris(ueru  fateor)non  gques  auribus  luIi-Nihil  enim 
ifs  copiofius, nihil  emunifiius, nihil  amceniusiut  uidear  iure  tecum  poffe  expoftula/ 
re, qui  mihi  hatftcnus  nimis  improbe  iftas  delicias  inuideris:quam  iaclura  tum  miri 
ficeperrenfi,quom  ea  legere  quae  ad  HieronymuBrunum  uirum  adomneprobita/ 
tem,elegantiauirtutem^natum  pertinebant.  Nam  tueam  fcena  omnino  graphice 
expreimti.Videba  enim  abfens  illum  tibi  blande  condicente;  te,ut  occupatiflimi  Ib 
lent,  conditione  detreclantcnllum  acrius  inftante,  fdtamenris  etiaquibufdam,non 
palati  folum,fedingenfj  te  alii ciente,tum  manus  lacini*  clementer  inqciente.Teui 
cfum  denicj  acprecibusexpugnatumanus  dantem,  6^  ceffim  iiibfequenre  'msvTK 
a.ivsvUyi  ut  inquit  Poeta.Mox  utruncf  menff  accumbente, epulas etiam,non 

illas  quidem  ad  luxSjfed  ad  elegantia  comparatas  inferri,  uina  eleefia  propinari.Iam 
conuiuium  hilarefcere,iam  fermones  illos  quos  belle  Graeci  jJjsoijtAs?  dicunt, ulcrd 
feri  ac  reddi,  donec  inuecla  fecunda  menfa,  ac  deduciis  mantilibus,  nefefo  quid  ex/ 
chartabuli  offertur:Di  boni  quam  importune,  fi  aucT;ore,fi  dicendigenus,fi  materi 
am deniq?  infpicias : at  rurfus  quam  opportune,  fi  legentiu indulgeniiam,fandtita/ 
tem  facilicatea  animaduertastfi  tempus  deniq;  inlpeclesjquo  nemo  plane  uel  Caco 
nem  ipfumarbicru  reformidant: ut  profecto  liceat  Brunimef  acume  dC  prudentiam 
admirari,qui  amantiffimi  hominis  exiiiimationi  fauens:id  imprimis  tempus  elege/ 
rit,  quo  nemo  exaeSe  aut  certe  anxie  iudicatrquin  idem  omnia  fcilicet  ad  exitum  la/ 
bulx  inftruens(mfi  mea  me  fallit  coniectura)  te  aliquico  largius  quam  ueftra  ferret 
confuetudo, poculis  inuitarat,hocipfum  confulto  agens,  ut  quafi' nubecula  iudiciS 
hebetarer. Quare  quom  primo  no  finemoleftiaaccepiffem,  ineptias  meas  di-  quide 
aborciuas,tn  tuas  manus  incidiflc, exhorrui  nonnihil.  Nam  quom  eas  fcribcre,aut 
adBrunum,id  eft  indulgentiflimu  parentem  mitterem, tu  non  eras(ut  ille  inquic)in 
hoc  albo.Sedpoftqua  te  au(Sore,to  tam  rei  ferie  perfpexi,  multo  mecu  felicius  quam 
fap!etius,quom  defapietia  diuina  lcripferim,a(fiu  exiftimaui,dc  quo  iudex,necp  ini 
inicus,nec^  omnino  fobrius  iudicauir.Proinde  quom  hactenus  mihi  res  bene  cefle/ 
rit, id  unu  reliquum  abs  teimpetratuuelim,nead  eandelecfiione  matutinus  ac  ieiu/ 
nus  accedas;  & tu  ipfe  iudiciu  tuum,quod  tuis  literis  tefiatu  habeo, tuean's;mcmine 
rifcp  ex  legitima  iuris  formula,  te  funiSu  officio,  SC  iniquu  efiebis  eande  caufam  ad 
cabellareuocari.  Bene  uale,&rme,utfoles,ama.R.D.Prgpofito,ac  dominis  meis 
capitularibus  &r  cfteris  fratribus  in  Ecclefia  noftra  me  plurimum  comendato.  V^a 
le.  IUI.  Idus  Apriles  jm.  d.  XI  x.  Agria. 
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C^LIVS  CAL.  R.  LAniSLAO  EPISCOPO 
Vratislauicnli.  s. 

J C V I T tibi  qiiidcm  Antiftcs  cmincntifTfmc  prarticrtcrc  offmum  mc/ 
um,non  dicam  incomparabili  ifia  bonitate  ac  benignitate,  qua:  te  puV 
L dem  apud  omneis  celebi  creddidit:rcd  bonitatis  ac  bcnfgnitatispotius 

felicitate  .na du  ego fummas occupationes  tuas  ucrcor , dtirccufoob/ 
ftrepere  magna  ardua  molienti;  atq;  interca  libros  qiiofdam  eu  tincis 
blattis  rixantes  in  Bibliotheca  regia  cxcutiorcccc  tu  minime'  cxpctflatus  puto  du 
alia  obis  negocia,ut  uel  ncgligetia  ucl  rufticitas  mea  acrius  plecteretur, fupcrucnis: 
haefitantiq;  imo  pudore  undecim q;  fuffufo  manum  (nijcis.Ea  res  quam  mihigrauis 
SCdura  fucritjnS  aliunde  faciliiisdeclararc  aufim,qudin  quod  nullis  officijs,  nulla  di 
ligentia  fpere  me  tan  tudcfidic  farcire, aut  tantum  piaculi  expiare  iinquii  poflc.Nec 
tamen  ob  idanimii  itadefpondijaut  certe  confternaufut  in  pofteru  ccflaturus  fim, 
quin  animi  obfcruancix  mez  erga  tua  magnitudinem  tefiimonia  perpetuo  qua/- 
cunq:  ratione  daturus  fim,  ut  qui  in  te  appellando  ac  falutandopofircmas  tuli,  in  te 
coledo  ac  ucneradojprcdicancioq-  innumeras  illas  Gratiaruamccnitatcs,  ex  quibus 
tecopacftum  cognofeimus, primas  fera.  Beneuaic,8C  primuhunc  Selectoru  meo^ 
rum  libellum.quafi  tenue  guflumqucndatibi  nomina tim  dicatu,  (Nec  enim  tumui 
tuario  plurcs  exferibi  potucre)in  cacteroru  qui  mox  ad  te  ibunt  pignus  ucluti  ar- 
rabonem Itetiis  ac  fceiix  accipias,  8C  Cxlium  ex  affe  tuum  femper  fore  memineris. 
24.  D.  XIX.  Buda, 

CJELIVS  CAL.  WATTHIAE  S QJ/ A Qjr  A R A E S- 

E RG  R A T mihi  fuerunt litcrx  tus,  in  quibus  ingenium  8^  crudt/ 

tionem  fingularc  iiixta  pcrfpcxi. Illud  iicuim  me  mirifice  oblcclauit, 
P quod  amicos  tati  facias,ut  corii  caufa  nullum  labore  reformides:  quin 

ultro  ctiadcpofcas.SC  propefam  opera  polliccarc.ld  quod  in  re  Araio 
li  noftri  tam  prompte  lacisjutiure  cibifummagratiadcbcatur.Ofictv 
dit  mihi  Thomas  pigmentarius  fyngrapha,dc  qua  mentione  habes  in  Iitcris;quom 
piimQ  accepero  tcBudx  ede,  ut  ad  te  incolumis  perferatur  curabo,  quo  diligentia 
quam  recipis  comodepreflare  podis  . Te  ueroadtota  remc6ficicndam,fiquidcex 
omnibusdeturoptio,  accuratiorc,addo  ctia  prudcntiorc,inuenircpofiimnemine. 
Quare  in  te  unu  hoc  omne  onus  inclinabit.  Amabo  te  Matthia  mi  luauiffime,  rem 
itafufcipcjitaamplecfcre,  ut  fpc  quam  de  te  in  amici  negociococepi  no  fruftreris, 
D a opera  ut  fcias  quamprimu,  & mecomonefacias.R.D.Iflrigonicfi  meaeferuitu 
te  meam  reuercter  comedato.  Nec  minus  pradante  loannem  M-Phyficu  meo  no/ 
mineplurimufalutato.  Beneuale.  vi.Calcd.Maias.  Al.  d.  Xix.  Agria. 

CiELIVS  CAL.  lACOBO  ZIEGLERO  S. 

V o D nihil  ad  te  literarum  dederim , poftquam  in  Italiam  redq , nolim 
obliuionc  aut  negligentia  faiflum  putes . Qui  enim  fieri  poicft,  ut  do/ 
Q_  ctifsimiatcf  optimi Zicgleri mei , quonccf  ego ipfc mihi  fum  charior^ 

memoria  unquam  pofsit  excidere:  uel  quae  tanta  animum  fegnities  oc 
cupare,ut  negligentia  ad  res  tuas  praefertim  obeundas,  animo  irrepe/ 
ret^At  ego  te  unum  ex  omnibus  maxime  prx  oculis  femper  habeo  iK  peculiari  ill» 
uoto  tui  familiariter  perfruedi, tantum  abeft  utquicquam  adimat  tempus,  ut  multo 
magis  indies  augeatur . Nccp  dies  necp  locus  ufquam  occurrit , quo  ego  Zie^icrum 
meum  optatifsimum  atf^  amcenifsimum  non  perquiram.  Aducnieniem  uero  meifl 
Italiam  patria  protinus  familiares  occupationes  cxceperut . Mirueft  enim  quam 
me  abfente  omnia  in  tranfuerfuin  abierint,  5Ctri  cis  inuolutafint, ut  non  facile,ne(5 
Icui  opera  extricari  polle  uideaiitiir.Inea  ucrorepertetanda  plus  minus  fefquimefl 
fem  abfumpfi . Sed  quom  res  difficilior  fe  offerret , quam  ut  paucis  diebus  expedi/ 
ri  pofTci;  5C  iam  me  ncgocia  Romana  nonuocarent  folum,  fed  etiam  urgerent:  cif/ 

cicer 
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cicer  calcnd.Odlob.Romam  pcrueni.QuoIoco  muUorum  amicoru  & prjftantium 
uiroriim  fauorc  exceptus  putaui  me  facile  litibus  dC  controuci  fijs  forcnfibus,  qure 
mehucimpulerut,  modum  pofTc  imponere.  Sed  res  aliter  cecidit. Nam  qui  mcab/* 
feniemoppugnabant,utprimumeprcfentemintellexcrunt,ab  oppugnatione  qinV 
dem  defticerunr,  iedfe  quafi  ferte  paruuiribus  fidentes  infyluas  abdiderunt.  Nunc 
«tac^  neq?  oppugnat  netj  fcedusineut:  ut  res  prorfus  incredibilis  accidat,  ut  qui  beb 
Ium  non  habea,non  tamen  pace  fruariSCuel  cclTare,uei  rogare  aduerfariu  tergiiier/ 
lance,  iniquas  utpote  prece  impetratas  condiciones  accipere  oporteat:  ucl  rurfus 
expecflada  fit  oppugnatio,  qiiom  primum  deuigiliajid  eftpr<elentia,remifero.Vidc 
amicorum  optime,  quo  loco  fit  fortuna  mea,  cui  necp  certare  necj  licet  quiefcerc.  Ib 
lud  tamen  omnium  eft  laborum  operteprccium,  quod  in  hac  luce  hommum,in  hac 
mundi  fpecula  uiuo,  8S  clarifiimorum  hominum  confuetudine  uti  licet.  Caue  enim 
ufqua  putes  tam  ubere  ingeniorum  ptouentum,  tanta  ftudiorum  frugem  efle  quam 
Rom».  Multi  uero  funt  quorum  familiaritate  ita  oblecfior,  ut  nihil  mihi  tota  uita  for 
tunatius,  aut  fperem,  aut  optem.  Inter  omnes  charifflmus  eft  Hieronymus  Alean/ 
der,uir  gr£ece,latincachebraice  do(Sus:quefponte  paulo  ante  aduentumeumfum/ 
mus  Pon  t . bibliothecarium  fecit  poft  obitum  Zenobfj  Azaioli,  uiri  religiofi  fed  8£ 
dodli . Is  mihi  quotidie  ingentes  thelauros  ex  bibliotheca  palatina  eruit.  Accedit 
Aegidius  Cardinalisuir  fingulari  integritate  ac  nominis  celebritate, qui  Porphyrij 
myfteria  8C  Procli  theologiam  latina  fecit.Is  ucro,di  boni,  quarum  habet  literarum, 
quitu  ingenif  ad  erueda  totius  uetuftatfs  arcana.EftFabiusRhauenasfencxftoicg 
probita  tis,que  uirum  no  facile  dixeris  humanior  ne  fit  an  doclior.Per  hunc  Hippo 
crates  integer  plane  latine  loquitur,  ficT  iam  ueteres  illos  folcecifmos  exuit.  Id  habet 
homo  fanctilTimus  rarS  apud  omnes  gentes, fed  fibi  pecu]iare,i^u6d  pecunia  ita  co/ 
temnit  ut  oblata  reculeqnifi  fiimma  neceftifasadigat.  Alioqui  a Leone  Pont,  men- 
ftrua  habet  ftipem,quam  amicisaut  affinibus  folct  erogare.  Iple  holufculis  & ladlu 
cis  Pythagorgoru  uitam  tra ducit, in  gurguftiolo  quod  tu  iurc  dolium  Diogenis  ap- 
pcllaueris,ftudqs  non  immorans  led  immoriens;&i  plane  immories,quom  grauem 
admodum  &■  periculofama^ritudmehomoalioquiotftogenarius  cotraxerit.Hunc 
alit  quafi  educat  uir  prtcdiucs  &:!■  Pontifici  gratiftimus  Raphael  Vrbinas,iuuenis 
fumm*  bonitaos  fed  admirabilis  ingenij . Hic  magnis  excellit  uirtutibus,  facile  pb 
diorum  omnmprinceps,feu  in  theoricen  leu  praxin  infpicias.  Arcbitedus  uero  tan 
lae  induftriatjut  eainueniat  ac  perficiar, qu*  folertiffima  ingenia  fieri  polfe  defperay- 
runt.Pr2termttto  V/truuium,quc  ille  non  enarrat  lblum,(ed  certiffimis  rationibus 
aut  defendit  aut  acculanram  lepide,  ut  omnis  liuor  abfi  t ab  accufatione.Nunc  uero 
opus  admirabile  ac  pofteritati  incredibile  exequitur(nec  mihi  nuc  de  Bafilica  vati/ 
cana,cufus  architediurae  prg  fecSus  eft,uerba  facienda  puto)fcd  ipfam  plane  urbein 
antiquam  facie  8d  amplitudinem  ac  fymmetria  inftauratam  magna  parte  oftendtr. 
Nam  8d  montibus  alciffimis  8C  fundametis  profundillimis  excauaris,rc(f  ad  feripto 
rumucterudeferiptione  ac  ratione  reuocata,  ita  Leone  Pont,  ita  omneis  Quirites 
in  admiratione  erexit , ut  quafi  cglitus  demiflum  numen  ad  aeterni  urbem  in  priftb 
nam  maieftate  reparandam  omnes  homines  fufpiciant.  Quare  tantu  abeft  utcriftas 
crigai,ut  multo  magis  fe  omnibus  obuium  &femiliarc  ultro  reddar,nullius  admo/ 
nitionem  aut  colloquium  refugiensiutpote  quo  nullus  libentius  fua  comenta  in  du 
bium  aedife^tatione  uocari gaudeat, doceri^  ac  docere  uitae praemium  putct.Hic 
Fabium  quafi  prsceptore  SC  patrem  colit  ac  fouet;ad  hunc  omnia  refert,huius  con 
filio  acqmefcic.Sed  ne  hiftoria  etii  noftrorum  temporum  defideraretur,PauIus  lo^ 
uiusjut  magis  mireris,primi nominis  medicus, tam  luculenter, tadodie, tam  elcgan 
ter  feribit  noftri  temporis  hiftoriam, cuius  decem  libros  iam  edidit,ut  pudeat  me  de 
homine  tam  diferto  tam  indiferte  icriberc.Sdc. 

Ci&LIVS  CAL.  IVLIANO  NASELLO  S. 

G o uero  mi  luliane  optauerim  te  natura  tua  uii,  8C  beneficentia  tuam 
E in  quam  plurimos  homines  exercere : modo  id  fieri  pofsit  citra  forrux 

narum  &C  falutis  periculum,quam  enim  improbu  fit  eam  liberalitatem, 
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cxquacgotnultacomoda  St^rumma ornamenta  acceperim,  cstcrfsmortalfbus  iiv 
utdcrcfScd  quom  ex  te  praefente  prarfens  fepe  acceperim,  & ab  ijs  qui  ifiliinc  pro>- 
ficifeuntur  Irequcntcraudiam.tcita  promiiciic  omntum,ciui  tuam  bdem  injplorant 
patrocinia  fuicipere,  ut  non  contentus  tuam  illis  operam  pra*flarc,cx  qua  fine  legis 
Titix  prseiudicio  nbimultamerccsdcbcrctur,ul[io  etiam  in  tuorum  clientum  gra/- 
tiam  fimultates  exerceas , K corii  multis  praifidia  traclandsc  litis  accomodesiadeo 
ucrofiudiorcomneisdefendasjqui  innumcri(ut  par  cfi)  .id  te  cofluunt, ut  nullum  cj 
bi  pene  ad  rcfpirandum  tempus  relinquas, idq:nonfincuaIctudinis  noxa. Quare 
quom  teiure  ab  hac  multitudine  caurarumdctcn  ci  e,  rogaremtp  ne  te  inclementer 
exerceres, fed  modum  laboribus  coftitucrcsitu  mihi  multis  rationibus  occurrebas, 
hanc  imprimis  quali  palmate  obqciens  : quod  uirum  ingenuo  ac  liberali  animo  na^ 
tum  nullis  laboribus  deterreri  oportebat, quin  large  in  omnes  att^  adeo  inipiumge 
mishumanu,n  modo  ea  detur  facultas,  Itbcralitate  uti  uclitjfuiq:  benefici)  quam  plu 
rimos  facerc,eosq;  perpetua  amicitia  obft tingere,  quippe  in  hominu  uita  nihil  cfJe 
quod  amicitia  se  locietati  humana  fit  praferendum.  Quom  ucro  egoiuftis  decao» 
fis  in  hanc  fententia  reclamarc,rarasq5  amicitias,  easi^  cum  dclcdlu  ineundas  elTe. 
Namamicoru  turbam  plerum^- inutilem  clfe  ac  pccnitenda:  tu  contra  huiefententie 
minime  affentiebarfs , exemplisq?  mecum  agebas : Hieronymi  fcilicet  Alcandri  ac 
Hieronymi  Maira/ni,hommu,Diboni,uita,moribuSjiitcratura,acfapictia  clariffi/- 
moru.  His  addebas  BonauemurcPiftophili  eximia  quandam  fuauirate,6;f  incredi/ 
bilem  ingenij  amcEnitate,aiius  etiam  beneficia  tam  libetcr  comemorabas,  utnuf^ 
dulcius  tua  immorari  uideretur  oracio.Horum  uero  amicitia  Afconfuetudine  te  ran 
ti  facerelignificabas,ut  c5eanec^ipram(fi  ab  aliquo  deoru  ea  c6ditioofferrctur)ef/ 
fes  immortalitate  comuraturus.  At  ego  ita  fenrcntiam  meam  tuebar, ut  no  folum  ra/ 
tionibus  fed  totius  pene'  uetuftatis  teftimoniodcpugnarcianercbamq!  Anftotele  in 
libro  De  moribus  ad  Ntcomaclium  id  pridem  dijudicalfc  quom  dixit,  ttcWui.s  <{i'  ^ 
Sed  & Plutarchum  priuatim  iuper  ea  re  eo- 
mentarium  fcciffc:  quorum audtoritace  tu  paulifper  motus  rcfpodifti,  tciliud  quocp 
op time  meminifle  dictum  ab  Arifiotcle, ««  7reAi/^Ai««/ix«-7^>c9:Aiet»  Sed  te 
tantiipertuumpoftbaciudiciumuclledefendcrc,  dum  & commentarius  illcproiet 
rctur,5i  tibi  daretur  ocium  expendendi  rationes  quibus  ille  fuam  fententia  appro/ 
baret.id  me  primo  quocj  tepore  faefiurum  recepi.  Quare  nunc  demum  oppignora- 
tam  fidem  libero.  Atcfucfictibi  minus  laboranda,  quodPlutarchus  grxee  mripfit, 
ego  id  tibi  uerti  barbare . Liceat  enim  nobis  quibus  cii  dignitate  imperfi  etialatins 
orationis  maieftas  pridem  deperi]  t, id  dixilIe,quod  Plauto  licuit  in  lummis  reipubli 
caeincremcntisiquom  ipfe  prsfertim  in  tanta  foret  apud  maiores  noftros  exifiima* 
tione,ut  fi  Mufe  fatine  loqui  uoluiflenr,  no  alia  quam  Plauti  lingua  loquuturas  fuifi 
feiudicarem,hoccrgoieges  tuoarbitratu  exiguum  maximi  inter  nos  amoris  mo- 
numentum, necf  amori  quidem  fed  amicirfis  modum  fiatuesiid  quod  optime  fece/ 
risjfi  te  ac  prudentiam  tuam  in  confilio  habebis-Neq;  enim  te  magis  fpero  ex  conv 
mentario,  quam  ex  rerum  ufuiuot^  ingenio  profedurum.  Bene  uale,  SC  te  no- 
bis diu  incolumem  ferua. 

CJELIVS  CAL.  lOANNi  CARD.  SALVIATO  S, 

V o funt  tcpla  dicecefis  Ecclefiae  tuae  Ferrarienfis,  utrum^  flib  diui  Ia 
cobinucupatione  confecratuialterum  in  fuburbio  iranfpadano,alrer2 
D inPadorupto.Itaenim  pagum  uocit  ad  tertium  ab  urbe  lapide.  In  heC 

iuseftmihiuetus  ex  eo  iifi^  tempore,  quo  felicis  memoriae  Cardinalis 
Eftenfis  agebat  in  humanis.Mafinus  uir  Gallus,arte  Muficus,&  inter 
Liberi  patrisartifice.s  praecipuus,  his  incubauit:  nullo  fane'iure,fedprincipu  gratia, 
quorum plcrifcp animus  inauribus  habitat. Nunquadefi)  8Cius  meum  tueri, & iure 
repetere  quod  per  iniuha  occupabatur. Res  acta  per  uiros  clarifnmos,€X  quibus  u- 
nus  omniu  P ctrus  Antonius  Azaiolus,uir  ingenio  ac  litcraturaclegantiilimus,ina 
xime  adnixus  eft.  Is  perfecerat  ut  Mafinus  rationibus  conuidus  manus  darer,&  fc 
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cclTumm  polliceretur,  modo  ego  pi  oucntus  ante  perceptos  condonarem  SC  gratis 
remitterem,  quod  ego  tum-amicorum  precibus  coadlus,  tum  ne  locus  licibus  rclin.' 
queretur,me  radlurum  reccpi.Dum  hgcagutur,SC  res  foret  ad  hunc  articulum  pro/ 
uedia,  abitMafinus,  fimulatfe  ad  balneas  proficifei . Nam  morbograuitcr  labora/ 
batjquem  Gallicumuocat:le  ad  paucos  dies  reduuru,atq!  omnia  confcdlurEEcxpa/ 
<So  ianeSiffime  adiurat.  ego  qui  hominis  fidem  perlpcdta  haberem,  licet  nihil  boni 
aut  2quifperarem,malui  tamen  alieno  fcelere  quam  mea  diffidentia  deceptus  uide/ 
ri.Interim  ad  me  literg  perferuntur  ex  urbe>quibus  fignificatur,Mafinus  cum  ante/ 
ambulone  quodam  pontificio  tranfegifTe,  & in  Galiia  Narbonenfem  protinus  con 
uafilTe.Mox  eum  anteambulone  obij  ffe-rurfus  in  eius  iuia  alterum  nefeio  que  fuffc 
<fium,qm  &C  ipfcuti  prior  ille, ante  adita  polle ffionem  occubueritjCeu  Mafini  iusau 
rum  T oloflanum  uideri  polTet,  exitiale  fcilicet  habentibus.Non  tamen  cfie  deternV 
tum  Thomaquendam  Lazaretium  inter  cautores  Pontificis  decanum , quinSd  ip.> 
fe  ita  haec  lura  dicam  an  iniuriainuaferit,Tum  ego  gnarus  nullam  iaeSura  plus  habe 
re  mfami£e,quam  quae  fiat  per  negligentia,  fretus  mea  fumma  obferuaniia  SC  ferui/ 
tutequadominationetuam  reuerendifsimamfempercoluhquomresmorafcribcdi 
fton  pateretur, ne  inter  fcribendurefcribendum<5  fcilicet  iura  iterumnoftraoccupa 
rentun  maxime  itacf  opportunum  iudicaui  rem  totam  ad  illuftrilTimuLaurehtium 
fratrem  tuum,  homine  Di  boni,  omnibus  naturae  5C  ingenfj  opibus  prscellente:  SC 
ad  Mariottum  SC  Vbertinum  clariflimos  procuratores  rerum  tuaru  referre,  atep  ab 
qs  opem  ferre.  Qui  quom  iura  mea  ampHlTima  accepifient , quom  uacua  facerdotif 
poflelfionem  cognofi:erenf,ut  nemo  fe  deturbatum  pofllt  expoftuIare,quom  d . T . 
iura  ac  prarogatiuam  confirmari  intelligerent,Iiben  tes  ac  luinma  animi  indutflione 
cffecerunt,utquiuices  habet  D.  T.  ampliirim2c,mihifacerdotiumquocunc^modo 
uacans  conferrer,  5C  in  uacua  eius  polTelfione  me  induceret.  Ego  uero  qui  amplitu/ 
dinituaemulcumdebeo,&rin  pofterum  plurimum  tuis  in  me  meritis  accelTuru  cora 
fido,  tum  nobililTimo  fratri  tuo,  tum  uiris  clarillimis  procuratoribus  tuis  recepi,  id 
quod 84  ijs  literis  teftatuuolo,  meinhocfacerdotio  S4omnibu#inrebusqusmeae 
facultatis  fuerint, in  tua  femper  poreftate  fore , ac  pro  tuo  nucumeelTe  omnia  fem.» 
per  effe(Suru.Quod  eo  proptius  ac  libentius  facio,  utme  plane'  tuu  tibii^  addiiSiffi 
mum  agnofeas.  quodfiperfuafum  habueris,  non  dubito  quin  me  ac  res  measinfi> 
dem  accipias, 84  acceptum  tua  auefioritate  ac  magnitudine  tuearisiquod  ut  facias  te 
permeamferuitute  ^cuam  eximiam  bonitatem  uehementerobteftor.  Vale. 

C.ffi.HVS  CAL.  LVDOVICO  CATO  S. 

I X polTem  explicare  quantum  laetitiae  conceperim,  quom  tercuoca/ 
tum  in  patriam,tibi(^  fucceflbrem  datum  cognoui.Nam  poft  tot  hono 

V rariasperfundiioes  quas  84  fingulari  prudetia  84  fumma  felicitatepro 
principe  84  pro  republica  obijfti:iam  tepus  fane  poftulat , ut  te  patria, 
te  amici  ac  neceflarrj  tui  peifruatur.Ii  te  abfeme  amant,  admiratur,te 
oculi^eruc.  quid  futuru  putas  quom  adueneris^  profedlonemo  erit  qui  alpedluSf 
dulcilumg  confuetudinis  tug  lliauitate  expleri  pofrit.  Tu  eris  ille  fcilicet  cuius  ob  os 
Graij  ora  obuertebant  fua.Ego  uero  qui  tuas  przclaras  uirtutes  ab  ipfa  ineunte  ae/ 
tateincredibili  Audio  fum  profecutus,quom  data  fuerit  occafio,  ut  ueltecum  pauca 
faciam  fpariatuel  de  rebus  abs  tetumapud  luramum  facerdotem  Romanum^purpu 
ratos  patres,  tum  apud  C glare  ac  prgpotctes  reges  magna  cum  celebritate  tui  nomi 
nis  geftis.fermonem  iniuero:tunc  egome  plane  felicem  putabo,  eum<^  diem  aufpi/ 
catiffimum  putabo.  Beneuale. 

CJELIVS  CAL.  lOANNI  CALVO  S. 

X literis  quas  dedi  ad  amplilRmum  Antiftitem  84  patronum  nofirum 

E inteIliges,quo  labore  defiderio,quid  ab  eius  bonitate  impetratum  uc/ 

lim.  Amabo,mi  Calue,huic  meo  uoto  faue;84  omnem  gratia,  qua  pro 
tuarum  ufrtutum  captu  polles,  lubenter  impende.  T um  de  uoluntate  principis  fac 
me  protinus  ccriioremJuIiano  autem  Nafello  meo  tuto  literas  crede.  Vale. 
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A GN  Acommendatfo  Araiolfnoftri,  qui  anifcornm  uotaprxucniaf, 
necf  precibus  nec^  comendationibus  locu  relinquat . Is  enim  demum 
AI  quom  dfploma5C  liberu  comeatu  tibi  impetra  Ikq  tuas  niilii  lircrasred 
di  iuffit.  Ego  aut  ille  prccipuiis  amicitie  cultor,  tue  uirtutis  maximus 
admirator,ut  tibi  re  protinus  curare  ex  uotonilii!  pi  ctcrniitte.s,omnia 
ut  pofteacoperiadiuagebam,&(uiauin0^tfw  w WAtfisj/w  it  Quare  nihil 

elr>quod  ea  in  re  nobis  debeas, nifi  rctfianiuoIuntatc.Reliquu  bocquicquid  cft  offi 
cif  Azaiolo  acceptum  feres. Qui  qua  eft  in  re  omni  animi  att}^  ingenij  prarftaniiaac 
felicitate,  ibitra  uult&  poteft  curacuiufquam,  operam,  amicos^piarclaraingcnia 
promereri,  Beneuale,&:  quom  ad  nos  perueneris  lantifper  amabo, curfum  remo 
rare,  dum  tediesaliquotperfruamur.  Bencuale. 

CJELIVS  CAL.  PEREGRINO  MORATO  S. 

R A T VL  o R tibi  Morate  quod  in  eum  locum  perueneris,  ubi  te  ac  fa- 
milia cum  dignitate  tueri  poffis,  Ka  apud  me  Cefena  folct  multis  lau/ 
G dibus  c5mendari,uei  quod  ad  foli  fcecunditatc,uc!  quod  ad  hominum 
pertinet  mores  comitatem.  Spero  etiam  teco  omnibus  chariorefo 
re, quo  propius  ingenq  tui  amcEnitatespcrfpcxcrinc.lIludquoq:  mihi 
prope  exploratum  eft,  te  eam  diligentia  in  formandis  ac  inftiruendis  tuis  auditori- 
bus adhibiturum,ut  abs  te  femper  dC  meliores  cultiores  abrccdantA'nu  eft  quod 
ego  prinatim  abs  te  expeto,  ut  filium  Guidi  Alberti  Lugenfis,  qui  fumma  mibiami 
citia  coniuncius  eftladolelcenteprteclara  indole  & eretfto  ingenio,curaquadania/ 
lore  expolias,  di  domefticis  quibuidam  fcitamecis  enutrias.Eft  enim  tibi  egregiam 
8C  minime  illiberalem  opera  nauaturus;  Si  profecto  nift  pater  fibi  plus  nimio  eblan 
ditur,  res  optimecomparataeft . Nam  tu  te  prxcep tore  dignum  dilcipulum,  illefc 
difcipulo  dignum  praceptoreminuenit.  Beneualc,  £C  mc  ut  foles  & debes  ama. 

Ci&LIVS  CAL.  CAMILLO  CITTADINO  S. 

E incolumem  ac  reducem  adueniffc  plurimum  Ixtarur  & gratulatur  ti 
biCslius  tuus,  hortatur  przeterea  acrogat,ut  prsfentia  tua  comunes 
T lares  K hilariores  Sdhoneftiorcs reddas.  Non  eft  quod  ei  iucundiUsE 
cere  poffiSjnon  eft  quo  magis  tuam  in  eum  beneuolentia  teftere.  Cs' 
tera  quf  petis, &commodius  8C  facilius  curabimus,!]  huic  feftinationi 
tuae  aliquid  mor*  inieceris,aut  falrem  dieculam  addideris.Nec  eft  quod  de  pcftilea- 
tia  quicquam  timeas.  Omnia  apud  nos  falubria  funt;£d  quicquid  fuipicionis  proxi 
mis  diebus  animos  peruaferat,  dei  benignitate  omne  abijgSC  nunc  per  fumma  fecu 
ritatem  agimus. Quare  nihil  eft  quod  aut  moretur  aut  interpellet  tuu  ad  nos  aduen 
tum.Ego  fane  te  cupidiflime  expeifto. Inierim  bene  uale,8i  me  mutuo  ama. 

S^CAELII  CALCAGNINI  EPISTO* 

LARVM  LIBER  VIII- 
C.S.L1VS  CAL.  lOANNI  FRANCISCO  PI 
co, principi  Mirandulano  S. 

PETRO  Alcyonio  uiro  eloqucntic  ueteris  obferuantifTimo, 
quom  modo  Florctia  rapti  (Time  feftinaretjimpetrauiutapud 
me  tantifper  curfum  fifterer,  dum  iucundiftima  cius  confucw 
A dine  horas  aliquot  perfruerer . Hinc  abiens  rogauit  a mc  fibf 

hanc  opera  dari, ut  duo  eius  libelli  iiipcr  exilio  conditi,  qui  nu 
per  publicum  accepere, certo  nuntio  crederentur, qui  cos  bo^ 
na  fide  ad  te  perferret, Id  libenter  curandu  fufcepi,iura  ut  uiri 

dodiffiini 
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doctrfnm!  uoluntati  fatisfaccrc,  tum  quod  tibi  principi  cclebcrrimolpcraui  rc  non 
ingratam  facturum  , fi  liominis  adeo  tui  nominis  fUidiofi  commentarii  in  manus 
tuas  pcruenircntjquom  in  ijs  prtefertim  honorifica  ciete  mentio  habeatur. Nam  tu 
fane  unusomaiii  es,  cui  ex  calamitatibus  aucTioritasS^  dignitas  accrcucric:  fi  modo 
eas  calamitates  appellari  par  elt , quas  fortuna  obiecit , non  magis  ut  te  exercerer, 
quam  ut  tuam  uirtucem  conftantiam^  animi  magnitudinem  tefiatiorc  illuflrio/ 
remcp  omnibus  facerct.Vt  tibi  lure  optimo  boni  omnes  gratulari  polTi'nt,qui  & feri 
bendo  immortalitatem  tibi  pepereris,  SC  fortia  faciendo  ac  feredo,  non  modo  fortia 
tudinisexemplucaterisjfedargunicmuetiam  prsbueris  eafcribedi,qu2e  fintapud 
pofferitatem  uictura.Er  plane^fi  ucra  fateri  oportet)  aetas  noftra  utroc}:  nomine  tibi 
plurimum  debet, quam  & rebus  aciis  tuis  monimentisilluftraueris.  Ego  cerre  ita 
eximia  animi  tui  bona, ita  opes  ingcnfi  tui  admiror,ut  eaque  olim  fcripfifti,  6C  quae 
modo  aduerfusphilofophosueteresedidiftijCum  omni  antiquitatecoferenda8^  in 
ipib  sternitaris  facrario  Itatueda  cenfeam.Intulichcc  de  leiampndcm  concepta  o- 
pinio,incredibiIedcfider/um  probandi  tibi  certo  aliquo  teltimonio,me  uniucrfum 
ede  in  aere  tuo  ac  cui  plane  macipij,  necg  quicquam  ciferam  arduu  ac  difficile,  quod 
fumma  animi  induclione  no  fim  emerenda  gratiae  ruxffudio  fubicurus.  Bene  ua 
!c  princeps  emincntiirime,&l  de  mea  erga  ce  obferuantia  cumulate  omnia  tibi  polii/ 
ceare.  Nonis lan.  2.1.  d.  3CX  i i.  Ferraria. 

CJELIVS  CAL.  PETRO  ALCYONIO  S» 

D I II I . Nonas  lanuarias reddita  ffint mihiliccrae  clariiTirai principis 
Miradulani  ad  tc.cas  ignoto  nutio,S<l  nefciocui  terrg  filio  minime  cre 
A dcndasextftimaui:  fuftinui  itaqiapud  me  tatifpcr  dum  certus  nuntius 
offerretur,  malui  enim  diligentia  meam  requiri  abs  te  Situum  uotumo 
rari, quam  periculum  adire,  ne  forte  iiterx  in  traruerfum  raperentur  SC 
deperirent.  Demum  quom  in  alterutro  peccandum  foret.malui  ncgligentix,quafTi 
impnidenrix  nomen  fubirc.Sed  res  feliciter  plane’  cecidit, £1  hxcipfa  mora  in  lucro 
fuit.Nafcinterim  quafi  diuina  uirguladcmifsus  obtulit  lulianus  NalcHuSjUir  ut  no 
fti  fraterna  mihibencuolentia  coniunclizsjtuxqs  eloqucntiteprarcipuus  admiiator. 
Is  Florentia  petens  mc  comoduni  ucroq;  metuiibcrauit.Nam  &1  bona  fide  ddquani 
primum  fe  hteras  redditurum  rcccpic-  Q_uare  tu  hominem  non  minus  de  prxdaris 
itu d/i.v  quam  de  amicitiabenemcritufoiita  humanitate  amplexaberis,  operam cp  tu/ 
am  no  fo!um  offeres, fcd  cumulate  etiaprarftabis  fi  qua  modooccafioanblferic  qua 
poflis  uirum  optimum  demereri.  Hoc  fi  feceris,  duos  homines  tc  uno  beneficio  ob/ 
itrinxilTcpiita.  Bene  ualCjSd  da  mihi  obfecro  mutuas  operas  in  amore.  luffc 
ram  exferibi  prcleclionem  de  uirtute  moraliadampliffimu  Antiffitcm  noftru  Cain 
panum;  fcd  librarius  itafcriprui  a confudit,  ita  apographum  corrupit,  ucnouum  O/ 
pus  infticuijSl  macipem  inueniri  oporteat, qui  fartam  opciam  redimat-  Tu  incerim 
dum  hoc  agitur , fummo  Antiftici  & patrono  noffro  fac  mc  efle  quam  comedatifii/ 
tnum.Rurfusualc.  Idibus  lan.  w.  d-  xxii.  Ferraria. 

C-ffi-LIVS  CAL.  ANTONIO  BERNIO  S. 

V uero  unus  cs  Bcrni  op:imc,in  quo  urracp  humanitas  ita  cx  equo  de/ 
certat,  ut  no  lir  mihi  facile  fta tuere  utra  uincar,  utra  uincatur-Nam  S-C 
T te  litcratura  excellente  pridem  hominum  rumor  prxdicat:  eximia  ue/ 
ro  bonitate  etiS  infignem  tua  recens  cpiffola  teftatur-  AccclTit  ad  hxc 
uiuum  generofi  huiurccadolefccntis  auditoris  tui  tcftimonium,  quo 
mihi  nullus  poterat  certius  animi  atq;  ingenfi  tui  ornamenta  exprimere:ut  non  dif/ 
ficile  fuerit  agnofccre  que  praeceptorem  effinxerit,  ad  quod  exemplar  fc  conforma.^ 
ucrit.  In  quo  laudando  confuko,  ut  mihi  uid cre  uideor, parcior  fuiiiiiiicl  ne  quas  ia 
eu  laudes  congelTilTcs,in  te  utpote  tanti  audere  operis  facile  regeri  ac  refilire  uide/ 
iccur;uel  quod  cos  colores  feraabas,quos  ad  me  excoledumox  cx  narthecio  depro 
meres:  Hli  ego  eos  minime  agnofca,omnesi-j  liberalitati  tue  ingenue  acceptos  fera. 
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s’ K§!tMK-7vi‘7iiJ  loiVxi?;  Qiiod  (t  laiidiini.qins  amor  non  hidicium 
tibi  uirolaudariiTimofuggclTitjhoftimcnrum  uclim  reponere;  piatu-  rciit  dignam  ti/ 
fu  faciam , qui  tibi  fcilicet  eas  nullo  melius  quam  tuo  modio  rciuciiar.  ki  quod  ta^ 
men  non  fum  facturusUum  ne  qui  de  meis  laudibus  placere  non  pollum,totus<'j;  de 
tuis  pendeOjfi  has  confidtas  licet  imaginarias  cnudeio,illaiKlaius  pior  Ius  dcll/tu 
artueiqudd  piaculum  fuerit  noftra  nue  primum  incuncc  amicit  ia,  tua  munera  a tam 
benigno  animo  profecta,  quamuis  nobis  forte  pai  uni  idonea, aipernari.  iScccnim 
omnes  probant  Telemachu  apud  Homerii  remittente  fualvlciielao  munera , quo- 
rum ufus  no  effer  in  Ithacatquandoid  fuitiiofpitiintcmpcfiiua  Iibcralitarcm  expro 
brare,  8C  femorofum  teffari.  Quod  uero  ad  crnatiiiimu  adolefcetem  tuum  attinet, 
& fl  tatum  comendationum  fecum  ipfcconucliat,  utucl  ijs  qui  a jSlufis  &iGratijs 
longe  abiunr,poffiteffe  comendatinimustdabo  tamen  cpcrani  quoties  occabo  arti 
feritjUt  mea;  huic  animi  indudioni  de  tuis  eomendationibus  multii  acccffiffe  intclii 
gat.iliudqtimprimisnondefinahortariSerogarcaclibercnioncrcjUt  caiicatncad 
bos  aulicarum  firenum  Icopulos  allidattquos  It  incolumis  prateruecftus  fuerit,  tum 
uero  fpedlarum  fatis  putabo  8C  magnum  exemplum  c6tincr.iitr.N3m(utfcncxTe/ 
renttanus  ait)qu{cum  ingenifs  conflitffatur  luiiufmodi,  neq;  comciiciur  animus  in 
€3  re, eum  fcias  poffe habere  iam  ipfumfuauitamodum.  Bene  ualcuir  cruditifli 
me,5C  tibi  de  me  large  omnia  polliceare. 

CiE.LIVS  CAL.  ALBERTO  CISTARELLO  S. 

T A mihi  Di  bene  faciant,ut  nihil  aut  fingo  aut  ceminifeor  ingcnio,fo 
lai^  ucriras  eftin  confilio.quom  multus  mihi  cum  amicis  £e  fodalibus, 
I ita  ut  fieri  folet,  fuiffer  fermopoff  Hadriani  Pontificis  cxcctTum,qtiis 
nam  ex  purpuratis  patribus  forer  ad  fummu  fafiigium  prouclicndus, 
Sc  multi  multis  pro  fuo  quifep  aut  captu  aut  uoto  augurarcturrego  no/ 
tffu  proxima  per  quietem  uifus  fummihf  uidereampliffimum  Annftitcm  patro- 
num noftru  in  folio  pontificio  affidentc.Kuic  tu  aqua  manibus  affundebas:  ego  e- 
ius  genibus  aduolutus  maluuium  argenteum  fliffincbam  aquam  excipies. Tum u& 
roquom  ille  exurgeret,  ego  protinus  arreptu  proximo  cx  loco  rerefummain  perti/ 
ca  in  morem  uexilli  prxfcrcbam-  Hsecagcntiuisgaudij  fomnum  cxcullic.  1 uuero 
caue  mi  Aibertc  ne  me  iccirco  minus  fanum  aut  nimis  ociofum  putes, quod  ad  teui 
tumgrauiffimum  feribam  fbmnia,  hoc  praefertim  tempore,  quo  te  puto  mea:  litate 
facris  ccmitfjsopcrantedcprehendent.quandononfomnij,  fed  ominis  u:ce  habe- 
ri uelimicui  fi  fortuna  addixcrit,tum  me  no  conietftoiCjfcd  plane  uarc  putabo.  A[(| 
urin.1  quod  ego  per  fbmnium  faciendum  uaticfnior,id  cumihipcruigiliaquampri/ 
mum  fadrum  fignificcs.Quanuis  quid  tua  opus  fignificationefqucm  id  r.on  modo 
pernici  ffimus  hominum  rumor,  fed  populi  Romani  atc};  adeo  omniu  gentium  lecla 
matio  f:t  mihi  nuntia  tura.  Nos  ut  id  fiat  deos  orare  atq;  obtundere  non  dcfincmus- 
Bene  ualc,  ama  Calium  tus  uirtucis  fiudiofiffimu.  Ferraria. 

CAELIVS  CAL.  lOANKI  fRAN  CISCO  PICO 
principi  Mirandulano  s. 

A N T V M abeft  princeps  ccleberrimc,utdiffimiilc  quid  aut  quantum 
tibi  debeam,  ut  nihil  foleam  libentius  profitcri,qut;m  me  inter  srarios 
T tuos  nomen  dediffe.  Quod  uero  ss  concradtum  ad  hancdiemnodif- 

folucrimjquom  prsfcrtim  neq^  facultas, neq.;  uolunias  difiolucndi ab- 
fuerit: nihil  cft  quod  depreccr  aut  quod  pofiim  caufari,  nifi  occafione 
dcfuiffe.Nefcio  enim  quo  fa  to  factu  iir,ut  in  limine  prcfl:andipromiffa,&Cipfoprf- 
fentem  pecuniam(ut  aiunt)  reluendi  articulo  fc fortuna  fempcrobicccrir,  parata 
fatisfactionem  cxcuirerit.NuncenimpeftiIentisuis,nuncbe]loruin  tepcffasjnunc 
hoftium  excurfiones  bonos  conatus  interpellarut.Et  fane  fic  uideor  mihi  me  conv 
modcucdicare  a calumnia, S^noffra  tibi  fidem  approbare, qudd  primus  egoarq  ul 
tro  creditorem  prouoco,  alioqui  conniucnte8C  meam  minime  ncgligcntium  agno/ 

fccnteiiK 
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fccntemtguod  quiTpiam  poflct  fortalTe  admirari,  m Iiac  prjefcrtfin  tcmporu  iniqui'- 
tace, qua  fides  magna  parte  intcrijt,8C  uix  tande  confclFum  3es,S>^  rercio  decreto  ad^' 
ludicatUjabafiiduoetiAdebicore  exprefieris.Sed  rurfus  mirari  de(ifict,quom  id  in- 
tellexerit quod  maiore  dignum  admiratione  uideri  potefi:  ad  creditore  fcilicet  nihil 
pcrtinere,pertinere  ad  debitorem  uel  m3xime,ucquicquid  hoc  eft  teris  alieni  diiToI 
uatj&i  debere  aliquando  definat,  uepote  qui  auctior  SC  locupletior  fit  futurus  quom 
folucrit-Nei^  enim  ipfi  quicqua  deperibit, ut  ferme  exteris  debitoribus  ufui  uenire 
foler, quorum  fortunx  exhauriuntur  foluendo.Ego  quxftum  facturus  fum  tum  ma 
ximequom  maxime  fatisfeceroiui  fi  quidnoxgmihi  polTit  frrogari,illudiure  polfit 
imprimis,qubd  fi'm  malus  paterfamilias,  6c  ad  rem  facieda  parti  accuratus,  qui  ceC- 
fem  tanta  lucri  occafione  propofica.  No  efi  ergo  mi  princeps  optime, quod  me  ma- 
lum nome  fieri  pofie  fiifpiceris,  etiam  fi  nunqua  appelles,  ut  exiftimauit  Alplicnus 
fceneratortquom  debitoris  magis  quam  creditoris  interfit  promifsis  ftare:  & obftrt 
ctam  fidem  quam  ocyfiime  liberare.  Bene  uale,£<:  illud  a me  ferio  diclum  puta,  me 
incredibili  defiderio  teneri  te  adeundi;  tum  ut  ego  nobilifiimo  xtatis  noftrx  princi- 
pe perfruar:  cum  ut  tu  me  eux  uirtutis  fi:udiofiiTimu5&  proinde  tuo  amore  dignum 
agnofeas  . Interim  opto  (quod  tuorum  Rudiorum  commodo  fieri  pofiit)  Grxeam 
Eufebij  praeparationem  mihi  tanciiper  accommodarijdum  maleuerfam  in  latinita- 
tem poilim  recognofeere,  SC  ad  ueritatis  trutinam  coxquare:  dabo  operam  ut  mox 
ad  tc  bona  fide  incolumis  reuertatur,&i  eo  nomine  tus  liberalitati  plurimum  debe/ 
bo. Iterumbene  uale.  Ferraria. 

CJE.L1VS  CAL,  GASPARI  SEREDIO  PANNONIO  S. 

E D D I T ^ funtmihi  GafparornatiiTime  tus  liters,  qus  me  mirifice 
oblecRarum:tum  quod  elegantia  & humanitate  tuam  prs  fe  ferebant, 
R tum  quod  apud  tc  noftri  memoriam  adhuc  uiuere,nec  dum  abfentiam 

ei  quicquam  detriuifle  ceftabantur.  Qiiod  uero  tertium  ad  me  feripie- 
riSjid  fuit  permoleftum, quando  liters  m manus  meas  minime  penie- 
nerunt.Nam  poftquam  a nobis  abfcclfifti,  plane  abs  te  nihil  litcrarum  accepiimira 
barq;  quomodo  tam  impiger  in  fci  ibendo,  tam  otficiofiisin  falutando,  protinus  fa- 
deus  efiescefiator.Sedutuideonihil  efi  quod  cecum  expoftulem,aucde  tua  coque 
rar  diligentia,  quom  tu  accurate  officio  perfun<5cus  fis;  fed  in  nuntios  ac  tabellarios 
omne  obuertendu  efi  iudic£um,qui  te  in  fufpicione  negligentis  adduxerunt,  3^  mi 
hi  tam  optatas  delicias  inuiderunt;  homines  ut  eorum  mores  oftcndunt,necp  urba- 
ni, neq:  culto  ut  feribis  ingcnio.Quod  itacp  nihil  tibi  refcripferim,  non  efi  quod  aut 
occupationes  meas  cauferis  aucftudia,  fed  in  hosipfbs  auerforcsintcrceprorefi^lf- 
rerarum  omne  ftomachum  effundas  licet,  qui  utrfqs  nofirum  tam  infigne  iniuriam 
fecere.  Carmina  que  petis  emitti, opus  efi  ut  fe!igantur,refcribanturq;,ut  minus  in/ 
grata  £C  incompta  ad  ceprofieffeatur.  tu  enim  iplefcis  quam  religiofus  exactor  fini 
meoruopciu.qusalioqui  tam  parumihi  fatis  iaciunqucnifiamicoruminduigencia 
fuftinercntur,fim  ea  quafiabortuseiedturusiexpugnabo  tamen  aliquado  hoc  meu, 
mc  iudice,peruicax  cofilium,  ac  mihi  ipfi  difplicerc  non  rccufabo,  ut  placeam  tibi, 
& tus  obfequar  uoluntati.  Cscerum  quod  te  ingens  nofirs  confuetudinis  incefiat 
defiderium,agnofco  bonitatem  tuam,Sd  mihi  gratulor  quom  pares  operas  des  in  Z' 
more. Ego  enim  tefemper  tanti  feci, ut  unam  tecum  deambulatiuncula  aut  familia- 
rem inter  nos  comentariunculam  omnibus  longe  uoluptatibus  prsculcrim  . Acce/ 
dic  illud  moleftic,  quod  in  tam  cruenta  urbe  uerferis,m  quapalTim  Sfi.mpune  cedes 
c5mittanrur:quas  tu  mihi  adeo  graphice  defcripfifi!,ut  dum  modo  tuas  liter  as  lege 
rem, rei  indignitate  permotus  exhorrei<:ere:nuncuero  nihil  prius  habeam  qusm  ut 
£c  horter  ac  rogem  uehem^er,  ut  omni  ftudio  caput  K tuam  lalucem  tuearis.  Vale. 

CjtLIVS  CAL.  NICOLAO  TEPOLO  VENETO  S- 
I NTELLiGEBAii  fane  uireminctifiime  quantum  tibi  debere,  quod 
cu  homo  taes  exiftimacionis  acq  autoriiaciSj  in  ifthac  tua  celebri  prs- 
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feaura  tam  familiariter  ac  tanta  comitate  mc  bis  te  adeuntem  cxccpiiTcsrcxiftima^ 
bamcf  ad  hanc  animi  mei  erga  te  propenfione  nihii  plane  addi  polle.  Sed  quom  mo 
do  illuftris  tus  Iiberalicatis  teftimoniu  addideris,  mittens  ad  me  eam  l’o!ybij  Mega 
lopolitani  fectione,  qus  ad  rem  caftrenfem  6^  Romanam  militia  pertinettab  lis  qui 
hiftoriam  P-  R. latinemandarut literis, ieiunc aeparum ingenue  poiteritatiprodi- 
tamrfentio  tantu  cumuli  acceiTifre,ut  nullo  mihi  uidear  gracitudrnis  liollimcntotu/' 
am  exsquarepolTe  munificentiam  : tantumq:  tibi  gratis  habeo,  quantum  neqpdi^ 
cendo  atlequi  polTim , necj;  feribendo . Nihil  enim  abs  te  opportunius  hoc  tempo^ 
re  proficifei  potuit, Gallicis  armis  5d  inteilinfs  fimultatibus  fiagrante  Italiamihi!  ad 
hominem  totius  antiquitatis  ftudiofum  aut  optatius  aut  accommodatius  mitti:  cui 
prsiertim  mulco  prsftancius  uideri  foletingenij  culeum  quam  forruns  opes  auxiC 
ie.  Bene  uaie  uir  clariillme,  S>C  perfuafum  habeto  te  hominem  tibi  pridem  addi/- 
cfcifUmu,  immortali  beneficio  obftrinxilTe,  de  quo  perpetuo  potes  large  tibi  omnia 
polliceri.  Ferraria. 

CiELIVS  CAE.  CAMILLO  CITTADINO  S. 

R t D j E eius  diei  quo  Antonium  familiarem  meum  conftitueram  uini 
conuehendi  gratia  Fauentia  mittere , ecce  nuntius  & tabellarius  tuus 

P Francifeus  mihi  optatiffimas  ac  iucundilfimasliteras  tuas  attulitiqui/' 
bus  fignificabas  quid  a me  fieri  uelles  in  librorum  uendicione  optimi 
parentis  tuuutrunqj  fiiir  gratiflimum,5i  quod  tam  excellentis  Philofo 
phi  lucubratio  aliquado  publicu  caperet,  Sd  quod  mihi  potilTimu  hancprouinciam 
dcmandaucris,quiadhucfacrosfummi  uiri  manes  5C  memoria  colo  fane'digna{m/ 
mortalitate.DaboitacfOperaaccuratifTimejUcrcsuoto  tuorcipodeat,atqj  omnia  ex 
animi  tui  lententia  conficianrur:fed  una  le  nobis  obqcit  temporum  diflicultas,qu2e 
noftraconfilia  aut  interpellet  aut  moretur.  Siquidem  hac  in  urbe  frigent  ftudia,&Ii 
brorum  mancipes  incredibiliinopia  damnati  funt,  ut  uix  Iperem  quenqua  ucime» 
diocrem  eorum  fumma  prxlenti  tere  coempturaun  certam  diem  forte  nonnulli  pe/ 
cuniam  conltitucnt.  Hactenus  quom  aliquot  a ccerfliulferim,  nemo  fe  opera  fartam 
redempturu  recepit,id  eft  fiio  periculo  fuoc^  impendio  totius  fumma  uenditionem 
facturum  promint.Illud  tantum  fub  cautione  prcftituros  pollicentur, ut  fingulosdi 
ftrahant,&:  bona  fide  coasftam  pecuniam  reprifententtea  coditione,  ut  ipfis  quotj! 
certum  lucellum  accrefcat.quam  padionem  5C  tu  Uteris  tuis  attigifti,  ego  admit/ 
tam, quando  alia  melior  noofteratur.Cftera  quoniam  libri  improfelTi  induci  in  ur/ 
bem  non  poterat,  fuit  opus  portitoribus  &C  publicanis  ofFerri.qut  certam  pecuniam 
omnino  grauiorequam  aut  tu  aut  ego  uoluifiem,  fibi  enumerari  imperarut.Eaenu 
merata  eltprotinus:8^  quom  Francilco  tantum  aeris  non  foretjquantum  improbifli 
mi  homines  imperabant,  nequid  morx  adderet  tuo  defiderio  ea  !mportuniras,reli' 
quum  pecunia  ftatim  iuHi  enumerari. Id  quod  tucomodlus  ex  pagella  intra  literas 
obfi^nataintelIiges,inquaratioimpenfae  ad  teruntium  perferipta  clt.Siquidprare 
rea  a me  faciundu  putabis,  literis  fignificatoitibiq?  illud  certo  perluadeto, nihii  mihi 
jpolTe  optatius  euenire,  quamoccalionem  aliqua  preberi.  qua  tibi  fumnu'  amoris  & 
lludtj  erga  te  mei  teftimoniumaliquod  profera.  C^uare  tu  mihi  omni  abdicata  cun/ 
c'tatione, confidenter  maxima  qugi^  ex  aquoK  minima  comiteas  uclim.Erit  cnint 
id  mihi  mutui  amoris  certilfimuro  argumentu.Letfiiirimafceminam  uxorem  tua  8^ 
filiolos  meo  nomine  faluta.Gratulor  uero  quod  is  qui  abfcefierat,  domum  admC' 
liorem  frugem  rediuerit. Illud  uehementer  doleo,qu6d  me,id  cft  quod  fui  amantilfl 
mum  reformidaucrit,qui  eum  paterno  animo  excepiffem.  De  uini  conucefioneSi 
Anronio,nonputo  a me  multis  feribendutquando  tu  qii^rua  cft  bonitas, tua  fpon/ 
le  utiliter  &r  ex  re  mea,  omnia  faciuda  procurabis.  Bene  uale.  v i.Calcd.Octob. 
M-  D.  XXIII.  Ferraria. 

CiELIVS  CAL.  R.  lOANNI  SALVIATO  CARD.  S. 

E T S i,poftquafalucatus  eft  Pontifex IVlax.illuftrifs.Card.Mcdices, re/ 
cencis  letiii%  magnitudo  ita  me  impotem  niei  reddiderit,  ue  neq?  ad  di 
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cendumnec^  adfcribendum  prcflo  fit  animus,  pene,  ut  {cribic  Ciccro,fa<nus  fim 
: feribendum  tamen  mihi  exiftimaui  ad  te  pr^fertim  Aiuifiitum  maxime 
8«C  docii(fime,ad  quem  unupracipue  tam  eximi)  gaudrj,  tam  magnxaccefllonts  ra 
tio  pertinet ; uel  quod  fafces  humani  generis  dC  rerum  iaftigium  in  eius  manu  uene 
rit,  qui  iure  cognationis  tibi  fit  eSiunctiflImus:  uel  quod  ille  unus  omnium  maxime 
uirtutibus  tuis  fauerit,tec5  omnibus  forcunx  ornamentis  no  modo  parenijfed  mul/ 
to  etiam  maiore  femper  iudicauerit.  Cuius  iudicium  hac  fortung  magnitudine  nul- 
la parte  immutatu  puio,nifi  ut  tanto  fit  ad  prouehenda  tuam  dignitate  propenfior, 
quantonunc  plus  pollet  potefitip , quatoc^  uirtustua  indiesfitaudlior  atc^illuftrior. 
Nec  enim  ille  depriftina  ienrentiaquicqua  poteftimmutare,non  fane  magis  quam 
a fe  SxCab  excelfo ingenio  fuo  degenerare,aut  tu  a uirtute  bC  moribus  tuis  defciicere. 
Hac  me  priuatim  ratio  mouet , ut  tam  cumulata  Ixuiise  molem  non  capiam  . Nui/ 
Ium  enim  certius  feruitutis  ac  fidei  meae  argumentupolTum  amplilTim^  D.  T-  affer 
re,quam  omnis  fortunae  tuae  calculos  in  cenfu  meo, id  eft  hominis  tibi  oblequentifi 
fimi  annumerare.  Ad  hanc  principem  caufam  accedut  aliae  pubIic2,qu3cfacilepoC- 
funt  cuiq?  quantumuis  ftipiti  gaudium  excitare.Nemo  enim  ex  ijs  qui  prioribus  (e/ 
culis  ad  hunc  apice  perne  nerunt,  aut  plura  aut  maiora  fecum  animi  K fortunae  prx/ 
fidia  attulit-NuIIius  maioribus  argumetis  animi  magnitudo,  coftaniia,  liberalitas, 
iapientia  perrpectaeftarcpcxplorata.  Nam  quantum  hic  polleat  in  conciliandis  re- 
gibus, in  debellandis  hoftibusjin  prouehedis  bonis, in rerineda  Ecclefiae  dignitate, 
iam  pridem  perfpextmus:  quam  natus  fit  atqi  infticutus  ad  omne  laudum  genus,  ad 
omne  fplendore  uirtutis,  ad  ipfam  denfq;  nominis  xternitaie  iam  nuc  tertio  Pocifi- 
catuexperimur.Caeccra  quom  polTet  dubitati  an  a tat»  fortunae  magnitudine  abel^ 
fet  animi  squitas  5C  clementia,  en  hanc  quocgitaexprimitjtta  pr»fetert,uc  non  ali- 
unde fibi  libentius  nomen  coaptaueric,iiequis  eum  fcilicet  poflit  abfc^  tam  amabili 
prgfatione  nuncupare.Id  unum  reliquum  efi:,utdcus  audor  atcf  opifex  tanti  mune 
ris, optimum  principe,maximQ  Poncifice,clementifiimum  parente  ab  omni  (orta^ 
nacinuidiafubdiicattfaxiti^  ut  fub  eius  tutela  humanum  genus  quamdiutiflimeac/ 
quiefeat.  Bene  uale  Antiftes  amphfffmc,  dC  Cglium  toto  pedore  tibi  deuotum  tua 
gratia  dignum  puta.  vi.Calend.Decemb.  m.  d.  xxnr.  Ferraria. 
CJELIVS  CAL.  R.  FRATRI  NICOLAO  ARCHIEPI/ 
fcopo  Campano  s. 

O S T Q_y  A M ad  nos  perlatus  efl  nuntius,  non  literis  necp  tabellarifs, 
fed  perpetua  populorum  ac  gentium  acclamatione,  illuftriilimuac  re/ 
P ueredilfimu  dominunofirum  falu tatueffe Pontifice max.  ita  mihi uis 
gaudi)  Si  laetitig  magnitudo  animu  exculTir,  icauehemerer  comouit;ut 
ingenue  fatear  me  huic  moli  imparem, necp  tantum  hilaritatis  uolupta 
tfs^  animo  capere  • Sentio  iiai^  necp  dicedo  necp  Icribendo  pofTe  tibi  aut  mihi  fatis 
pro  rei  amplitudine  gratulari- Gratulor  tame  quantu  necp  uires  ingenii,ne<^  facul- 
tas dicendi,  net^ipfe  cogitationis  captus  attingit . O mihi  diem  fe!icc,6  beatu  nun- 
tia; quo  nomini  Cfarifiianc  fecuritas,racrorande  Ecclefig  dignitas,bonis  omnibus 
felicitas  promittitur.  Faxit  tantum  deus  ilfetanti  auctor  muneris,  ur  ea  quam  dedit 
felicitas  certa  fir  nobis  arrp  diuturna . Quacum  uero  SC  quam  diu  numini  canti  prin 
cipis  medicauerim,  nofti  tu  pater  ampIilTime. non  enim  aliunde  acccrfico  utar  tefti- 
moniojfed  tuo  folius:utfduorinuncdemumafrequar,in  tanta  fortunae  magnitudi- 
ne,gratia, audoritate,prgfidio  tug  bonitatis  mihi  opus  efi. Omnes  enim  fpes  meas 
in  te  uno  confiitui:8<^  quicquid  mihi  acceiferitjidomneacceptum  referamtibi.Da- 
bo  etiam  operam  quantu  erit  in  me,  ne  apud  indignum  aut  immemore  cantum  be- 
nefieri collocafleuidearis.Ego  pr»rerea  nihil  de  me  pollicebor,  nifi  mefummam  fi- 
dem &propcnfam  uoluntace  allaturum.  Beneuale,&rparcal»titiadiuperfruare. 
Vi.Calend.Decemb.  M.  D.  xxiii.  Ferraria. 

CiELSVS  CAL.  PAVLO  lOVlO  J-l  E D I C O S. 

S CIEBAM  tibi  ueriratem  effe  in  delicfjs,utpote  qui  tam  eleganter  hi- 
ftoriam  fcriberes;fed  hiftorie  uericatem  rebus  cantum  acftis  circunferi/ 
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bcbatn.  Attiiquxtuieftmgenr]'  fceciinditas,  huius  fines  criarri  m futura  protiilifli, 
iain  non  hiftoricum  modo  fcd  SC  uacem  agnofcam.Ucfi  ante  non  ignoi  abam  ut  ua^ 
ti  5^  hiftorico  quadam  enecomunia,que  Icilicct  ad  ivg/Sb-ty  pertineret. m 

ucroquafi  modo  ex  deorum  cocilio  defceJitres,  ita  mihiquom  hic  cll  es  certo  affc/- 
rebas  ampiilTimu accp  illuftriiTimum  D.noftru  rcnunciandir clfe  PonciHce max . In 
quam  fententiam  nofti  me  non  quidem  pedibus, fcd  uoto  &C  animo  cocclVifle.  Res 
bene  habet.  Nos  pie  ac  prudenter  cogicauimus,  cogitationibus  torruna  fubfcripfit. 
Pontifice  habemus  quem  optauimus,rmmo  qui  nobis  erat  inax.Potifex  antequam 
publice  ialutareturPotifex.Tatum  igit  gaudif  uel  priuaco  uel  publico  nomine  con 
cepi,  quantum  animus  non  capit.optoacpropemodumgeiho  iandtiflimisillispcdi 
busaduolui:  ut  quam  abiens  I^Titiae  magnitudine  haufi,pratfcns  perfruar.  Tu  uero 
miloui  amabo,  eundem  mihianimum,cosdemi^  oculos  lerua,neiie  finas  tzntxiRu 
us  felicitatis  fplendore  illos  perftringi . Audio  enim  Plutum  non  alia  caufa  captum 
oculis  effingi ; quod  tamen  de  te  minus  extimefeo , quom  in  re  medica  tantum  pob 
leaSjUtfacilepofRs  ab  omni  glaucomate  ££hypolphagmare  oculos  prcmunirc.Age 
qui  hadfenus  tam  luculentam  hiftoriafcripfiltfiam  nunc  cogita  aliquid  te  dignum, 
utiuxtaqu»  fcripferis  & quse feceris,  aliquando  a poltentaie celebrentur.  Vale, 
C.ffi.LIVS  CAL.  FRATRI  NIC.  ARCHIE/ 

pifeopo  Campano-  s. 

M o Nicolaum  Lazarinum,  uirumliteratura&T  moribuspraftantifli/" 
mum,quem  unum  illultrillimus  duxEffefis  dignum  iudicauit,ex  quo 
A liberianimi  culcuacciperent.Etlane'  is  ad  hanc  diem  egregia  principi 
opera  nauauif,gcnerofof(j  animos  optimorum  adoleicentuita  torma» 
ufr,  utciues  mei  illius  diligentiae  fepJurimu  debere  fateantur . Tam  ex 
celleti  uiro  quom  multis  dc  caufis  fauea,  SC  propria  animi  induc^tioc  optime  omnia 
cupiam,  rogauit  me  tamen  fummis  precibus:  habens  fcilicecperfpec^tum  me  tibi  o> 
mneelTeaddidcillimu:  ut  Caefaris  Lararini  eius  fratris  5C  Mauriefj  nepotis  caufam 
agerem  apud  te,eosc|_tibi  enixiffime  cSmendarem.IlIi  enim  paucis  ante  menfibus 
quom  Romam  uenincnt,ut  quendam  neceUariu  fuum  cedis  reum  defenderent, iii' 
digne  in  carcere  rapti  funt:  uel  quod  ipfi  in  fufpicionem  perpetrata  czdis  uene/ 
rinttuelqubd  eorum  fortunis  eo  pr^textu  tendebantur  infidiae.  Datis  tamen  uadi/ 
bus  carcere  exempti  funt. Nunc  illud  agunt  8c  admcucur,ut  feprorfus  falfa  fufpicio 
ne  liberent, Si  eoruqui  fe  uadcsftaruerunt  fidem  abfoluanr,fortum'scj  fuis  fecurita- 
tem  parenttneiie  ad  extera  indignitate  quam  pertulerunt,  fumma  etia  iacTrura  acce 
datKinfamia.Id  fperantpaterampliflime,  tua  auctoritate  facile  poffeimpetrare. 
Ad  hoc  tua  lide  implorat  Lazarinus  meus,  hoc  Celius  tuus  uehemen  ter  rogat.  Si  fa 
ne  feceris  rem  dignam  tua  uiriute  ac  bonitaierfi  ueritatis  atq;  innocecise  caufam  ram 
per  iniuriam  labefactata  in  gradum  reftituas.  Ad  hoc  ego  tibi  plurimum  debebo,!! 
me  apud  hos  principes  ea  etiam  opinione  honeftaueris,quafi  mea  comendationes 
apud  tuam  amplitudinem  multum  ponderis  habuiffeuideantur.  Bencualepa.; 
ter  optime, &:  Cxlium  feruum  8i  clientem  tuum  ama.  Quinto  Calendas  hlartias 
M.  D.  xxnii.  Ferraria. 

C.ffi.LIVS  CAL.  MARIO  E Q_V  I C O L O S. 

1 R V M eft  quantum  negligentix  mee  debere  ccEpcrim,pof}quam  lite 
ras  tibi  exprcf]tt,quibus  iam  puto  exadfo  triennio  inuerfas  Plutarcb* 
M conientationes  a merepetisrquas  literas  fcio  uix  inter  tot  tuas  occupa 

tfones  mea  fumma  diligetiaabs  te  impetrare  potuiflet.  Sunt  uero  cont 
metationesilixapudme,  atq?  honeffe  adferuantur.Ncc  periculum  eft 
ut  quae  a Mario,  id  eft  a uiro  optimo  Si  clarifsimo  proficircuntur,ea  apud  Cxliudc" 
fidioft  habeantur,aut  depereant.  Quom  primucci  tum  nutium  nacftus  fuero  cui  tu.» 
to  credi  poflint,etia  fi  prxfcriptione  fori  Si  triennrj  uti  pofTemteas  ad  te  rcmjttaeX 
boni  Si  xqui  formula,  qux  iubet  inter  bonos  bene  agter  oporicre.Quod  fi  ego  inte 
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rfmcelTaCorfuutu  bonitatem  6C  indulgentia  tuam  accufa,undc  miln' patrocinia  pol 
licebar:  &f(ut  ille  ait)  in  meo  crimine  tibi  ignorce : memincriscp  fcitiiiii  illud  Alplc^ 
ni  fceneratoris  fuilIe,Bona  nomina  mala  fieri  folereli  nunquam  appelles.  Bene  ua 
le,  ScT  me  ama  tui  amantifiimu,  lirr.Idus  lan.  m.  d.  xxiiii.  Ferraria. 

CAELIVS  CAL.  lOANNT  FRANCISCO  PICO 
principi  Mirandulano  s. 

G N o s C E S occupationibus  meis  princeps  celeberrime,  qua  meucl 
inultum  coegerunt  plufculos  dies  defidiam  habere  in  delitijs,  alioqui 
I infenfam  mihi  TrvAsmt',  ut  inquit  poeta.  Sed  quom  a me  in 

altero  peccandu  foret , uel  ut  tibi  tumultuario  &L  impudeterrefponde^ 
rem,  uel  ut  tantifper  differrem,  dum  auocamenta  quae  me  ne  inierfpix 
rare  quidem  finebant,deferuerent:  maiui  me  inertis  quam  inepti  nomen  interea  fu 
bire.quanquam  dC  hac  mea  negligentia  large  fibi  patrocinium  dc  tua  bonitate  pol.- 
licebaturiqua  freta  licenter  diem  extrahi  ac  deperire  non  fcntiebat.Ne  putes  tamen 
inrerim  quicquapracermilTum  a me  ex  fjs  qu2  perliicrasmandaueras.  Nam  hym^- 
num  no  magis  pie  quam  elegater  feripeum  abs  te  fn  diuum  Paulum , legi  accurate, 
StT  ad  Lilium  trafmifi. admonui  etiam  comuni  nomine, ut  mores  peftileciifimg  urbis 
caueret,  dC  caeli  inialubritatedeclinaret , unde  lam  podagram  8C  nephritin  contra- 
xit.quddniQ  eum  deus  aliquisbenignius  relpiciat,  periculum  eife  ne  multo  grauius 
atteratur. Atej  id  feci  libentiusjquod  Lilium  ab  ineunte  arate  femper  impenfe  ama 
uerim,8<ll  in  eum  omnia  contulerim  officia.  Sed  nefeio  quom  odo,  poftqua  acrium  il- 
lud Circes  adfji, alios  induitmores,  5«^a  ieprorfus  delciuit.  Quare  periculum  cft  ne 
clamemus  in  portu  Toronao : atep  ille  obturatis  auribus  apud  fuas  Sirenas  potius 
quam  apud  optima  principem  S^cupidiffimum  amicum  uclit  acquiefeeretuc  minus 
Grillum  illum  Plutarchi  mirari  oporteat , qui  fe  feram  cfle  quam  homine  malebat. 
Quod  uero  tu  caufam  contradi  a me  nominis  diffidenda  in  id  tepus  putas, quo  poC 
fic  coram  agi,  facile  fententia  tua  accedo.  Nam  comodfus  in  re  prafente  me  manu 
confertum  uocabis,&.l  ego  non  inuitus  fequar.Hoc  unum  opto  abs  te, me  illa  fufpiV 
cione  liberari,  ne  tu  quicqua  mihi  unquam  ex  eo  remittas  are,  dum  tibi  ad  teruntiV 
tim  omne  reluatur-  Nec  enim  fine  periculo  feditiois  potes  nouas  tabulas  induceret 
miru  cft,  quam  ego  folea  infolcfcerc,  fiquidmihiampliuslicerecceperitquamhV 
ceat.DcEufebio  tibi mulcil gratiam  habeo  tua  utar  liberalitate, quom  primum 
id  tuo  coinodo  fieri  poterit : alioqui  tua  ftudia  interpellare,  K tam  bonopropofito 
obftrcpere,  hominis  foret  intemperantis  plus  nimio  fibi  fauencis  . Nam  ego  par 
cilTimus  aflimator  mcoruffudioru  nihil  aufim  de  me  polliceri,  dum  rem  ipfam  com 
minus  excutia,  a-aait/  7r«A^a:/«  cui  fi  me  pare  inuenero,  nullus  efi  locus  tam 

arduus,  tam  abruptus, quo  me  tua  adhortationes  non  poifint  impellere, praiertim 
quod  in  publica  ftudioforum  gratia  cedat.  Sed  me  homine  parum  caucum,  qui  Her 
cule  claua  offerente  manum  porriga,quom  nemo  fi  c qui  in  hac  arena  fortius  decer- 
tare poffit  quam  Hercules:  ficutinemoeft  qui  ad  hanc  opera  obeunda  felicius  prin 
cipeMiradulano  poflitaccedere.tottjilla  moffra  a Trapezuntio  inuee^a  expugna' 
re.Dequo  minus  miroriquonia  bonas  licerasinfenfo  femper  animo  pcrfecutus  cit, 
6C  phiiofophia(ui  aiut)  a Vefta  uiolare  occepit . Tancumi^abeft  ut  eum  excufatum 
habeam,  quod  ob  fimultates  quas  cu  Platonicis  habuit,  maieftatc  Platonis  fuggilla 
re,  ucriiati  fuefi  facere  conatus  fit:ut  hoc  grauius  ince(rendu&  caffigidu  putem, 
quod  in  priuacseiniurisgratiain  animum  induxerit  publicu bonum  corrumpere. 
Cxtcru  abfic  uc  de  homine  Graco  hoc  exiftimemus  nefas, quando  ille  minime  na- 
talem habuit  Grxeia,  fed  fcediffimabarbariem.  Efi  enim  Trapezus, uc  noffi  opti- 
me, ad  Euxinufica  Sinopenfiu  coIonia:in  qua  uelipfum  mei  pretiofum  alioqui  na^ 
turx  munus  detcffabileeit:ucpocc  quod  fi  quis  delihauerfc,ad  infanfa  rapiat ur.Stri 
gem  quam  ad  meliberaliterdediif  i, legeram  antea  a Alanardo  noftro  comodacam. 
L)einde  quom  frufira  apud  libroru  mancipes  qui  hiefunt  perquiri  iulTilTcm,  ut  una 
haberem  mei  mancipi),  Aemylianum  rogaui  ut  eam  mihi  ifihic  procuraret.  Is,  qua 

k a eft  dili- 
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eft  diligentia, non  cnibuit  tua  libcralitatc  tantilla  in  rcproiiocai  c:qux  fatu'  non  ma 
le  cecidit.  Nec  enim  me  piget  id  tibi  pi  iuatiin  dcbci  c,quod  publice  omnc.sdcbcnt, 
qui  no  definis  quotidie  receti  aliqua  comentationc  fcculii  illulh  arc.Niliil  ticroiuit 
in  eo  opere  quod  me  no  mirifice  obledlarit:  tiirei  argumetu  uaria  conditu  ciiiditioK 
nejtu  dicendi  elegantia  dialogo  plane  confcntanca,  tum  argumentoru  copia  &C  per 
fuadedi  uis,  quemefemper  in  alia  omnia  abeuntepene  in  lente tia  traxit >6ii  manus 
dare  copuIit.Nunqua  enim  ego  exifiimaui  rebelles  genios,  quos  dannonas  appdia 
mus, poffe  nobis  has  prsfiigtas  facere:aut  ijs  miraculis  homine  illudere,  poftquain 
princeps  8C  tyrannus  mundi  huius  a magno  falutis  noftra;  uindicc  exturbatus  eft. 
Na  &;  ia  oracula  celTanq&r  purx  lucisradii  cxcuiTcre  tenebras:  &qut  olim  Ico  fuc/ 
rar,palam^in  gente  noftramgraiTabaturjfaiftus  cft  draco,  8«^  nunc  dolis  fccnaper/ 
turbat.quod  fi  ilh' uis  foret  ea  adftrucdf  ludibria,  qu^  tu  dodiffime  in  ftrigibus  profe 
cutus  es,nihil  eft,puto,ta  arduuquod  ille  humani  generis  carnifex  no  audeat  conv 
minifci,  nihil  tam  abfurdum  incredibile  quod  de  ipfo  no  poflinuis  iuipicaritutila 
Ium  olim  ad  tepus  exturbatu  ex  hoc  regno , non  perpetuo  ciectum  credi  oporteat, 
T u tamen, qua  tua  uis  eft  eloquentia, efficis  ut  decedam  e'  iententia,  quoties  tuam 
in  manum  fumpfi  comentationc:  quam  fimulac  pofui,  in  fententia  rcdirc,8i  abs  te 
defeifeere  necefle  eft. Difficile  enim  eftdidu,  cp  ego  omnibus  ijs  magoru  uanita- 
tibusrepiigne:putc(^  ab  fjs  non  modo  ueri  nihil,  fcd  nihil  ctiaucro  fim/le  agi  poffe. 
Quod  fi  quid  cuif^,immo8i  ipft  mihi  aliquando  per  umbraSl  imagine  fieri  uideaf: 
protinus  ad  Ariftotele appello,  SCnigrabilcm  offundi,  atq;  animo  obft repere  certa 
habeo. Quare  mihi  pofthac  inges  ferupus  obicefus  eff,quom  diucrfa  fententia  aii 
dore  te  tanta  exiftimationis  philofophu  habeam,  cui  no  credere  iup pudeat trurfus 
reludiante  animum  cohibere,  acutis  neicio an  Sc  ueris  probationibus  inuicuob- 
firingere,fumma  difficultatis  plenum  iudico.  Beneuale, 

C.ffi.LIVS  CAL.  lOANNI  STEPHANO  E R E AI  I T iE  S* 

V o AI  multa  ffnt  a natura  coparata  in  mortalium  utilitatc,tum  maxfi 
me  illud  quod  ab  amicitia  proficiicitur  prxfidiujin  magno  ambitu  ma 

Q_  gnaqp  exiffimationc  eflefolequelqudd  amicitia  nature  hominis  ualde 
conlcntaneafic.Eft  enim  homo  ciuile  animal,  ncc  aliud  in  comunea- 
giCjfuaqiuiciffim  dat  reddit  officia  prater  homine. tum  quod  no  ali 
unde  cp  ab  amicitia  plura  in  genus  noftr5c6moda,aut  maiora  defluunt  cmolumen» 
ta  : ex  quo  nonnulli  amicitiam  aqua&  igni  nonminusnecelfai  iain  uita  putauere. 
Quom  enim  homo  is  fit  qui  minime  fibidegeda  uita  nccelfarialuppeditarepolTii, 
alieno^  femper  egeat  adiumento;unus  omniu  maxime  intelligit  ad  beneficentiana 
iuseffc,&C  ex  eo  fibi  utilitates  omnes  pollicetur. Qua  caufa  imprimis  natura  itafua- 
dente  amicitiaingenus  hominum  inuexit.  adde  quod  quom  catera  amoris  tcftimo 
nia  homine  homini  concilient, amicitia  una  eft  qua  ita  animos  mutuo  nexu  coninn 
gitjUt  ex  pluribus  unus  homocoalefcat:  alio  fcilicet  alieno  in  pedore  fpirante.  Res 
enim  mira  co  tingit, ut  homo  feipfum  exuat,  ut  in  amici  pedus  immigret . Quara.' 
lio  effecit, ut  ucteres  amicualteruipfumdefiniiierinticupidinesq,  mutuis  colludetes 
inter  fe  malis  effinxerint:  ut  in  tabulis  proditu  eft,  no  prius  Eroti,  id  eft  amori a/ 
dolefcercdatu  eft, ^ Venus  alteropartu  Anrerota,ideft  mutui  amoris prefide  effit 
diffet:uc  facile  inteliigamus,  ea  demu  amicitia  augefccre&T  florere,  cui  pari  amoris 
cumulo  refpondeatur,&C  quafifaencuolcntiehoftimcntirreponatur.Quoin  amoris 
cenfu  perpaucos  fanenumerOjfed  mados  uirtute  ac  felicitate  annumcrauitantiqia 
tas.anuero  pofteriora  fecula  ullo  cius  generis  exemplo  illuftrata  fini, no  habeo  ex/ 
ploratum.  Noftra  certe  ata te  unus  mihiIo5nes  Stephane  occurris,  in  quo  mira  fiU' 
ius  boni  uis  emineat.  Nefeio  enim  quo  philtro  hominum  entes  cogat  tua  ifthac  in/ 
genij  dexteritas  ad  uinciendos  plane  hominum  animos  nata,  ut  non  fruftra  Plato 
amore  tyrannum  uocitariqquod  fuamin  generofos  animos  tyrannidem  fuumqre 
gnum  exerceat. Sed  enim  hac  tui  ingenij  uis,  hac  tuauirtutis  facultas  eft,  hae  tibi 
id  uinculum  exornat , quo  in  ditionem  ac  poteftatcm  redigas,  quicuij  tecum  paulo 
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familiariusuixermttca  conditione,  ut  quafi  apud  Lorophagos,ita  in  tuo  amore  ac^ 
quiefcar>& tuofedent  macipio  fpSee  libertatis  fpei  renuntiantes. Hac  ca  efiinquS, 
que  tot  arma,  tot  tela,  tot  machinas  tibi  fuppeditat  ad  hanc  expeditione  amoris  tam 
feliciter  tranfigendam  . Hac  tibi  regina  rerum  flexanimam  oratione  accommo^ 
daait:qua  tanqua  Hercules  Celticus  homines  auribus  rapias.  Sed  6C  hoc  tibi  ampli 
us  indulfit.  Nam  ille  prafentes  trahit,at  tu  abfentesetiarapis  Si  tenes,Iiteris  fcilicet 
Di  boni, quam  eleganter;  quam  facunde,quam  pieSurate  expolirisruc  plane  ferreus 
fit  qui  tam  dulci  lectione  non  alliciatur.  Accedunt  ijs  rarae  illa  Si  recondita  difcipll 
na, qua  ad  numeros  Sidimenflones  reru.  Si  ad  ipfumcali  ambitum  colluftradum 
pertinenrtqua  quantu  habent  in  le  admirationis,tantum  ad  excitandos  in  tui  amo/ 
rem  animos  polient.  Mitto  cacera  natura  tua  fcitamenta:  oris  fcilicet  ac  uultus  di/ 
gnitatem.  Mitto  facilitate  ad  omnia  praflanda  officia,  ut  nemo  tam  peregrinus  fit, 
que  tu  aliquo  domeftico  beneficio  non  promerearis. Nihil  enim  pratermittis  quod 
ad  coll/gendamgratia,autcxtorquendambeneuolentiafit  opportunum. Remi^  pe 
ne'  incredibilem  hac  tua  alTiduirate  aflecutus  es,  ut  quantu  amor  ad  colligendos  reti 
ncndoscf  animos  ualet, tantum  ipfead amore  euocandu cliciendum<^ iam  excellas. 
AccelTiti^  SC  hoc  ad  tuas  laudes, ut  quom  PoIyphiIia,ideft  amicorumultitudo,pro- 
pe  foret  antea  infamis,iblcnni  pene'  dcclamatioe  a Plutarcho  profcifla,ia  tuis  auipi 
cijs  fuam  gratia  recepcriciquomi^plurimos  amicos  habeas  ex  omni  ordine,abeft  ta 
men  ab  omnibus  fucus5&  uera  atej  antiqua  inter  uos  colitur  amicitia.Nam  fe  ita  Oj' 
innes  cfFinxenint,  ut  non  multos  fed  unumexmultis  copaeflum  amicum  habere  ul 
dearis:quando  tu  te  ita  omnibus  exhibcs,ut  non  unus  plurimis,fed  unus  uni  mu 
tuas  operas  darein  amore  iudfccris.  Mitto  innumera  iftius  tua  opera  artificia,  quae 
iuxta  ego  omnia  pofliim  explicare,  ac  tu  i)s  finem  inuenire.  Hac  ea  fune  ueneficia, 
quibus  ainicoruanimismanuminiicis,  SCuolentes  cogis  tinter  quos  quom  multi  fe 
adfcribigaudeantjtum  ego  imprimis  nome  profiteor,  mecj  ira  huic  deuindtuSi  ad^ 
furatum  teftor  facramento, ut  nullo  tempore  miiTionc  petere  aut  uacationem  libeat 
impetrare.  Bcneualc. 

C.ffi.LIVS  CAL.  CAMILLO  CITTADINO  S. 

T S 1 mihi  multo  foretoptatius,  tinnientes  ^ garrulas  5C  aratas  quam 
exaratas  literas  ad  te  dare:  tamen  quonia  coditio  temporum  nos  agi/ 
E tat.  Si  ncccfieeft  ut  feramus  noftrifeculi  inclementia,  contenti  fimus 
hoc  Catonis:Etquom  fieri  non  poffit quod uolumus, id  uclimus  quod 
polTumus  Libri  apud  duos  bibliopolas  expofiti  funt, nec  admodumul 
ti,  ut  raritas  preciufiiaftimationeadderet.iunicp  in  propyleisfeupergulis  officina.- 
ruin  adferuarijUt  obufi  cfle  poffint  empturientibus,fi  modo  inueniatur  qui  empturi 
at.  Nuper  ccia  indices  tabulas, quas  ad  mcdedififinfronteapponiimperauijUtqua/ 
fi  appcnfa hedera  ucndibilioresreddcrentur.  Hac  a meatftafunt  fiimma  diligentia 
&i  curategeera  uix  adicribi  poffunr  ftratcgemata,qugego  c6mentusium,tumutcxi 
ftimatio  parentis  tui  6i  nunqua  fatis  laudati  pracepioris  mei  fuo  loco  flarer:  tum  ut 
tibi  accomodarem,8i  impedfa  qua  fecifli  qua  pofiem  ratione  farcire-  Nam  dC  fum/ 
mificjui  fe  emptores  fimularer, ut  fidem  bibliopolarum  cxperirenK  prgdicandoac 
celebrando  clarilTimi  uiiimemoria,tcftataapud  omnes  reliqui,quantihominisino 
numenta  putem  facienda.  Leonfccnus  ad  fe  unum  ex  ijs  comcntarfjs  afferri  iuffir, 
que  mox  ad  bibliopolam  remifit;  credo  fcifcftandi  gratia  an  de  femetio  haberetur. 
Audio  Bonasolum  & alios  quofda  eos  attrediaiTe  atq;  mififfe,  quodinijs  quaflio/ 
nes  tantum  non  etia  Galeni  intcrpretationemcontineri  aifeueraret.  Illud  abs  te  mi 
iraicr  impetratu  ueltm , ut  tibiperfuadeas,nullum  amehacinreofficti  genus  fuifie 
prccermilTum.nuIluin  poflerSpretermittedum:quodaut  ego  pute,  aut 
tumihifignifices  ad  hanc  rem  coficiendam  tibiopportii 
nuuideri.  Beneua!e,6diiieama.  vii.Ca 
lend.Marcias  m.  d.  XXiui. 

Ferraria. 


k 3 Calius 


EPISTOLARVM 
CJE.LIVS  CAL.  GASPARl  SEREDIO  S- 
V o D tam  diu  nihil  ad  teliccrarum  dederim  , 8iC  tccu  mi  gcncrofc  Se* 
tedi  tot  dies  Arpocvaie  egerim , nolim  id  mihiuitio  ucrcas:  neq:  putes 
mftitutiatq;oft'icii  mei  me  parumcminifle.  Nullus  eft  cniminein  fert/ 
bedo  accuratior, fi  modo  eum  nadeus  fim,qui  pares  operas  reponat  in 
feribedotquo  fanc  in  cenfu  non  habeo  que  Seredio  meo  praeferam,  cu 
ius  ea  eft  diligeiia,ut  non  modo  laceftitus  rcfp5dcar,  fed  ultro  prouocet  taciturien- 
tem. Ratio  autem  tam  diuturni  filentrj  mei  inde  protccfta  cft,  ejuod  prouinctales  tui 
qui  hiefunt  mihi  fidem  feccranc,teiam  menfes  aliquot  in  Vrbem  ahicefeifle  Obid 
non  prius  ad  te  icribendum  putaucram  quam  tu  deprofecflionc  tua  hgnificaftesi&C 
quo  liters  perferenda  elTeni,  fiquid  tua  aut  noftra  interefler,  quod  fer  ibi  oporteret 
comoneiaceres.Quom  in  hac  igitur  forem  expetftatione.fidcm  illi  qui  difcclfum  tu/ 
um  nuntiauerSt,  me  adeuntes  accepifle  abs  teliteras  teftati  flint:  quibus  te  adhuc 
Bononise  agere,5<^  ex  patria  non  fatis  felices  nuntios  accepiffe  profitebaris.  Atc^  io 
circo  tibi  protinus  efte  ad  coponendas  res  tuas  in  patria  propcrandum,rcq;  paucilTJ 
mos  poft  dies  ad  nos  adfuturu.  Quorum  hominum  comemoratio,  &fi  mihi  animS 
grauiter  pcrcu]ifret:ea  tamen  fpes  me  fuftinebaf,qu6d  teuiiiiru  breui fpcrabam.In/ 
terim  tug  ad  meliterat  perferuntur , in  quibus  de  aduentutuo  neuerbum  quidem, 
nullam  de  rerum  tuaru  perturbatione  mentione  faciebas.quod  fane'  mihiiucundifll 
mum  contiginSi  Di  immortales  faxint,ut  illorum  hominu  obnuntiationes  in  auras 
diftipentur,  bC  nihil  plane  ad  te  pertineant.  Tu  uero  tammodefte  filencium  meum 
pcrftringiSjUt  nifi  mihi  effem  confeius  meae  innocentiae, non  potuerim  non  fuppu/ 
defeere.  Alioqui  haecipfa  ceffatio  non  omnino  male  cecidit;  qux  tam  acre  tui  erga 
me  amoris  teftimonium  exprefferitj  5^  te  literas  meas  tatopere  optare  dcclaraucrit. 
fed  8C  ea  que  de  rebus  publicis  feorfum  in  pagella  adfcripfifti, tam  grata  mihi  fueriit 
officium  tuum  ipecftatitqiiam  dura  8^  permolefta  magnitudine  periculi,  8C  pulcher/ 
rimi  regni  calamitate  reformidanti.  Ceterum  quod  meadlucubratfonu  mearum  edi 
tionc  hortaris,  agnofeo  bonitate  tuam.  Sequam  de  me  opinione  cocepifti  inteiligo. 
q;  fi  aut  uni  tibi  (atisfaciendu  foret,  aut  caeteri  codeeflene  candore  pradic!,quo  Sere 
dius  meus  prefignis  eft;nulia  eftec  in  me  mora  quin  tibi  primo  quoqj  tepore  oblecu 
darer,8<l  male  conformatos  fcetus  edere  aut  prxcipitare.In  hoc  tame  dilcrimine  fer 
uabo  illud  temperamenta,  quod  in  legendis  pomis  coloni  fibi  prteferibunt:  utalijs 
parcant  eacp  in  maturitate  proferant;aIia  quz  iam  fatis  maturuerunt  decerpant,  fd 
quod  facia  libentius, tum  ut  obftritftam  fidem  aliquando  reluam;  tum  ut  non  me  a/ 
deo  propoOti  mei  tenacem  peripicias , quin  f«pius  amicorum  hortationibus  quam 
mea  uoluntati  acquiefeam.  Beneuale. 

C.ff.LIVS  CAL.  B AVENT  VRiE,  PISTOPHILO  S •. 

V L T O mihi  facilius  eft  Pift ophile  omnium  laudum  cumulo  ornarifli 
me , epiftolS  tuam  quam  modo  ad  me  mififti  admirari  quam  laudare. 

M Sienim  in  ea,una  au  t altera  uirtuseminereCjfacilis  efie  pollet  laudatio: 

fed  quom  fe  undiq;  depromat  fuauitatum  omnium  SC  Gratiaru  agme» 
quom  elegatia  cu  humanitate  decerter,  quom  cador  ille  animi  tuiinge 
nuus  cG  comitare  coiedatlquom  denitf  omnes  cloquetise  numeri  in  ea  fuffiorefeat: 
nemo  putet  me  aut  animi  fenfumdiflimulare, aut  tibi  palpuobiicere,qui  me  tot  lail 
dibus  impare  fatear. Nam  quod  ad  comendatione  fuper  libero  animi  motu  attinet, 
fentio  eam  non  mediocriter  tua  comendatione  illuftratam;  & qux  uix  prius  in  fuis 
tenebris  conniuebat,  nunc  tua  ope  uelfolem  poffe  perferre. Sane'  tibi  uideoufui  uc 
nifre,quod  ifs  mercatoribus  qui  multum  piperis  conuex  erunt.  Nullam  enim  iatftu/ 
tam  putant,  id  etiam  oleribus  afpergere.  Nihil  uero  eft  quod  meam  liberalitate  tus 
prsieredam  putcsrquod  tu  aliena,  fed  opima, fed  optima  frugis  refertarego  ex  mea 
fupellectileinaniflimas  nugas  ad  te  dederim:  quas  tantum  abeft  ut  magni ‘aciam,  ut 
necj  breuirati  tus  epiftolgpofle  coparari  cenleam.  Quando  in  hoc  genere  feripen/ 

dinon 


LIBER  vrir  115 

di  nonpagfnaru  numerus  fcd  pondus  expenditur.  Alioqui  notu  eft,  L-PIancum  ui/ 
rum  experientifliinu,  unum  Cleopatrx  unione  congeftis  2<;  conquificis  undecunq; 
Antonij  dapibus  longe  prgtuIilTe.  Bene  uale,  SC  Caelium  maxima  tuarum  uirtutii 
admiratorem  ama.  vi.lduslan.  .f.i.  D.  xxv.  Ferraria. 

CALIVS  CAL.  BONAVENTVR^  PISTOPHILO  S. 

N S o L E N s plane  ut  Grteci  dicunt,  inter  nos  pug^nte  gev» 

nus  contigilTe  uideO)  in  quo  illud  mirabile  accidit,  ut  is  maxime  uirtor 
I euadat,  qui  fe  maxime  uicium  profiteatur.  Contendit  ergo  utercf  no^ 
firum  uinci,fi.c  uicioria  paratam  exi{timans:&l!  in  hoc  utriusej  huma 
nitaris  ftadio  non  multum  mihi  elaboradum  cenfeo.Nam  tu  fine  con/ 
trouerfiaiudicio  omnium  primas  obtines:quodfinegas,adpopuluprouoco  :certe 
hociudice  uic“ror  euaferis,uel  fi  -n  oMTispofct/  placet, ego  hoc  iudiceuitftor  euafero. 
Facit  enim  rei  nouitas  St  incredibile  concertationisgenuSjUtpromifcueillud  uel  il 
lud  pofiiin  alTerere.Vteris  tu  quidem  hoc  artificio  (quodeft  tui  acumen  ingenij)  ut 
afeendens  deicendas,  &r  defeendens  afcedas:  tibi^  rem  laifcam  putas, quod  cefieris 
mihi,  quod  lampada  tradidcris.Ita  enim  arbitraris,  nihil  fani  uicliorfam  morari.  Sed 
cito,  habe  quod  expetis;K  quidem,  quod  eftpotilTimuuincendigenus,  aduerfarq 
confcilione  expreflum-Victuses,iuccubuifii.  At  ego,  ut  tuas  in  te  machinas  obuer^ 
tam, me  uiciifim  uiclorem  pronunriaboicanamcjmihi  (ut  prouerbio  dicitur)  -n  uSt/» 
pfxieytnec^^d  hoc  alium  praeconem  excftabojid  quod  in  Olympfis  erat  lege  iancitu. 
Noneft  igitur,  utintelligo,  quod  poftiiacquerare;  non  eft  quod  elabores . Victum 
te  uoluifti,  uicius  es:uidlore  me  uoluifti,en  lauream  accepi,5^  ultro  gratia  habeo.Fa 
x!t  ha;c  iane  amor  miracula,immutet  reru  coditionehlle  celebris  apud  Grtecos  ttco/ 
ille  hominum  ac  deoru  tyrannusitu  tame  cum  hoftem,  id  eft  amicit  ( quem 
tantifper  hoftem  uocabo,  dum  cum  eo  colluctaberis)  uel  perfuadendo  in  fenietiam 
traxeris,  ucl  amoris  catapulta  dicto  audietcfeceris.Noeft  quod  tergiuerfere  mi  op- 
time Piftophile,uicifti.qu6d  fi  tibi  forte  pofthac  lubeat  ftropha  circumagere,  S*^  me 
modo  uidtum  modo  uidtore  appellare,  nulla  mora  eft:omne  conditionem  accipio, 
omnem  colore  admitto, omnem  lege  approbo:  dum  me  euefteapud  tepatiarc,  que 
femper  efle  uolui,hominefcilicetiui  beneficfj,Si  quocuc^  impegeris  obfequentem. 

Bene  uale,  dd  fine  amabo  ut  in  accepti  expcnfi  rationario  meam  pagina  defen 
dam.  X V I i.Calend.Feb-  d-  xxv.  Ferraria. 

C.S.LIVS  CAL.  CAMILLO  CITTADINO  S. 

A M menfes  aliquot  cefib  a fcribendo,non  celTo  ab  amando  te  mi  Ca^ 
mille  uir  clariffime,  necf  tantifper  ceilabo  dum  uiuam  . Habeo  SC  hoc 
I perfuafilTimujte  mihi  parem  operam  dare  in  amore.  Qua  enim  es  ani- 
mi magnitudine  c5ftanda,no  fineres  te  ea  parte  uinci,qua  uinci  tur 
pilTimQ  eft,  animi  icilicet  indueftione  e uolutate  propenfa  ad  amadum. 
De  libris  tuis  qui  penes  me funr, pridem  nihil  noui  fignificaui  tibi,  quod  nihil  noui 
contigcritlnec®  fortuna  ullam  occafionem  obtulerit,  quse  uoto  utriufq;  noftrum  re- 
ipondcat.apud  aliquotiibrorum  mancipes, qui  hanc  peregre  multis  locis  mercatu- 
ram exercent,  rem  ruam  egi  accurare.  Namnoftrates  fumma  difficultate  rerum  om 
nium  tenentur,  6c  hic  magna  defidia  eft  ftudioru.  Vnus  fuit  Caluus,  cius  Calui  fra- 
ter qui  rem  imprelToria  curat  Romae,  quino  pecunia  icd  librorum  permutationem 
obtulit.  Non  ex/ftimaui  mihi  quicqua  agundum  teinconfulto  .Ille  autem  abqtpri- 
ulquam  de  te  icirc  poilim,  que  tua  foret  fententia.Cateru  ne  hoc  alias  forte  eueniac 
jnihi,quid  laciudum  cenieas,femel  indicabis.  Ego  ucro  nihil  quod  ad  declarandum 
meum  erga  te  animum  pertineat,praetermttta:5criuquamfieri  potuerit 
utiliter  negotium  tuum  geratur  curabo.  Vale, 

XVII.  Calend.Feb.  m-  d.  xxv. 

Ferraria. 
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CiELIVS  CAI,.  FR.  AVGVSTINO  EVGVBINO  S* 

O L.  IM  exiftfmes  utr  ter  dociiflimcjmihiucl  pcrnegligemiam  uelper 
obliuionemrem  tuam  quam  mihi  tantopere  comendarasjturpiter  ex/- 
N cidifle.  Necp  enim  ego  is  fum  qui  non  animo  magis  quam  oculis  amf^ 
cosgera . C^uodfi  ad  alia  omnia  animus  caligaret,tantus  eft  tame  tuae 
uirtutis  Iplendor,  utuelconiuentempoiTit  excitare;  amor inter  nos 
magnis  aulpici^Sjopinione  icilicec  mutua  ftudiorum  & bonaru  artium  natus,  totfj 
tuis  erga  me  beneficifs  cofirmaius,poteftueI  i^nauiisimu  quencf  ofRcfj  admonere. 
Quare  hoc  abs  te  imprimis  peto,  ut  fi  qua  forte  animo  tibi  obuerfata  eft  indigna  be 
neuoIentianoftrafufpicio,eaprorlus  exuas,  habeasi^perfuafifsimu  amicitia  noftra 
mihi  toto  animo  inhaereretadeot^  altas  radices  egille,  utnecp  locoru  interualla  eam 
pofsint  abiugere,neq?  tempora  curriculaimmuiare.  Quod  fi  ego  ceffator  fuiffe  ui- 
deor,non  id  fane  mea  culpa  euenit,ied  ita  fors  & rerum  conditio  tulit, quando  redi^ 
IUS  meus  fub  ipfum  principis  noftri  rcceftlim  incidit . Poftridie  enim  eius  diei , quo 
ego  domum  reuerti,fufcepit  ille  iter  in  Hifpaniam  ad  Cgfarem:ut  mihi  omnis  adem 
pta  fit  occa  fio  agendi  de  literis,quas  tu  pro  fratre,ego  pro  te,nefcio  uter  maiore  uo/ 
Co,certe  utercg  cupidiffime  optabamus.Quom  ergo  ab  ea  (pe  excidiftemjeffetc^  mi 
hi  alia  ratio  onicr)  ineuda:uel  ex  Vrbe,  ut  coram  erat  a nobis  cofticutum:uelab  hoc 
filio  principis  fummx  indolis  adolefoente : qui  quoniam  in  fpem  principatus  geni/ 
tus  eft,atc5  itaufu  & natura  comparatum  eft,utplures  oriente  folem  quam  occiden 
tem  admirentur : fperabam  eius  literis  non  minus  ponderis  atqs  exiftimationis  fu/ 
turum  quam  paretis.  Sed  nefcfoquompdo  mfnifterille  meus,cuiiunegotr)  memo/ 
riam  comendau€ras,K  memoria  & abs  te  creditu  amiforaitquem  ego  Ii 

cet  pro  rei  dignitate  bene  multauerim,  ea  tamen  res  ita  me  molefte  accepit,  ita  ani/ 
mum  obturbauir,ut  nihil  mihi  omnino  potuerit  moleftius  euenire.  Sed  licet  primu 
hocauipiciu  minus  addixerit,non  tame  ob  id  animus  defpodendus  eft,  quin  aufpi/ 
ciaDis  fauentibus  repetamus, &riacra(ut  aiunt)inftauremus.Scimus  enim  plerucg 
fuccidaneam  uitftimam  exorafte  quod  priori  fuerat  negatum : 8C  in  prouerbio  cft> 
w «.««geo  . Quare  te  obfecro  atq?  obteftor , fi  modo  hoc  in  rem  tuam  exifti- 

mas,  ut  fratris  tui  nomen,  eiuscpqui  c5  habet  rem  controuerfam,  rurfus  des  ad  met 
dabo  & ego  opera  enixiftimeutfacflaiacfturatumdiligentia  tucelcritateiarciamus. 
Familiaria  Erafmi  colloquia  mitto  ferius  aliquanto  quam  receperam  me  facfturum, 
quod  fatis  idoneus  nuntius  hatfienus  nemo  occurrerit,cui  tuto  crcdere.IMunc  te  pa 
ter  optime  appello,  naua  mihi  amabo,  naua  Eralmo  noftro  de  liceris  optime  merito 
hanc  opera, ut  ocyfiime  iuxta  & caftigatifsime  typis  exprimantur.  Quando  dC  nos 
priuatim,8i  publice  ftudiofam  iuuentiiteuno  hoc  beneficio  tibi  plurimu  obftrinxc/ 
ris  . Scribo  eadem  de  re  ad  typographumliteraSjComendocpilli  hoc  negotium  accu 
raniTime.  Quod  5<lfi  ipfo  fua  fponte  facere  debeat,  honoris  comodi  fui  gratia:  ex 
tua  tame  prudentia  atqj  humanitate  tota  res  pendet-  Apud  illum  enim  lucri, apud  te 
publici  profeiftus  rationem  potiorem  fore  confido.  Bene  uale.Idibus  Ocftobris. 
Ai.  D.  XXV.  Ferraria. 

C.ffi.LIVS  CAL.  lACOBO  ZIEGLERO  S. 

vi£  literae mi Zieglere  optime  ac  fuauifiime, opportune  adeo  mihifii 
peruenerut,quomlucftarer  cumdefidia  ac  torpore,  quem  mihidiutur 
T naa  feribendo  ceflTatio  iniecerat- Is  uero  iamtamalte  foccreuerat,  ut 
non  alia  machina  excuti  potuerit,  quam  op  tatiflimaru  literarum  luaru 
aduentu,&  quafi  ariete  tuse  facundiae  depulfus. Fuerunt  quidem  mih» 
pridem  honeftse  admodum filentfj  rationes,  fi  modo  iuftus  rerum  «ftimator  offera 
tur.  Nam  5C  caeli  Romani  inclementia  fecit,  ut  multos  menfos  noninuenerim,  qui 
fe  lueras  redditurum  polliceretur:  3^  fi  quas  fortung  credidi,  omnes  quatum  uideo 
male  perierunt.  Cuius  rei  argumentum  mihi  cerriftimum  eft,qu6dabs  teuiro  impi 
gerrimOj&C  ad  feribendu  accuratiffimo nullum  unqua  refponfum  acceperim.  Adde 
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quod  lam  ucrrcns  annus  agitur  poftqua  e'  cruris  ulcere  indignffsime  laboraui : quat 
res  quom  mihi  mulco  plus  moieitiaquam  periculi  attulerit,  uix  tamen  mihi  incerim 
perinterualla  curaruitudia  S^rem  iiceranaaccingere  permiflc.  Ad  haecacceffit  miil.' 
larerumfi^occupationu  moles,  qux animum  perfaepe  a melioribuscogitatfonibus 
in  tranfuerfum  raperet.  Sed  tantum  abeft,  ut  meris  rationibus  excufacum  uelimjUt 
ego  ipfe  ultro  culpa  profitear.  Nihil  enim  tam  magnum  aut  arduum  puto^quod  pul 
cherrimo  huic  inter  nos  literas  comutandi  ftudio  pratuerti  oporteat:  8C  quo  tu  acri/- 
us  SC  inclementius  hoc  a me  officium  quafi  debitu  requifiueris,  hoc  ego  certius  tui 
in  me  amoris  teftimoniutemihi  dedifle  exiifimabo.  Quod  nifi  quicquidhoceft  ui^ 
trj,  graciflimo  animo  £C  fugi  memoria  &C  continua  comemoratione  tuarum  laudum 
redemifleminonefi  profecto  quin  me  uita  indignum  putare.  Sed  ita  mihi  deus  pro/ 
pttius  fit,  ut  qua  parte  peccare  piaculum  eft,ca  conftantiflime’  Ziglerimef  memori 
am  arcp  beneuolentiacolui.quod  abs  te  mutuo  fa dium  ut  nihil  dubite,  tum  bonitas 
tua  & animus  ifte  femper  liberaliter  educatus  perfuader : tum  lirerte  quas  nuperri- 
me abs  te  accepi  plane  fidem  faciat:  quibus  quom  negligentia  at<^  inertiam  meam 
accuiare  tuo  lure  potucris,tam  religiofe  tamcfilentium  tuum  deprecaris,  ut  me  ab./ 
ibluere,te  unum  defendere  ab  ea  criminis  fufpicione  uelle  uidearistceuuerd  non  U/ 
tertjnofirum, aut  certe  neuter,  aut  quod  magis  puto,  ego  unus  maxime  ad  hunc  ne/ 
gitgentiae  lapide  fmpegerim.Tuoru  deinde  mihi  ftudiorum  ratione  tam  belle,  tam 
cumulate  enarras,  ut  nihil  optatius  mihi  fignificare  potueris. Nam  dum  tuas  literas 
Iegerem:iegi  autem  faepiuSjUt  uoluptate,  quam  mihi  intercipiebatearum  breuiras, 
repetita  lectio  refarcirettcc  coram  perfrui,ruocj;  ab  ore  pedere  mihi  uidebar.  Qiiam 
uero  hoc  gratu,quam  iucundum,  quam  beatu  mihi  fuifleputasc'  quod  dulcia  illaffa 
dia,qux  oliin  ta  ieliciter  inter  nos  exercebamus, ea  necp  arefceie,nec5  deperire  per/ 
ni lieris,  fed  ad  iuculentu finem  perduxeris:  6^  caelum  ipfum  prope  permenfus,  prt/ 
fcam  ait  rorum  ratione  in  terras  reuocaueris,  ut  nobilifiimi  conditoris  caliginemul/ 
tisinuoluta  tenebris  aliquando  illuftrares.  Quod  faifcum  abs  te  felfciter,tum  priua/ 
totum  publico  nomine  gratulor.  Illud  me  habet  aegre,  quod  tam  honeftos,tam  eia/ 
boratos  fcerus  non  habes  apud  quem  honefte  dC  aurpicaro  cofticuastquodq;  teinpo 
ra  mtantum  bonis  infenfa  ftudiis  fint,  ut  nei^  de  ijs  quos  deoru  indulgentia  infum/ 
muin  humani  generis  faftigtum  rubuexfr,q>jicquam  boni  aut  aequi  poflimus  nobis 
polliceri:  quos  imprimis  bonas  artes  prouehcre,  SC  ad  immortalitatem  afptrare  par 
fuit . quorum  nome  quom  ex  aeternitate  tui  operis  expungendum  tibi  propofueris, 
pulchre  m hi  profedto  uideris  ratione  inifre,qubd  epiicopo  Gurcefi',Lauret!0  Au/ 
rio,&LCelio  CaIcagnino,id  infcribedi3cogitaueris:quoruilIe  tefortunis  liberali/ 
tateadiuuare,alter,quapolietdoc'frina  SC  eIoquecia,te  iudicioilluftrare,tertius  ob/ 
feruancia  QC  officqs  ita  poterit  demereri, ut  ne cp  lufi' fle  operam, necp  bonos  labores 
male  collocafie  iudiceris.  Nam  quod  ad  res  meas  attinet, no  efiqudd  aliud  dicam, 
nifi  me  eas  omnes  quales  quales  finr  iam  tame  tibi  ex  afTe  addfxiire,quom  coepi  tu/ 
as  fummas  uirtutes  admirari:ncq;  me  unqua  ex  eo  tempore  confilium  mutafre:tan- 
tumi^abefle  ut  quicqua  tempus  in  pofterum  fitdetracturu,  ut  eo  auefiiorem  cumu/ 
iumei  accefluru  arbitrer, quo  tua  uirtusilluftriorSCconfpecfiior  apud  omnes  gentes 
euafenexquom  fcilicecin  publicam  materia  abiuerit,nefp  folum  tibi,fedSii  tuis  quafi 
fpecula  fignu  ad  immortalitate  extulerit . Sed  uel  in  c5iilio  mancas,  uel  pro  rerum 
euentu  aliter  animu  inducas: nihil  enim  non  arbitror  te  fapfenter  conflit utuiuiillud 
te  obfecro  actp  obfeftor,ut  quam  maturrime  faxiSjUt  amcenitateingenq  tui,  Sti  lite- 
ratis  iftis  delicqs,quarGmepene  immodicu  defldertum  inceflif,perfrui  poflim.  Be 
neuale,&r  Calium  tuicupidtflimuama.  Martino  noftro  faluie  totidem  uerbis  repo 
nOjCC  me  utricp  plurimum  comendo.  1 1 1 i.Idus  Aprilis  D.  x X v. Ferraria. 

CJE.LIVS  CAL.  FR.  AVGVSTINO  EVGVBINO  S. 

O N eft  quod  me  ita  morofum  atep  intratflabilem  putes  in  amicitia , uC 
H protinus  in  iudicium  uoce,  ac  diem  dicam,  fi  quis  amicoru  paulo  diu/ 

CIUS  ceflator  fueiitiper  me  licet, ut  non  modo  ferijs  amici  negotqs  per/ 

fungantur^ 
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fungantur,  fcduoluptatibusetiaatcf  adeo  animo  indulgeat.  Indignus  enim  fimi/ 
iniciaa,me  mdice,fi  tam  inclemens  tamcf  acerbus  fim  oHiciorucxador,  prsfertim 
fi  nihil  acciderit  de  quo  aut  falus  aut  dignitas  nofira  periclitetur. Quare  nihil  eftuir 
opifme  ac  dodliflimequod  caufam  apud  eum  dicas, qui  te  omnino  indignumaccu- 
fationc  iudicat.  Quin  2^  inflgnem  fibi  iniuria  fa(!lum  ivi  putat, quod  tam  diligenter 
in  re  fuperuacua,  excufatione  aut  deprecatione  utare.  Nafi  in  hac  difquifitionense 
iudicem  ftatuis, tantum  abeft  ut  delationem  accipi5,uc  te  ultro  etiam  exornandum, 
nbicf  ob  rem  bene  8C  accurate  geftam  multa  gratiam  habendam  cenfeam.  Librum 
enim  que  mififiiad  me,  obuqs  manibus  accepi : fed  quom  eurecognofeere,  depre/ 
hedf  extremu  folium  deliderari,  quod  reponi  plurimo  opto,  impenfam  in  eum  pe. 
cunia  bona  fide  nuntio  tuo  acflutum  reftitui  madaui.Caeterum  tibi  gratulor, cui  Di 
tam  feliciter  aljjirauerint,  ut  nobilem  modo  ac  prediuite  bibliothecam,  id  efi  incom 
parabilem  thefaurum  nadus  fis.Inuitabat  me  antea  aliquot  negotia  non  leuis  ope- 
rf,ut  propedic  Venerias  me recipereinuc urgebo  hocdefideriummeuiftiusiinpri/ 
mis  bibliothecx  uifendis gratia.  Quod  fi  intellexero  hofpitium  mihi  efleapuduos 
po(Te  ueffro  comodo , non  alio  euagabor:  fed  ueftro  diuerforio,  meo  aute  fumptu, 
cupidiflimeperfruar.  Beneuale.  x v.Calend-Septemb.  jm.  0.  xxv. Ferraria. 
CiELIVS  CAL.  FR,  AVGVSTINO  EVGVBINO  S. 

o S T I Auguftineuirdocftiffime,quum  apud  uos  agere  quanto  ambi- 
tu Familiaria  Erafmi  colloquia,  quae  tum  primaaccepera,exmcfiagi/ 
N taretur  ab  ijs  qui  Venetijs  typos  exercet.  Quorum  uoto  ego  facile  ob/ 
fequedum  putauhqudd  eo  uno  beneficio  fntelligeba,  illis  qusfium 
accedere,&  Erafmi  noftri  gloriam  propagari,  & bonorum  fiudialocu 
plctari,&f  mequafi  de  una  fidelia  multos  parietes  inalbare.  Siquid?  ex  his  libellislar 
gam  fruge  paratam  uidebaftudiofis,  uelad  augendam  copia  dicendi,  uel  ad  mores 
inftituendosjuel  ad  pietate  excolendam,  ni  modo  quis  eos  ociofe  &ofcitancer  lege 
rit.  Nec  enim  malim  Erafmi  mei  linguam  quam  pecms  illud  optimarum  artium  fa 
cundiflimum  rpedfariiquado  turpe  cft  apud  probum feplafiarium  unguenta  appro/ 
bare,qu«e naribus  magis  uolupracequam  falutccorpori  eblandiatur-Hisacccditmi 
ra  illa  uoluptat/s  conciliatrix  uarietas , multis  undicp  flofculis  exculta:  a qua  tantum 
abefl:  faftidij  & farfetatis  periculum, ut  unum  hoc  multo  magis  queri  pofle  uidearis, 
quod  uoto  celerius  definit,  teij  ad  hoc  properante  dC  ledfiois  auidudeftituIt.Vale. 
C^LIVS  CAL.  SYLVESTRO  FERRARIO 
Mirandulano  S. 

IDEO  nobis  prope  id  euenifle  quod  de  Glauco  & Diomede  Home, 
rus  fcriptureliquittqui  quom  publicum  morefequerentur,  alter q?  alte 
V rum  ignorarer,parumabfuitquminmutuScerramendefcenderint,3i 
hofpiitj  atq;  amiciris  tefleram  confregerint . Sed  bene  res  ceffiqquod 
poftq;  ie  agnouere,  no  modo  impetus  pugnae  refedit,  nec  modo  in  pri 
ftina  gratiam  rediere,  fed  bC  arma  inuice  coinutauere:ut  quonia  in  pernicie  utriufqi 
flricla  fuerant,  in  utriufcj;  falure  SC  monimentu  reuocaretur.Quis  uero  argumeniS 
proximae  rei  nofira  uentus  negaret  ad  hanc  imagine  exprefiiim  eflec  Nam  Sc  tu  iu/ 
ra  in  facerdotio  diui  lacobi  praterebas,SC  ego  rurfus  alijs  furibus  caufam  meam  in/ 
ftruxeram : tu, puto, de  me  nihil  refeiueras,  ego  eam  rem  nihil  ad  rc  pertinere  fufpi/ 
cabar . Ita  dum  uterqs  ord  galea  (ut  dicunt)  ob tetfii  fumus,  pen  e admifimus  nefas: 
6CquifoIemus  amore  decertare,  prope  iufto  praliodecertauimus.  Seddij  felicius, 
quom  primuenim  tu  mihi,ego  tibi agni[us,rediere  in  fccdera  dextra : atepita  arma 
comutauimus,  uccgo  nihil  prius  habeam,  quamutfntclligasmea  omnia  teia,{deft 
iura  omnia  mea, tibi  excubare.Ego  uiciflim  ex  illuftrifnmo  Laurentio  SaluiatOjDi 
boni  quam  abfoluta  uirtutis  homine  acceperim,  reiramihifaucre,  urnonfoliimin 
meacomoda  obuertere  omnia  tua  prafidiadecrcueris,  fedfjs  etiam  comunem  ho. 
ftem  oppugnare. Qua  omnia  perquam  facilia  ta(fiu,prafenteMincrua  praiertim. 
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id  eft,  ampTiflimi  Antiftftis  dC  patroni  noftri  fapientia.  Ego  fane  quod  ad  eximiam 
tuam  inmeuoluntaceattinec:me  tibi  plurimum  debere  fentio,oprocf  aliquam  occa 
fionem  pra;beri,qua  uel  hoftimentum  reponerej  uelme  tuarum  uirtutu  obferuato^ 
rein,tu«e<^  bonitatis  imitatorem  agnofcas-  Bene  uale. 

CALIVS  CAL.  lOANNI  Ai  A C 1 O S. 

V O M nuper  acceperim  uirum  grauiiTimu  Laurentium  VeneriiS  prae- 
fectum peninfulae  Athefis  magtftratum  intiiTe,  gauifus  fum  uehemerj 
ter  ut  debui:  6C  uobis  ut  par  erat  gratulatus  fum, quod  tantu  uiru  nadti 
eftis,  in  cuius  prudentia  ac  uirtute  res  uefir®  conquiefcerent . Audie- 
bam enim  quom  Venetqs  agerem,  eum  ad  iplendore  familix  & lume 
literarum  & reru  maximaru  experientia  addidilFe.  Accedit  ea  mihi  propria  ac  pecu 
liaris  gratulatiojquddrebus  famili2meae,quasproximeuel  inicitia  uel  malitia  quo/ 
rundampaulominus  afflixit,  ipero  poftbac  propius  tam  eximq  prKfidfsaufpicioiu 
{titix  praefidium  affuturum. Nec  enim,puto, periculum  eft,ut  uel  aftus  uel  improbi- 
tas aduerfariori5,quf  modo  gratia,modo  ficia  mifericordia,  modo  pecunia  nos  ha- 
dtenus  oppugnarunr,homini  pradentiffirnoatcp  in  republicadiu  uerfato  fucum  fa- 
ciat, atra  pro  candidis  fubffciat-Hxc  icripfi  ad  te, tum  quod  de  re  comuni  cornu- 
niter  agedum  putaui:  tum  quod  impenfe  opto,  hoc  meum  iudiciu  meamcp  latticiam 
approbari  Sifcofirmari  tuisliterisrqui  ut  fufoicor,  quantum  per  haec  initia  licuit,  ali- 
que potes  de  ingenio  hominis  guftum  haufiiTe.  Hoc  fi  feceris,  perfiiafum  habeto  te 
huic  noftrglaetitif  magnQ  omnino  cumulum  elTe  addituru.  Bene  uale,&C  me  ama« 
ixian.  AI.  D,  XX  V.  Ferraria. 

Ci£I,lVS  CAL.  AI.  ANTONIO  Ai  A G N O S- 

X literis  tuis  accepi  te  poftliminio  patria  reftitufu.  Qua  res  plane  mi 
hi  incredibile  latitia  attulit : tum  quod  te  prope  uotorum  omniu  fum- 
E maaffecutuuideo.  Nihil  aut  poteftpro  eaqugeft  inter  nos  beneuole- 

tia  SC  neceffitudojtibi  Igtum  Si  ex  animi  fententia  euenire,quod  apud 
me  uiciflim  no  omnes  latitig  numeros  fmpIeat.T um  quod  uirtutibus 
tuisiam  certu  domicilium  conftitutum  inieIligo,in  quofefe  explicent,&latelplen/ 
deant.  Siqufde  haclenus  peregrinata  non  inuenerunt,  quo  loco  fideliter  K conftan 
ter  coaleiccrent.Acceffit  latitia  ille  cumulus, quod  hunc  honore  tibi  habitum  figni 
ficafti  patrfi  omnium  fuffragif  s 8C  confenfu.P^gnfficum  eft  enim  SC  plenu  uera  glo 
ria,  ampliflimi  ordinis  calculum  promereri.  Illud  multo  maius  atep  illuftrius,nemi- 
neminuentu  eiTcjquifenatus  confulco  &C  honoribus  tuis  intercederet. Quse  res  cu- 
mulatu mihi  teftimoniuaffert,ftudiorum  tuoru  ac  probitatis  tua  confeflgacreiiata 
apud  omnes.  Gratulor  itaqj  tibi  uehemeter,  SC  deos  immortales  obteftor,ut  hac  tS 
aufpicata  initia  tua  exiftfmationis  tibi  ac  ciuibus  tuis  bene  uertant : ut  SC  illi  fuiide 
tc  iudiciu,  fuumq;  beneficium  tueatur:tu  uero,  quam  de  te  opinione  concitafli,  eam 
bonis  artibus,quibus  es  inftru<5liirimus,nomodo  fuftineas,fed  large  approbes  atty 
augeas. Liceras  uero  tuas  quas  ad  clarifiimos  fenatores  SC  optimates  dedifli,eas  fate 
or  Icgiifcm  cupidiffime:non  quod  tua  eloquentia  uel  opera  uel  iudicio  meo  indige- 
ar, fed  quod  tua  legens  plena  SC  leporis  SC  bonae  frugis,  incredibilem  fuauitaceacce 
piflem.  Quid  uero  fi  te  dicentem  pro  fuggeflu,  fi'  uerbailla  accurate  ac  latine  plane 
enuntiantem, fi  fententias  le<5ciflimas  depromente,  fi  faces  illas  SC  fulgura  uibrante 
audiflemtAnnon  ego  noif rates  hofce  oratores  omnes  prte  te  icopas  5C  quidediflb 
luras  putare:  qui  tantum  de  comentario  acfcrfpia  oratione  polleas,  m qua  ftne  ma- 
gna pars  tuidefideraturtutuel  abicns,SC  otioia  ex  fcheda,inomne  faciem  omnesc^ 
alTc<^us  legentium  animos  impellas.Carminauero  qua  Angiarius  SC  loannes  Hie 
ronymus  familiares  mei  dederunt  ad  te:me  quidem  non  approbante,  fed  neq?  mul- 
tum relucftantetea  obfecro  fupprime,ac  fine  apud  te  deperire. Ne(^  enim  tam  libera 
liter  nata  funr,  ut  calum  ferre  pofiintjSC  ad  folemnon  caligare.  Caterum  quod  boni 
lUi  patroni  tui, uirifut  conieCiura  facio) amccnifCmi  ingenif,intecarme  illud  paulo 

licendus 


I2i 


O EPISTOLARVM 

licentius  obtorquebant:f3ciIe  eorum  iocum  8^  cauillum  agnofco.Quippc  ij  tui  ilint 
mores, is  uitf  candor,  quanto  ego  profeiSo  te  infpexi,ut  nec^  luliam  necj  Pappiam, 
ac  multo  minus  legem  Scatiniam  reformides. Quod  uero  te  propedietn  ifthinc  folu 
tiiru  fcripfiftijDi  tuos  omnes  cogitatus  fortunet . At  tu  mi  Magne  optime,  de  pro/ 
fectione  tua,  de  reditu,  de  ftudtjs,quid  agere, quo  loco  uiuere  conftitoeris,facmca- 
mabo  diligenter  & cumulaciffime  certiorem.  Bene  uale,£C  ama  tui  amantiiTimuiiu 
II II. Idus  Aprilis,  h.  d.  xxv. Ferraria. 

S*CAELII  CALCAGNINI  EPISTO» 

L A R V M LIBER  IX. 

CALIVS  CAL.  FR.  AVGVSTINO  EVGVBINO  S. 

T S I nihil  mihi  ocq  fit  ad  fcribendum,tamen  naifius  cer/ 
tum  nuntium,non  pr«termittam  quin  obiter  bC  more  ca 
nis  Aegyptii  tefalutemiad hoc, commendem  tibi acper 
tereueredifTimo  patri  priori  S-Antonij,caufam  noftram 
E qua  V enectis  agitur,  5C  ut  audio  nunc  uehementer  urge/ 

tur.  Quod  fi  procuratores  noftri  patrocinium  ac  prafidf/ 
umueftrum  implorauermt,oro  at(|i  obteftor,nequo  loco 
deeife  uelitis,  quo  ius  nofirum  apud  optimates  litos  Vc/ 
netos  polTimus  obtinere, neqi  immodico  fauore  aduerfa/ 
ri)  opprimamur.  Accedetid  cumulo  ueftroru  in  nos  meritorum.Expetflio  elenchum 
hbrora  bibliotheca,  cui prxCides, mihi op  tatiflimu.  Opto  etiam  ad  me  mitti  annota- 
tiones/eucomentarios  Joannis  Vernerif  in  Ptolemgi geographia,  in  Germania  im 
prel7osNoritT)berga,fimodo  Venetifs  haberipolTunt:  quicquid  in  eos  fuerit  enu/ 
meratum,  bona  fide  tibi  ocyllimereftituam. Ia cobus  Zieglerus  Abraham  teTalit 

tant.  Vale.  Idibus luntj,  m.  d.  xxv.  Ferraria. 

CiELIVS  CAL.  IVLIANO  NASELLO  S. 

X literis  tuis  cumulate  accepi  quid  tn  caufa  noftra  adu  hadcnus,  quae 
difficultatesquotidieemergant.Et  quom  exifiimare  remiamadumbi 
E licum  efle  produdam,uideo(id  quod  mihi  permoleftum  eft)  nunc  pri 

mum  fabulam  uenire  in  ptofcenfum  : & nos  hydram  alere, cui  fuccifo 
uno  capite  plura  fuccrefeant.  Et  fane  non  poflum  no  mirari  quomodo 
S.D.N.&i  amplifltmi  auditores  Roc2  cantum  aduerfario  indulgeant,  ut  eiusquerc/ 
las  uel  confidas  SC  comentitias  audiendas  putent : de  nobis  uero  tam  peruerie  fen/ 
tiant,ut  exifiimet  noftra  audoritate  Succiu  a iureiurandodeterrerhquom  mihi  ni- 
hil poftec  efle  iucundius  aut  optatius,  quam  ut  uno  hominis  iuramenro  ab  hac  diu/ 
turna  moleflia  liberaremur.  Nam  prgter  id,quod  habeo  perfuafum,{d  lufiurandum 
in  noftrum  comodum  ceflurumitamen  fi  concidendum  foret,  ego  fatius  pute  femel 
cadere, quam  iemper  pedere.  Sed  uiri  alias  prudentiflimi,  parum  uidentur  experti, 
quid  fit  colludari  cum  i)S , qui  certa  in  perfuafione  obduruerint , ut  neq;  precibus 
neqs  rationibus  inde  auelli  queant.Putai  Succius,alioqui  uirredus  8C  integer,totS 
honorem  totamqiexiftimationcfuam  periclitari,  fi  ad  hociufiurandumdefcendc/ 
rittquodapud  noftratestabellionu  fides  maior  efle  folcat,  quam  quae  facrameco  ob/ 
ftringatur.Egoprofedo  nihilpraetermifi,nullismachinisabftinui,  ut  hominem  ab 
hacobftinationedemouere.  Nuper  etiam  adhibitis  amicis,  bC  ijs  qui  multum  apud 
ipftim  gratia  & audoritate  pollere  exiftimaiur, faces  fubdidi,8C  terrores  iniecheum 
inuicum  bC  coadumdenicp  fadur5,quod  fponte  hadenus  facere  reculauit:me<^o/ 
mnem  operam  daturum, etiam  fi  aduerfarius  cefret,utadigaiur  cenfurisadiufiuran 
dum,  quod  aliter  caufa  noftra  expediri  non  poteft.  Quseres  non  poterit  fine  hono/ 
ris  cius  difpendio  tradari,  cuius  ille  imprimis  ratione  habendam  arbitratur.  Videor 
ita<5  nonnihil  hominem  comouifte:quod(^  adhanc  die  impetrare  nonpotui,uidus 
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lationibus,  expugnatus  terroribus,redemc5  luraruriS  recepit:  ST  omnia  fideliter  ex' 
fcripturum  editurum cp>qux  penes  ipfum  fintad  hanc  cauiam  pertinentia. Exprefli 
etiam  ab  eo  ad  te  liceras  mutatae  iententiae  uades,  chirographo  eius  cofcriptas;  qui/ 
bus  no  modo  fe  iuraturu  certatur,  rtd  ut  id  etia  apud  amplimmos  auditores  Rote  te/ 
rteris  eius  nomine  fignificatiaddita  illa  conditione,  qusipfo  etiam  tacente  mihi  ad/ 
dita  uidebatur,  ut  ei  idonea  laborum  merces  perfoiuatur . Habes  mi  luliane  breui, 
quid  acrtum  fit  non  breui,cu  homine  duro  ac  fuperftitiofo-  Rogo  te  aci^  obteftor,ut 
poftquam  hic  nodus  iam  nutat, huc  omnem  curam  £C  diligentiam  conieras,ut  cgte^ 
ra  ocy  ffime  conficianturttum  nequid  forte  dies  occafioni  adimatjtum  ne  m ta  certo 
iure  ut  nobis  diuciusflucfluandu.  Bene  uale,&  de  re  omni  fac  me  protinus  cercio 
le.Hippoc.libros  cupidiflimeexpeclo.  iiii.IdusDeceb.  w.  d.  x x v • Ferraria. 

CjE-LrVS  CAL.  lOANNI  MANARD.O  S. 

E G I portionem  tuarum  comentationum  in  Galenu,quam  ad  me  mifi 
ftf,plenam  bonte  frugisiquam  non  tam  gratam  fore  iure  iudico  ftudio-* 
V fis  propter  elegantia,  quam  charam  & optatam  propter  doclrinam 

adiumenra,  qux  eorum  ftudrjs  uidetur  allatura  - Opto  reliquos  tomos 
ad  me  mittfinon  ea  tantum  gratia>ut  tibi  more  geram  QC  iudicium  me.- 
um  tibi  expona.neqj  enim  Ji«'Tpcc^&'  alioqui  de  te  ftantes  8C  ablegatis  etiam 

iuris  folenniratibus  iudicare  polTumus  fed  ut  defiderium  quod  prior  pars  exacauit, 
porterior  abfoluat,  a tcj  expleat . Opto  reliquam  partem  mulomedicinae  Vegetif 
ad  me  dari: quae  mihifutura  eft  multo  iucundior,fiin  ea  chirographum  tuum  agno/ 
uero.  Bene  ualeuir  clarifllme , necfine,  obiecro , a me  tui  amantiffimo  amorem 
tuumdefiderari.  lii.  Calend.Febr.  m.  d.  x Xv  l.  Ferraria. 

C.ffi.I,IVS  CAL.  FR.  AVGVSTINO  EVGVBINO  S. 

REIS  epiftolas  pene  codeargumeto  intra  paucifiimos  dies  abs  feac. 
cepiuir docrti{Iime,exquibusprima tantumihi  ruboris  attulit, tiecdS 
T habeo  fatis  perfpectum,  an  tu  mihfian  amor  tibi  uerba  dederit,  quom 
enim  tuas  literas  lego  plenas  leporis  ac  fuauitatis^in  quibus  /xt^ccA» 

VH  Tfide!  plane  omnes  effudit  Suadae  Veneris  aiabartros,uh' 

deor  mihi  efle  nonnihil , ut  illud  Ariftophanis  protinus  in  me  iairtitari  poifeuide-' 
rctur ; 0 -nites  ovt®'  j Quom  uero  in  me  defcendo , QC  tenuem  fupellediiiem 

meam  excutio;  tantuabeft  utmihi  placeam,  aut  mihi  tribuam  quicqua, ut  illud  Cal/ 
limachi  pitrtorispotius  cognomentu,»«t>t«^ij‘yt^t'o?fcilicet,mihi  pulchre  couenirein/ 
telliga  . Oneras  tu  me  quide  immortalibus  laudibus  immerenie:  quas  ta  male  pofi> 
tas  fi  uellemapte  co!locare,rem  faciS  omnino  ridiculam,nontame  illiberalem  nec^ 
ineptam, ut  eodem  plane'  cumulo  eas  in  teregera.  Ais  tu  deos  illos  c7ttix«pa?laco(/lar 
ge  fua  in  me  munera  coculifle,  mec^  omni  uirtute  atcf  difciplinacumulaue:  teq;  illis 
multam  gratia  habere,qu6d  mei  amandi  tibi  occafionem  obtulerint.  Quis  h*cc  non 
rideat  uir  dotrtiflime  in  eum  dici,  qui  nulla  magis  quam  rtudiorum  indicatura  cenfe 
ri  poceficabeoprsefertim,qui  omnem  philofophi5profireatur,quiMatbematica  te/ 
neat,  qui  Theologica  dfuino  quodam  animi  captu  hauferic,  qui  tres  optimates  lin/ 
guas  calleat,  qui  nuper  magno  hominucofenfu  opuletirtimg  ac  inrtrutffiflimgbiblio 
checx  digereda  prafec^tus  fit:qui  honor  a CxCzre  Augufto  in  M . Varone  collatus, 
magnum  dC  doirtrinse  &C  exirtimationis  teftimoniuhominide  Jingualaiina  optime 
merito  exirtimatur.  Haec  a me  ne<5  ad  fucu  necp  ad  gratiam  fcribunrur.  Sunt  enim 
multo  illurtriora,  quamut  quifquam  in  his  conniueac.  Q^uodfi  quis  forte  mihi  pal/ 
pumideo  exprobrarir,quddde  te  haec  ad  celcribamtidem  mihi  facile  ignofearoper 
tebit,fi  intellexerit  me  non  aliter  fufpicione  ambitionis  potuifTe  deprecari.  Alioqui 
quar  inuidia  eft,  pro  imaginarijs  & comentiitjs  laudibus,  ueras  ac  exploratas  apud 
roeretem  prafertim  collocaflerTumulca  in  me,  docfte,eleganter,fateor:fedofFicio/ 
fege  amanter  congertifti.Illud  enim  fcitu  eft  apud  ueteres,<j't,^cot/ 

-jiStiai.e^o  rurfus  indocfa  ac  parum  forte  comoda  oratione, fed  uera  tamen, 
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ni!s  tc  pigmentis  ac  natis  apud  te  coloribus  deliniotue!  ut  fatius  dicam, deliniarege 
rtio.Noncft,puco,  quod  quis  iure  mihi  negotififacenat,nifi  hoc  faciiemihiconoo/ 
natum  iri  ab  eo  confido,  qui  apud  Hefiodum  legerit  reponendam  efle  gratia,  cwla^ 
JuiiMot.  Quare  hoc  ceriu  perfualumqj  habctoime  non  foluui 
fumtnas  laudes,  &r  egrcgiaoinamenta  animi  tui  admiiariifeduirtuttbus  tuis  religio 
iea{?urgere,ac  omnes  ftudiorum  faCcesiummittere.Csieru  ne  me  omnino  ingrad/ 
ludinis  reum  peragas,  nonpraecermitta  tibi  gratias  agere  ob  ea  quibus  me  exorna/ 
fti,non  iudictj  quidem,  fed  certe  amoris  tefiiinonia:  quibus  eomeimpenfius  debe/ 
re  profiteor,quo  minus  me  illa  praeiiarc  poiTe  cognofco.Dcus  iaxir,ut  cocepea  hgc 
de  me  opinio  quamuis  inanis,  6d  ut  Grxei  dicunt  •vsciu/tfu©',  diuturna  apud  te  iit. 
Netjenim  periculum  cft,ut  amor  ille  unquam  exoleicaf,quem  tam  praeclara  peritia 
fioconfirmauit.  Beneuale.  Caiend. Cctob.  w.  D,  xxv.  Ferraria. 

CiELIVS  CAL.  FR.  AVGVSTINO  EVGVBINO  S. 

ALVE  pater  optime  acdot^iiTime.Nunquam  tuas  literas  accipio, ple/ 
nas  amoris, plenasgrauitatis,  ac  plane  indices  aincenilTimi  tftius  inge. 

S nii,in  quo  excolendo  Pallas  & Charttes  decertarunt : quin  ego  uanos 

atc};adcoaduei  (os  animi  habitus  concipiam.  Orationis  tuar  pigmenta 
tc  lelicia  illa  in  d/cedo  emblemata  obfeiuas,intelligoquamegoexan/ 
guts  fim  tc  prope  nullus  in  fcnbcndo.rm  fus  quemabs  te  uiro  lummxfideiacpro/ 
bitatis  uideo  me  omnibus  fiofcu!'seloquentisexornari,pudetfateortibifidemnon 
habere, tibi  non  ci  edere, in  tuam  fententia  non  ire.quare  quod  me  hortaris,  ut com 
mentationes  meas  edam:  dicerem  ineptias  t(  meros  abortus  ingenij,  nifi  putare  te 
hoc  dicendi  genere  ofienlumiriimore  geram  tibi,ac  me lubcnscircumfcribi  patiar. 
Mittam  ergo  ad  te  qua  pofiuias  quom  primum  librarius,cui  dedi  exicribenda,ope/ 
ram  lartam  tertam  retulerit . Ea  quom  acceperis  leges,  penfitabis,confiIio  tuo  ute/ 
ris.namqutccgo  modefre8('  prudenter,utputo,ad  hanc  diem  fuppreflljea  ii  publi.. 
cam  materia  !eccris,id  tuo  fiet  periculo.  Sic  enim  intelligo  bono  loco  res  meascoiv 
ftitutas  fore.Nam  fi  ea  feliciter  prodierint,  & cum  plaufu  fuerint  excepta, tum  uero 
me  beatuifin  aulpicia  non  addixerint.SC  fuerimus  explofi,  tua  omnis  fraus  efto,uf- 
pote  qui  no  probada  probaueris.  Ncq:  enim  turpe  cft  inepta  rcnbere,fed  inepte  feri 
pta  approbare.  Hoc  crgoquicquid  efc  tecu  ipfe  cogita,n6  ad  meam  fama,  fed  adto/ 
am maxime  exirtimationem  perimere.  Bene uale.  x 1 J 1 1.  Calend.Nouerobiis. 
*i,  D.  X X V.  Ferraria. 

Ci^LIVS  CAL.  lOANNI  BAPTISTJE-  EGNATIO  S. 

N tibi  Aelianum  Egnati  uir  dortiffime.  Si  ex  codirto  mecu  agis,  pofl> 
liminio  redeuntemlfin  ex  formula  bonx  fidei,  ab  amico  reuertenteni. 

E hui  tam  Iero, inquis.  Atqui  no  fero,  fi  faebene.  fanepotcracgotardita 

tem  hanc  meam  publicis  tL  confuetis  exculationibus  redimereloccU' 
p.5t!Ones  fcilicet,  ftudia,ualetudinem,8i^  alia  hoc  genus  auocameca  caii 
fari.Necprofertoeain  re  fides  mea  laborafiet.Siquideprateralia  qua  diligentiam 
inrerpe!larunt,&;  manceps  qui  operam  mihi  in  feribendo  locaucrar,  plufculosdies 
cenator  fuic,  febre  ac  ibnrico  morbo  impeditus  .Tum  uero  quom  liber  fummaiam 
manum  acccpiHet,expertandasfuit  certus  nuntius  cui  tuto  credi  poiTet.Hoc  plane 
ferius  cotigitquam  ego  uoluificm.  Veru  hoc  malui, quam  illum  comitiere cuipiam 
terric  filio,  qui  cu  omnia  in  tranfuerfum  abi) fient.  Sed  quid  ego  populares  hafcc  cau 
fas  prolequarc  quom  fua  mihi  humanitas  proirptifiimaaniani  prsbeat,  quaireius, 
nec  tardum  ellepudet,nec  piget  efle  negligentem-Hancpiacfens  exercui, hanc  ab 
fen.squom  mihiului  uener:tram  confidenter  exercebo,  ui  plane  intelligas,meiibi 
eficuei  immodiccfamiliarc.  Hcc  fi  corpcrittibi  aliquando  difplicere,  noneftqucd 
quenqua  prarter  te  unum  peragas  reum,  tu  enim  mihi  omnia  licere  uoluifti.VcruiB 
f'  bene  Egnatiumcum  ccgnofco , tarum  abeft  ut  hoc  ego  unquam  eucntuiumcfle 
pute,  ut  multo  magis  uei  eat  ne  hanc  meam  religione  in  feribendo  acculetiqui  tar/ 
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ditatem  SC  impudentiam  uocem  , quam  folet ipfe  uel  liberahtatcm  uel  amor/s  teftiV 
moniu  appellare.  Quod  fl  ita  eft,  tum  uero  me  beatum,  cui  negligcncia  ira  feliciter 
cefllCjUt  laudem  etia  mereatur.  Sed  heus  Egnati,meas  hafce  rationes  probes  impro 
befue,age  tu  quocf  facmecum  parfarquandoita  uel  iniuriam  ulcirccre,uel  beneuo^- 
lentiam  imitaberiSjatcj  ita  fufpicionem  meam  abfolues.  Beneuale.  ilil. Calenda 
Marti],  ai.  d.  x x v i«  Ferraria. 


C^LIVS  CAL.  FR.  AVGVST.  EVGVBINO  S. 


X literis  prf flantis  uiri  Francifci  Campagnellae , qui  ifthicres  noflras 
agit : accepi,  quam  propenlb  animo  & quam  accurate  tu  ac  reueren^ 
E dus  pater  Prior  operam  atq?  aucroritate  ueltram  cauff  noflre  apud  ma 
giflratus  ac  pracpotetes  iftos  fenatores  accomodaueritis>quom  res  no 
lira  immodica  adueriari)  poteria  laboraret.  E a res  tam  grata  mihi  ob- 
tigitjtammealioquiinnumerisbeneficqs  deuincftiS  nouo  cumulo  obftrinxit,utnon 
mueniam  quomodo  utricpueflrum  pares  gratias  agam:  jsV2’  ^ ittot 

Certe  habeo  acfentio  loge  maiores  quam  quae 
aut  perfcribipo(Tint,aut  oratione  cSprehendi.Quare  ageuir  iuxta  do^iflime  acdiV 
fertiirime,  tu  amabo  partes  meas  fufcipe : SiC  narthecia  illa  quse  tibi  in  pecSoris  penu 
repofuit  Pithojea  obfecro  deprome  tantifper,dumuiroclariffimo  Priori  meo  nomi 
ne  fetisfeceris.  Egofane  hoc  ofRciu  reponam  tibi,nondic5quom  potero, fed  quom 
tume  pofTe  exifiimauerisiideflc^uom  mihi  indicaueris  qua  parce  poflem  tibi  opera 
officia  mea  prseftare:  qua  fane  tibi  perpetuo  excubare,  tibi  prgfto  efrefemperjin/r 
telliges.  Beneuale.  xm.Calend.Apriles.  /4.  d.  x x vi.  Ferraria. 

CiELiyS  CAL.  lOAXNI  VENGERO  S. 

I X polTem  literis  enarrare  Vengere  uir  docfliffime  quata  nos  moleftia 
leuarint  licera,quas  proxime  ad*Iacobum  Zieglerum  noflrum  dedifti: 
V quibus  SC  tibi  bene  effe  fignificaili,tec^  in  confuetis  ftudfjs  minime  eC- 
fe  cefl  atore.  Quorum  alcerij  eo  nobis  gratius  accidit,  quod  audito  ma^ 
gno  ilJo  ac  perictilofb  Germania  tumultu,  no  potuimus  tibi  non  mul 
tum  timere:  prafertim  in  tanta  hominulicentiaatcp  animorif  diilennone,  qua  ple- 
runq;  innocentes  etiaate^  in  re  fua  occupaiosincomunefatumrapit.Quarenofe- 
mei  pro  rua  faluteS^  uoca  nuncupauimus,5Ctibifummu  numen  propitiatum  opta- 
uimus:  nunc  itacp  liberati  eo  metu  & uoti  damnamur,  & tibi  nobis<^  gratulandum 
exiftimamur.  Alterum  quod  ad  tua  fludia  pertinet,latamur  uehementer,qudd  reli.' 
giOni  egregia  opera  nauaris,tibiqp  ac  patria  tuglabores  feliciter  cefTerint.Faxit  de/ 
us  immortalis  opeimaru  cogitationum  author,  ut  hac  quam  de  te  concepimus  lati- 
tia,con{lans  fit  nobis  ac  diuturna. Cgterum  illud  mihi pracipue  ac  priuatim  gratiill 
mum  obrigit,qu6d  uiuereapud  teacuigere  memoria  iucundifiima  amicitia  8^  con 
fuetudinis  nofira  reflatus  fis,  breuis  eius  quidem,fedquatametam  altas  radices  ie 
ceric,  ut  magnitudine  fua  longauf  ac  uetufta  coparari  poffit.  Quod  enim  tempori 
defuit, illud  racile  fludiorum  coiundtione  StT tuarum  uirtutu  admiratione  compenfa/ 
ri  potefl.  Illud  quocg  mirifice  obleclauit,qudd  me  in  participatum  tuarum  cometa/ 
tionum  uoces-Qua  res  mihi  facile  oflendii,  no  modo  quam  praeclare  de  me  fentias, 
quancumcp  mihi  tribuas,  fed  quantum  etiam  tu  tibi  de  me  large  polliceare.  quorum 
iiliid  non  agnofeo, ac  totum  bonitati  tuse  irrogandum  puro:hocuero,re(fteabs  te  iu 
dicacum  fateor,  necp  e(l  quod  te  unqua  ea  in  re  opinione  falfum  putes.  Quicquid  e- 
nimego  fum,aut  inmeeft,idomneitapride  tuo  mancipio  addixi,  ut  iam  null/s  poC 
fit  a me  uindieps  recuperari. Proinde  tuum  efl  cogirare,quain  re.aut  opera  aut  co/ 
narus  meus  tibi  ufui  efle  poffit . Senties  profecto  nihil efle  tam  arduum  atep  opero- 
fum,inquo  fruflra  fludiu  ac  uoluntatem  meam  requiras.  Comentario  noflrodean/ 
liquorum  ueilibus  quem  expeiis,idem  prope  eueniffie  uelim  fcias,quod  infantibus, 
qui  nondum  editi  periclitantur, morientes  fcilicet  antequam  peruenerint  ad  uitam. 
lacet  ergo  ille,6cr  colludlaiur  cum  blattis:  uerumin  tui  gratia  refaIutabirur,£C  an  ad 
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uiram  matiiritatcc^  perduci  poiTic  experiemur . Certe  quatis  qualis  ille  euaferit,  da/ 
bimus  opera, ut  uel  abortiuus  ad  te  aliquando  pericratur.T u uiciflim,  amabo  te,cu 
ra  ut  luculenta  illa  in  Mulicsecclefiafiicaecenfuralucubratio,  quam  propeadcalcc 
perduxeras,cuiusq;mihipr2ecIarumaiiquando  ipecimen  dedifti,  inreliquupollicb 
tus  non  diu  te  uotanoftrarufpcnfurum, quanto  celerrime  fieripoteftprodear,nobis 
quidem  optatiiTimam  frugemjtibi  uero  atternitatem  nominis  allatura.  Bene  uale. 
Vl.NonasMaij-  h.  D-  xx  vi.  Ferraria. 

CiELiVS  CAL.  PEREGRINO  MORATO  S. 

V o'M  imperarem  ucrficulismefs  ut  ad  te  irent,  PercgrineAiauifnmc, 
multum  diuq;  reludati  funt,&uix  eosfinu  excutere  aliquandopotui: 
Q_  ufej  adeo  iudiciu  ac  fupercilium  tuQ  reformidabant.  Cuius  timoris  caii 
fas  quom  accuratius  explorare,  baec  ferme’  in  medium  afferebant.  An 
nos  immeeni  £(.  infaceti  intrepide  illum  adeamus,  qui  tam  dodosac 
lepidos  numeros  fuosnondefinitcontumelijsacprobrisinccfrererqui  Mufasfibi 
plus  nimio  blandietes  indignis  fane’  modis  perfequiturCQuod  tu  nuper  ex  eius  epb 
Ifola  colligere  potuiffi,quf  uniuerfa  plane  preter  meras  exprobratioes  attulit  nihil. 
Anitacf  illum  nobis  & peregrinis  & incultis  facile  aut  indulgente  fore  fperas,  qui 
in  domefticos  uernaculos  Tuos  ta  crudeliter  faeuicrit  C T um  ego  illos  lamctfi  me/ 
tus  caufam  approbare,  neq;  de  nihilo  trepidos  agnofeerem,  ne  tamen  carerem  dul/ 
ciffim  0 fructu  tuarum  literaru,  fi  minus  habuifiem  eos  diefo  audictes;hortatus  fum, 
ut  pofita  formidine  propius  accederenttelTe  iflum  more  tuum  teftatus,  ut  qui  in  cac/ 
tcrosxquus  efle  foleas,  in  te  tuosq  duriufculus  deprehedare:  qui  cateris  parcas, 
parcere  tame  nefeias  tibi.Ita  enim  te  natum  atep  inftitutu,  ut  tua,  ingentj  tui  magni 
tudinc:  aliena,  humanitate, qua  polles,mctiare.  Bene  uale,8C  ama  tui  cupidiffimS. 
IdibusMafj.  m.  d.  xx  vi.  Ferraria. 

CALIVS  CAL.  AVGV$TINO  S. 
ERCVNCTARls  a me  Auguftine  clariHime  quid  de  Hifpania  tua 
fentia . Ego  uero  ut  plane  ac  ingenue  dica,mirifice  captus  fum  eius  \v 
p dione , duquafi  per  ipfam  Hifpania  animus  peregrinatur : agnofciiqr 

non  hanc  modo  regionu, urbium, locorum  ac  flumf  nu  faciem, fedueie 
rem  illam  iam  pene  conclamata  8»f  interlita : addis  deinde  mores 
gentis  inftimta,  tum  euenta  rerum, eaquidem  no  promifcua,fedCquod  imprimis 
feribente  decet)  eletfia,  enarras.  Sepofita  etia  interdum  feuerirateludis,&repeftiuis 
amcenitatibus  legetis  animu  excitas.  Atqi  hac  omnia  adeo  fimplici  8C  illaboratae/ 
ratione, cui  tamen  nonnunqua  uerba  ex  prifeo  icculo  repetita,  ceu  uniones  quofda 
inierferis,  ut  fuauiflimus  profedo  ex  tam  dilpari  feribedi  ratione  cinnus  efficiatur. 
Quare  nemo  eft,ut  puto,  tam  alienus  ab  hifioria  cognitione,  qui  Hifpania  tuam  ne 
libenter  legat probet:  nifi  hoc  unum  fortaffe  quifpia  tibi  uicio  uerterit,  quod 
dum  opus  urges  8^  ad  calcem  properas, alledum  incitatumq;  ad  longiore  uolupta/ 
tem  animum,  cito  nimis  deffituis.  Bene  uale  uir  dodiffime. 

CJELIVS  CAL.  SCRIBONIO  EPISCOPO 
Immolenfi  s. 

P T A S S EM  tibi  pater  ampliffime  aliunde  profodamefleoccafionem 
feribendi  ad  me, quam  ex  iadiira  tei  pecuniari», cuius  farcicd»  fiudie 
O niic  laboras : maluiffemt^  tua  tibi  benignitate  liberaliiaremq:  feliciter 
ceffiffcjapudeos  prffertim,qui  tibi  olim  omnia  debere  profitebantur. 
Sed  quonia  ita  res  cotigit,  ut  facilius  multo  fit  eoru  uel  ncgligeniiauel 
ingratitudinem  accufare  quam  corrigere;dabo  operam, ut  nufqua  ftudiu  diligcmi/ 
amcf  meam  requiras;  intelligaftfapudmeuiucre  acuigere  tuoiuin  me  officiorum 
memoriam.  Certe'  acceptis  tuislirerisprotinus  cum  AlpbonfoPaulutio  uerba  fed 
quam  potui  accuratiflime,  tuamtj  caulam  egi  perdiiigcter . Rogaui  ecia  hominem, 
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ut  uidere  potui, tui  amantifTimumjur  procurarer, nequid  tua  tibi  liberaliras  acboni 
tas  obfuiffet. Recepit  ille  fc  precibus  neq;  comendacioni  mee  dcfuturu.Et  quo/ 

niam  rem  aliena  curabar,in  cuius  utilitatem  etia  iuramento  erat  adadtusroptare  fibi 
imprimis  nomen  iftud  probatum  iri, nequid  temere  aut  coniuenter  fecifTe,  & tuam 
magis  sratiam  aucupatus, quam  legitimo  ofRcio  perfunctus  uideretur.Eam  rem  ti- 
bi perfacilem  fore  arbitror,neq;  illum  fane  a data  fidedefiturum  puto.  Quare  hoc  a/ 
ge,2«l  fi  qua  in  re  prxterea  opera  ac  obferuatia  mea  tibi  ufui  effc  poreft:eam  tui  pror 
Ilis  eile  macipi}  perfuafum  habeas  uelim:mefp  omnia  eo  ftudiofius  Si  enixius  facflu 
rum,quo  me  impenlius  commodis  Si  acceflionibus  tuis  infcruire  intellexero.  Be 
ne uale  pater  clarifnmej& fi  quid  alfquado  oci]  fuppetit,de  comunibus  fl:udf}s,delu 
cubracionibus  tuis, fi  quid  prgterea  aut  libroru  aut numifmatum  aut  huiufinodi  de/ 
liciaru,qu3e  adMufas  pertinent,quodnec^  protritum  fit  necf  proculcatum,  in  tuas 
manus  perucnerit,quod  fcio  frequenter  accidererobfecro  teatc^obteftorjUt  como/ 
nefacere  digneris,6i  te  Antiftitc  obIiuffcaris,SC  de  gradu  tatifper  decedas,du  amici 
tiae 3trhumanitatis tuxmemoria colis.  vi.Calen.Sepr.  m.  d.  x x v 1 . Ferraria. 
CiELIVS  CAL.  MATTHJEO  MACIGNO  S. 

T s I ego  te  no  folum  per  aetatem  fed  perrectam  quoqsinftirutioncbo 
narum  cj  difciplinarum  fiudia  cumula  te  faperemtelligam,cogit  me  ta- 
E men  fummus  amor  atq;  idem  mutuus,quo  me  nofti  clariflimo  parenti 
tuo  elTeconiun<ftiirimu,ut  te  horter  ac  monea,  ne  uota  optimi  uiri  fru./ 
lira  habeas:eiusq;admonitiones  tanti  facias,  quanti  ab  optimo  filio  fa/ 
pietiilimiparentisfieridebent . Optat  ille  ut  ad  reliqua  ornameta  quibus  animuha 
ctenus  feliciter  excoluiftijRomani  iuris  aut  naturie  certe  cognitio  accedat.  Votum 
fane  Sl  re  filio  K illo  parente  dignum.  Quom  enim  homo  corpore  atqi  animo  iuxt^ 
coftet,  non  illte  iblum  difciplinacampleiftendKruntquJefine  fruge  quafl  horti  Ado 
nidis  ad  folam  animi  obledtatione  pertinenr,8C  in  mera  ipecflatione  conftitutg  funtt 
fed  111%  quoq?  attingendx  quae  in  hac  fori  at cg  hominum  lucefplendcnt,  SC  fortuna 
alioqui parum  aequa  nobisconciliant.Necj  enim  aliter  philofophia  exercendam  pu 
tauerur  clariflTmi  uecerum,nifi  coparatis  que  ad  uicam  neceflaria  putabantur.  Necg 
alia  profecto  cauiapcrfuafit  Aegyptris,ucinfacris  liceris  pollinario  cribro  eruditio/ 
nem  fignifi'caret.Siquidemhocracit(ut  icriptum  cflrapud  Arifiophane)  tw  «A 
(Qato:.  Oum  ergo  tibi  generofe  adolefcens  non  inter  blattas  net^  ad  lucernarufuhgi 
nesuiucdum  iitituamc^  operatuumcp ingenium  SC  patria SiT amicitia,  SC  quodalqs 
omnibus  prepollet,  tui  amantiffimus  paier  requirattne  tc  amabo  aut  difficile  autdu 
riufculum  prcbeas,fed  in  cuius  gratia  longe  maiores  labores  fufcepiftijhuius  quorp 
hortationibus  ac  precibus  obteiror  ne  locum  relinquas. Erit  ea  res  nobis, qui  tibi  o^ 
mnia  feliciteroptamuSjiucundiiTima;  tibiaute  quom  paulum  inqs  ftudtjs  quae  nuc 
propemodum  cxhorrelcis  promoueris,  admirabilem  iuauitate  allatura.  Tantum^ 
abeft  ut  lucubrationes  in  quibus  ad  hanc  dienauiter  claborafti,  iaeffura  ullam  pati/ 
antur,ut  multo  magis  per  h%c  ftudia  augeatur  illse  atq;  illuftrioresreddatur.  Quod 
fi  cetera  te  parum  fortaffemouent,  moueatfalte  incredibilis  parentis  erga  te  pietas: 
cuinifiinretam  honeftafatisfeceris,  uidene  quamde  te  opinionem  cocitafti,  eam 
parum  fortiter  tueri  ac  fuftinerepoflis.  Cerre  aequu  efi:  non  te  folum  quimultispr%/' 
claris  actionibus  ingeniu  nobis  tuum  approbafti,  fed  eos  omnes  qui  hac  luce  digni 
uideri  uolunt,  in  lingua  ate^  adeo  inpetftore  fitos  habere  elegantiflimos  illos  fenari 
os,quos  legimus  apud  Euripidem, 

‘Tffis  ecri(/  Sf  tn  y^u  ttCK&iJ,  -rixvsj/. 

-h-Ti^eci/  T»?  Tt  ysyei^. 

Bene  uale, perfuafum  habe,  me  tuaru  omnium  acceffionu  efTe  cupidiflimu  .Pa/” 
rentcSC  fratre  ialuta  meo  nomine.  X V.Calend.Ocftob-  a.  D.  x x v l.  Ferraria. 
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CJELIVS  CAL.  lOANNI  PETRO  FERRETO  S. 

Va  AI  mihi  fuit  gratu  ac  periucundfi  ruas  optarifrimaslitcrasaccepifle, 
tam  fuit  illud  graucacpcrmolcfium  audire,  quod  mea  liter$  tibi  in  ie- 
c1:uIoiacetf  fuperucnerint.  Vereor  enim  ne  ad  reliquam  agritudinem 
etia  lectionis  molefiiam  attulerint, K qua  cs  humanitate  etiam  refpon- 
dendi  curam  infecerint.  Quod  fi  fadu  eft,  fane  irafeor  meis  literis  tam 
importune  indigenti  quiete  obftrepentibus.  Sin  forte’  memoria  illam  fuauiifimgo^ 
lim  confuetudinis  noftre.illa  dulcilTima  ftudiorum  comercia>in  mente  reuocarunt, 
non  dicam  interlita  ied  certe  utriufq:  noftrum  ceifatione  inumbrata:fam  litcrasme/ 
as  amo  non  interpellatrices,fed  plane  offictofas  attj  opportunas,utpote  quarecor 
datione  amicitiae  noftrae  languentem  animum  nonnihilleuarinq&Ta  morbi  cogita/ 
tione  imaginaria  illa  oblecftationeauocarint.Et  profecto  ut  in  hanc  parte  magis  in/ 
clinem,  facit  amernitas  tuarum  iiterarO,qua:  priftmam  illam  hilaritate, prifiinosil. 
los  lepores  &C  ipfam  plane  Ferreti  mei  mihi  effigie  reprsfentac.  Ego  fane(cur  enim 
affedtus  meos  difIimulemr')quom  tuasliceras  legere, ita  fentiebam  totum  animu  iiv 
credibili  quadam  uoluptate  perfundi, ut  multum  incclligeremfeuerioribus  curis  de/ 
cedere:£e  quomlcpidiffimas  illas  olim  deambulationes,  mutuas  illas  adloquutiones 
noftras  tu  Perraris  tum  Venetijs  habitas  cogitatione  remetirer,  uidebar  mihi  pro- 
pemodumrepubefcerej  SC  meliores  illos  annos  tuaru  literarum  beneficio  reparare. 
Ob  id  profiteorme  tuis  literis  plurimu  debere:  quas  fi  fcpius  abs  tepertuoshono/ 
res,per  tuas  occupationes,impetraro:me  mihi  prorfus  refiitutum  exiftimabo.  Id  te 
tum  ingenio  tuo  faclurum  fpcro,cuni  ne  Gyraldum  noftrum  in  tanta  adducas  inui/ 
dis  flamma  quanta  perferre  no  poflic:  que  fcilicet  tuis  delicif  s locupletes,  quibus  ta 
diu,  tam  inclementer  ne  dica  crudeliter  ruum  Cslium  defraudaueris.  Quicquid  Ar 
matis  meis  accomodaftijfd  uciim  tibi  perfuadeas  tam  mihi  gratum  obtigiffe,  ut  me 
uel  maximo  beneficio  deuinxeris.  Oro  tc  arq;  obceftor,  ut  eos  habeas  meo  nomine 
comendatifTimos.neqi  finas  periniuriam  & calumnia  a quoquam  oppugnar/.Sunt 
enim  mihi  charilTimi,  K digni  qui  tua  beneficetia  fecure  perfruant.  Si  quid  eft  quod 
autope  aut  opera  poflimtibi  ac  tuisefteufui , facme,  amabo,  certiorem:  in telliges 
profecto  te  gratum  hominem  & bene  memore  demeruifle.  Beneuale.  lin.Idtis 
Ncuemb.  Ai.  d.  xxvi.  Ferraria. 

C^LIVS  CAL.  DEGENARDO  GERMANO  S. 

ELECTARVNT  mcliters tusuehemeter  Degenarde fuauifrfme: 
tum  quod  fumma  humanitatem  tefiatur,  quapo!les;tum  quod  indices 
D funt, memoria  amicitis  noftrs  apud  te  non  folum  uiucre,fed  etiam  in 

delicijs  haberi : quam  ego  fane  uerebar  ne  tua  auocamenta  SC  crebrx 
peregrinationes, prsfertim  nunc  primu  coalefcentem,  necdum  plane 
diuturnitate  teporis  confirmata  conuellerent,aut  certe  cominuerenc.Sed  res  exuo/ 
to  prorfus  obtigit,  Nam  quod  maturitati  deerat,  id  uideo  tua  humanitate  pariter  K 
uirtu  te  penfari. Quare  te  per  fumma  ingeni]  tui  ornamenta  rogoaicp  obteftorjUtin 
hanc  curanauiter  incumbas,  ut  nec  locorum  nec  temporii  difpcndia  huic  tam  pro/ 
bato  inftituto  noftro  quicquaincomodent:&r  quia  mutuis  alloquiis  familiari  co/ 
iunctione  contineri  non  poteft  beneuolentia,  irequenti  faltem  literarum  comerdo 
contfneatur.Ego  profecto  enitar  ne  quis  me  ad  hoc  fegnem  aut  parum  diligente  fu 
fpicetur.Tuuero  qus  tua  eft  bonitasjnondolebis  me  primas  appetere  in  tam  hone 
fto  certamine, contentus  in  prouocatione  primas  tulitie.  Quod  proicclo  non  accu- 
rate minute  libenter  faciam , fi  quem  in  locum  diuerteris , per  quos  nuntios  lurO 
perferri  pofiint  ad  te  liiersmecfignificaueris.Cscerum  in  Germania  nihil  eftpra/ 
rerea  quod  opte  magis  hoc  tepore,  quam  ut  fi  quando  magnum  illum  Erafniu  me- 
um c6ueneris,ai!t  per  litcras  falutauei  is, ei  me  facias  quam  comendatiflimu,  utpo/ 
tc  qui  mc  pridecminentifiimi  hominis  uirtutibus  dicauerim.  Bene  uale,&f  memU 
tuoama.  1 1 1 i.IdusNouemb.  M.  d.  xXVI.  Ferraria. 
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CiELIVS  CAL.  lOANNI  CALVO  S. 
o N eft  mi  Calue  quod  tam  cunctanter  C^liu  tuum  adeas,  cius<y  ope- 
ram quom  tibi  ufui  efTe  poteft,  tam  religiofe  expofcasrquando  ei  nihil 
N iucudius  effe  poteft,quam  te  ac  bene  nata  ingenia  promereri,  fi  modo 
aliqua  promerendi  occafio  affulgeat.  fi  ad  amandas  amplexandafcp 
uirtutes  tuas  multae  priuatim  accedunt  rationes, quae  me  maxime  pofi 
fint  permouere-  Nam  dC  ingenq  tui  fuauitas  ac  dexteritas  nihil  habet  promifcuu,ni 
hil  quotidianaru  harum  formaru,ut  ilie  inquit.  mellitilTimi  illi  elegi, quos  mihi  olim 
Roinae  recitabas>adhuc  penitiffimis  auribus  fedet:  ut  iure  poiTim  iudicio  de  ce  meo 
gratulari,  quom  ex  liberali  illa  indole  tuorum  olim  ftudiorum  fegetem  magnarum 
uircutum,  qua  nunc  demum  ad  plenam  frugem  maturuerunt,  tanto  antea  profpe.' 
xerim.Hinc  tibi  fcilicec  magna  iuftamt^  beneuolentia  apud  Rangonum  principem 
no  tuum  magis  quam  meum  collegifti,  ut  iam  inter  fecretioraaula  minifteria  adfei 
tus, magnis  atcf  prxclaris  facerdotiishonefteretquas  accefTiones  tuas  ita  poffum  £/■ 
go  non  amare, ut  tu  non  mereri.  Difaxint  ut  ex  tibi  diuturna  finr,indies(^  fiant  au 
ctiores.Ego  profecto  non  defina, quotiens  officium  meum  requires,  omni  ope  atq? 
opera  tuis  comodis  ^ diligetiffimeinferuire,d<:tibi  amantiflimuanimumeum  reffa 
ri.  Quod  uero  ad  proximas  literas  tuas  attinet,  fcito  tibi  re  confetffa  effe  ex  fenrecia* 
Nam  quom  primu  literas  tuas  accepi,  curaui  perdiligenter,  ut  Sigiimundus  nofter 
protinus  RodigiCt  profi'cilceretur,  &C  tuo  nomine  facerdotq  poffelTione  uacuamSi 
pendentem  adhuc  adirer.necfane  ille,uteft  ruiftudiofiffimus,  aut  precibus  author 
lationibus  meislocumreliquitffcdnecfczdiffima  ccli  tempeftate,necui  aquavuqux 
late  agros  peruaferant,  perterritus  rem  tuam  egit  quam  accurati  (fime,  ut  ex  eius  lite 
ris  multo  cumulatius  intelliges.  Qiiin  SC  facerdotrj  prouentus  locauic:  redemptae^ 
in  annum  pecunia(aureolos  puto  duos  £C  uiginti)uel  per  certum  nuntium  cui  cu  fi/ 
gnificaueris  tuto  credi  poffe,  uel  ex  permutatione  campforia  tibi  acftutuRomx  cu- 
rabimus . In  eam  rem  tu  fenteniia  tuam  declarabis,  ut  quid  nobis  pei  ficiendu  fit  o/ 
cy  ffim  e rtatuamus.Siquideftprgterea,quod  tibi  ullam  re  poffim  acc5modare,per/ 
fuafum  habeas  uelim,eum  effe  Cclium  de  quo  tibi  large  omnia  polIiceare.Quod  de 
Lilio  olim  meo  ad  me  rcripfifti,  m cxlo  fum  fi  ex  animo  magis  quam  ex  hominum 
conilietudine  fcripfifti . Sane  ego  ita  Lilium  amo , ita  hominis  uirtutes  fufpicio , ut 
prope  nihil  me  magis  urat,  quam  quod  pares  in  amore  uices  reponi  diffidam.  Quod 
fi  homine  cxoraueris,utpnffmum  mihi  in  amicitia  locum  uelferuet,u€l  ademptum 
reftituar,maximo  me  beneficio  obftrinxeris.Seditaeft  profccflo,  uos  homines  Pala 
tini  quicquid  infra  collis  Vaticani  faftigiu  fubfider , id  omncsaut  nihil , aut  omnino 
perpufillum  exiftimaiis.  atcf:  urina  hoc  ioco  magis  quam  ferio  dieffum  putes.  Be/ 
neuale,&  amplilTimo  principi  comuni  patrono  me  multum  aefepe  comendato. 
ix.Calend.Ian.  m,  d.  x x v i i. Ferraria. 

Ci£LIVS  CAL.  MATTHJEO  MACIGNO  S- 

1 N C facile  colligas  quaci  te  faciam  Matthxe  mi  chariffime-  Nam  licet 
grauibus  obftricfus  negocris,  nolui  iameefficere,uc  diutius  literas  me/ 
H as  defiderares, quibus  intelligas  le  mihi  effe  cliariflimu,  tuas  literas 

mihi  fuiffe  iucundiflimas  ; tum  quod  ex  fis  cognoui,  re  itainprteclaris 
ftudfis  profeciffe, ut  optimi  parentis  tui,  SCnoftrx  quite  plurimij  ama/ 
mus  expecrationi  cumulate  refpondeas:  tum  ejuod  belle  ac  prudenter  diluis  calum/ 
niam,qu3e  fane'  inhumane  libi  /nurebarur>quod  effes  paulo  durior  in  obeundis  pa- 
rentis rui  mandatis  . graue  profecto  crimen,  £C  ce  tanti  profectus  adolefcente  indi- 
gnum, nifi  Dis  atep  hominibus  tu.l  innocentia  approbaris. Turpe  enim  foret  ac  ple 
num  ignominiXjfi  lingua  magis  oratione  quam  pectore  ac  moribus  profeciffe  ut 
deare-Peccant,  inquit  ille,  qui  Platonem  legunt  aut  Xenophontem,  ut  dicedi  firita/ 
menta, non  etiam  uiuendiprtefidia  coparenc  fibi.Quod  fi  quis  locus  eft,ubi  fiudio/ 
rum  fruge,  ubigratitudine,  ubi  pietatem  exhibeas;  certe  nullus  eft  honeffior  quam 
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apud  cum, cui  te  ipfum  debcs,cuiquom  omnia  dederis, nunquam  tame  parem  gra/ 
tiam  reponas.  Siquidem  liuic  no  modo  natales  tuos  atq;  iiiamuitalem  auram,  qua 
degis,  & extera  qute  Grxei  dicunt  •«:  accepta  referas  oportet  rfed 

& maiorum  ftemmata&Tgeneroix  domus  infignia:  egregiam  prxtereaeducario/> 
nem  £C  illa  fummaingenij  ornamenta, qux  no  Facile, nili  hoc  duce  acmonitoreco/ 
parafles.Hic  tibi  fcilicet  uiam  ad  hos  progrefllis  muniuit,hic  faces  accendit, qustw 
bi  ad  fplendorem  nominis  capefTendumprcElucerent.  Inexpiabile  itacf  crimen  pu/ 
tari  uciim,fi  tot  acta  eximia  beneficia  poflisueldifJImulareuelobliuifci.Quod&fi 
certum  habeateneqifeciire  hactenus,  necjmpofteruefTefacluruminamquid  mi. 
nus  conueniat  tam  fpec'iatg  indoIiCfacic  tamen  fummus  amor  erga  te  meus  ut  te  hor 
tari  ac  rogare  no  delinam,  ut  ifiam  omnem  falfam  licet  dC  conficiam  fufpicione  a te 
longe  depellas, nequis  omnino  neuus  eximiam  eux  uirtutis  facie  deformet.Erit  id  ti 
bi  perfacile,fi  modo  parenti  fidem  feceris,  te  non  tua  tantum  animi  indudione  tra/ 
hi,no  ex  tuo  unius  confilio  pendere,  fedeius  etiaamaniiffimisfapienrifnmiscicon 
filijs  plur/mu  tribuere.&  fanc  quo  esingenij  acumine, puto  te  optime  intelligere,tc 
nonduper  xtate  ad  ea  prudentia  peruenifle,ut  nullius  admonitione  mdigeas,^  pj 
rentis  ufri  c!ariflimi&^  magnis  ncgocqs  exercitati  fententia  cotemnas.  Na  fi  Grseci 
bonefta  admodum  appellatione  dixerunt  iipoi/  quid  de  confilio  parentuexi 

ftimari  par  eftc  qui  ita  femper  intentis  oculis  filiorum  honoribus  84  comodis  excu/ 
bant,  ut  multa  uideant,  multa  profpiciant,  qux  liberi  quamuis  neceflariaadfeta/ 
men  nihil  pertinere  arbitratur.Tu  forcafTe  alkclus  rerum  arcanaru  84  Philofophia 
acMathematufuauifTima  cognitione,  tibi  harum  rerum  ftudia  quali  optatiffimum 
quendamuitx  porcuftatuifti:nctp  aliud  cogitas  nifi  quomodo  ad  has  amcenitates 
quafi  ad  Lotophagos  defideas  atep  conquiefeas, Probat  hoc  pater  cofiHum.proba/ 
mus  S4  nos.  fiquidePhllofophia  nihil  maius  aut  melius  Di  immortales  homini  con 
ceflerint.Quin  84  Mathematicas  artes  ita  furcipimus,ut  eas  fupra  naturam  colloce. 
mus,  84  ad  res  diuinasquafiduceshabeamus.benebene  Hercle.  Sed  heus  bone  a/ 
dolefcenSjqui  tibi  hunc  felicitatis  portum  tam  belle  propolueris,dic  amabo  qua  tan 
dem  naui,quibusraachim's,quauelificationehuc  traij ciendum  putasC'Per{tiprofe/ 
cto  nautp,  ueIa,remos,anchoras  ate^  id  genus  alia  prxmuniunt  infirumeta, quibus 
maria  84  fiuclusfuperent,  quibus  fortuitas  tempeftates  84  adueificxliinci ementu 
defendamiTuri  naucis  & maritimis  hominibus, quorum  apparatus  quotidie  uides 
in  urbe  celeberrima, uoles  te  imprudentiorc  incautiorei^  exiftimaricAn  putas  Aii/ 
flotele  fruftra  memorix  reliquiire,philofophos  illos  prxclarilTimos,  quoru  nomina 
admiratur  pofteritas,  non  priusanimumappulifleadphilofbphiam,  quam  fibine-' 
ccfTaria  coparaflentC  Necf  eft  quod  mihi  Socratem  homine  paganum  obijeias,  qui 
omnia  fua  ftudia  ad  animi  cultum  conuertic : quado  84  ce  militem  Chrifti  imprimis 
hoc  agere  uoIumus,atq:i  huc  omnia  uota,omneis  conatus  dirigere:  fedita  tamen  ut 
memineris  te  non  animo  folo  conflare, fed  animo  corporei^  eirecompa(fium;84ut 
illius  princeps  curahabeaturlnon  tamen  hoc  ita  cfTc  negligendum,  ut  in  medio  re/ 
rumaduobflrepat8i:  bonos  cogitatus  deturbet.  An  nefeis  uindice illum  falutis  no/ 
ftrx  Chriftum  non  prius  fanda  ctuitatem  ingrefllim  effejquam  domitx  afinxinfe/ 
diflet:’  O utina  hoc  corpore, his  fenfibus,his  affedibuscarere  po(rimus,qui  in  nos, 
m Plato  fcripfit,tyrannidem  cxercent.Egregium  fanc  uotum,  84  libero  homine  di/ 
gnum . Necjenim  ad  penfionem illam  perfoluendam  obftringeremur,  quamprX' 
graue  atq;  immodica  coqueftus  ell  Stilpo,  ab  animo  noftro  pro  hac  habitatioe  cor/ 
poriimpendi.Sedlixceftmortalitatisnoflrx  conclitio,hanc  patiamur  necelTitatem 
necefleefl:quf  ut  quam  minimum  fertos  conatus  interpeller, a nobis  eft  omni  nixu 
procurandu-Id  quod  facile  factu  en't,fi  fnhac  xtate  ea  profpexerimus  prxfidia,qut/ 
businfenectute  aliquadoperfruamur.Huc  accedit  ea  ratio,qudducraiiirtusaduo 
fa  eftineq;  fibi  taniu,fcd  in  medium  84  omniii  neceffita cibus  confulit.Habes  paren' 
tem,fratrem,  cognatos, amicos.  An  hos  abs  te  cotemni  deccc^An  tibi  gloriofius  au 
detur  in  angulo  aliquo  quam  in  hac  luce  hominuuiuere^ubipatrix.ubicfuibusjubi 
humano  generi  prodeflepoftis.  ego  fane  hic  malim  ucl  paucis  annispbilofbphari, 
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nam  SC  hanc  folam  philofophis  parrcm  a tuo  Socrate  probatam  accepimus,  quam 
omni  aetate  per  inertiam  anguli  Bafin  aut  Hypotenufam  quadrati  dimetiri.Qu^  Ii> 
cetmultG  uoluptatis  inuehanCjati^  a me  mulca  in  admiratione  haberi  ibieant,  ea  ta/ 
mcn  in  fecundis  ac  fuccifiuis  itudr)s  non  in  primis  etia  haberi  uelim  . Nam  quod  in 
facrofanctas  leges  ftomacheris,  dC  in  eas  etia  nafum  exerceas,  non  potui  non  demi 
rari:quom  nulla  alia  iit  pars  PhiIolbphiae,quaememagis  tenear, in  qua  omnesner- 
uos,  omne  ingeniu  in  tendi  uelim.Haecfiquide  una  omniu  optimates  uirtutes  cxer/ 
cer,quae  ab  Ariftotele  uocitantur.AIi»  uel  remfuam,uelpriuata,uelut  fe 

licicer  cadat,  paucoru  curant- At  leges  ad  omniu  mortalium  fecurita te  coftitucefunr» 
he  bonos  ad  uirtutes  alliciucia  uitrjs  malos  atcp  audaces  deterret- Credis  in  tanta  ho 
minu  licentia  ac  perfidia  philofophia  6C  Mathematicas  artes  ruto  polTe  uerfari,  nifi 
leguprafidio  protegantTAt  culiteris  tuis  non  mihi  legu  peritum,  fed  nefcioquc  au 
cupemuerboru6<r  formularum  concinnatoreexpreffifri.Egouero  de  qs  loquor  qui 
fancte  ac  bene  lotis  manibus  le^es  traclantrqui  non  ad  ferendas  litesafed  ad  confii/» 
tuendam  pacem  tranquillitaiecjp  hominum  fua  ftudiaaccomodantrqui  putat  legem 
elTe  quandam  diuina  ac  perennem,  ad  cuius  imitationem  fuas  ipfi  leges  effingunt: 
quam  Martianus  iurcconfultus  egregie  admodu  ex  fenietia  Chryfippi  definiuit,^ 
TTCKM'^ BcciTiAicc  &6ia)vji  yj  kcwovx  (Pikcu-oiij  »y  iJi<«(/.Qug  uirtus 

gCfi  perpaucisinefTeuideatur,  hoc  tamen  magis  fatearis  necelTe  efteius  exiftimario 
nem  & auctoritate  augeri.  Siquidem  raritas  pretium  rebus  conciliat:  8«I  ego  tefane 
non  unum  e multis,  fed  ex  paucis  unUjSfeum  quidem  eximiuefle  uelim. Nam  quod 
lurifperitorueciam  purpura  Sd  pecuniaiIludis,faciIepatior,fi  modo  de  malis  ac  per/ 
uerfe  utentibus  tot  bonis  id  ientias.Sed  hoc  tuae  egterabene  nata  ingenia  grauius 
coarguenda,qudd  tam  nobilem  atq?  opima  praedam  ex  facinoroforum  hominu  ma 
nuno  eripitis,qua  ad  humani  generis  beneficentia  atej  liberalitatem  utamini.Non 
enim  aliunde  legum  SC  lureconfulcoru  infamia  hoc  feculo  multorum  opinione  per/ 
uafit,quam  q>  boni  per  inerriamatq^indigniraterem  optima  prodiderunt,eamcj  fla 
gitiofis  hominibus  diflipandam  diripiendac^reliquerunt.  Sed  quid  egoiam  nimis 
multa  in  re  minime,ut  audio,  inter  te  patrem^  cotrouerfafNam  Sf  tu  tuopte  inge/ 
nio  philofophia  appetis,  illephilofophiam  tibi  maxime  cupit  efTe  indelicijs.  Tu 
in  hoc  uno  diuerfus  abis,qu6docioiam  illam  SC  lucernaria  philoibphiam  huicfplen 
didae  acforenfi  anteponis.Tu  umbra  palgflram  prgoptas;il!e  mauultre  campo  Si 
foIiaifuefcere.Quicquid  hoc  eft  litis  diffidi)  coponi  facile  efl,!!  utruncj  proinge/ 
ni)  rui  captu  amplecffare.ld  quod  profecto  no  eft  ita  arduu,  quin  facile  confieri  pol> 
firrfimodo  ad  eam  rem  animum  induxeris, Si  ftudia  temporibus  rite  partiare.  alio/ 
qui  philolbphiwmembra  ita  interfe  cohxrcnf,ut  alterum  alteri  gradum  faciat.llluci 
autem  prteferri  par  eft , quod  ad  dignitate  Si  gloria  comparandam  potius  eft.  Nam 
qua  ad  uolupracem  Si  delicias  parantur , poftremo  loco  haberi  oportet : prseferrim 
quom  hsec  quae  tu  tibi  propofuifthuix  unquam  ad  frugem  perueni5t,illa  uix  unqua 
fine  fruge  excolantur  .Ad  haec  te  ardor  quidam  iuuenilis  impellat : in  illis  uolun/ 
las  Si  confiliumprudentiflimiparentis  praeponderet.  Bene  uale.  Si  qux  fcripfi/ 
mus  ab  ?nimo  tui  cupidiflimo  profecflaexiftimato.  Ocftauo  Calendas  Januarias 
M.  D.  XXVII.  Ferraria. 

CJELIVS  CAL.  lOANNI  CALVO  S. 

V o M fortuna  tua  gratularer  mi  Calue,  qug  tibi  facerdotium  obtulif 
fet  impar  fortaffe  uirtutibus  tuis,honeftum  tamCjSi  quod  beneuolen/ 
tia  erga  te  optimi  patroni  teftarerur  : illud  imprimis  gratulabar, queJd 
qualecuc^  id  foret,  certe  (quod  optatiffimu  efle  fblct ) ab  omni  abeffec 
altercatione  Si  controuerlia : putabam  cj  leunum  efle,  cui  diuina  uir/ 
gula  taminfignis  felicitas  obtigifTct.Sed  eccemibi  repente  nihil  tale  aut  uolentiauc 
cogitanti  litera  afferuntur : nefeio  quem  quafi  lumbricum,  ut  ille  ait, ex  terra  fubico 
apparuifle,qui  nbinegociR  faciat.  Si  hanc  animi  tranquillitatem  perturbet,  quis  ille 
fir,aut  quomodo  res  gefta  fit,non  exiftimaui  me  tibi  melius  aut  facilius  pofle  enar/ 
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rare, quam  fi  datas  ad  mc  lucras  ad  te  quamprimum  tranfmittercnijUt  caufa  tuae  pa 
irocinium fufcipere  8C ferocienti  aducrfario  pofTis  occurrere,  Spero  enim  qux  tua 
eft  prudentia,  qua  ampliffimi  Amiftitis  noftri  eft  auchoritas,  le  non  difficulter  hac 
opera  perfuncIruru.Certe  nolim  teautnominc  Veneto,  aut  Veneti  ducis  literis  per. 
terreri.  Non  uereor  quin  iustuuobtineas,uel  apud  iniquosiudices:fimodotuipfc 
tibi  non  defis5&^  rem  tuam  nauiter  atq;  intrepide  tueai  e . Scio  SC  doleo  diffidli  ad/ 
modum  8C  iniquo  tempore  hunc  nuntium  tibi  aducnire, rebus  fcilicet  urbanis  ma/ 
gnis  turbis  atep  flucflibus  cofternatis.  Sed  ferenda  eft  rerum  c5ditio,accp  hoc  acrius 
animus  obfirmandus,quo  uidlis  difficultatibus  tC  maior  gloria  K optatior  uidoria 
eft  affucura.Profedo  fi  cui  tibi  ufui  opera  mea  effe  poterit,  nufquam  Caeltj  tui  offici 
um  aut  diligentiam  defiderabis.  Bcneualc,6«lmeama,&l  meo  nomine  Lilium  plu 
rimumfaluta.  Xii.  Calend.Feb.  M.  D.  xxvii.  Ferraria. 

CJELIVS  CAL.  lOANNI  PETRO  FERETTO  S. 

R I T E L L V S nofter  optat  quada  uetera  iftius  urbis  monumenta  re. 
cognofeere , ad  que  iperat  fe  tua  authoritate  facilem  aditu  habiturum. 

P Quod  ut  benigne  facias,  te  plurimum  rogOjnon  fblum  per  Mulas  illas 

lemper  tibifamiliares,fed&  peruetnacuiamtuahumanitate,qua5ami 
citianoftrf  magna  femper  dedit  !ncrementa.Ea'res  inmeumacnepo 
tulorn  meorum  beneficium  reditura  eft  Quare  fi  huic  rei  tuam  operam  accomoda/ 
uens,  putabo  me  abs  rc  fingulare  quoddam  tute  in  me  beneuolentix  teftimoniura 
accepillc.Et  fi  ulla  fe  unquam  obtulerit  occafio,  ut  tibi  ac  rebus  tuis  poffim  accom/ 
modare,  curam  ac  diligentiam  meam  nunquam  defiderabis.  Bene  ualej8d  mea» 
ma  tui  amanciffimum. 

SVCAELII  CALCAGNINI  EPISTO» 

L A R V M LIBER  X. 

CJ£L1VS  CAL,  J.IATTH.EO  MACIGNO  S. 

T S I mihi  graue  ac  permoleftum  fuerit,  te  nobilem  adeo 
& tanto  prognatum  parente  adolefcentemmale  audite 
eonomine,  quod  tepaulo  tardiorem , morofioremqpa. 
ternis  admonitionibus  prsebeas:fuit  tamc  illud  mihi  ptP 
E iucundum , quod  tam  eruditam  ac  luculentam  defenfiev 

nem  paraueris,utoptabile  mihi  uideatur  te  in  hancuelca 
lumniam  uelfurpicionemincidifl’e,ncifti  lamilluftride. 
fenfioni  locus  deefletKoccafio.Si  licet  tuimagisingenij 
claritas  8^  fpiendida  qusdam  eruditio  ex  his  quf  fcripfi» 
ftiagnofcipolsit,quamuelofficfj  reiigiouelinpatrem  obferuantiatuixtamencrc/ 
dibile  eft,  in  tam  cordatum  iuuenem  ^ tam  egregie  inftitutum  huiufce  generis  fia^ 
gitium  iure  torqueri poffe.  Id  quod  me  in  admirationem  adducit ; tuos  aduerfarios 
non  erubeftere  tam  improbe  acerba  tibi  tam  immereii  inuidiain  concitafTe- Aiunt 
olim  patrem  fuiffe , qui  non  aequo  fatis  animo  perferret  filium  in  caftris  uerfari,  H. 
rem  militare  adminiftrarc,  quod  fcilicet  Martem  commune  bi  incerta  malitif  diferi 
mina  uereretur.  Quom  uero  deuiifto  hofte  infigne  lauream  retuliffe  filiu  accepifftt, 
ingenue  profelfus  fuam  fibi  pudori  effediligentia.Sed  hoc  fuit  magis  fortunae, que 
rem  dubia  beneuerrerat,gratulari;quam  ratione  fufceptaconfilia  improbare.Nam 
&fiin  re  militari  multum  glorix  propofitum  fir,  fi  tamen  ex  aduerfo  periculcrii  ma 
gnitudo  penfctur,potuit  filius  fi  parentis  dieffo audiens  effe  uoluifier, multo  me/ 
liorem  6^  fccurioreuiuendi  rationem  inire.  Idem  forte  aliquis  tuiftudiolus  detedi/ 
xcntjUelfialij  taceant, cptimus  ac  tui  cupidiflimus  pater  hoc  dixerit  .Ego  re  omni» 
bus  bonis  ac  prsclaris  artibus  uelimeffe  quam  amplifnm5,neq;  eft  quod  putes  me 
ingenua  ulla  fiudia  lafiidire . Ego  te  in  omni  mathefi  feu  qu»  ad  numeros,  leu  qu* 

addimen/ 
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ad  dimcnnoncSjfeu  qux  ad  caeleftes  anfraclus^leuqux  ad  modulationem  pertinet, 
optauenm  e(Te  praecellentem  . Scioego  illa  libero  animo  digna  eire,fcio  inter  diui^ 
na  SC  humana  medium  quendam  locum  obtinere , ate^  his  adiutum  mortalem  ani- 
mum a{rurgere,5i  fuam  fe  in  primogeniam  diuinitatem  promonere.  Hiec  ego  non 
deipiciojfedalia  qusdam  funt  & maiora  &r aptiora  ei, qui  nonfriiftra  fe  natum  effe 
uultjqui  patrie,qui  parentibus,qui  fuis  ciuibus  contendit  flios  conatus  approbare. 
In  his  ueiim  primum  medieere,inhis  uelim  te  exerceas. Pueris  olim  ueteres  &C  aba» 
cum  £C  iphxrulas  doctam  arenam  parabantjfn  qua  geometricas  formas  defigna/ 
rentrhircluduSi  fuas  deliciastenerae  illi  aetati  pro ferebanr,qu^  adultae  moxadgra 
uioi  es  5C  ampliores  comencattones  prafldium  afferret.Hoc  eft  quod  Plato  atcf  A/ 
riltoteles  ad  res  obfcuras  5C  cotrouerfas  explicandas  nulla  utuntur  libentius  facuL’ 
tate  quam  numeroru  bC  ichematum,utpote  quoru  cognitio  peruulgata  foret  & pue 
ris  imprimiscradereturtatqi  in  his  cantiiper  morabantur  dum  xtas  altioribus  fl:udi]'s 
alTuelcerct.  Abfit  ergo  ut  hoc  tam  laudatu  difciplinarugenusinterdica  tibi,  no  pe- 
to, ut  ab  hoc  abflineaSjfed  ut  modum  adhibeasino  ut  nuntiu  remittas,  fedneut  tan 
quam  ad  firenios  icopulos  confenefeas.  Sunt  meliores  auciiorest^  exercitationes, 
quibus  iftanaturar  alacritas,  ilia  uis  ingeni]  debetur.  Si  pietate  colis,  fi  charfeate  fer 
<ftaris,fi  religione  ample(fl:eris,fi  te  dum  homo  es,  autquom  homine  exueris, in  ali- 
quo elTe  numero  cupis,  lucernaria  iftam  pbilofophia  fepone,facene  ex  angulo  Chry 
iippi,  excute  hanc  fuligine  Cleomedis.  Aude  aliquid  te  dignum, dignu  hac  ingenif 
prgff  a ntia.  Cogita  quomodo  pofTis  quam  plurimos  tuo  beneficio  obftringcretimfr 
tate  1'ummu  illud  bonum, quod  profufilTime  in  omnia  beneficetia  bC  liberalitatelur 
am  partitur,  rvlemineris  in  eo  pofitum  efle  praecipuum  Euangelicae  inftifutionis  fa 
ftigiunijfi  deum  tuum  toto  animo  concipias,fi  de  hominum  genere  egregie  merea/ 
re.  Neutrum  aure  iaiis  comode  feceris, fi  ex  numeris  dC  lineis  atej  huius  modi  defor 
macionibus  ftimtni  numinis  afflatum  elicere  contenderis, Sf  diuiniiatis  gratia  eme.- 
rert.Non  efl,mihi  crede, in  fis  ipescollocanda,fed  in  ea  primum,  quam  ftdem  recffe 
ac  prudenter  maiores  noftri  appellauerunr,id  eft  firma  conftantemc^  opinione, tum 
uero  ui  ac'tiones  fubfequantur  huic  opinioni  confentanex.  iriz  uero  aeSiones  nota 
inanes  neq!OCiofefinr,fed  uinculo  8<1  foiietati  humanie  cxcubec-In  bonos  ac  bene.* 
meritos  fortunas  erogarerquod  fi  forrunte  abfint, opera, diligentia,  a ffiduita te  mul..» 
cos  demereri;  hscdemu  eft  uia  qug  nobis  caelum  aperitiquam  nobis  Chriftus  ille  no 
ftra;  fakitis  uindex  fuo  fanguine  pra'inuniuic:qua  proceres  illi,feu  mauis  heroas  ap/ 
pcllari,  Clirifti  feiftatores  cglefti  pafluproceflere,no  numeris  necj  lineis  aut  quadra 
tis  aut  rotundis  aeterna  felicitate  nundinates,fed  inexceifi  numinis  bonitate  ac  mi/» 
ferat ione  omneexpccflationcm  conftituentes,fumma  animi  aequitate  dign a atq;  irv 
digna  perferenceSjliberaliter  uero  fuadifpenfantes,omnes  deniq;  beneficqsdeuin.' 
cientes. Nam  quod  tu  putas  numeris  Sc.  lineis  diuina  pofle  demonftraritatq;  Arifto 
telc  in  primo  De  mudo  quom  de  ternario  numero  ageret,  trinitati  teftimoniuaitu- 
JilTc  fuipicaris:  tantuabeft  ut  tu  autquicun<5  hocfentitad  ueriiace  accedat,  ut  nihil 
d ci  poflit  fentetix  Ariftotelis  repugnantiusiquom  eo  loco  neq:  de  deo,  neqs  de  irv 
corporea  natura  fibi  cradtandu  propofuerir,fed  de  corporibus  quae  triplici  dimefio/ 
ne  conftant-Magnitudinis,inquir,quod  inunu  diftendit,lineaeft:quod  in  duo,fu/- 
perficiesiquod  in  tria, corpus. prgter  hac  nulla  alia  eft  magnitudo, quoniS  tria  cun- 
c*ta  funr,  bC  ter  quacp  parte:  tale  aut  caeluquot^  eflTe  perfpicuueft.  Alioqui  Ariftote.^ 
le  non  ta  alte  aflurgere  fupra  natura,  fed  in  ea  qua  demoftrari  poflunt  cantu  incum 
bere, cercii  efttexquo  eum  ueteres  Demonq  cognomine  iure  honcftarut.Xrinitacis 
autem  indagi ncincoperta  atq;  adeo  fupra  captum  hominis  eminere, apud  omnes  fa 
eros  Icrtptores  in  confefto  eft;  ut  ad  eam  cognofcendauetus  illud  praceptum  fiifFi/» 
ciat:  rtcu/TTf/.Et  fane  in  uniuerfum  de  diuinis  illud  Par-* 

menidis  apud  Platone  dici  poteR:v  8^b  rw  u^shi^».  Idem 

a me  uelim  dicTcum  putes  de  forma  illa  quadrangula,  altera  parte  oblonga,  qua  tu  in 
altero  De  anima  libro  probari  animae  immortalitate  apud  Ariftorelem  putas.  Necp 
enim  locus  ille  iftam  expofteionem  capit,  quom  illud  tecragonifmiexcplum  ea  tarv 

tum 
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tum  caufa  afferatur, ut  a not/oribus  ad  ignotiora  migrandum  cfle  intclIigas:K  agen 
ti  dc  anima  ab  fjs  facultatibus  ordiendii  cfle,quje  corpori  cognat*  funt,  utpoteiioy 
bis  obuijsbC  fenfuperfpeiflris.  QiiarehuiufmodicSmentationcs multo ingeniofiu* 
quam  uerius  affbri  in  eum  locum,  uelim  habeas  perfuafilTimu.  Quod  nih  ea  uerb* 
fpetiem  quandam  defenfionis  u^dereturafFerre:«a^’  vkot^/jSm  vo8,<i7t 

07^  (fSt.ifc^^fiivaiJaScwK-nyxd^kijioiJ:  profccflononfacilequis 
fummiphilofophi  caufam  fufeiperet  a calumnia  diluendam:  qua  tum  ab  aliis,tum4 
luflino  philofophoeodem  & marcyre,nuncupatim  inuritur.Cuius  uerba  funcaet» 
Jt  cUJikii  cvai^i^uy,  zk  iScwx-ny  ei-riueij' JJaAiTta.Qudd 

uerb  Datis  hominis  ingenioli,  & in  eo  fiudioru  genere  in  quo  eminere  uoluit  (unw 
mi,authoritate  niterisoftendcre:imagine,ad  cuius  exemplum  deus  hominem  crea> 
uit,circuli  diametro  acc6modari:&ln  ego cenfeam  eum locu ad  Chriffum  ^iwSgei. 
my,  ut  Grsci  uocant,r€ferri  oportere:  tamen  quonia  in  Chriftoagnofciturperfe/ 
(fradei  & hominis  efffgies,n6  admodum  pugno.liludnon  prsetermiferim,memul 
to  comodius  eam  imaginem  ab  Ambrofio  exprelTam  exiltimare . Imago  dei  Ipirb 
tus  cft,non  carojmago  dei  eft  uirtusnoninfirmitas.lmago  dei  lapientia  eft, imago 
dei  iuftitia  eft.  Ad  hanc  imagine  ftudeamus,enitamur,cum  Apoftolo  nos  reforma/ 
re.Quod  nos  comode  fatfluros  puto, fi  ea  ftudiaampl€<fiamur,quf  in  hacluccfplen 
deant:nec^  enim  debet  ardens  lucerna  fub  modio  delitefcere;  tum  in  ijselabore- 
mus,qug  fint  omnibus  aut  certe  plurimis  & maxima  Sl  diuturnam  utilitatem  allatu 
ra.  Bene  uale,  & haec  puta  patre  dixifte,  aut  qua  eft  ingenij  dexteritate  multo  his 
potiora:quibus  fi  te  facilem  oblequentemq  praEftiteris,non  uereor  quin  tibi  &C  tuis 
ornameto  ac  prsfidio  fis  futurusreamcf  expedatione  large  impleas,quam  de  tepri 
dem  apud  omnes  cocitafti.  Pridie  Calend.Augufti  d.  xxvii.Ferraiia. 

CJE.LIVS  CAL.  FR.  AVGVSTINO  EVGVBINO  S- 

V o M tux  mthiliicrxfemper  multuuoluptatis afferre  IblcatjUelqudd 
ingenti  tui  fuauiiateprx  fe  ferant, uel  quod  tuam  ergamcbeneuoleiv 
Q„  tiam  large  teftenturtqux  neq?  teporis  diucumitate,ncq!intetmilfiofB 

cii  iniuria  labefadari  poteft : quas  tamen  abs  te  nupertime  accepi  lite/ 
raSjUideo  multo  mihi  & amore  in  me  tuum  Si  animi  tui  am  cenitate  di 
ca  an  indulgentia  teftaciore  fecitfe.  Na  me  torpente,  & feripturiente  magis  $ foi» 
benie  quali  claflico  ad  feribeda  excirarut.  Agnoui  enim  obliquu  illud  genus  fltwi 
i«{7j(j<ef«f,quod  ita  commode  in  te  torques,  ut  fentiam  tamen  omne  in  me  multoiu 
ftius  retorqueri.qua  ex  re  difficilis  omnino  atej  infolens  iudicij  ratio  fe  ofiendirde/ 
ferendi  fcilicei  nomen  apud  eum  iudicem , qui  fi  reum  oblatum  damnauerir,  intd' 
ligatur  eadem  fe  iugulalle  fenteniia : fin  aute  abfoIuerit,fui  fe  fuffragi)  prsrogatiua 
ac  pi  xiudicio  muniffe  iudicetur.  Adde  quod  accufaior,idem  & reus:uel,quod  iudi 
Ciorum  magis  ordine  peruertif,reus  eft  idem  8C  difeeptator.  Argumenta  utrinqre/ 
currentia  jquod  etia  genus  rhetores  non  probant.  Sed  hoc  tu  potior,  quod  accufin» 
di  locum  prxuerteris . Sed  hoc  tu  rurfus  deterior, quod  tu  tibi  gradem  iftam  dicam 
impegeris,  alioquinullaiuftiordamnatio,  quamquom  fe  reusipfe  danauerit. mea 
certe  caufa  eo  meliorjquo  plus  habetinnocecixjimpietatisminus.Nam  necp  egote 
iniudiciu  uoco:nefp  me  laneuocariuelim.fi  per  me  liceat,  nccj  poteft  non  effeiffl/ 
pium,  uel  fe  ipfum,uel  fe  alterum, id  eft  amicu  fudicio  obligare.  Quare  ego  fi  meaiv 
dias  uir  clarilfime , nihil  in  rem  noftra  magis  exiftimauerim,quam  interim  dum  fb 
untfubforticioneSjdum  adhuccxrx  apparantur,  fruimurcp  legis  Glaucixbcnefido 
dccomperendinatUjlite  hanc  omne  itainter  nos  dirimamus,  utfoluia  fponfioneS^ 
reuocaco  facramento  utercp  noftrum  ui(ftor,neurer  uidius  abfcedat.  Et  profecto, ut 
exters  nos  fortaffe  leges  obftringant,lcx  ipfa  tamen  prxpotcns  amicicix  nos  ercis 
eximit, & exieras  facilepoieftlegesobrogare.Hxc  nos  imprimis  liberos  effeirult, 
ut  nihil  addiciujnihil  obnoxiuin  amicifiadeprehedatur.  Nam  quomodo  poteft  faU 
«Ttum  illud  amicicix  foedus  fus  fuum  tueri  c"  ni  fuxfpontis  fuerit,  fiad  alterius  arbi^ 
triu  quicqua  faxit  .Et  fane  inter  quos  «era  uiget  amicitia, nihil  eiufmodi  ellc  poteft 
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quod  uni  comodum  tcpeftfuumue  fit,  alcen' uero  parum  opportuna  uidearur.Siqui' 
dem  amici  iuis  mutuo  comodis  fua  comoda  metiuntur.  Semper  turpe  eft  ingratum 
effe.elTe  immemore,e£re  infoletem:  ac  fecuru  negligenter^  efle,adde  SiC  ceflatorem, 
nonfemper  turpe  eft.  Africanus  negabat  eum  effeliberu,  qui  nunqua  nihil  ageret. 
Ego  ice  negabo  eum  amici  nomine  dignueffe,  qui  tam  acer  fit  ofRcq  exactor,  uca^ 
micitiam  ad  omnes  teporum  articulos  5C  pare  beneficiorum  calcula  uocet . Illa  de^ 
mum  uera  eft  amicitia,qu2e  libero  animo  exerc€tur:qustam  fecura  eft,  ut  nulla  pu>> 
tet  negligetiafepoffe  offendere  aut  offendi.  Sed  quid  ego  imprudensago^quidmo/ 
lior  agitas  hoc  ^««A/oi/fquod  uelpropofita  clarigatione, abdicari,ablegaricp  abu^ 
niuer/a  oportet  amicitia;ceunefcia  confidentiae  primu  2>C  fbcordiae,mox  etiahocue 
dte  impudentisE  feneftra  aperiri.  Quin  ergo  fortiter  ac  nauiter  diligentia  atq;  indu.- 
ftria  aflerimusf  fine  qua  nec  amicitia  coli,  nec  bonae  artes  pofliint  exerceri . Hoceft 
quod, ut  ab  initio  fcripfi,tuafuerut  mihi  literae  periucund*,  tuti q;  mihi  amore  tefta 
tiorc  reddiderunt,  quibus  0^  ceifatione  luamaccufas,  8c:meadfcr!bendum  impely 
lis.Hocuelim  frequenter  faciasi  uel, ut  reclius  feribam,  nolim  accidat,  ut  frequeter 
fitfaciundum.SitameitaaccideritjUt  ad  eunde  rurfus  lapide  allidam, rogo,oblecro, 
obteftorper  omnes  ingenfi  tuiamccnitates,  ut  me  libere  ate^  ingenue,  nonfolu  ad/- 
moneas, fed  redarguas,  ueternumA  illud  quod  mihi  uel  aliud  agenti  perfarpe  obre/ 
pit,excutias,ne  altius  radices  agat.Hocenim  demum  eft,libereac  familiariter  ami^ 
citiam  tueri ; fi  quom  per  ablentiam  una  eflenonpollumus,  crebro  utamur  litera/ 
rum  commercio,  faepe  decomunibus  ftudqs  agamus,  locorum  denic^  difpedia  afti/ 
duitate  feribendi  accuratiffime  farciamus.  Bene  uale  8C  me  ama,  me®  in  amando 
&r  colendo  fummas  uirtutes  tuas  conftantifTimu puta.  Tertioldus  Septembris. 
M.  x>,  XXVII.  Ferraria. 

CiELIVS  CAL.  LAZARO  BONAMICO  S* 

I R V M eft  quam  iucunde  ac  fiiauiter  excipere  Ibleam  Nicolaum  Zo> 
pinum,  quoties  ad  nos  commeat:tum  obftimmasingenij  amotnitates, 
M tum  quod  adueniesliterariafemper  aliqua  merce  auctior  beneuolenti 
am  ac  fauore  bonorum  emeretur.  Nuper  uero  tuarum  literarum  bene 
ficio  aduenit  mihi  multo  iucundiftimus:quom  ex  rjs  cognouerim  eum 
abs  te  in  amicitiam  ac  familiaritate  receptum  efte:quod(^  omniu  fuit  optariffimum, 
intellexerim  te  in  comune  illud  fatum  Vrbis  noincidifie.  Quinutiuseomemaiore 
affecit  igtitia,quo  grauior  metus  animum  antea  perculerat. Pertimui  fcilicet  atq:  im 
modice  pertimui,ne  publica  illa  calamitas,  quse  multa  bene  nata  ingenia  opprefle/- 
rat,Lazaro  etiameo  aliquam  pernicie  attuIifret.SedIDismultamgratia,qui  Laza/- 
ro  incolumi  {ignificarunt,fe  nondum  plane'  nomen  latinum  defpexifle,  ne*^  rem  Ia 
tinam  uoluifle  funditus  euertere.  Huius  enim  unius  ea  eft  claritas,  ea  in  omni  difei/- 
plinarum  genere  praeftantia,  ut  bonas  artes  propemodum  utroi^  cornu  laborantes 
polIic  in  gradum  reftituere. Quare  hoc  fuum  munus  Di  immortales  faxint  nobis  fb 
iidumefleatcf!  diuturnum. Quod  uero  ad  Nicolaum  Zopinum  attinettdabo  opera, 
ut  ad  cum  amore  quo  antea  propria  animi  indueftione  hominem  ample(flrebar,fen- 
liat  tantum  ex  tuis  comendationibus  acceffifle,ut  nihil  fit  tam  amplum  aut  difficile, 
in  quo  fit  opera  6^  officium  meum  defideraturus.  Manardo  ac  luliano  tuo  nomine 
multam  ialuic  dixi:quam  uterqj  eodem,  uel  etiam  maiore  modio  tibi  remetiuntur. 
Addic  Julianus  eo  fibi  futura  Maflaini  feripta  gratiora , quo  difficilius  fperat  a cla.. 
riffimo  Anciftitepoffeimpeirari.  Bene  uale,  SC  fi  quando  occafio  arriferit,da  ope 
ra.amabo  te,neex  optimi  ac  docfiiflimi Egnati}  mei  memoria  totus  efflua.  1 1 i.Idus 
Septemb.  ja.  d.  xxvii.  Ferraria. 

CJEL-IVS  CAL.  FRANCISCO  BELLICINO  S. 

V 1 T fateor  tuus  in  patria  reditus,  tam  impxouifus,  t3infperatus,tani 
F abruptus, mihi  fane  permoleftus.Quod  fi  aufus  fuerim  pernegare,mfi 

gne  uideo  SC  uerita ti  SC  amicitiae  noftre  contumeliam  facium  iri.Quis 
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enim  ta  alienus  a (bderate  humanaCquis  fam  fen  eiiscqui liomincm  omnibusnani^ 
rse,ingcnij,  fortuna  ornamentis  praftantc,fub  ipfisuix  coalita  beneuolenti*  aufpi 
d)s,no  agre  attp  acerbe  ferat  repente, (ut  dicam  quod  fentio)  inclementer  a fe  a/ 
uellif  Quare  non  eft  quod  labores, ut  mihi  fenfus  tuos  approbes, mihi  plane  ex  me/ 
is  perfpedos.Qua  enim  es  humanitate  atq;  animibenignitate,puto  non  potuifleti/ 
bi  non  cfleiniucundilfimu,ueIhancmoleiiiam  accipere,  quomtu  ab  homine  tui  a/ 
mantiffimo  difcederes:uel  affdre,  quom  tantum  tui  deflderium  nobis  relinqueres. 
Sed  quid  ego  de  tuo  difceflu  multadquom  difcellus  tui  caufa  inulto  mihi  durior  fue/ 
rit,animumi^  grauius  perculerit.  Nam  fi  ad  rem  feftam  atq;  hilare  fcftinalTesttum 
uero  poteram  meum  incomodum  tuo  comodo  compenfare.Sed  quom  tuadparen 
tem  grauiier  decumbente  iter  iufcepifles,  doloris  tui  «eftimatio  mirifice  animii  exui 
cerabat  meum.Illud  eft  unum  quod  folclur,£C  infertum  hunc  animi  aculeum  rcuei/ 
lac.  Audio  enim  tantu  aduentu  tuo  profccifle,  ut  depofitum  ac  prope  conclamatum 
parentem  ad  meliore  fpem  ac  falucem  deniq;  reuocaris.  Id  quod  minimemirum  ui. 
deri  oportet, quom  optimo  acfapientiflimoparenti  caniopratt,tambenemereniisfi 
Itj  lux  affulxerit;  qus  omnes  animi  tenebras, omnem  corporislanguore  excuflerit. 
Nihil  eft  igitur  pofthac  quod  querar  te  nonnihil  amicitiae  incomodafie,  quom  pie- 
rati  tam  feliciter  fatisfeccris.Reliqua  argumenta  furami  erga  me  amoris,qua  te  da/ 
turum  fuilTe  profiteris,  fi  diutius  tibi  efie  apud  nos  iicuiflet:  ea  me  omnia  cumulate 
accepiffe  arbitrabor,  fi  crebro  literarum  teftimonio  uiucre  acuigere  apud  te  memo 
riam  iucundilTimae  amicicie  noftra  coprobaueris.  Bene  uale,^;  qui  omnibusbo 
nis  in  rebus  primas  ferre  foles  , da  operam  ne  in  amando  tui  ftudiofifiimuceffator 
uideare.  Nonis Otftobribus.  m.  d-  xxvii. Ferraria. 

CiE-LIVS  CAL.  BONAVENTVR.ffi-  PISTOPHILO  S. 

t S r ego  habeam  exploratum, quam  difficile  fit  colIucTtari  cum  perna/ 
gaiahominu  opinione, quae  prsfertim  alte  infederit,  8C  iam  in  animis 

E praeiudicium  feceriitea  maxime  in  re, quae  ad  tuendam  prorogadamij 

falute  pertinere  uideaturmon  hoc  tame  me  deterrebit,  quinbonat  cau 
{x  patrocinium  confidenter,  ut  quidem  mihi  uideor,fufc!pia3pud2/ 
quum  imprimis  amicumcj  iudicetqualem  ego  te  femper  cognoui  Piftophilc  uir  da/ 
riffime.Qui  licet  multum  tribuere  foleas  famae,  tum  coftanti  hominu  uoce  promii» 
gatx,tumquf  no  inanibus  aut  abfurdis  omnino  initqsprodijfTcuideaiurn  elinquis 
tamen  locum  iudicioitibi^integrumeffeuis,  fiquandoucritas  famae  fidem  abroga 
ueritjfaifosq  rumores  probauerit,liberS  arbitrium  interponere,  & abdicacahomt, 
num  opinione  pro  fama  aut  aduerfus  famam  pronuntfare.quo  in  genereprudenrif 
quom  femper  tua  fponte  uerfatus  fis,  nunc  te  non  fniuria  maxime  oro  atep  obteftor» 
ut  meo  rogatu  tuam  uetere  at^  honeftiflimaconfuetudine  retineas.  Quom  nuprt 
igitur  tota  urbe  proditum  fit,&  ad  ipfos  ufe^  decurioes  permanauerir,peftilcnriain 
sedes  ac  familiam  meam  peruafifle:  certum  habeo  eam  quocp  fama  ad  fupremamip 
fam  aulam  optimi  principis  peruenifle;tecp  eum  nuntium  ob  eam,qua  me  foles  ani/ 
pleifii,  charicate,moleftimmeacc^ifle.Eiustibi  famarationcmrcddam,uttequiuS 
poflis  iudicare.Ergo res  ita  accidiiicfcito.Puer  meus  anagnoftes  liberali  indole  at(J 
ingenio  proxima  hyeme  cccpit  fcabie  tam  uehementer  laborare , ut  omnia  ferme 
membra  impetigine  contra lietet,K  totum  corpus  ulcus  fieret.Ea  res  eum  grauifli/ 
mc  permouebat,  uel  quod  membroru  fundlioni  obfifterct,  uel  quod  fcedO  plane  o/ 
culis  fpecftaculum  offerret,  properabat  igitur  primo  quoq;  tepore  omni  eam  ratio/ 
neabftergere.Eiusegodefiderium,  tum  admonedo  tum  increpando  in  proximufl* 
uer  fuffinui-Tum  demuilleconfulto  xgreManardo,fed  dodriliimiuiriconfiliomi/ 
nime,quod  poftea  cognitu  eft,approbato,no  liauftis  primu  catharticis  pharmacis, 
non  uiclus  ratione  immutata,  non  fis  demu  aiftis  quae  medicina  praferipto  tradun 
tur:fe  leniprimum  ungu!ne,moxquom  illud  ferius  uoto  obfequcreiur,aIio  acriore 
utpote  liydrargyro  confecto, nec  fuijDenfa  ut  fieri  folet/ed  liberali  admodum  manu 
pcrunxit.Ea  res  tu  mihi  cognita  eft, quom  argui  potius  poflec  quam  corrigi.Quom 
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enim  eum  altum  admodum  pallorem  inddiire,&r  quotidie  decumbente  animaduer 
terem, fatis  intellexi  noxios  humores  quibus  exitum  natura  coparauerat,  ui  Iiydrar 
gyri  repercuflbs  uitaliapettiiTe-ad  eam  perniciem  retundendam  quom  iuiTiflem  re- 
media atep  opem  medicoru  accerfi,  ipfo  licet  reclamatemam  pharmaca  aueriabatur: 
non  tam  cito  Tuccurri  potuit,  quin  febris  qixx  ad  eam  diem  in  medullis  fuerat  graila^ 
ta, magno  impetu  erumperet  ac  feproderet.Tumego  quom  de  ialute  pueri  fubdubi 
tareccEpifIem,nec  eflent  mihi  edes  fatis  segris  accomodatCjUtpoteangufte,&lin  au 
ftrum  obuerfe,  hortatus  fum  Robertii  Pratum,  uiru  honeftu,  pueri  parente,ut  ilib 
hoc  seftu  algidum  5C  idoneum  domiciliualiquodprocurareitin  quo  autminifter  ali 
quis  diliges  aut  fedula  aliqua  matrona  ei  allideret,  excubareti^,  & medici  imperata 
exequereturime  extera  quae  ad  medicum  feplafiam  ipectarent  large  fubminiftra 
turum. Id  ille  fecitperdiligeter,  6>f  nefeio  que  in  locum  parum,  ut  audio,  aulpicatum 
lilium  amadauit.Hacftenus  bona  fide  accepilii,qugapudmegcftafunt.  cuius  Ccenx 
teftes  atep  adeo  fpcdiaforesManardQjS^  quom  Manardus  pedibus  parceret  Raphae 
lem  Hebreum  2^^  familiares  meos  omnes  imploro.In  reliquis  qute  in  quinto  atSu  SC 
peregre,id  elt  alieno  in  domicilio  gefia  funt,fi'dem  mea  non  obftrfngoiled  illud  cer- 
tum eli, morbum  adeo  increuifle  ac  pregraualTcjUt  puer  eius  uim  ferre  no  potuerit. 
Succubuit  igitur,  dcT  multo  quidem  celerius^  egoputaflem:  non  tame  ocius  quam 
cauia  tamuehemes  atcpin(ignis,ipfac^  morbi  inclementia  poftularet.  Eueftigio  fuc 
clamatum  eft,puerupeitilenfem  ex  cdibus  meis  aliena  in  domum  migraifejpeftilen 
tiainteri|iTe,fi'gnaapparuilIe,  lotiuperturbidum,  luggillata,anthracas,papu!as-au/' 
get  omnia  rumor,  atej  exafperar  temporu  immanitas;&C  terror  publicus  fidem  facie 
rumori.  Quartus  dies  abierat  a pueri  obitu,  quom  haec  animaduerfafunt.  Sapiens, 
puco,medicus  manes  fibi  in  confilio  elTe  uoluictantifpcr  diffifum  eli  iudicium.Nec 
me  certe  mouet,  necabfimileuero  mihi  uidetur,  in  tatoconfluuio  excrementorum 
peccantiu  humoru,K  natura  ad  pofiremadefcendenteprjefidia,Iotiu  turbidum  ifle, 
6^  fuggillata  aliascp  idgenus  puftulas  protuberafle:  ex  eo  praeiertim  corpore,  quod 
ctiamnum  uiuensacipiras  tabefcebat.Iis  rationibus  ut  ali]  putant, ut  ego  fentioua- 
nilTimis  rumoribuspermotiuiri  fapientifITmi patria ftudioli, publicae  fanitatis 
praefides,mihip€r  ftatore  ab  atrqs  Licinfj  euocatum,ut  Cicero  inquit,  comunchoc 
carlum  interdixerunt  reorum  ego  imperiu,  utileuifTimuacfuperuacaneu  eft  hac  par 
te,  ita  iureelufi  flem,  nifi  nome  fummi  principis  obiecillent.Hocmihiquafi  Palladis 
»gida  uei  eri  nccefleefljSCfi  haec  omnia  ignaro  principe  agi  habea  pcriuafifflmum. 
Ex  his  facile  potes  colligere , quid  apud  reliquos  inferioris  notre  homines  agatur: 
quom  apud  me,  qui  omnia  mea  femperftudia  ad  dignitate  patrig&C  gloriam  noftro/ 
rum  principum  illuiirandam  retuli,  haec  non  dico  per  fufpicionc,  fed  per  contume- 
liam geranturrno  explorata  eoruqux  gerantur  cauia, fed  ex  leuiflimoru  rabularum 
lententia  fumpro  confilio rquoru  allf  augent  in  maius, ut  non  fruftra  conducti  uide- 
antunalij  ut  amplient  ftipendia,&d  in  publicis  calamitatibus  nundinetur-Haeefunt 
fcilicctjUC  uideo,quae  tot  familias  perculerunt,  qug  totam  urbem  infamarunt,  qug  a/ 
pud  nos  folitudine  feceruntr  non  quod  putem  nihil  in  urbe  craflari  peftilenti^r  fed 
quod  plurima  conficta  atej  ementita  pute  per  improbitate  accg  audacia  eoru,qui(uc 
dicitur)  paruo  pedi  magnu  calceum  mduunt:S(r,ut  prodigiofi'  pictores  lblet,fuc  glo 
haefuitiequseftus  caufa  imagines  ad  metu  ac  terrore  effingunriut  hac  ratione  puero 
rum  mentes  flagellent,  quod  Plato  in  fuis  legibus  nuncupatim  interdixit.  Erit  for- 
te' qui  falutarc  metum  inutiliaudacie  preferendum  putet,  hac  licet  falfa  QC  comen 
titia  profpicientia  tamen  cautiores  proficere  arbitretur.  Qu*  lententia  SCfi  ad  no^ 
ftram  caufam  nihil  pertineat, in  qua  no  de  bono  8^  tequo,ieddefalfo  &uero  tracta^ 
mus,  non  iniuria  tamen  iblet  a prudentiflimo  quocg  irrideritqui  quom  nullum  mey 
tum  utilem  putent,ilIumetiaprobroium  Kinertif  tcltcm  exiitimanc,  qui  umbris  5C 
inani  tantum  opinione  excftatur:8>l  qui  de  moribus  comentati  funt,multo  a uirtute 
longiusinctumquamaudaciaablegarunt.  Sane  bono  imperatori  faciliusaudacem 
quammcticuloium  milite  approbaueris.PIutarchusmauuIifibi  impium  dari, quam 
fuperftitiofum.  Ille  nullos  deos  ueref.hic  ita  religione>i4  elt  metu,agicur,ut  no  aufit 
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digitum  cxcrcrCjOmniq;  in  re  offenfione  numinis  cxpauefcat.  Non  ergo  terrore  ac 
ir.ciUjfcd  induftria5>rconrilio  acfalutaribus  rcmedijs  publicomalooccurrcndiifo- 
) ct.Et  hxc  a me  obiter  in  gratia  meorum  ciuium  ditfta  rint,quos  miferis  modis  afflt/ 
clari fentiordum  abj  ualentes in pcftilcnrum niimeru perinanem  fufpicionemrefc' 
runcur,£C  ad  certam  mortem  damnanturialij  in  morbo  qui  nihil  habet  contagfj  cru 
deli  ter  deferuntur.  Sunt  quorum  domus  ac  bona  ab  ijsquicxcrcentlibitinajperli- 
centiam  diripiantur.Denicp  ciuitas.ioraperuerfa  ac  prspoftera  hac  diligentia  diffi/ 
patur  ufq;  ad  internicione,ut  mulco  fatius  fit  remedijs carere, quam  hsec  rampericu 
lofa  tam  infeliciter  tentare.  Rapuit  mc  amor  patriae,  &C  rei  tamdeceftabilis  indigni- 
tas,in  cenfuram  hoc  loco  forte  fuperuacua,  dignam  tame  de  qua  coram  ampliiumo 
principeagaftquiunuspoteft,  aut  certe  nemo,  res  noftras  dextro  ac  finiftro  cornu 
laborantes  in  comodiorem  gradumrefiituere.  Hunc  uero  ftomaebum  meu  uttibi 
potiflimum  dcclare,  eftccit  non  modo  finifter  hic  rumor,  alioqui  rebus  & feciiritati 
mea  comodus.Quom  enim  multos  me  quotidie  familiariter  adeuntes  fuppudereta 
limite  eijcere,  ijdem  illi  falfo  hoc  rumore  perterriti  fua  fponte  noftrae  confuetiidint 
renuntiarunt;  quafi  Stymphalidesfut  in  fabulis  feriptu  eft)  famte  crotalis  perculfi 
auoiarunt.In  quam  rem  hocetialufi  epigrammate, ut intelligas  me  perfummafecu 
ritaicm  hsc  egiffe.  Sed  illud  me  multo  maxime  permouit,qudd  rumore  hoc  in  uul/ 
gusdihpfo  de  fumraa  vera  protinus  aclum  plericf  exi{timauerunr,ita  fciliceiratio/ 
nem  ineuntes:  fi  hanc  in  perniciem  incidit  Caelius  iileMufarum  tantum  comercio 
alTuetusjiUc  ablegatus  ab  omni  forenfi  confuccudinetillicet  omnis  fpes  falutisdepe/ 
rqt.  Corrupta  enim  hac  caeli  fpirabilis  temperie,  iam  nullus  incolumitati  locus  relb 
quus  ede  poterit.  Aut  ergo  occidionepereundum  eft,  aut  3 pedibus  confilium  capi/ 
endum.Re  icacp  in  defperationeni  deduclaiuftitium  inducitur,  uectigalia  deftituun 
tur,  mancipes  occludunt  tabernas,  confucts  artesdeferumur,  ciuitas  maleficis  po.' 
pulanda  relinquitur.Tanta  enim  eft  uis  fufpicionis,ut  quom  femel  animos  occupa/ 
ucrit, nullus  fuipicandi  finis  inueniii  poflit.  Maiora  enim  femper  fibi  terra monfira 
eifingicatcpporccnta-Namqucd  nonnulli  exiftimantexii  condicione  labefaclatam 
ene,co  facile  argumeto  falfum  rcuincitur,qu6dbruta  quae  Homeri  atcfHippocra/ 
tis  teftimonio  aeris  uim  protinus  feniiunt,necpintei  eunt,nci:f  ulli  noxae  obieclar& 
periuntur.  Sed  5L  huius  morbi  uiolentia  honeftas  inter  familias  frequentius  quam 
ignobiles  peregrinaturtquom  tamen  contra  euenirepar  fuerit.Nam  qus  alimentis 
uitiofis  pafcunc,folet  hf  facilius  ad  omnes  uiciflitudines  teporum  pericIitari.Quod- 
uero  ad  me  atiinct,nunqua  me  rami  putaui  ut  me  afummo  rerum  au(ftorepr$roga 
tiuam  impetra  ftcexiftimare, que  me  conditioni  rerum  mortalium  fubducerec,5i& 
ri  eximeret  poteftati. Quare  fi  quid  etia  mihi  humanitus  accidifler,ncrao  tamen  de/ 
buit  ex  meo  periculo  fuum  metiri-Ego  enim  homo  fum,atcg  humani  a mc  nihil  alie 
num  puto,  meam  culpa  praeftarepofluin,aliena non  pofllim.  Optaremihi  aDisini 
mortalibus  pr^clara  fortunam  licet, eam  mihi  fingeremeo  ex  arbitrio  no  Iicet.Cs/ 
lei  um  quod  tibi  non  foliim  libenti  & mcondira,fed  fuperuacua  etia  epiftola  obftrc- 
paiT),non  admodum  miraberis : fi  memineris  me  ita  tui  effe  mancipfijUt  fiquidmt/ 
hi  deperit,  illud  omne  tuis  rationibus  decedat  necellefit . Quare  tua  maxime  in/ 
tereft  hanc  meam  incolumitaiegraculari  non  uni  mihi,  fed  etiam  tibi;  qua  fadtu  eft, 
ut  tuus  ifte  ufus  & fruclus  cibi  folidus  atep  integer  maneat. Eode  nomine  gratulabe 
ris  apudeminentiflimu  principem, cui  addidiilimia  anima  utcunq;  famadifrumpa/ 
lurjeruat  feruabicq;  deoru  benignitas . quod  ego  ta  certo  fututu  auguror,  ut  aufim 
polliceri, magnum  etia  illum  adiertorem  ucrifatis  tepus  noftra  huic  fententif  felfd 
calamo  fubfcripturum.  Beneualc  uir  clariffime.  Alphonfo  Trotio  Sigifmundifi 
lio, quem  ob  elegantia,  8d  liberalem  animi  cultum  principis  au!$  delicias  iurenua' 
cupamus, plurima  falutem  dico.  Sed  bC  lacobum  Azafolum  alteras 
MuiarO  delicias  plurimuialuereiubco.  Calend.Iunij. 
w.  D.  XX  VII. Ferraria. 
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E G I miracumuoIuptacelepidilTimumilludcamien  quod  nuper  mifl/ 
ftiadme,ideft  delicias  Antiftitis  R.hauennatis.  Nihil  eft  eo  blandius, 
L dulciuSjamcenius.Inquononhabefcfacis  compertum,  quid  prius  mi- 
rer, ancopagem  carminis  nufquam  hiulcam  ac  rimofam,  an  orationis 
cultum,  ul  in  poetica  hilaritate  grauitate  oratoriam  agnofcas.  Ea  uero 
prope  parte  mihi  incoparabilis  uidetur,  quod  omnes  ueneres  ac  lepores  ita  mifcet, 
ut  quaC  aliud  fit  carmen  lecborefemperalliciat,  &r  plane  de  ipfo  Gratiarum  finuno 
uum  aliquem  flolculum  depromat,  nam  hec  plane  laus  eft  epigrammatis,  quam  ego 
ira  conatus  fum  aliquando  uerfu  exprimere, 

Malim  elegos, malim  iyluas  contexere  longo 

Carmine,  quam  duclai  cultum  epigramma  breui. 

Quippe  illic  fas  eft  ipatiofo  excurrere  campo. 

Hic  agilem  angufto  limite  fle<flis  equum. 

Illa  lat  eft  plane,  fatis  eft  dixifte  latine. 

Hic  lepor  SC  breuitas  mixta  leporedecet. 

Ni  lecftum  legifle  iuuet,  ni  pruriat  auris: 

ludice  me, carmen, non  epigramma  uoces. 

Admirationi  illud  accedit,  quod  Antiftitem  Rhaucnnatem  iam  olim  coftans  fama 
docftorum  praedicatio  magnum  oratore  declarauerat,  poetam  ego  nondum  audi/ 
ueram.Nunc  non  audio  fo!um,fed  uideo,agnofco,& prope  manibus  teneo  :’uteo^ 
dem  momento, Si  non  fuifte  poetam.  Si  fummum  poetam  exifte,inrelligam.  C^ic- 
quid  uero  fpatii  medium  inter  non  poetam  intercurrit , illud  omne  eft  quod  Pla- 
to dicebat  ^izi^ii/erfjprxuertentefcilicetdocftiflimi  principis  ui  ar<^  impetu  omnem 
humani  animi  captum.  Atej  hoc  eft  fortafte  quod  nonnulli  agrelibiperfliaderipa 
tiuturrab  eo  authore,tam  repete, tam  inexpecftato,  carme  illud  effluxifleifua  fcilicec 
tarditate  aliorum  ingenium  metientes.  Ex  ea  autem  inuidia  eft  quod  clariflimo  An 
tiftiti  gratulemur,  fiquidemnonde  quolibet ftatuario,  fed  deprseftantiffimo  omni/* 
um  artifice  illud  3*  tts  fpeseft  ea  cito  intermo- 

ritura.  Nam  SiPIutarchus  gloria  qux  in  ora  hominu  ftarim  peruaferit,inuidia  cari 
turam  iudicauiitceuignis  fumo  carere  folet,qui  protinus  flammam  dederit,SC  prae- 
ter expecftatione  cunifia  colluftrauerit. Illud  uero  abs  re  peto, ut  fiquado  tibi  occafio 
arriferit,  operam  dareuelis,  ut  tam  excellens  princeps  inteliigaf,me unicum  efle ac 
prxcipuu  tantarum  uirtutu  admiratorem.  Beneuale,& me  tibi  tanto  nomine  ob/ 
ftrictuama,5Chis  delicqs  frequenter  imparti.  Ferraria. 

CJELIVS  CAL.  RE  VEREND  IS  S IM  O BENEDICTO 
de  Acoltis,  Cardinali Rhauennati  s. 
o ND  V M habeo  fatis  conftitutum  princeps  ampliflime,  profitear  ne 
gratias  Galaxio  noftro,  an  cum  eo  magis  expoftuIc,quddIiceras  quas 
N ad  eum  perfamiliariter  dederam:nihil  minus  cogitas, quam  ut  aliquan 

do  in  luas  manus  peruenirct:  ad  te  tam  excellentem  in  omniuirtutum 
genere  Antiftite  perferendas  curarit-Sed  quom  rurfus  rem  non  adeo 
prudenter  inchoatam  tam  feliciter  ceflifTe  uideam,nullu  iniurif  utcp  expoftulaiioni 
locum  relictum  fatear  necefTeeftinifi  uelim  cflTe  omnium  mortalium  ingratifltmus. 
Non  enim  intelligo  quomodo  aliter  impetrari  abstepotuifler,  ut  in  tata  molerern, 
in  tanta  ftudiorum  occupatione,  tuae  incredibilisan^incomparabilis  humanitatis 
teftimonium,  tui<^  prxclari  erga  me  animi  fignifleatione  dares.  Audiera  ego  antea 
teliteratura  omni  precellenic,  oratione fbluta  iuxta  aciiorfa  eminere  cognoueram. 
Quamu  inter  purpuratos  Antiftites,  dignitate,  exiftimatione,  authontate,quatum 
comitate  ac  liberalitatepreftares  no  modo  coftans  fama  8C  hominn  cofeniiis  nutia 
uerar:fed  S^  Galaxius  quom  de  te  ffpe  uerba  faceret,atq;in  te  laudes  omnes  fummi 
principis  cogereret,  oftedereiij  quibus  artibus  ad  laniufaftigium  prouecftus  fores, 
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familiari  ac  proximo  exemplo  tuam  munificentia  approbauit:quom  eum  fcilicet  ab 
Vrbe  proficifcente  & largo  honorifico  uiatico  profcciitus  es.Hccucro  tam  rara, 
tam  eximia  in  uno  homine  ornamenta,  intui  amorem  & tantarum  laudum admira 
tionem  ita  mc  fi:cccnderant:ut  nihil  habere  prius  in  uotis,  quam  ut  aliqua  mihi  alh 
quando  occafio daretur,  qua  dC  tifhuncanimu  tuiobferuantillimum  cognofeeres, 
&C  ego  tuam  gratiam  inire  poflim.  obtigit  id  mihi  optanti  magis  quam  expeeffanti. 
Na  quom  de  tua  in  me  uoluntate  multa  Galaxius, nec  minus  multa  StephanusEre 
mita  priuatis  in  hoc  argumento  literis  mihi  patcfecilfenticgo  interim  obrutus  inipe 
rat^rci  magnitudinemecum  cogitabam , quod  nam  hoftimentum  tus  iftibonitati 
reponerem,  quibusue  literis  me  gratum  tatis  offici j s prs  meferre.  Sed  quom  ego  di 
emexdieducerc;ecce  tu,qus  tui  eft  ingcnff  fcecunditas,merufs  gratifffmisacrua/ 
uiffimis  literis  prope  ofeitantem  prsuci  tiff!:5^  qusper  ieqiieftros  prius  audieram, 
ea  tu  pene  obfignatis  tabelIis,tuoetia  chirographo  confcripiiSjquod  ego  propemo 
dum  ambittofe  mei  honoris  gratia  prxdicare  folco,  mihi  confirmafti. Debeo  iginir 
tibi  quacum  neq:  pro  rei  magnitudine , necp  pro  animi  mei  captu  poffum  explicare, 
net^  fpescft.ucaut  uerfura  aut  locata  longi  teporis  opera  tantum  sris  diluam.Qua/ 
re  quod  ingenui  debitores  tacere  folent , id  mihi  faciiidum  putaui.IIli  enim  non  ex- 
peclara  declaratione  prstoris,fe  ac  fua  omnia  uolentes  creditori  adiudicanguefeiat 
ii!e  in  foluendo  no  uoluntate  fed  fortunam  facultareim^  tantum  defuifle.  Csreruin 
qus  tu  large  K copiofemiiii  polliceris,  eakibens  6^  quafi  exftipulationis  formula 
accipio.Teq;  pcfthacprincipcm  ac  patronit  meum  agnofeam:  quantucric  in  me 
em[ar,cuamiftambenignitatem,ftudio,fide,fcduliiateq!  perpetua  emereri.  Vale. 

CJE-LIVS  CAL.  R.  BENEDICTO  DE  ACOLTIS 
Cardinali  Rhauennati.  s. 

EA  erga  te  fides  atcf  obferuantia  princeps  ampliffimc  tam  alte  radices 
egit,  ut  iam  nullum  fit  periculum  eam  ulla  filentij  aut  locorum  iniuria 
M poiTe  conuclli.Nam  licet  ego  tua  forttinsjquae  clariffima  cft,5c  inhac 
Romani  fenatus  fpecula  longe  eminet, ut  par  eftjreuercter  adfurgamt 
tuae  tameuirtutis  faces  nefeio  quomodo  multo  te  reddunt  illufitiore, 
prolixiusq?  radios  iaciun  t;ut  iam  nulla  fit  regio,  nullus  locus, quo  fplendor  ifte  non 
perualerit.hic  mc  primum  in  tuiadmirattoneillexit,hic  effecit, utme  tibiuniuerfum 
addicerem,at(:5  in  parte  felicitatis  adferiberem, fi  tu  princeps  iztx  celebritatis  mein 
aliquo  haberes  numero;dignum^cxiffimares,qui  cum  ftudiaSC  lucubrationes  tuas 
comunicares.haec  mihi  ratio  perluafit  nihil  efle  extimefeendu  ex  ijs  calamitatibus, 
qua  uulgarcs  Si  quotidianas  coniunefiones  folent  labefacfhre.  Quibus  enimauipi 
ciisfuccrEuittuadcmc,urpotefludio{bhomine,opinio,&meadete  ut  pote  eminen 
tiffiir.o  principe  exiftimatiorijfdcm  confirmari  SC  retineri  perpetuo  poteft-Cate 

ruquom  uideamus  induftrios  agricolas  ijs  plantis, quae  adhuc  tenerte  funt,tamet(i 
radices  iecerint  tC  terra  adnitant, aliquos  tame  imbres  optare, an^  aliquado  aquam 
adfpcrgcrc, ut  felicius  coalefcant;haiid  ego  multo  fecus,  ineunte  hanc  noftram  con 
fuetudinem  aliquando  literis  recreandam  iudicauerim,  ut  latior  ac  hilarior  grande 
fcat,ad  frugem*^  perueniat.Quod  tunc  forearbitror,quom  lu  me  ac  mea  opera  pro 
potcftare  imperij  utere:  dC  tua  fcripta,quae  ego  in  gemmarum  dC  emblematum  cefu 
habeo,  frequeterad  mecomeabunt.  Bene  uale princeps  clariflime,8d  Calium  tu- 
um tua  gratia  dignum  puta.  Ferraria. 

CAE.L1VS  CAL.  BONAVENTVR*  PISTOPHILO  S. 

VLT  A exrant  tui  erga  me  animi  teflimonia,  quibus  declaraftiquand 
mc  faceres, quaniu  mihi  ftuderes,quam  caperes  omnibus  in  rebus  tuis 
H mebcneficiishoncftare.  Etproledioego  nunquadiflimulauimetatv' 
tum  tibi  debere,  quantum  nullo  unquam  poflem  hoftimento  exaqua/ 
re.  quod  uero  etia  nuper  tui  mihi  Plinij  copia  feceris,  protinus  quom 
imcllexiffes  me  illum  optare,  tanta  animi  mdudione,ut  necp  permifens  locum pr«' 
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cibus  relinqui tprofecto  tatf  facio,ur  nullum  fit  adeo  illufire  beneffcnTm,quo  uel  for 
tunas  uel  dignitate  meam  cumulaueris, quod  huic  proferendum  ludice.Et  iane' quae 
ad  cultum  animi  8«C  profectum  fngenfi  attinet,  ea  longe  caeceris  bonis  quae  peregre 
a fortuna  proficircuntur,mreopt/moproferridebent.  Adde  quod  in  Plinio  tuas 
mihi  delicias,  tuos  amores  accomodaftunei^  id  quod  pleriq;  faciut,  cantu  mihifuz/ 
uitatis  inuidifti.Quod  fi  Alexader  ille  cognometo  Magnus  rem  prgeipua  ac  pofte^ 
ritate  digna  fedtTe  dicitur,  quod  Campfacen  praefiati  forma  muliere,quam  ipfe  ha/ 
bebat  charilTima,  Apelli  pi^ori  dono  dederit,  quom  homine  eius  amore  fuccefum 
antmaduertilTer,dum  illius  imaginein  tabula  exprtra€rer:quaniis  ego  iuflius laudi 
bus  Piftophili  mei  liberaliiate  celebrem,  qui  non  fceda  huiurmodiiUe<ftamenta,fed 
meros  fancftaru  difciplinarum  thefauros&  facras  ftudiorum  diuitiasmihi  imparti/ 
tur.  Nam  quo  aptiori  nomine  Pliniani  lectionem  appellem:& eaprxfertim,  quam 
Pifiop  hilus  meus  excoIuerit,repaftinauerir,ejnangonifrauerit.Nam  ut  caetera  prte/ 
termictam,  nemoeft  per  deos  immortales  tam  ignarus  rerum  preciofarum  jeftima/ 
tor,qui  margines  illos,  quibus  tu  chirographum  tuum  5C  bellas  illas  obferuationes 
addidiftiino  unionibus  magis  quam  literis  piifturatos  arbitretur. Quare  ego  me  tug 
ifti  munificetixtantum  debere  profiteor,  quantum  pradicatione  potius  quam  ulla 
grati  animi  fignificationeafTequipofiim.Vt  tameintell!gas,mebeneficij  tui  ampliV 
tudinem  agnofeere,  conftirui  proeaPlsnq  ufura,  quam  gratuito  mihilocafii,quaft 
penfionemquandatibi  exfoluere.  Huius  uicem  fubibut  annotationesaliquor,noa 
adeo  mulitc,qu«e  inter  legendufemihi  obtulerunt : quas  fi  tibi  uiro  clariifimOjCuii^ 
omnium  maxime' placere  cupio, approbauero,pIures  aliquado  forcafreat(^  uberio- 
res aggrediar . Bene  uale,  iSnT  me  mutuo  ama.  Ferraria. 

CJELIVS  CAL.  lACOBO  ZIEGLERO  S. 

I E S aliquot  pofiquam  a nobis  difcefleras,  tuas  lireras  accepi,  quibus 
mihi  rationem  itineris  tui  explicabas,  2C  quse  tibi  acciderunt  obiter  fi/ 
D gnificabas . Addebas  illud,  quod  mihi  fuit  gratifiirhu  intelligere,te  ab 
iignatiohofpitio  fuifle  fufeeptu,  cuius  mihi  liberalitas  pridem  perfpe- 
cla  eft,  no  minus  ac  excellens  literatura.  Eo  nomine  tibi  protinus  fum 
gratulatusieas  literas  tabellario  noftri  principis  dedi, qui  eas  oratori  Ferrariefi  qui 
jlthicagit  bona  fide  comendaret-Non  multi  dies  abierunt,  quom  alterae  tuae  fuper/ 
uencrunt,quibus  nihil  dum  in  rebus  tuis  adeum,  teq?  adhuc  animo  pendere  nuntia/ 
bas. Illud  etiam  adfcripleras,quod  fuit  mihiper  moleflumtte  quod  ad  commentari/ 
Os  tuos  typis  exprimendos  pertineret,  animum  prope  defpondifie.  haec  dum  Fer/ 
Tarice  adhuc  agere,  abs  te  accepi.  Ccepttinterim  ita  in  urbem  graflaripcfiiletiajquae 
ad  cain  diem  uim  fuain  diflimulauerat;  ut  nihil  prius  quam  de  fuga  cogitare.  Nullo 
enim  die  non  amici  alicuius  funus  afferebatur.  Illud  prarerea  animu  meum  religio- 
ne prope  obfirinxerat, quod  nullamaioreui,autcaufa  apparente,  pars  moeniani  no 
firiquz  in  forii  prominebat,  nodle  intempefta  corruittpodiuc^  inferius , quo  Mar/ 
tinus  tuus  ad  copadlasch  artas  infolandas  utifolebat,  ita  perfregit,ut  nullum  ruin® 
uefiigium  ad  pariete  adiunclum  relinqueret.  Sed  quonia  domus  alioqui  parum  fir- 
ma neq;  rimas  fecit,  neqi  uitiu  ullum  traxit,  mitius  fum  auguriu  interpretatus. mox 
quom  familiares  meos  alios  alio  ablegare , quo  poflem  minore  impedimento  fece- 
dere,Paulumq:anagnoften  olim  noftrumpareti  remifilTem,  inipfo  receflusmei  ap 
paratu, nuntiatu  eft  eumdecefnffejincertuanex  peftilentia;  cerre’ morbi  inclemen/ 
lia.Sd  celeritas  obitus,  magnum  animo  fcrupulum  iniecerunt.  Quom  ergo  omnem 
moram  abiecifTem,Sd  meBenuenium  concuhfIem,ibi(^ iam  me  perilimmam  fecuri 
tatem  ad  ftudia  componererea  eft  enim  loci  amoenitas, ut  fperarem  nullam  aegritu- 
dinem tam  foreimpudemeut  eo  auderet  irrumpere:conclamatiS  eft  duos  e'  numero 
paganorum  febre  laborare  ccepifie.  quo  nuntio  perterritus  antequa  latius  morbus 
ir reperet,  confeftim  mihi  abeundum  exfftimaui-R.e!i(fiaitac|!  omni  liierariafupelle/ 
ctile  tribus  tantum  comitatus  familiaribus  migraut  in  Aemyliam,6t  apud  facerdo/ 
tium  meum  Fufignani  fubfedi.hic  iam  multos  dies  ago  dei  optimi  benignitate  ineo 
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lumis,  exilium^  hoc  meu  uix  duobus  (olor  libellis,  Graeco  aircro,  altero  Latino; 
Quomcj  ex  neceffarii s meis  dC  ijs  qui  ftudioru  gratia  funt  mihi  coniudlTimi , multi 
frequenter  animo  mihi  obuerfenf:  tuunus  proledlo  oinniu  mihi  creberrime  occut/ 
riSjtuamcj  fuauiffima  confuetudine  faepilTimc  memoria  repeto . Quod  fimihi  tccu 
elTeliceret,  extera  profedto  ftudioru  auocamenta  ieuiaadmodu  exiftimarEEgo  fa- 
ne  8C  tuis  literis  inuitatus,  dC  Egnatij  noftri  benignitate  alletflus,  non  alio  protinus 
quam  Venetias  aduolaflem;  neqj  in  hanc  folitudine  in  qua  uel  folus  fapio,uel  quod 
magis  puto,  folus  defideo,  meuolens  conieciireminifi  fuilTemueritus  hos  peftilctis 
patrig  rumores  ifthuc  ufcf  peruafiffe.Si  ob  eam  fufpicionem  nauigationem  mihi  ad 
uos  interclufum  iri. Quod  fi  mihi  Egnatius, te  adnitete,  literas  admiffionis  publicas 
impetrauerit,  quod  facile  futurum  arbitror:  quom  prxfertim  iam  fcfquimenfem  S( 
amplius  aga  eo  loco  ubi  tanta  cxlf  falubritas,ut  me  fub  tanto  aftu  degere  apud  Cro 
toniatas  putes:hanc  fi  mihi  operam  feliciter  nauaueris,  nihil  cft  denii^  quod  aduen 
tum  poftha  c meu  remorctur.  Proinde  fiquid  erit,  quod  aut  tua  feribere  aut  mea  fci/ 
re  interfit,  huic  nuntio  qui  Fufignani  feplafiam  exercet,  tuto  literx  credi  poterunt. 
Eas  enim  fideliter  perferet.  Ex  fis  opto  comonefieri  quid  conftituen's:quandiu  futu 
rus  fis  in  Italiaiquid  Venetfis  ad  hanc  diem  fis  comentatus.  Nam  pro  tua  confuetu/ 
dine,  certum  habeo  te  minime  fuifie  cefTa  tore.  Illud  te  pro  noftra  coniundione  hot 
tor  rogo,  ne  prius  abeas  in  prouincia  quam  inter  nos  capita  conferamus.  Alfon/ 
fus  Trottus  ille  Sigifmondifilius  nobilemunus  adornauit,quo  nuncupatione  illam 
tuam  remunereturfac  eam  igitur  elle  apparata, ut  primo  quocp  tepore  ad  eum  mic/ 
ti  poflit.  Ad  hac  fignificabfs  quid  in  ftudfis  moliatur  Egnatius,  quid  Maflarius  no/ 
fier  in  Hiftorfa  pifcium.Opto  etiam  mihifignificari  an  ad  hanc  diem  Gafpar  Coo/ 
renus  ille  docfrifTimo  pariter  SC  candidiffimo  ingenio  legatus,  in  Vrbe  profe<?tus  fit. 
interim  cumMartinonoftro  curautualeas,Sf  meutfoIesama.Fufignani.  Calend. 
Augufti.  ii.  D.  XXVIII. 

CJELIVS  CAL.  LAZARO  BONAMICO  S. 

OTERO  ego  fortaireuirdotTtifiime  tardum abs  tenomenappcllati, 
malum  certe' no  potero.  Sed  5C  hac  mea  negligentia,qu3e  fibi  facileue 
P niam  de  tua  humanitate  pollicebatur,  diem  fuerat  longius  diffifura,  ni 

Florianus  nofter  alia  omnia  cogitantem  ad  officium  reuocafletiut  non 
ftuftra  Alphenusfceneratordixifreuideafur,bona  nomina  mala  fierG 
ni  aliquado  intcrpelles.Ne  igitur  fidem  meam  diutius  requiras,  en  tibi  Ptolem|um, 
Tullianas  caftigationes,&elenchumMarcfanxBibIiocheca,&Antiquitatesur 
bis  Fuluio  coditore  incolumes  remitto:  tibitp  logioris  huiufce  ufurc  gratiajmc  plu/ 
rimumdebere  profi'ceor.qu6dfiquideftapudme,quod  tibiufuieirepolTir,largeac 
liberali  ter  eo  utaris  uelim,nullum  fane  potes  mihi  dare  tui  in  me  amoris  locupletius 
teftimonium.  Bene  uale,5i  quod  facis, nauiter  perge,  literas  laborantes  adiuuare, 
tecj  in  certum  xternitatis  gradum  prouehere . Antiiftitem  Bononienfem  uirum  ad 
omnem  humanitate  ac  doctrinam  facium  falutameo  nomine.  Ferraria. 
CiELIVS  CAL.  ANTONIO  LVCEIO  LVSITANO  S. 

ABEO  tibi  multa  gratia  ufr  clariffime  quod  ad  me  fcripfer/s,  quod 
memoriam  mei  apud  te  ferues  incolume. Illud  fuit  permolcftum,qu6d 
H literas  quas  Odoardo  Macigno  ab  illufiriffima  principe  impetraue/ 
ras,cuiuiquam  fidei  credidens,prxrerqua  mea.Optabam  enim  eas  bo 
na  fide  remittere  in  manus  parentis  Odoardi,ut  tuam  meam^  difigen 
riam  illi  pariter  approbare.  Nunc  uereor  ne  putet  fibi  uerba  data  effcjaut  inane  aut 
leuiffimi  certe  ponderis  comendationcm,quam  eius  filio  procuraufmus.Nec  iamui 
deo  quid  a nobis  ftacui  poffiqut  iadura  hxc  offtcfi  farciaturmifi  forte’  literx  fub  co^ 
dem  exemplo  geminenturtutpofteriores  prioribus  lefiimonium  reddant.  Tuuero 
qui  in  re  prxfenti  ueriaris,K  nofii  quantum  tibi  de  eo  polliceri  poffis,  qui  principis 
cft  ab  epiftolis,  ex  iudicio  & authoritace  tua  rem  totam  tranfige.  Quicquid  egeris, 
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ego  albo  calculo  fubfignabo:iIlud  rogo,ut  quid  m eam  rem  fieri  poflit,  protinus  me 
comonefactas,ne  Macigni  noftri  uotu  diutius  pendeatrquem  habeo  perfuafum  no 
ftram  operam  non  fecus  aediuinam  uirgulam  incredibilidefiderio  expectare.  Be 
ne  ualetoi  fi  forte  incempefiiuis  meis  literis  tuas  amoenitates  interpello,  ignofeas  ro 
go.  Hoc  enim  natus  fum  ingenio,  ut  quod  nolim  mea  caufaelTe,  in  amicorum  gra/* 
tiam  ineptus  SC  importunus  effe  non  erubercam-me  ama,  6^  mea  opera  meisc^  om^ 
nibus fortunis  utere,fiquainretib!ufuieflepoffunt-  Ferraria. 

CALIVS  CAL.  ANTONIO  LVCEIO  LVSITANO  S. 

R A T V L o R Macfgno  nofiro,  cui  uideo  rem  multo  uberius  ac  felici* 
ijs  cciTiffe,  quam  potuit  uel  optare  uel  expec’iare-  Nam  pro  unis  literis 
G quas  expetiuerat,  binas  adfecucus  eiitquam  felicitate  uni  cibi  SC  fingu 
laris  ofticij  &!rumm*aurhoricatis  uiro  acceptam  referat  oportetiquan 
do  ego  fruiiraomnelapideniouiiTem,  nifi  tu  pro  tua  humanitate  Mt/- 
neniam  ptcefens  numen  inuocalles,  eami$  nobis  implorantibus  propitiailes.  Seri.' 
bani  ttaoi  ad  IMacignum,  ficrliteras,id  eit  opcatifiimu  tuummunus  ad  eum  mittamj 
&:opera\labo  literis,  ut  tibi  immortalem  gratia  debeat.  Ego  iane  paratus  fum,  qua 
uo  lueris  condirionCjfponruminireuilumjqua  eft  animi  bonitate,  nihil  non  tua  gra.' 
tia  perpetuo  faclruruin,  ut  intelligas  te  apud  uirum  gratu  quicquid  eft  hoc  beneficq 
locaiic.ltcrum  atq;  iterum  uale,  SiL  tibi  de  me  fumma  ima  iuxta  omnia  poUiceare. 
CJS.L1VS  C ALi  XACOBb  ZIEGLERO  S. 

1 V O equidem  mi  Zieglere,  at<^  hocunu  tibi  gratulari  potes  * Nam  £C 
qui  tui  ftudiofifiimus  eft,  SCqui  fe  fuacp tibi  pridem  addixit,  is  eodem 
V in  te  animo  cft,quoefiefolec:cupic<^  tibi  omnia  feliciter  procedere.  Vi 

di  ^ anxie  de  me  exquireres,£C  falutimeg  extimefcerestquod  eft  mi 
hi  certum  animi  tui  longe  antea  perfpcdti  teftfmonium -Et  profecto  co 
narer  tibi  gratias  agere,nifi  ex  ucraamicitia  huiufmodi uerboru  lenocinia  uiderenc 
lummouendajpraefcrrfm  quom  mutuas  internos  operas  in  hocbencuoletise  ftadio 
dare  debeamus.  Tertiana  iterum  atq;  iterum  me  amixit  tam  dure  ac  molcfte,  ut  uix 
atq;  agre  corpufculum  hoc , quod  quam  tenue  fit  non  ignoras  , potuerit  in  tot  fla/ 
geli  a fufficcre : 5C  mecuipfemirari  iolcam,  tantulas  uires  aduerfus  tamgrauem  ad/ 
uerfariuni  potuifle  reluctari.  Nec  rame  adhuc  extra  ic^um  fum,  nec  adhuc  mei  com 
pos  euail.Vtor  ramen  & medicoru  SC  mea  diligentia, ut  ferociente  morbum  compe 
fcatn-i3v:i  labefaclacas  uires  colligam:  quod  mihi  fane  difficulter  procedit . Speramus 
tamen  dci  bonitate  penes  diligentia  noftram  uicftoria  fore-  Bis  abs  te  literas  accepi, 
quibus  nihi!  reipondi  morbo  pr^grauante.  In  earum  alteris  Germanoru  librorum 
elenchu  accepi  gratu  mirifice.NoIim  enim  putes  eam  uim  ggrirudmis,qugmihtlite 
rarum  5C  ft udiorum  defiderfuexcuflerit.Duo  funt  in  eo  codices, quos  uotoincredt 
bili  protinus  expecffo:quos  fi  per  difficultate  rei pecuniarig,tu  ipfe  mihi  curare  non 
potesjobfecrOjVenerabilcm  monachum  Seuerinum  exfodalitio  Salua toris  adeas, 
exponasqscihoc  meum  defideriQ,  puto  daturum  opera  ut  finemorauotum  hocaf- 
fcquar.  Dabo  operam  ut  quicquid  infumptum  fuerit  cito  ac  bona  fide  ifticrcprgfen 
teiur.  Quos  opto  codices  fj  funtt  Xheodofianus  dC  alq  ueteres  iureconfulci  ctia  abs 
tenon  fineellogio tranfmilTitltcm  dialogus  Ciceronianus  perErafmu:  quem  puto 
StT  meile  S£  felle  condicu,Erafmiq;  noftri  argutqs  pro  more  delibutum.  Hos  oratori 
Ferrari enfi  credere  poteris,  ut  ad  nos  tutdperferlcur.AlfonlusTrottus  metuo  no.» 
mine  ialutauit.  Ex  literis  alieno  calamo, fed  eius  uoIucatecofcriptis,iniclIiges  quan 
to  ardeat  defiderio  tuorum  commentariorum, 5C  prope  cerrum  Iiabeo  tc  opera  noa 
fruftraturum,&^  longe  commodius  apud  priuatum  hominem,  quam  apud  amplifli-' 
mos  illos  principes  tibi  re  procefTura  . Eft  enim  immortalitatis  cupidilsimus,  quocf 
fe  non  nifi  beneficio  liceraru  fperat  polfe  adipifei . De  globo  terreno  nihil  ad  te  feri/ 
bam,quoni  apud  te  admonitores  duos  habeas:SC  fidem  ruam,5i  fingularcm  mu  er-' 
gameamorem.Deftatu  tuo  Ixtor  uehemeter,  forcunami^ita  tibi  efle  propitiatam, 

utmul- 
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Ut  mulca  {lipra  uotiim  tibi  cucnire  fcntiani.  Sane  qiiom  bine  Vcnctias  folucrcs,fpe» 
raba  te  uel  in  excellcncis  Egnatii  noftri,ucI  in  magnifici  Hieronymi  Sauorgtianis/ 
des  migraturu.  Erat  enim  cofiansfema,  urrunnj;  SC  lucratura  5<lliberalitatepr|fta, 
re.NuCuideo  opinione  meam  fuperata.Nonenini  modoapudalrcru,fcdapudak& 
rutrQ  paratum  tibi  hofpitiu  audio:  quod  mihi  fuit  iucundiiTiinu  auditu.  Et  de  Egna/ 
rioquide  alias  diximus.  Niic  uero  imprimis  tibi  gratulor  qu<^  apud  Sauorgnanum 
acquiefcas,quo  nec^  !iteratiorc,nec[;  iiteratoru  ftudiofiorequequam  audio  mifiaur 
bc, que  ego  abfenteignotumcpamo  atqiobferuotquae  admiratio  hoc  maxime  tepo.» 
re  increuic  huiuslibcralicatiscrgo , quom  acceperim  te  adeo  perhumaniter  aclibe/ 
raliterab  eo  exceptu,  quo  nomine  profiteor  multu  ciucllc  debere.  Quom  iiacp  tam 
idoneum  diuerforiGnac^usfis,nedefinasobfecro,ccepiaftadia  & labores  tuos  iam 
prope  affedlos  ad  calce  perducercicum  ut  humanum  genus  promercare,  tumut  glo 
riam  tibi  pares  in  omne  poftericatem.  Pigmecarius  ille  qui  mcnfc  fuperiore  Celfum 
nuper  imprefTum  ad  me  attulit, quom  enem  in  Aemylia  eum  luxatum  pertulicnaia 
in  eo  defideratur  exterior  quaterni5ispars,qutep  primum  atep  alterum  prgfe  fert, 
Amabo  te  tua  mihi  diligentia  (arcias,  quod  ille  per  negligentia  pratermifib&dere 
omni  ne  pigeat  quam  primume  comonelacere-Hacloanni  Hieronymo  meo  dida 
ui  cubans.  Bene  uale. 

CiELIVS  CAL.  lOANNI  BAPTISTSI  S~ 
LEXANDER  Panninus  exiftimauitfemulto tibi grariore fore, fito- 
ftimonto  meo  ornatus  ad  tcproficifcerecur  ld  quod  noncxiftimauiho 
A mini  benemerenti  negare  oportere,  quem  fumma  probitateacmode' 
ftia  inOgncmj&C  ad  rediafemper  ftudia  propenfuiTi,agnoui:iitfperem 
eum  facile  morum  fancticate  poiTe  penfarejfi  quid  forte  statis  maturi^ 
tati  deeffrin  inftituendis  uero  adolefcentibus  omnes  prope  annos  attriuit:  ut  libens 
piane  tuis  accomodatum  prsceptorecibf  polliceri  polfis,fub  cuius  difciplina  breni 
magnos  facturi  fintprofecbus.  quantum  uero  carmincaut  fofuta  oratione  polleat, 
non  putauiadfcribendum:tum  quod  res  ipia  per  fe  loquitur,  Mifat/iiS-ji/sTr»!/!?;**' 
tumquod  tuipfe  tua  prudentia  hoc  perfacile  in  re  prsfenci,  nullius  etiam  accedeiv 
te  teftimonio  iudicabis.  Bene  ualeuir  magnificc,8C  fummistuis  uiriutibus  Cz' 
liumaddiditfsimumputa- 

C.S.LIVS  CAL.  lACOBO  2IEGLERO  S. 

T SI  pro  explorato  prope  habeain  tuas  manus  perueniffeliteras  quas 
nuperrime  fn  lecfio  cubans  loanni  Hieronymo  meo  ditftaui  ad  te,  non 
B tamen  ob  id  ero  ceflator,  nec  prsterniitta  tiiis  lueris  refpondere,quas 
unoquafi  tempore  fub  eodem  exemplo  abs  te  accepi,  prscfercimuEcx 
parte lcuchancfoIicitudine,quam  te  uideo  ualecudinis  meaecaufacon 
cepifTe.  Qugitac^  alifs  meis  literis  prolixius  ad  tefcn'pfera,ea  nunc  fub  compendio 
accipies . lam  quartus  agitur  menfis, quom  me  uchemens  K feua  admodum  tertia/ 
na  Fufignani  inuafit:  qu®  quom  faeuire  dcfiflefjuidererc^  mihi  paulo  confirmatior, 
tum  catIi  mutandi  tum  animi  caufa  dies  aliquot  Rhauennam  concefli.  Quom  inde 
reuerciffem:  eadem  me  tertiana  multo  uehemeniior  acq;  atroctor  rurfus  adorta  eft, 
qus  me  admodum  grauirerperculit.Ea  res  fcciqut  me  Lucu  oppidum  proximurc' 
ciperemtubi  mcdicoru  fed  malorum  maior  eft  copia,  dC  unde  fperabam  mihifeplafi 
am  largius  neceliariafumniiniftratura . Ea  fpesme  iefellit:  ope  tamefummi  Numi' 
nis  ira  c5ualui,uc  redire  ad  optata  ftudia,£C  fperare  meFaueha&i  Forumliuif,  &f* 
cerdoriu  quoddam  meu  quod  eft  apud  Aureolum  pofTe  inuifere.  Quod  quom  a me 
facium  lorcr,  rumfoleardentiffimoaduffus,rumgrauioreIaborequammecumipfe 
cogitaram  cofcctus,in  febre  rurfus  incidi,  non  iam  tertiana,  fed  quotidianam:  qu* 
quo  frcquentms.hoc  me  lenius  affligebat.Tum  rebus  iam  patria  felicius  proceden 
tibus,&pcfti!entia  non  folu  remittente,  ied  prope’ extindfa, mihi  in  urbem  rcdcuiv 
dum  putaui.Quo  loco  diligentia  Manardi  & Raphaelis  Hebrat  a raotbo  impetn' 

tume» 
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tum  cfljiit  tota  aegritudinis  inclementia  in  quartana  abiret. Qux  quo  tutior  efi,  (ne- 
minem enim  !Ugulat)hocIongior£^  diuturnior  eilefolct,  hyeme  prae  lertim:Ii  geme 
nuc  quarto  quocp  die  difcruciat.  Cetera  paulo  firmior  liim.Na  appetentia  delidera.' 
cS  diu  bona  parte  recepitStT  diebusquibus  mihi  c3  febre  inducie  lunt,  omnia  poflim 
prope  obire  munia,  quseuei  ad  ftudia  uel  ad  rem  familiare  pertinet.Quo  loco  ffaius 
me*  ualetudinis  fit,  puto  cumulate  intellexifti.Nuc  ad  reliqua  quae  prioribus  liceris 
tibifignificauera,accedo.Multas  feribis  te  ad  me  dedifle  liceras:  ego  quom  peregre 
ager  em,  binas  abs  leaccepiiquarupofterior  eafuit,cuiIibroruaduecftoru  e'  Germa- 
nia indicem  adfcripferas.  E quibus  libris  quom  multam  parte  optem,tum  uelim  tua 
diligentiaac'tutuTheodonanum  cumueteribus  illis  lurecofultis:  8C  Ciceronianum 
illum  Erafhii  dialogum  curari  ad  me.  Quod  fi  fcceriSjgratia  tibi  immortalem  debey» 
bojimpenfkmqspecuniaprotinus  bona  fide  curabo  tibi  ifiic  enumerari.  Alphonfus 
Trottus  eundem  in  ce  animupr*  fe  fert, quem  femperpr*  fe  tulit;  omnino  ex  te  ini 
mortalitatem  iperac.Tu  cotra,ut  uideo,  potes  exeo  fperare  ampliora,  quam  magni 
illi  Dynaft*  tibi  fperatimaxima  prxftiterint.GIobum  terrenu  noftrum  tibi  comer» 
do.  Gratulor  te  in  magnifici  Hieronymi  Sauorgnani  aedes  diuertiire,qu€  a liberali/ 
late  &:  lireratura  audio  flimmopere  comendari.Scripferam  etia  ad  te,  Celfum  quem 
proxime  ad  me  miferas>quom  effem  Fufignani,  dimidio  quaternionisimminutuiri 
efle:  eofcilicet  quodfub  nota  p.  p z.  fub  numero  autem  113. 114.  inferibitur.  opto 
Si  hoc  tua  mihi  diligenda  farciri.  Eftmihicu  RubertoMacigno  antiqua  neceflitu/ 
do,  eius  filius  religione  adqt,  ex  eo  tempore  neq;  ab  homine  literas  neq;  nudum  ac- 
cepi. Quare  an  homo  mihi  coniuncflilTimus  uiuat  non  uiuat : mihi  eft  incomperdG* 
fimum.  Peto  abs  te  ut  in  mei  gratia  pigmentarium,  cui  infigne  rola  eft,  in  area  Bar/- 
tholomei  adeas,  ac  de  amico  feifeiteris  : Si  quicquid  de  eo  copereris,  id  mihi  notum 
literis  facias.  H*c  ferme  ad  te  antea  Icripfera,  quas  incertus  an  liter*  in  tuas  manus 
perlate  fint,  repetenda  exiftimaui.Siquid  eft  quo  poflim  hic  tibi  amorem  meum  te/ 
ftarf, memineris  me  tibi  efle  addicftilTimum.Bene  uaIe,S<l  Mardno  noftro  plurimam 
falucem  dic  meo  nomine. 

CMtlVS  CAL.  lACOBO  ZIEGLERO  S- 
V O M fe  mihi  obtulerit  huiufcenuntq  copia,  qui  magnifici  Alphonfi 
Trotti  noftri  familiaris  eft,SC  fe  monachum  proficetur,nolui  prgtermit 
<X_  tere  quintefalutare  his  Iiteris;flgnificar€mt5  me  adhuc  quartana  difti- 
neri.quse  lame  in  dies  manfuefcit,8^  me  lenius  uexat.  Nuper  binas  ad 
te  dediliteras, quibus  tibi  morbi,quime  hatftenus inclementer  afHixir, 
fcenam  explicabam,  quid  praerereaexteoptarecomonefaciebam;imprimisff  iero 
cabam,ut  operam  dares  qua  Ciceronianus  ille  Erafmi  dia!ogus,&r  codex  Theodo/ 
fianus  alijc^  ueteres  lurecofuld  ad  me  protinus  migrarent,pecunia^  te  habiturum 
ex  Generali  Cruciferoru  fignificabam , fiquide  tu  inopia  rei  pecuniari*  laborares. 
Nunc  quando  hic  monachus  fecum  pecunia  conuehit,  addo  ut  cures  prsterea  mihi 
opera  Qemeiis,  SC  Athanafium  per  Erafinum  traducftQ.  Erogabit  enim  monachus 
quantu  tu  ipfe  dixeris : quin  6^  ad  me  ut  fpero  breui  ac  bona  fide  codices  optatos  re 
ferei.quodfi  fi  priores  illos  coemifTes  quo  tepore  h*  noftr*  tibi  reddentur, nihil  eft 
quod  dubites  duos  reliquos  parare,  atq?  ad  ml  mittere,  prius  diligerer  excuftbs,  ne 
qua  pars  quaternionis  fit  imminuta,  quicquid  in  eos  codices  expofueris,tuis  literis 
declarabis,  ut  intelliga  quantum  mihi  reluendum  fit  amico  cuius  utor  benignitate. 
tuinterimbeneualCjK  an  Venetxjspeftilentia  der*uiatme  certiore  facito.  Tuas  li- 
teras cupidiffime  cxpecflo. 

CiELIVS  CAL.  lACOBO  ZIEGLERO  S. 

VIS  mihi  uitio  uorteriqfi  in  hoc  literario  mangonio  mercatores  fiiero 
Q_  imiiatusCqui  ita  auidi  fiint  qu*ftus,ita  nihil  uolunt  deperire  ex  tcrun/ 
cio,ut  gratis  omnino  nihil  datum  uelint.Sed  quom  fubducta  eft  occa- 
fio  uendendi  pr*fenti  pecunia , aut  fuftinendi  emptorem  in  certam  diem  : tunc , ut 

quidam 
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quidam  dixit, permutat  farralupinis.Nupcrrimc  fueras  me  percutufiatus  fupcrat/ 
tilo  nofiri  Padi  incola.Ego  id  tibi  rcfpodi,quod  in  mentem  uenit,&  quod  pifcato. 
rum  fides  approbauit:quo  in  genere  quom  nullum  abs  te  hoftimentu  retulilTeni,ui/ 
tam  mihi  acerba  putabam.  At  nunc  Te  obtulit  occafio  par  pari  refercdi.namegoui/ 
cifltm  te  rogo  obnixiffime,  ut  Maflarij  noftri  fententiamihi  pevfcribas  fupercopi/ 
fciculojquem  Venetijs  pifcatorGuulgus  donzcllam  feu  domicellam  uocat-eftomni 
no  is  pifciculus  fquammis8C  colorum  uarietate  fpedabilis,  nec  indignus  fuperquo 
Maflarius  nofter  philofophetur.Teuero  mi  Zieglcre  amabo,nepigeat,tantHlupi/ 
fci  culum  tam  uafto  pifce  comutare . Adde  illud  quoq;  fuperpondiu. Verba  funt  Vi- 
truurj  libroprimo:Balift2eforamine,quod  Grxei  uociiattnauibus inter/ 

fcalmio  quod  diciturtitem  eseteroru  operum  e membris  inueniturfyninie 

triaru  ratiocinatio.  Feceris  mihi  rem  periucundam,fi  ex  iftis  fummis  arcbitedis  U 
opificibus  rei  nautieseperquifiueris,  mihi^fignificaucristquaenaifthrecinterfcal/ 
mioru  ratio , quomodo  totius  nauigij  dimenfio  fiat  cxinterlcalmfis.  Nam  quom 
lioc  requirerem  ab  his  noftratibus  fabris  naualibus,  me  paulominus  fannis  excepe/ 
rut,quafi  ridicula  petente  SCabfurda.Da  ergo  mihi  hanc  operam  Zieglcre  optime; 
&iuadiligeniia  mihi  hunc  ferupum  adime.  Beneuale. 

CiELIVS  CAL.  lACOBO  ZIEGLERO  S. 

R I D I E eius  diei  quo  Marifnus  nofter  Ferrariam  attigit , ego  Rhodi/ 
gjum  concelTeram;ut  expedirem  tricas  illas, qutc  me  ftepius,ui  tuoptl 
P me  nofti,aftudrjsauocarunt.  Sed  utrntj  mihi  parum  aufpicaedeueah. 

Nam  SufRhodigq  obfummaaduerfariorum  improbiratenihflprofe' 
citK  interim  tua  uota  fufpendf  .Nam  & Marrinus  me  abftnte  nihil  po/ 
tuit  abfolucrej  SsTmagnificus  Alfonfus  omnia  in  reditu  meum  extraxit.  Quompri- 
mum  ita(|  reuertiftem, nihil  prius  habui  quam  omnes  ingenrj  neruos  intendere,  ut 
res  tua  pro  fentemfa  perficeretur.  In  libellum  itaq;  tuum  &C  organum  ad  cborwra/ 
phiam  accommodatum  tantum  laudum  apud  magnificum  Alphonlum  congeffi,  ut 
illi  certum  ac  perfuafum  fecerim,  id  opus  omnibus  numeris  efte  exornatum.  Huic 
ergo  tantum  fauer,  tantumcj  fibi  de  tuo  placet  munere, ut  hoc  aufpice  uiuens  acfpi» 
rans  fe  immortalem  fadum  fuipicetur . Tibi  ucro  pro  fui  animi  teftimonio  triginta 
aureos  trafcribic : eodem  liberalitatis  genere  ufurus  quom  integru  ac  iblidum  opus 
acceperit.Ipfe  quide  apud  meprofefilis  eft,  fe  comentationes  Plinianas  multo  pro/ 
penfiore  animo  fuifte  acceptura,  utpote  ad  quas  undicf  omnes  ftudiofosaduolam. 
ros  opinetur.  Nam  ea  qux  nuperrime  mifift!,&lfi  fuis  ornamentis  non  carcant;pu/ 
tat  tamen  ob  diffieuka  te  materite  in  minore  ambitu  fore . Cstera  qute  in  hancrea 
feribi  poftentjfcriberc  fuperfcdeo:  quod  Martinus, qui  toti  negotio  no  modointa/ 
fuiqfed  etia  profuit, cumulatius  coram  omnia  explicabit.  Nunc  accedo  ad  tuasKte 
ras,que  me  nefeio  quo  patff  o uc!  fuo  genio,  uel  perpetua  amoris  inter  nos  mutui  to 
ftjficatione  indies  magis  ac  magis  obletffantfin  his  fpem  facismihi  te  qucftionesno 
ftrasfub  aduentu  MaliarqexplicatuiUjid  quod  erit  mihi  graiiffimum.Venetiasoin 
nino  conftinii,Dis  benefaucntibus.  Quod  fi  me  extera  parum  inuiiec,  certe' poieft 
Ziegleri  mei  fuauitas  me  uel  fub  deferti  uadimonq  periculo  allicere.  Duos  illos  co- 
dices Mantini  omnibus  mihi  numeris  graphice  exprefsiftf.De  fuperiorelinguaHe 
breacoferipto  tuum  iibiiudiciurelinquam.Quod  ad  alterum  pertinet,fi  hic  haberi 
polfet, trium  quacuorue  librarioru  operam  redimere , qui  rap  tiffime  uniuerfam  ex- 
fcribcrcnt,ui  elTccapud  nos  in  perpetuo  mancipio.Sed  id  fieri  poffe  minime  confi/ 
do  ob  fummagentis  peruicaciam,  quxnoftro  generi  nihil  credendum  pucat.Tuti/ 
menpro  tua  prudentia  rem  tenrabist  tum  ne  tafcecundus  codex  nobis  pereaqtuni 
ur  globus  plenior  abfolutiorq;  ad  nos  aliquando  proficifeatur.  Bene  uale. 
ALPHONSVS  TROTTVS  lACOBO  ZIEGLERO  S. 

EDD  J D 1 T nobis  Martinus  optatifffmastuas  literas  primitias  cho 
R rographix  cum  organo  ad  chorographiam  exercendam  accomodato- 
Qux  omnia  & Icetiffimo  uultuutpar  fuit,  8Cobuijs  manibus  excepi' 
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Bius:  eocp  nomine  tibi  multam  gratiam  habemus . Et  licet  commentationjbius  tam 
operofis,  tStoc^  ingenio  eIaboratfs,maxima  pars  comendationis  abiit  authore  ipib 
ab  lente,  cuius  utua  uox  poiTec  difficili  alioqui  obfcuritatimagnam  luce  inueheretta 
men  quantum  ex  prima  lecitione  collegimus,  opus  tuum  eff  ad  iummi  diligentiam 
exac^lum, multiplexjuarium, quod  2C  in  uniuerfum  priuatim  locorum  delciiprio--’ 
ni  inferuiat.Quareno  eff  quod  uerearis,  ne  ideo  minus  exiffimatioisapud  nos  me^ 
reaturrqudd  ea  pars  quam  ad  nos  mififti,angufta  fit  totius  fitmmx  portio,  5^  nondu 
fummam  manu  acceperit.  Nam  fi  Phidias  ex  ungue  tota  leonis  molem  metiebatur, 
quanto  nosiuftius  ex  tam  ab Ibluto  capite,  reliqua  qu^defiint  membra  metiamurc’ 
Illud  faneteftatumribi  effe  uolumusrex  hoc  proximo  guffu,nos  tanto  toiiu§  operis 
deOderio  accenlbs  effe,  ut  nihil  uehemecius  cupiamus,  quam  ut  quicquid  reliquum 
eftjidocyffimeadnos  tranfinittas,  netam  bello  operi lummus  penicillus  fua^ defit 
circumlitio.  Vtauteintelligas  no  uerbis  tantunos  tuas  lucubrationes  probaffe-pro 
hocguffu  que  ad  nos  dedifti  exiftimauimus  uicifffm  tibi  aliquod  uoluntatis  noftr» 
fpecimen  reponendum  effe.  In  teftimoniu  ergo  noftra  erga  te  beneuolentiae  fcutay 
tosquinc^  6^ uiginti  accipies:quos  ad  tedamus.quincf  etia dedimus  iVIariino,qu!b. 
uiarum  impendia  farciantur . His  interim  perfrueris,  dum  integre  ac  fuis  omnibus 
numeris  abiblucf  cSmentationes  eug  ad  nos  proficifcantur.Nam  £C  tunc  intelliges, 
te  ornatilsimuiffudmunus,  necj  apud  ingratum  homine,  necf  apud  ignauu  sff  ima 
corem  collocafle.  Beneuale. 

CuELIVS  CAL.  FR*  AVGVSTINO  EVGVBINO  S. 

V o M dies  plufculos  fuiffem  peregre,dom5  rediens opcatilsimas  tuas 
litcras  offendi , quae  meum  mihi  Eugubinum  exprefferunt: 

Q,  quando  in  his  dC  uernacula  ifta  tua  humanitas  eminebat , SsT  peculia/' 
ris  candor,incgteris  accerfitusdn  te  genuinus  natiuus.Nam  elcgan 

tiam  Si  dicedicopiSiamintedefiuimus  admirari,  in  quo  tantus  ff  uir^ 
tutum  cumulus  proferc,ur  cgtera  haec  leuiorauideantur,Scraccefiionis  loco  cedant. 
Quantum  uero  putas  me  mihi  pia  cere,quom  te  homine  tanta  authorftate,Iiteratu- 
ra,extftimatione,uideo  ea  mihi  tribuere,  qux  fi  uel  fim  ambitiofilsimus  non  agno-» 
fcam.Nam  £ifi  ea  libenter  amori  ac  pietati  tue  accepta  feram,non  iudicfo,gratular* 
tamen  mihi  iurepoffeuideor,  quod  hanc  abs  te  gratiam  iniuerim,ur  ea  tibi  perllia/' 
deas, quae  nifi  amares  immodice,iibipcrfuaderenopoffes.Atqp  ob  id  forte’  alq  non 
nihil  effe  iudfcabunt,  quod  tu  de  me  tam  honorifice  pronuntiaueris.  Sed  quos  rur- 
fum  aculeos  admouifti,  quom  tu  triplici  lingua  difertiffimus,  tu  in  toto  ^ kyKvxAsy 
ambitupropeabiolutus,tu  in  diuinis  Iit  eris  cofummanTsimuSjtato  tamen 
ffudiorum  defiderio  tenearis, ut  honores  ac  dignitates  omnes  in  eorum  gratiam  rey 
Ipuas,  bi.  unam  cum  literaris  deambulatiunculam  omnibus  magiftratibus  praeferas. 

O te  felicem  Auguftine,  cui  neq;  humanarum  rerum  uiciffitudo,  nei.^ 
fortunae  uis,nccphominum  opinio  potuitlabeculaafpergC/- 
re,ut  harum  rerum  quascaereri  maximas  arej  opti- 
mas putant , defiderio  in  tranfuerfum 
raptare.  Bene  uale. 

Ferraria. 
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CiELIVS  CAL.  IVLIANO  NASELLO  S. 

I L I T E R iE  amicoru  6c  familiarium  in  manus  tuas  per/ 
uenerunr,  quae  te  comonefeccrint  de  aduerla  ualetudine, 
queme  tertio  poftqua  a nobis  abtjftidie,  grauiter  percit. 
lic.In  qua  ego  prcfecTto  nihil  unquareformidaui,  uelmor 
S bimagnitudineobriuus,  uel  quod  diuturna  meditatione 

mihi  ita  perfuaferimtnihii  homini  a Dis  immortalibus  da 
ri  pofTe morte  accomodatiuSj  quae  nos  tande  incredibili 
Sc  incoparabili  beneficio  afficiat,  8c  ex  hac  mole  calami- 
tatum in  libertate  aliquando  uendicct.Hsc  mecu  afsiduc 
tratffando,  8C  in  amicoru  colloquia  fa;pe  reuocando,  illud  mihi  uideor  aflecuius,  ut 
quom  fupremus  ille  dies  aducneriqqui  depofitum  reperacminime  fim  tergiuerfai-u 
rusjfedlubensacuolcnsmead  publicuuadimonium  fiit3m,eam  dicm  finem  malo- 
rum om  niti,  bonorum  omniuprincipiu  fore  certu  habens. Ex  his  facile  potes  intel/ 
ligerequam  parum  medicis  me  debere  putem, quoru  diligentia  £<lalliduicate in  gra 
dum  priltinx  ualetudinis  redicrim.Morbi  caula, quod  mircri$,non admodum  gra- 
tiis, ex  cruditate  fcilicetcotracffa.Apud  nepotulos  meos  fuerainprandiotnecmefa 
ne  adeo  indu]genteraccepera,fcd  epularum  uarietas  potuicfiomachum  interpella- 
re. Nam  uefperi  quom  eflent  apud  me  hofpites quidam  bene literati, qui  exNcapo 
li  V^enetias  craijciebant,inde  Cajfarcfubfecuturiin  Germaniam;  imeliigeba me  pa 
rum  idoneum  conuiuio,fed  maluimemihi  ftomacho  uim  afferre, quam  homines 
mei  amantiiumos  parum  liberaliier  excipere.  Illud  tamen  a me  impetrauera,quoin 
menfe  accubuiffem,ut  fpedtaror  effem  potius  quam  ccnuiua.Sed  ita  fatum  fuerat, 
ut  non  effugere  quin  menoeffe  fcquenri  febris  ardemilfima  corriperet,  que  folidum 
iriduu  non  intermifit.In  hoc  aute  noftro  corpufculo  proximis  cladibus  totiens  alfli 
cffo,quaiuunoxx  acceptum  fit,  tu  tccu  multo  melius  cogitare  potes  quam  ego  per/ 
feribere. Illud  tamen  mirari  non  defino,  me  ad  toi  plagas  inuieftum,  obftrepentibus 
undccuncp  fccuribus,  breuem  hunc  fpiricu,  necmulto  impulfu  exhalaturum  adhuc 
retinerc:quom  munitiflime  arces  multo  paucioribus  ictibus  acdffuixfcpolTintdiu 
tius  fuftinere.  Suftineo  ego  me  tamen;  &,quod  omnes  miretur, decretorio  quarto/ 
decimo  die  omnis  uis  morbi  exoIeuit.Pofiridie  eius  dieihfcadiefciipfijSCmeoqui 
dem  chirographoiutfiquid  moieftieadueifonuntio  cScepcras, illud  quamprimum 
exuas  atcj?  mlatitiaobucrtas:&;,quod  fpero  tibi  fore  gratilTimu, non  alieno  teftimo 
nio, fed meo ipfo confidas.  Bcneuale.  NonisMarj-  .h.  d.  xxx. Ferraria. 

C.$LIVS  CAL.  ER.  AVGVSTiNO  EVGVBINO  S. 

STueroquod  mihiplurimugratulcrhancmeam  mihidefidiamrant 
feliciter  cederciquom  ego  uel  aduerfa  ualctudine  confiiclatus,  uelmo 
E Ic  occupationum  auocatus,iam  diu  taceam, no  fine  !ac”tura  mutus  in/ 
ternos  bcncuolentis . qus  licet  nullo  incommodo  temporis  conuelli, 
acnelabefaclari  quidem  poffit;  tamennefcioquomodo  diuturnabac 
taciturnirateflaccefcit,  priitmu  illuuigorcamitrittnifi  tu  qux  tua  humanitas  eft, 
tam  rcligiofe  accg  amanter  mei  memoriam  retineas,  ut  ultro  etia  fatpe  feripierisanf 
falutaurris,  nunc  demum  colophcne  addidcris.Quo  enim  alioiufiius  nomine  coffl 
mcnrarios  tuos  dixerim  'quibus  Placcnicoru  fententiasin  difquifioneuccas . hos 
ego  cupide  Se  obur)s  exrepi  manibus,  lum  uiiuaperfruerer  fuauitare,  qua  mihi  ni/ 
hil  optatius  offerri  pocefi: tum  quod  bona  mihi  frugem  ex  rjs  large  pollicear, perfua 
fume]:  Iiabcam,meab  ea  lectione  mulco doc~cioic  abiturum.  Cxcerum  non  eft  quod 
mihigrauisincerpcllator  occurras,  neq  inpcrcndinuuadcris.  Nani  quem  adeo  tui 
comeniarq  apud  teadoleucrinr,  plufculis  diebus  opus  cfi  ut  eoi  uni  mundum  oma- 

mentaqi 
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mcntat.^  omnia  recognofca:  pr:eierrimquom  tu  a me  hoc  exigas,ut  inter  legendum 
qukquidmihiinmenteuenehc,  feorfum  in  pagellam  trafcribam  . Ea  quocf  accedit 
iufta  morx  caufa,  quod  dum  catharticis  quaero  omnes  reliquias  fuperioris  aegricudi 
nis  detergere: medici  fub  interminationefalutis  interdixerunt,  ne  megrauioreaut 
plane  rerialedtioneobftringam- Quare  tantifper  tibi  fuftinendumef}, dum  medicis 
dicam  longuualere.  Tum  uero  illud  accurate  agS, quod  peregre  proficiicentes  com 
fueuerunttqui  quom  paulo  ferius  matutino  furrexerunt,  properando  came  atcp  iter 
urgendo  rempeftiue  ed  perueniunt,qud  animu  induxerunt.  BeneuaIe,SC  illud  ex/ 
ploratu  habeto,  te  nullum.certius  tui  animi  teftimoniu  quam  hofcecomentarios  ad 
me  mittere  potui fre,utpote  quos  plane  eruditiois  Platonicae  thefauros  appellandos 
exiftimem . Ornatiisimo  Sebaftiano  noftro  multam  falute  nuntio.  Nonis  Marj. 
M,  D.  XXX.  Ferraria. 

CJELIVS  CAL.  lACOBO  ZIEGLERO  S. 

V o D nihil  abs  te  literarum  acceperim  poft  diiceiTum  Martini , me  in 
fufpicione  adducit : tibi,quod  nolim,aliqua  perturbationem  accidiiTe. 
Nam  ut  te  noui  impigerrimum  in  fcribendotita  certum  habeo  te  proti 
nus  fcripturum  fuifle,niri  quippiam  praeter  expedlationem,  tuam  dili^ 
gentiam  interpella  flet . Literx  quas  hoc  eodem  fafciculo  accipies;  alia-. 
t3e  funt,  ut  familiares  mei  mihi  dixerunt,  a Germano  quodam  : quiimpenferoga- 
uitjUiad  teocyiTime  ac  fideliter  mitterentur.EiTe  enim  in  rem  tuam,magnit5  negO/» 
tfi  literas.  Quare  opto  imprimis,  ut  ad  te  omni  mora  abdicata  incolumes  perferant» 
Beneuale. 

CJ£LIVS  CAL.  FR.  AVGVSTINO  EVGVBINO  S. 

JE  T E Ri  S prope, qui  diu  literas  amicorum  expedl:arunt,hoc  ibiet  ac/» 
cidere,ut  quo  rariores  eas  accipiunt,  hoc  etiam  fuauiorcsuideantur.At 
C me  diuerfus  quidam  tenet  afletftus  • Quo  enim  rarius  ab  amicis  ad  me 

literte  proficifeuntur,  ab  ifs  prsefertim,  quorum  ego  literas  tanti  facio, 
ut  eas  inter  pretiofa  munera  5^  emblemata  magis  quam  inter  literas  re/ 
ponendas  cenieam:h2e  inquam  quo  rarius  ad  me  ueniunt,  quo  diutius  exoptantur, 
hoc  me  adueniencesgrauius  afRciunttutpotequat  me  admoneant  quanto  amicitis 
fruc^uad  eam  diem  fim  defraudacus  > quantum  mihi  interea  fuauitatis  literaris  fic 
ademptum.  Qus  res  efRcit,  ut  etiam  in  pofterum  maiore  quodam  ftudio  amico- 
rum diligentiam  requiram  in  fcribendo . Hoc  cum  alias,  tum  proxime  intellexi  mi- 
hi euenire,  quom  tuasmelJitilsimas  literas  excepifiem.  Nam  prs  ter  genium  illum 
florctifsimumaciibi  lemper  familiarem , qui  me  in  admirationem  tuarum  pleruncp 
uiriutum  erigittqui  tam  commode  tot  diiciplinarum  cognitionem  fumms  eloquen 
tiec  cumulauerit : accelTit  fingulare  tefiimonium  tui  in  me  amoris,  quod  ita  aduerfa 
meaualetudinepermouebare,ac  fi  tu  fuiiles  in  hac  alea  . Videbar  enim  mihi  uidere 
tuos  abientisaffecfiusjanimumq;  illum  atroci  nuntio  perculfum. Irritarunt  au  te  hoc 
defideriumeum,  dC  locupletiorem  fignificationc  tus  erga  me  uolun tatis  mihi  atru.' 
Ierunt, prsclars  ilis  felici  adeo  breuitace  conferipts  annotationes  tus  in  quinc^ 
libros  JViofisrquas  quom  audiflem  typis  exprimi,  earum  tenebar  incredibili  defide/ 
rio.  Erat  enim  mihi  perfuafum,  nihil  abs  te,  ceu  ab  officina  prsftantiflimaru  omni> 
um  artium,  non  deledtu  atq;  eximiCiprodirepofTe.  Sed  ingenue  rem  fatebor, Sc^li  ego 
magna  c6cepiircm,tui  came  cSmentari)  rerum  ubertate,  dC  iudicio  Hebraicg  dia 
lecti, ad  quod  L x x. illos  interpretes  Sd  fuperiores  feriptores  prouocasiStTcxquifi- 
ta  illa  elegatia,quam  uix  facrslitcrs  capiunt, longe  longe  inqua  opinionem  meam 
fuperarut.  quo  mihi  fuit  durius  eceptam  8«^  properata  a melec"iionem  in  ipfo  limine 
auelli  e manibus. Ita  enim  uencrabilis  pater  Seucrinusnoflcr  Bononia feltinans  im 
pcrabat.Erac  aure  imperium  J»Ian!ianu,nec5  erat  ab  eo  prouocatfo.Vixergo  Gene 
lim  potui  ad  calce  ufq;  deuorarc,  quom  me  qtiafiTatalum  uix  delibata  ilia  fuauitas 
deftituit.  Ob  id  igitur  nue  ardeo  uehementius, ut  proprius  acpriuatus  codex  ad  me 

n 2.  ocylTi/ 
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ocylT)mcmi’ttatur,quo  polTim  frui  fincinterpellatore.Tuaquidcliumanftas  debuit 

hancmea  poftulationem  praeuertere.  quod  quom  abs  te  iadum  non  fit , ncceffe  eft 
nuncmebeneacnauiter  efle  impudentc.csetcrum  quod  iJludquoq!  tuis  in  memc/ 
ritts  fuperpondiuinieceriSjfitr  tam  honorificam  de  me  mentione  in  tuis  monumen. 
tis  habueris,  ut  me  prope  donatum  immortalitate  abs  te  iudicemttato  uberiore  gra/ 
tiam  habeo,  quato  liberalius, id  eft  nullo  meo  id  merito  laduagnofco.nec  enim  mv 
hi  licet  quod  Pindaro, qui  laudatore  fuum  ita  remuneratus  dicitur;  i?} 

A tego  luoid  teftimoniolucrifacia,ut  menonnullifor/ 
tafte  talem  exiftiment, qualem  tu  uir  magnatliteraturxexadae^  cenfurx  tuis  colori 
bus  exornaueris:  fietij  illud  memorabile,  ut  qui  de  meis  dotibus  non  placea,  de  tuo 
incipiam  placere  penicillo.  Bene  uale  uir  dodiflime , tuas  mihi  delicias  ama- 

bo protinus  impartire. 

CALIVS  CAL.  FR4  SEBASTIANO  S. 

O c fcilicct  deerat  tuis  in  me  ofFicijs  Sebaftfane  ornatilsimc,  uttuaia* 
dura  Biblioihecamea  locupletares , te^  ftudiorum  tuoru  fupclledile 
H defraudares, ut  me  inftrudiore  faceres.  Et  ego  ille  qui  te  femper  ad  ca^ 

pelTenda  animi  ornamenta,  84  coparandu  animi  cultum  hortatus  fum: 
nunc  omnium  primus  ea  tibi  adimam  inftrumentaqus  tuospoflunt 
profedus  plurimuadiuuare.Neq;hocdixerim  quod  tua  liberalitas  mihi  fueritparS 
iucunda, aut  tuum  munus  non  fuerit  mibigratiflimujtdijoburjs  manibus  non  exee 
perim : fed  quod  impudentia  mea  uix  ipfi  mihi  uideatur  perferenda. quam  hac  una 
rationeredimedamduxi,  urqiiomprimucodex  illerurlus  e Germania  ad  nos  com 
jneauerit,  tuumtftud  difpendium  tibiprotinusmeoscrefarciatur.  Quodutcuretut 
quam  di]igetifsime,uenerabih's  Seuerini noftrifidem  pada  etia  fponfionc  oppigne 
raui.Quod  ni fecerit:  fadurum  auteputotego  qui  propediem  fperomeVenetiasafi 
futurUjid  prxfensaccurateqi  faciam  no  fine  fcenore;ut  eopenfetur,  fiquidribfcom 
modi  interim  mora  temporis  interceperit.  Quod  uero  feribis  te  multum  diuq;  dubi 
taffe,quo  orationis  genere  in  feribedo  uterere : per  me  quide  tibi  utrocp  uti  licebat, 
ceu  qui  animum  fpede  magis  quam  liierarumfpecie.  Alioqui  in  mutua  amicitiani' 
hil  obftridum  efle  uolo  ad  certam  rationc,qu3E  fine  piaculo  pi  aeiermitti  non  pofsit 
Sit  ergo  tibi  caeteriscf  amicis  integrum  metiri  ex  fuo  commodo,  qua  dicendi  forma 
literas  confcribant,Nam  uernacula  fir,an  adfeita  ex  ueterum  libris,  non  multum  r& 
fert  ad  amicuiam;ad  elegantia  uero  permultum.  Ego  proiedo  tuarum  Hterarti  phra 
fin  ita  fum  amplexatus,  ut  ad  eaiO  cultum  nihil  prope  mihi  deefle  uideatur.  Ob  id  te 
rogare  hortarii^  no  definam,ur  felice  hunc  in  feribendo  geriiu  colas, in  hoc  te  exei/ 
ccas  & afsidue  meditere.  Ita  enim  fiet  ut  breui  in  utrccf  dicendi  genere  par  inuenia 
reaantundemi^  laboris  fubeas,quom  ex  triuio  £4  mifcellanea  turba, quantum  fi  uer 
ba  ex  antiquis  conditoribus  felegeris . Nam  Fabio  etia  auefore,  diuturna  exercita/ 
tionis  pramium  eft,fubitaria  fibi  ad  dicendum  facultate  comparare.  Bene  ualemi 
frater  iuauifsimc , 84  fac  ut  crebro  tuas  literas  accipiam . Reuerendos  patres  antifti/ 
tes  collcgtj  ueftri  faluta  meo  nomine,at<|  tjs  me  plurimum  comenda. 

CiELIVS  CAL.  FR.  AVGVST-  EVGVBINO  S. 

LEMENTER  tuquidcm  facis  ac  perhumane  AuguftinedolftiffiBie, 
qui  defidiam  ac  negligenriam  meam  in  feribendo  redimis,nunc  cura/ 
c rum  mole , nunc  reliqufjs  fuperioris  morbi  cuquo  fit  mihi  adhuc  con/ 

fliclandum : Agnofeo  hinc  fcilicet  quanta  fit  tua  in  me  bonitas,quani 
induigeter  mecum  agas;  qui  quomiure  optimo  poffis  me  iniudicium 
uocarc,84  grandem  mihi  dicam(ut  ille  inquit^impingere:  tantum  abeft  ut  id  facias, 
ui ultro  etiam  mea  caufa  patrocinium  fufeipias:  tuifcffuauiflimis literis  confiteiv 
tem  reum  abfoluas, exornes  etiam  teftimomotuoteafq:  in  me  cogeras  laudes,  quas 
necjinfummoambituagnofcam,  necf  infummapetuiatia  admittam . attumectoi 
tantum  laudum  prodigis , quom  fis  laudum  omnium  Icecundiffimus : fint^  illa  cv 

binoo 
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binon  peregre  conquirenda,  fed  domi  arq;  adeo  fn  finutuo  fucer efcant: quas  proy 
tinus  quom  lubet  ex  animi  BC  ingenq  tuiihefauris  depromas  . Nam  prope  ueruefl 
Grsecoru  illud, tttAw  ^ >vct^cwon  -TtSijcrt.  Efle  autem  tibi  meas  epiftox 

las  in  delicti s,eaf<:^  frequenter  abs  te  relegi,  tibi  uiro  optimo  2»C  ab  omni  palpo  loge 
alieno, facile  fidem  habeo;at(^  eo  nomine  mihi  gratulor.  N 5 quod  me  ob  id  aliquid 
effe  putem;  nam  mea  mihi  fupellex  plane' perfpecliffima  e{t;fed  quod  hoc  mihi  cev' 
tilTimum  fit  tui  in  me  amorisindicium.TO  7«^  -rwfcsiyeA*  JtscAw-ari^iw-TO-  Cate 
rum  fi  tardus  Ium  arcp  adeo  ceflatorin  feribedo, certe  in  te  amando  colendoq?,  non 
eft  quifquam,  cui  lampada  ceflerim.  Sicut  enim  tua:  fn  dies  uircutes  illuftriores  lucu 
lentiorefi^  prodeunt:  ficego  in  dies  magis  ac  magis  in  tui  admirationem  fiiccen- 
dor  . Id  quod  mihi  nuper  cocigit:  quom  defenfionem  tuam  aduerfus  accufacionem 
Erafmi  nofirirecognofcerem.Quam  inuitus, fateor, legi. nam  StT  re  nullo  tuo  meri/ 
to  traduci, 2C  ad  eam  neceffitatem  adigi,  ut  aduerfus  dodriffimum  atq:  amicifllmum 
hominem  ftylum  ftringcres,dolui  uehementer. Illud  quoc^  mihi  prseter  meam  cony 
fuetudfne  fumpfi,ut  in  alieno  libello  efiemingeniofus.adnixus  enim  fum  quaedam 
moiliretcd  fi  qua  paulo  duriora  uidebantur,ftudui  nunc  epithetis, nunc  praefatio  ni/ 
bus,  exceptionibufi^  . hoc  enim  admodeftiam  tuam  pertinere  arbi- 

trabar, fi  quae  abs  te  proficifcerentur,mitiffi'mum  ingenium  tuum  refiperec.Nam,fi 
prouocatus,  iuftam  irafeendi  caufam  pofTisfortafie  praetendere:  fed  fibi imperare, 
ac fe  continere, quom  feces  admoueantur,  hocdenicp  eft  perfpcdtam  gfauitatem  ac 
conftantiam  tueri . Sed  enim  te  in  Erafmum  hoc  aquiorem  effe  oportet , quod  uir 
eminentiftimus  , non  uiiio  fed  fato  potius  quodam  ad  contentiones  £d  digladiatfo^ 
nes  proritari  fblet.  Super  qua  re  quom  aliquando  hominem  meoiudicio  me  multo 
fapientioreadmonuerim:finic  tamen  illefe  fuo  impetu  rapi, £d  genio  fuo  quam  fide 
lifsimfsamicorum  hortacionibusaudiens  efTemauuIt:  ob  id  dignus  ut  haec  eius  ira/' 
cundia  diffimuletur  magis  quam  coarguatur. Libros  aute  tuos  Jn  academise  paralo 
giftas  cupfdifiime  legi:fateorq;  tibi  multii  debere,  qui  ignota  mihi  atcf  antea  inaudi 
ta  dogmata  aliquot  retexeris.  Jn  tfs  omnino  optauerim  paulo  acriorem  dialediicum 
quam  oratorem  agas  . In  eos  enim  pugnas,  qui  necp  uolfcllis  nccp  Samnitum  haftis 
deterreri  poiTunt;  contis  trabalibus  dC  pilis  fyllogiftfcis  opus  eft  ut  loco  moueantur 
&C  corruant.  AnnotaciunculasTeorfum  in  pagella  adferiptas  no  mitto,  quod  eas  cx- 
feribi  oporteat . Sunt  enim  dimidiatae  ate^  interlitaeinec  tantumihi  ocfj  ftrppecir,  uc 
hoc  tepore  id  fecere  pofTim.Dabo  operam  ut  ^ ocylsime  fieri  polsitfnec  enim  ad- 
modum multae,  nec  multi  negoefi  fun^ad  te  ueniant.  Interea  me  amabis, perruade.» 
bisq:,tuis  literis  ruis^  lucubrationibus  mihi  nihil  efiepofieiucundius , quas  innie^ 
dio  Mufarum  facrario  ipfaq;  aeternitatis  ara  confecratas  fufpicio.  Bene  uale. 
CJELIVS  CAL.  lACOBO  ZIEGLERO  S. 

1 bene  faciant  illuftrifsimae  huic  longe  inter  fceminas  clarifsimae  prin 
cipi,eiusq;  matronas  K uirgines  fortunent, quod  tibi  uiro  tabene  me- 
D r enti  Iiberaliter  non  feledta  modo  munera,  fed  dC  pecuniam  identidem 

fumminiftrent.Id  quod  pro  amplitudine  fortunae  polTlint  efFicerc,pro 
egregia  autem  in  bonos  uolun  tat  e libenter  efficiunt.  Audiueram  ego 
Id  antea,nuncuero  locupletifsimo  tuo  teftimonio  fignificatum,ita  me  gaudio  perfu 
ditrut  libi  gratulari  tuanifp  uice  celebrare  non  definam,  quod  te  aliquando  deorum 
benignitas  hilariter  rerpexerit.iJlud  infuper  precor,ut  hoc  erga  te  beneficium  con/' 
ftans  efie  uelinc  ac  diuturnum.  Quod  ad  inopem  5C  exangue  penum  meum  attinet, 
qualis  qualisillefiqfciro  eum  ribine<5  hactenus  precifum,  neq;  in  pofteru  unquam 
fore. Di  faxintjUttu  quidem  eo  nunqua  indigeas, lautiorac^  indies  tua  cibi  uota  pro/ 
cedant  C^teru  eadem  mens, idem  ftudium,eademin  te  animi  inductio manet,que 
olim  fuitinec^  quicqua  unquam  fruftra  defiderabis,  quod  in  mea  fit  facultate  confti 
tutum ; tantum  abeft  ut  de  camera  & ctibili,  quod  nunc  tenes  , qutequam  precan- 
dum putes. Tibi  integrum  eft  eo  uti  quantum  & quamdiuuoles.quod  fi  feceris,  non 
ce  accepilTe  bencficiupucaco,led  dedilTe.De  curatione  auc  tua  ad  quam  te  hortabar, 
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facks  tu  quidem  ex  tua  femctia.  Milii enim  pcrgraiu  fuerit  rcliquifrcapud  te  tefla- 
tum,  quid  ego  fentiam,  &:quidcxm€  intiiatlakitis  prtelidiuexpccffare  poflis,  ut  fi 
quado  tui  leconfdij  pertgfum  fuerit, poflis  mcimcminiiTc.  Bcneualc,&meama. 
CiELIVS  CAL.  lACOBO  ZIEGLERO  S. 

V OD  morbus  qui  te  pridem  grauiccr  infeflat,  aliqua  parte>  utferibis, 
defjeuietit,audiui fumma animi  seqiiitate.  quod  coxa  neruusnoft» 
Q_  ' cile  reftitui  poflinqlioc  uerd  me  liabet  permoleftu . T hortor  ac  ro. 

go,ut  omni  Audio  ac  diligetia  in  eam  curam  incumbas,  ut  quamprimq 
priftina  firmitas  tibi  refli  tuatur.  Sunt  enim  haec  morbi  genera  eo  inge/ 
nio, ut  uexata  recrudefeant,  K uetufiefcencia  curatione  prope  no  rccipiant.Et  licet 
audiuerim  tibi  large  omnia  ex  curia  principis  Irenegfuppcdirari,ut  anguAisfortU/ 
nis  meis  paru  indigere  uideare:  tamen  pro  fummabeneuolcntia,  qua  te  ac  uirtutes 
tuas  colo,rcs  omnes  meas  tibi  Itberaliter  fumma  uoluntate  offero, quo  nihil  prse- 
termiteas, ut  plane  falute  aflequare.  Nam  quascunq»  medici  dixerint  in  eam  rem  fo;> 
re  opportuna,ea  tibi  aere  meo  uolens  ac  lubensparabo.E  t quod  ad  caetera  comoda 
tua  pertinet , nihil  a metui amantifllmo : quatenus  fortunz  meae  patientur,  fruftra 
defiderabis.  Quare  magno  & excello  animo  tuxTalutiscuracapeflas,  necp  impeti/ 
dtjs  dererreare:quorum  ego  onus  non  inuitus  fum  fubiturus.Tu  uoluntate  tuam&C 
quicquid  conftitueris  perfcribc,8^  me  ama. 

CiELIVS  CAL.  LVDOVICO  PARISETTO  S. 

VL  T V M debeo  Prolpero  Auriniano  uirclanfs]me,quimihiprim3 
tuas  delicias  legendas  obtulit.Quibus  mihi  plane  teffacum  fecit,  quan 
M ta  tua  fit  eruditio, quata  in  feribedo  facultas,  feu  tu  uoriam  feutupror. 
fam  orationem  aggrediare.  putaba  ego  eum  tam  grato  officio  perfun/ 
tffum  omnes  humanitatis  partes  impleuiffe : nullamcp  ad  eas  acceflio/ 
nem  polTc  fieri. Sed  pofiqua  tuas  iiteras  accepi,  longe  mihi  iucundiilimas,  rantuui- 
deo  cumulo  ad  priflinu  illud  officium  a ccefsifTe,  ut  nullograti  animi  teftimonioui. 
dear  mihi  tam  eximia  hominis  diligentiam  poffe  emereri.  Primo  enim  prope  oftea 
debat  raras  ingentj  tui  opes,  quibus  in  tui  amore  eram  plane’ fuccenfus : nuncuero 
tui  prorfus  mihi  copiam  fecit;&  ut  iam  cominus  mutuus  inter  nos  amor  congredev 
retur, effecit.  Quati  ergo  putas  mehoc  munus  aEftimare-:'  quo  Tadium  eft  ut  tua, hoc 
eff  utri  clarifsimibeneuolentiainirem.Opto  {taq:mihi  aliquando  occafionedari, ut 
hunc  animu  erga  te  meum  tui  cupidiffim.S  atq  amantifsimum  tibi  approbarem . Id 
quod  ego  profecbo  fum  facturus, fiquado  tu  mihi  ad  eam  rem  feneAraaperueris,id 
efftepuslocumqindicaueris,  quo  id  comode  fecere  pofsim.  quare  tu  te  tibi  de  aie 
ia  plane  potes  uii  doclirsimeomnfapolliceri.EaenimcAmcadeteacdetuauinwc 
opinio,ut  nihil  fit  ta  amplum  tamq  illuftre,  quod  ego  no  exiffime  me  iure  optimo 
tibi  debere,  quod  fi  quado  mihi  licebit  tibi  aliqua  huiufce  mea  uoluntatisfignifica/ 
tfonempr2bere,tum  egomenondediffejfedaccepifrelocupletifsmum  beneficium 
putabo.  Beneuale, 

CJELIVS  CAL.  RICARDO  CROCO  S. 

V AR  T o poA  die  quam  a nobis  difcefsifli,inRodiginapeninfuIanie 
recepi,  ut  fiqua  poflem  ratione  deciderem  fupercontroucrfiaperuete 
Q_  ri,qua  mihieAcumparncioVenetoexhareditategentilitia,quaman 
no  ab  hinc  quinto  creuera-Ea  rem  longe  difficiliore  offendi  qiia'matv 
teaexiflimauera.  Quare  iam  dies  multos  lutftor  inhacmoleftiflimaha 
renatiduero  mihi  accidit  infolentia  gratia  aduerfarn,cui  fudexalioqui  indulgetv 
tifsimusfauet  immodice.  Non  tamen  defpondi  animu  quin  aliquid  coficere  pollini 

firiufquambincabeam  .Intcrim  dumuanifsimishis  curis  auocor  a melioribus  con 
ilijs,  fupcrueneruntmiln  literjetus  omnium  optatifsima,  uenerabilis  panis  Sc/ 
uerini  diligetia  ad  me  itanfmiffaiquas  obuius  excepi,6C  propenliisimo  animo  fum 
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exofcuIacuSjUtpotemirifice  tua  fuauitate  recreatus. Grafiasuero  tibi  ago  maximas, 
xjui^  libros  quos  optabam  mihi  curaueris  diligentia  SC  fedulitate  incredibili-  RehV 
quum  eftjUt  des  operam  ut  tuto  ad  me  perferantur. Ea  in  re  non  eft  quod  multum  Ia 
bores.Q,ua  enim  eft  bonitate  Seuerinus  nofter  officiofifsime  procurabit^ut  ij  ineo/ 
lumes  ad  me  iieniant.Id  quod  commodifsime  facere  poterit, quom  princeps  Ferra^ 
rienfis  reditum  apparabit  :in  cuius  comitatu  funt  aliquot  familiares  mei , qui  fumr 
ma  animi  inductione  hoc  perficient . Caeteru  pecunia  quam  impendiftimeacauia, 
protinus  bona  fide  ad  te  ibiqquom  milii  fignincaueris,cui  5C  quo  loco  tuto  enumc/» 
rari  pofsit.  Diofeoridem  illum  Germanu  pulcherrime  ut  feribis  accuratiS  non  prius 
ucltm  ad  me  mitti, quam  certum  habeS  quid  amplius  euarietaut  prgftetc2Eteris,qui 
plurimi  ad  hanc  diem  publicu  acceperunt. Id  comode  feceris,  fi  que  praefert  in  fron 
te  titulum  admetranfcripferis.  Prioribus  literis  amepetis,  ut  imprimis  enitar, quo 
tabellioni  tabulae  illg  exprimatur  quas  tibi  dolo  malo  interuerterat.PerfuaGfsimum 
habeas  uelim,  menecj  authoritatc  necg  pollicitationibus  defuturu,  bCfi  egouix  pu.' 
tem  quicquam  hoc  tempore  pofTe  confici.Noffrienim  populares  oppido  quam  me/ 
liculofifunt.  Ita  enim  ferme  comparatu  eft,ut  reguli  ifti  minorum  getium  acerbius 
quam  magni  illi  reges  ulcifcantur,  fiquid  aduerfum  eorum  uoluntate  admifllim  fit. 
Spero  rame  nos  omnia  pro  fentencia  confecuturos,quom  primu  Cf  iar  caufam  Ivlu 
tinen  fem  dijudicauerit. Quippe  ut  uideo  hxc  nobis  prajgrauis  aduerfaria  eft.No  ta/ 
men  uelim  putes  mehanedefidix  meaequafi  Tcforfceciij  protendere, quando  eoinge 
nio  natus  rum,ut  ingenue  profitear  quicquid  mihi  in  mente  uenit,  amicosq;  admo.' 
neam  quid  eorum  rationibus  prodefle  aut  obefie  pofiit.  Ego  profecto  nihil  pioter- 
mittam, quo  femel  obfiridta fidem  reluam. Tum  fi  quid  opinione  felicius  obtigerit, 
id  omne  iure  imputabitatur  lucro.  Quis  aute  procuratori  principis  rem  nofti  a pro/ 
didcritjiacihusconiedturaquam  teftimonio  confequi  poffumus.Ego  certe'  in  ea  fu/ 
fpicionem  incIino,uc  uefteriile  orator  Britannus, qui  tam  belle  calamitatem  Roma/ 
nam  deplorabat,  rem  patefecerit,  8C  intercefsione  procuraueritiquod  ei  facile  fuit, 
quom  regulus  nofier  hoc  tempore  quo  iure  qua^  iniuria  Cofaris  gratiam  colligat. 
Cqmenracioncs  ueronofl:ras,quom  primu  in  patria  rediucro,6cl  aliquid  oefi  naflus 
fuero, accuratifsime  urgebo,  ut  maximo  clarifsimoq;  noftri  acui  regi  fidem  obfer/ 
uantia  meam  approbem  quam  ocyfiime.Quod  aute  petis,  ut  conlultationibus  in  e/ 
am  rem  habftis,quas  te  miffuruni  fcripfifti,a  docrloribus  collcgismeisfubfcribatur, 
confido  me  id  lacile  fub  fponfione  pecuniaria  confecuturu. Proinde  quod  huc  pertj 
nec,in  utra  nq?  aurem  dormias  licet.  Quod  pofterioribus  Iit  eris,  quas  omni  amoeni/ 
tare  ingenii  excoIuifti,mihi  operam  tuam  amanter  &iucudc  poliicerisjfacis  tu  qui/ 
dem  rem  tibi  confueta  ac  peculiarem,  mihic^  longe  antea  perfpecta  :pro  qua  tibi  Iu 
bes  multam  gratia  tcftarer,  nifi  pridem  omne  Graiiarumyrotheciu  abrumpfiffem. 
Tu  ucro  exploratum  habeto  , me  ita  tibi  elfe  obseratu  ateg  addictum:  ut  iam  nihil  fit 
mihi  in  meo  mancipio  reliquumrcerce  in  eam  rem  incumba  omni  ftudio,ut  quam  de 
me  opinione  concepifti, eam  fuftineam,indiesq?  auctiore  reddam,  tuinterim  gratia 
mihi  regia,  cuius  prope'  ambitu  ac  defiderio  ardeo,  ftudiole  ac  reuerenter  concilia- 
bis: ego  uicifsim  nondefinam  eam  cura,afsiduitace,  omniq;  oblequentifsimi  animi 
teftimonio  emereri.  Beneuale. 

CJEI-rVg  CAL.  RICARDO  CROCO  S. 

1 in  his  liceris  chirographumeum  non  agnoueris,  non  eft  quod  mire/ 
ristnam  tuus  nuntius  me  in  ledio  cubantem  deprehendit  ex  febricula, 
S quam  inclemctia  cseli  Rhodigini  mihi  male  cociliauic-  Hanc  fpero  me 
pertinaci  inedia,  quam  ego  fpontemihi  indixi , facile  poftedifeurer e. 
Id  quod  6(1  in  tuam  gratia  £d  boni  ominis  cauia  dictum  ucIim.Deora/ 
tore  Cafali  ne  uerbum  quidc  auditum  erat  apud  me,  tantum  abeft  ut  quicqua  cum 
collegio  contectum  putes.  Quom  primu litcras  tuas  legi, incidi  in  fufpicione  ne  me 
ablencc  a-^epadeo  rerum  ignaro  quicqua  rranfactum  forer.  Proinde  ad  eum  qui  pri- 
mus eft  afecretis  apud  hunc  principe,fcifdtatum  mifi  protinus,  ecquid  ea  in  re  con 
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tigiflet.Is  mihi  in  lisec  plane  ucrbarefpociit.Pridic  cius  dici, quo  illufirifsimiisprin/ 
ceps  Venetqs  redijt,  hicfuic,  non  orator  Anglix,  fcd  eius  frater  oratoris  nomine, 
jdem  cum  magnifico  fa flore  fermone  habuit, cui  comodeuerbis  fatisfaflum  eft;di/ 
fcefsitcp  eo  animo  ne  hoc  tempore  cum  collegio  quicqua  teter,  icd  aptiora  tempora 
expeflet. Idem  fe  recepit  bona  opera  apud  maiefia  te  regiam  periunfluru,  neeacau 
fa  in  noftrum  principcmquicqua  mdignationisconcipiat.Hyc  ille  haflenus. Qua» 
re  non  eft  quod  uerearis  tibi  bolum  rap!,tuoscj  labores  ab  alio  occupari.  Quocuncf 
enim  ego  loco  fuero, pro  captu  ingenp  & fortun^fidifTimus  regie  amplitudinis  ad/ 
fertor,6C  tux  dignitatis  defenfor  aderit.  Sed  plane  omnia  quae  huc  fpeflantjCeflent 
hoc  tepore  necefTe  eftrquod  alias  ad  te  fcripfi . Nam  du  negociu  Mutinefe  fub  arbi» 
tratiiC2farispender,nihiIeftquodhocIocofpereiiius.Atubtdiesarbitraius  celTc 
riqquf  in  proximu  Natale  domini  profertur,  tunc  omnia  digito  uno  & quidem  pri 
more,nifi  me  fallant  omnia,promouebimus,qu3e  nunc  frufira  omni  conatu  impelli 
mus.  De  cometatione  uel  confultatione,pro  quaiam  non  femel  fidem  obnrinxi,a/ 
gam  exfide,quom  primu  Di  feliciter  afpirauerint,  K fuero  ego  ipfe  mihi  rcfiiiutus. 
Accepi  cofilium  ex  nutio  tuo, cui  dabo  opera, ijuom  per  uires  licebit, ut  fubfcribat. 
Quod  autographas  meas  ad  inuiflifsimviiuxta  bC  doflifsimu  rege  dederis , fanee- 
rubui  quom  tuas  legere,  uereorc^  ne  tanquam  forex,  ut  illc  inquit,  meomet  indicio 
perca. Certe  nifi  fidei  K obfequentis  animi  teftificatio  nobis  fuerit  patrocinata,noii 
eft  quod  aliude  aut  tu  tuo  teftimonio,  juc  ego  meis  literis  fauore  impetrari  polfeiu/ 
dice.  Permoleftum  mihi  fuit  quod  de  libroru  precio  nihil  fcripferis,  SC  ne  illud  qui/ 
dem,cuilibros  mihi  perferendos  curaueris.Quare  amabo, me  exime  ex  hoc  fluctu, 
6^ fac  ut  tuum  mihifolidumbeneficiuconfiec.llludquocf  ne  pigeat  fignificare,quo 
loco  fis  proxima  hyemem  aflurus.  Literastuas  Seuerino  monacho  cfticiofifsimo 
refle  credideris.  Va!e,&  me  ama  tui  ftudiofifsimum  atep  amantifsiraum. 

C.ffiLIVS  CAL.  RICARDO  CROCO  S. 

IN  A s abs  te  uir  magnifice  fub  eodem  tenoreaccepiIiteras,qiiasmL' 
hi  nuntius  tuus  huius  ipfius  negocq  caufa  miftus  rettulit.  Eum  proti/ 
B nus  ad  te  remittendo  exiftimaui , tum  quod  ipfe  fifaifeftinanduprxfe 
ferebatjutpotequitibiab  amico  in  hanc  rem  iuei  itaccomodacusxum 
quod  eaquepetis,non  tam  repente  poffunt  a me  expIicarf.Nunqiiam 
autemihidefuturifunt  nunirjquiliterasmeasad  SeueimummonachS  perferant. 
NecSeuerinus  defideraturus  unqua  eft  tabellarios  quiPatauium  comeent.  Adhoc 
accedit, quod  ego  adhucplaneinfirmusj&f  nondum  a proxima  ualetudine  repara/ 
tisuiribus,rebusagendisparufumacc6modatus:qu5e  res,udmetacente,poteftin/ 
cniae  mea  apud  te  tam  aquu  imprimis  iudicc  patrocinari.  Quod  ad  difcelTum  prtv 
tonotarfj  Cafalis  attinet,  nuntium  Bononiam  defiinabo,  atq;  opera  dabo, ut  quam 
ocyfsinicrcmtotam  explorata  habeas.Sane' qui  fit  Hieronymus  Preuidellus,&an 
homo  natus  fiqignotuhabeo.  neepob  id  tamen  definam  tua  more  gerere  uolunta. 
ti.De  fubfcriptionibus  finguloruSt  uniuerfi  collegij  iudicio,alias  abunde  ad  te  fen/ 
tentiammeaperfi:ripri,Attunimiuproperas,&i  adhuciibimefiisin  herba  elr.Non 
eft  quod  eandem  totiens  repeta.Vtfubfcriptiones  illas  impetrcmusacoUe 

gis  meis,  non  mea  magis  opus  eft  incolumitate,  ^ingenio  ac  dexteritate.  Ad  hsc 
certum  habeas, non  eos  magis  auri  &quaftus  amore  rapi,quam  ferula  Kfupplicij 
limore  abfterreri. Illud  quocp  in  animu  inducas  uelim, nobis  loge  aliam  ratione  Pa» 
tauqjlongealiaFerrariginirioportere.Illicfciliceta  priuatis  quibufdam  turbas,  hic 
ab  eoquifummahabetuita&i  necis  poteftate  periculum  fmminerc.Quareadocca 
fionis  articulos  prouocandum  cftrea  duce  nihil  non  arduum  & operofum  iicet,facu 
!e  cofici  poffe  cofido.  Quod  alteris  literis  feribis,  doflores  noftros  fubfcripfifle  con 
filio  MarciHancua,faneutidincertuhabeo,  ita  aueroIogeabelTeputo.Nouiego 
mores  noftratiu,eorumprafertim  qui  in  albo  collegfl  adfcriptifunttquorumnemo 
non  indigena  efqtortunasq;  habet  fub  nouacula  .No  puto  eosufq:  adeo  fui  imme/ 
mores  u t infaniat . P ergra  tu  mihi  feciffes  fi  eoru  nomina  fignificalles , ui  potuiffem 
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tibi  aliquid  compcnius  refpondere  . Caterum  tu  bono  animo  efto , neq;  tibi  hanc 
palmam  a quoquam  praereptum  iripoileperiuafiisimum  habeto.Quicunq:  emilTa/ 
rij  Cafalis  aduenerint , non  dubito  eos  oleum  dC  operam  fruftraturos . Quom  nu- 
perrime adhuc  decumbes  cum  tabellione,  qui  tabulas  Theologorum  e tuo  pene  fi/ 
nuabftulitjuerba  facerem  : hortarer ut  tanto  regi  tamhonefta  in  reobfecGdaret: 
tum  ego  prefentem  pecuniam  porrigerem :prope’  deflens  reipondit,fe  iniquam  cau 
fam  fouere,  ied  necefsitate  ad  id  facinus  impulfum  efle.  Se  elfe  pr^terea  ea  fortuna 
quae  minime  pecuniam  regiam  afpernari  deberet,  led  fenon  ita  efleftipitemjUtfpe 
inuitamentouel  amplifsimae  mercedis  capitis  6C  fortunarum  periclitari uellet; 
praefertim  quom  hi  qui  iure  principis  o(p$veA/^et  nuncupari  poflunt,  tam  3/- 

cute  omnia  circunipiciant,  totq;  habeant  Corycaeos  . Cuius  rei  exemplum  addidit, 
quod  quom  nuper  frater  ille  Cafalis  oratoris  adueniiTer, protinus  agminatim  fadto^ 
risnuntfj  adfuerunt,  praemonentes  nequid  per  imprudentiam  aucquxftus  gratia 
admitteret^quodprincipem  offenderet.^uare  ut  iterum  azcp  iterum  idem  repetam, 
non  eft  nobis  properandum.  Nam  fat  efi  cito, fi  fat  benerut  ueteri  teftatum  eft  pro/ 
uerbio.  Libri  abs  te  coempti  opera  Seuerini  bona  fide  ad  nos  peruenerunt  incolu/ 
mes,ea  ex  re  tibi  ingentem  gratiam  profiteor.  Sed  heus  tu,  nihil  de  precio  adfcripfl/ 
fti,  fac  per  Mufas  ut  fciam  quantu  tibi  debeam:ne  fi  caeteri  conticuerint,  ego  me  ip/ 
fum  quafi  aerufcatore  coarguam . De  opere Raphaelis  Comefis  accurate  aga  quod 
fcribis,ied  quidFlorianus  ea  in  re  prodefTepofsit,  non  ufdeorquid  obeflepolsir,ui/ 
deo.  Quare  tua  bona  uenia,  in  tata  fpe  lalutis  ad  periculofa  remedia  no  perfugiam. 
Beneuale,£^  in  rjs  quae  hic  agi  poflunt,utCslio  tuo,non  fummaprudenriae,fed  fin 
gularis  fidei  amico  plufqua alteri  cuiquam  credas  rogo. Dum  hac  didt arem  librario 
nieo,putauinonab  re  futurum, fi  ex  eo  qui  eft  ab  aure  principis  uirodo<fto6C  fum/ 
mabcneuolentia  mihi  coniuncfto  exquirere,  an  de  Cafalis  diicelTuquippiam  com- 
pcriflet.Is  mihirenutiari  iufsic,  nihil  fe  habere  copertu.Sed  cxFlorianoquiresBo/ 
noniefes  probe  callet,ceuqui  eft  in  familia  Campegq,  facile  me  omnia  refciturum. 
fummifi  homine  qui  percundiaretur.  Relpondii  Fiorianus,neqp  cum  abiuifle,nec5 
cffe  abiturum, mirari<^  unde  is  rumor  in crebuiflet.  Flocre  fcireuolui,no  tamen  ob 
id  ego  minus  ero  impiger,quin  rem  ex  Bononia  per  certum  nuntium  explorem,  6d 
quicquid  fuerit  exploratu  tibi  fignificem.  Operapretiu  feceris,  fi  uenerandum  Se- 
uerinum  comonu eris,  quem  in  locum  meas  ad  teliteras  dirigat.Diofcoridem  cuius 
titulum  mififti  ad  me,puto  non  inutilem  que  coemas  Sd  ad  me  mitcas.accedat  is  tuis 
in  me  ofRcijs  cumulus.Rurfus  uale. 

CAL.  RICARDO  CROCO  S. 

O N o N I A redrjt  nuntius  meusrismihf  nuntiat.neq;  Cafale  oratorem 
necg  fratrem  in  Britannia  concefsiflejdd  adhuc  Bononiae  fubfiftereiSd 
B quom  diligenter  quantu  fieri  poteft  omnia  rimaretur, accepifle  Guro/ 

num  nefcio  que  Britannum  a Cafali  ad  regem  dcftinatu:  eumtf  pleno 
paflu  Britanniam  petere . Eius  itineris  caufam  non  comperifle,  quod 
multo  filentio  arcana  illa  confilia  ab  hominum  auribus  fubducantur.haec  ille-Cate 
rum  ego  quamuis  adhuc  me  domi  continea,  Sd  colligendis  uiribus  adhuc  ftudeam, 
atq  hoc  fim  minus  ager  quod  non  decumbo  : a Vincendo  tamen  illo  Pradicatorq 
ordinis  impetraui,ut  ad  meirer.Tum  adris  longis  fermonis  lunda metis  in  eam  ora/ 
tionem  defcendi,anRhaphaelcm  Comeniem  cognofcerer,  an  hominis  dodtrinani 
haberet  perfpedlam,an  aliquod  ingeni)  ilItusmonumenrulegilFer,dcnicpquidi!lud 
foret  quod  in  caufa  regia  perfcripfiflet.TumVincenrius  non  hcc  modo  libi  ignota, 
fed  illud  quoq;  fandiifsime  pernegauit:  fe  de  Rhaphaele  quicquam  certum  habere, 
nec^  fcire  an  albus  an  ater  homo  natus  foret . Quid  facereC  alias  fidiculas  admouere 
no  potui.  Cum  FrancifcanoilloTheoIogicaefacuItatis  Decano  nullueft  mihi  com 
mercium,neq;ueldefacie  homine  noui.Summittacame  nuntium  eiufd em  ordinis, 
quo  lequeftro  Ipero  nobis  rem  ex  fententia  proccffuram.Quom  doclores  aliquot  e 
collegio,  qui  mihi  arctiore  familiaritate  coniundti  funr,me^gru  inuiferent,  de  iub/ 
feriptione  uerba  feci.Operam  pollicicifunt,  modo  confilium  cui  eflenc  fubfcripturi 
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certis  rationibus  aitthoritatibusq!  nitcretur.Dcpromi  lufsi  confiliufjuod  ad  me  mi 
fifti.quomauthorequxrerenr,quifcproconfuetiidincincorontcicfolet  adfcriberc, 
nufquam  repertus  eft.Tum  fufpetfluhuiurmocli  confiiium  habere  ccepcrunt.  Atme 
rogariJt,  utoperamnauarc,  quo  ille  qui  cunifccrum  pcpcri(Tcr,fi  modo  approbaret 
£C  iuu  agnofcereCjfe  quoq;  fua  manu  auctore  tciiarcuir.  Ad  lixc  accedit  is  ferupus, 
quod  de  pecunia  iranfigenda  cu  fubfcriptoribus,  nolo  cfTc  mei  iudicij:tum  quod  in 
hoc  genere  nunqua  alias  me  exercui,  tum  quod  temere  aliena  pecuniam  nolim  prO/ 
digirQuarcobfecro  te  ne  pigeat,  quid  fadu  opus  fit,  mc  admonere . Sane’  accurate 
& ^minimo  fieri poterit  impendio  re  tracbaboifed  ea  lege,  ut  me  omnino  intra  prg» 
fcriptoscancellos  continea-Amicus  meus,utputo,nonomnino  «'«/loTnsflfjindica 
uit  mihi,  apud  Florianum  afleruari  qusdam  confilia  ad  regis  negociu  ipec^atia,am 
plifsimi  Capegij,utreor,reliquias:fed  itaafieruari,utneqj  Jndicf  formicf,neqgry 
pes  Hyperborgi  aurum  maiore  cuftodia  tueantur.Cogitomecu  an  Mercurius  quifi 
piam  inueniri  porsiqqui  huic  Argo  oculos  prgftringat.Tu  quocg  in  eam 

rem  ingenq  neruos  intendc>  fi  quid  cogicaueris  comonefacito.  Nofti  enim  illud 
Homericum,  inwTi<Av 

uerum  eft  quod  fequitur,;45v@'  rosirs  «<  ro©' , J'%  n 

fisTjf.  Bene  ualc,  & mc  ama, qui  te  nodes  ac  dies  oculisgero. 

CALIVS  CAL.  RICARDO  CROCO  S. 

V B idem  tempus  K eodem  prope  fafciculoternas  abs  te  literas  accepi 
diligentia  Seuerini  ncftri  ad  mc  perlatas.  Et  cum  ijs  confiiium  autho- 
S ris  nomine  & figillo  munitum  admeperuenit  incolume.  Quod  fuit 
pergratu,ut  his  noftris  qui  paulo  morofiores  funr,  omnis  cundatioK 
tergiuerfandi  anfa  adimatur.  Ego  uicifsim  curabo, ut  prius  illud  cuius 
nunc  uicarium  iummififii,  protinus  ad  terekratur.Nunc  accedo  ad  longiores  illas 
tuas  Iiceras,quibus  teftaris  te  meas  bona  fide  accepiffe,  id  quod  fuit  periucundum. 
Quod  gratularis  mihi  de  refiituta  ualetudine , facis  tu  quidem  humane  ac  perbenv 
gne  & pro  tua  confuetudine.E  t fane  fi  uera  fateri  oportet,  tua  quoi^intereft,  ut  Di 
cum  tibi  amicum  feruent  fuperftit€,quem  tu  tibi  ita  obftrinxifii,ut  pto  tua  dignita/ 
te  &1  exifiimatione  nuliu  unqua  laborem,  nullam  aerumna  fit  decrecTraturus.De  Ca/ 
fali  illud  certum  eft,  eum  fuifle  Bononigquom  meus  nutiused  aduentaiiet:  quodni 
ex  coputationedieru  facile  agnofceSjfi  literas  measfuperearemfffas  excufleris,  K 
tepora  quibus  datae  funt,ad  cakulu  reuocaueris.  Mox  tamc  mercator  Bononienfis 
amicus  £4  familiaris  noftcr,que  nutius  meus  abiens  prope  huius  rei  exploratoieie/ 
liqueratjmihifignificauiqCai^emtrafilTeinGalliamdfalpinaad  l ! i.Caied.Dc' 
cemb.incertumi^  tumore  peruafilTe  in  uulgus,  eum  in  Britannia  profec'turum.Sed 
certi  nihil  fe  habere  copertum.Eiusmcrcatoris  dandas  ad  te  literas  exiftimaiii, quo 
rem  certiore  compercioremcp  habeas,intelligascj  nihil  me  quoad  eius  fieripoceflde 
diligentia  remittere  in  rc  omni,  quo  plene  omnia  uotis  tuis  rerpondeiit.  An  Vincea 
tiiis  ille  monachus  mentiatur,  nondum  mihi  plane  conftat,  arep  in  aliud  tempusfu-- 
fpendo  iudicium.  Sane  quom  amicu  meum  de  quo  ad  te  feripieram  fummifer!m,ni 
hil  ex  Minoritano  illo  decano  elicere  potui.  Nam  £4  ille  conftanter  ullum  efle  apud 
feRaphaelis  Comefis  cSfilium  pernegauit . Depecun  ia  regia  quod  iterum  atcf  ite/ 
rura  mones,  ut  exmco  arbitrio  eam  difpenfem  fubfcrip  toribus:rogo  te  amicoru  op 
time, ne  me  ad  hanc  neceftita  te  adigas.  Scio  ego  quam  fit  hoconerofum,  quantum 
habeat  difficultatis, quam  religiofctradfada  fit  aliena  pecunia. Quid  uero  quom  ac/ 
cepti£4  expeniiratioineundaeftc'Antunonillam  crucem  putas  homini  ingenuo 
propofitamcEn  tu  aurei  dimidio  aut  folido  aureo  adfiimmum  cum  fubfcriptoribus 
decidendum  putas.&i  fane  ^otecufentio, ultra  aureum  nonefleproducendum  im 
pendiu.  Na  deaurei  dimidio  neq;  ego  homo  priuatus  64  tenui  fortuna  in  repriua» 
mentione  habendam  putare.  Quid  uero  fi  ampulloli  ifti  84  numerofis  paragraphis 
fufFarcinati  illud  fuu  pluris  nundinentur^Si  dem,  alfj  protinus  inclamet, 

mihi  regios  loculos  non  effe  comittcndos,qui  tam  incaute  in  eos  onocrotalos  taniS 
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pecunia  profuderim. Si  negem,  non  deerunt  qui  me  arguant,  quod  liberalicate  re-' 
gil  in  dubiu  uocauerim:  £C  quod  paru  uidear  intelligere  quo  in  negocio,qua  in  cau.» 
ia  uer fer-Temporu, locorum, perfonaru  ratione  habenda  eiTe.Er  quod  laudatae  me- 
mori* cardinalis  Eftenfis  olim  princeps  meus  procuratoribus  fuis  fepe  inculcabar, 
aliubi  impendendam, aliubi  profundendam  efle  pecunia.  Tum  ucro  ego  inter  Cy  a 
neas  petras  deprehenfiis  quid  faximr  nifi  ftultiria  meam  accufem,qui  quafi  C*cias 
in  me  nubes  contraxerim.  Verbum  uetus  efttquod  dubites  ne  feceris.  Sed  tu  dic  ib/ 
desj quantam  nobis  aduerfariam  putas  opinioncr'qaam  homines  audita  caufa  regia 
protinus  induuni,montes  etiamnum  aureos  fibi  pollicentes,  quod  nifi  in  uulgus  ea 
fama  emanafiet,  fi  quomodo  protrita  h*c  caufa  pofTec  diisimulari,  mirum  uero 
quam  nobis  omnia  fierent  leuiora  ac  faciliora-  Sed  de  his  iam  plus  nimio : ea  efi  rei 
fumma,me  paratis  efie  regia  pecunia  enumerare, fed  prsfcriptis  finibus,  ultra  quos 
non  cranfiliam:  fnreliquu  operam, confiliSjiudiciumq  meum  non  defiderabis-  De 
Campegianis  illis  reliquqsnon  defpero.Nam  funt  quifpem  faciant, fe  pofie  earum 
copia  habere  in  paucas  horas, Ego  iliud  molior, uttacirper  haberi  pofsint  dum  pr*.' 
cipiti  calamo  exfcribantur.Si  hoc  impctraucro,rcm  confecta  tibi  dabo. Nuperrime 
mecumuerba  fecit  Florianus,  dt:  quidem  in  eam  fententia.ut  fe  partibus  regtjsftu- 
dere  plurimum  prae  fe  ferrertfeq?  fi  eum  Ferrari*  conuenifIcs,my!ta  fuifle  comone/ 
faclurumjqu*  ueftris  conatibus  non  mediocriter  profuifient.  Ego  qui  pertentandi 
cauiaeadici  exiftimabam,  cundlanter  ad  omnia  refpoditillud  addens,  eum  pruden/ 
ter  fatf£urum,fi  aliquo  infigni  officio  tatuin  regem  promeruiflet;  meq  paratum  efle 
ad  te  feribere  pro  ea  quae  inter  nos  coflata  efi  amicitia,  fiqutd  cotingat  quod  uel  tua 
fcire  interfit,  aut  in  regiae  cauig  comodum  cedat.Nihil  ad  Dionyiumrefponditried 
illud  adiunxit,rehaberecognitu,tibi  Si  Cafali  non  beneconuenire,eam<^  fimuita- 
tem  regiae  caui*  obeflTe . Eunde  Cafalem  cu  Genurio  auditore  Camer*  apoftolicae 
decertare,  utri  rex  magis  fauear  in  afiequenda  cardinali  purpura:  &C  multa  id  genus 
qu*  me  feribere, te  auteIegerepigeat.DeDiofcoride,Linacro,  AIciato,&fi  no  pia 
ne  is  fit  quem  expe teba, multam  tamen  gratiam  habeo.Linacru  tuum  tua  manu  rex 
cognitum  ad  te  mitto.  Bene  uale,mecp  tuum  libra  noris  caera:  minus. 

CJELIVS  CAL.  HENRICO  ANGLIJE-  REGI  S; 

VDtVERAM  ego  pridem  Britanni*  atep  adeo  ipfi  Oceano  impera/ 
re  Henricum  regem  eius  nominis  ocftauum,  ingenio  ac  fortuna  celc/ 
A brem  , qui  uirtute  ateg  animi  magnitudine  non  huius  modo  feculi,  fed 
clarifsimis  quibufep  fupcrioru  temporii  regibus  cfTet  coferendus:  mul 
ta  mihi  de  eius  fapientia,  clementia , ingenij  fuauitatc  olim  enarrabar 
Ricardus  Paceus  uir  prgfianrisdo(ffrin*,qui  co  tempore  regium  oratorem  agebat 
in  Italia.  Idem  aflerebant  incredibili  omnes  confenfu,  qui  cx  Britanniam  nofirum 
orbem  comeabant.  Efi  ianc'  apud  omnes  gentes  regium  nomen  uenerabiletfed  mi/ 
hi  Hcnrfci  nominis  maieftas  totpr*coni}siIlufirata,  religione  quadam  ita  animum 
fuccenderat,ut  nihil  confuetude  tanto  rege  cogitarem,  fed  heroicum  ac  diuinupla/ 
ne  quiddam  in  eius  animo  uigere  exiftimare.  Superuenit  mihi  deinde  orthodoxae 
fidei  defcnfioab  illofufcepta  contra  Lutherana  fadtionem,opus  Di  boni  quara  eru/ 
ditione,cloquentia,acpietate  refertum.  Res  eamihiuifa  eft  imprimis  admiianda,Sd 
noftr*  plane  *tati  incognita, regem  efle  qui  ad  fortun*  ac  rerum  geftaru  amplitu/ 
dinem,Iiter3ri5  etiam  fplendorc  addidiffet.  Sciebii  ego  priicos  reges  cofueuiflenori 
tam  fibi  ex  magnitudine  felicitareimpcrq,  quam  exoptimaru  ScT  maximariSrerS 
St  diiciplinarum  cognitionegloria  petere.  Alexader  ille  cognomento  IMagnus  pa/ 
!am  profitebatur,  fc  fibi  multo  clariore  uideri,  quod  de  Dis  immortalibus  reifte  fen- 
tirettquam  quod  mulcas  nationes  perdomuifiet,  mulcisi^  populis  imperaret.  At 
quanto  hoc  pr*ftantiusc’quod  quom  ij  ad  quos  imprimis  tutela  Chriftiani  nominis 
pertinebar  fiIercnt,S»^  tantam  pietatis  offenfam  dilsimuiarct,tuunus  rex  inuicfiifsi/ 
me  ex  omnibus  principibus  quos  Chriftus  in  excelfum  folium  euexit,  inuentus  es 
qui  pro  aris  focis,  id  eft  pro  religione  ac  uetitate  afferenda,  ftylum  peiftrinxeris. 
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Tu?  profcdo  laudes  pofTunt  fortaflc  aliis  qiiibufda.fcd  iis  perpaucis  admoduprin/ 
cipibus  elTe  comunes.Scd  hsc  pietatis  gloria  ita  omnis  tua  eft,  uc  quieti  pofliccom/ 
municari,non  inueniat. Felice  itaqi  Britannia, fcIiccs  populos  cxiflimabam,quiop 
timi  acfancflirsimiregisparcrct  imperio.Tuegotata  percitus  laudum  SC  rerubenc 
geflaru  celebritate  abfens  abfente  uencrabar : & quod  unii  milii  licebat , deum  opf. 
max-tibidiupropitiuoptabam,augufti(^  tui  nominis  praedicatione  mea  erga  te  uo. 
luntatem  pietate^  apud  omnes  fignificaba . Quom  ucro  nihil  mihi  antiquius  effet 
in  uotis,quam  ut  aliqua  mihi  Cflitus  affulgeret  occafio,  ut  hunc  animum  meum  tux 
maieftaii  addtc1ifsimu,uel  literis,  uel  certo  aliquo  teftimonio  tibi  probarem:  como- 
dum  acciditjUtRicardus  Crocus,uirprsclaraeeruditionis  5Cfpe<ffataeergatefide4 
allecTius  nonulla  opinione  meoruftudiorum,mccumfxpe8ddeliterisacrebus  com 
munibus,  de  animi  uero  tui  celfitate  prope'  quotidie  folenniter  uerba  faceret.  Is  me 
luccefum  tantaru  uirtutu  admiratione,  ad  te  unu  propius  colcnduatqiobferuadum 
inflamauft.  Auda  uero  inter  nos  & confirmata  multis  diebus  conlueiudine, incidi» 
mus  in  mentione  caufie  coniugalis,  cuius  gratia  amplifsimus  Campegius  inBritan 
niam  traiecerat.Eius  feriem  ac  ratione  longe  diucrlam  ex  eo  accepbquam  mihi  an/ 
lea  quidam  enarraflent ; qui  quom  mefuper  ea  re  confulerent , impetrauerant  utin 
uiracp  parte  academico  more  argumeta  colligere . Et  fane'  ita  rem  iradauera,ut  mt/ 
hi  omnia  inidiepuseflent  integra. Tum  uero  Croco  admonitore  at  cp  hortatore  me 
recepi  ea  qu?  fcripferam  in  examen  reuocaturu,  pro  uirili  ucricati  no  defuturum, 
quod  fane  feci  accurate  quantum  in  me  fuit;  muliamcp  argumdorum  & audorita- 
tum  fyluam  collegi,  quam  quomrepofuiffem,lperansme  aliquando  per  ocium  eam 
in  ordine  reda  durum : nihil  enim  minus  cogitaba  quam  Crocum  tam  repente  abi. 
turum, ut  non  faltem  dies  aliquot  darentur  ad  rem  explicandam:fed  is  praeter  expe/ 
dationem  me  ita  improuilb  fuo  difceffu  oppreisir,ut  rota  ratio  confilij  mei  mihi  fiie 
rit  peruertenda . qu«  igitur  prafens  prxienti  fuera  pollicitus,  ea  in  diem  reluam  O/ 
portec.Nam  5dfi  id  quod  daturus  fum  uel  multos  poft  dies,me  quocp  fudice  informe 
futurum  fitjnunc  tamen  fiedereturmerum  plane  foret  abortiuum.Catcrum  quom 
in  colligedis  dodoru  fententijs  ac  refponfis  Ferrarie  mulca  fefe  Croco  difiiciliaob.. 
ieccrinc,  eius  q?  diligentia  remorata  fint , certis  ex  caufis  quas  ipfe  multo  cumulatius 
8£  comodius  coram, quam  ego  per  liceras  pofsim  recenfere;nunc  demu  abiens  coiv 
filium  quodda  mihi  reliquit  uiri  bene  docfi,qu{  pro  caufa  regia  confuluit:  rogauit^ 
me,  ut  in  tuae  gratia  maieftatis  darem  operam,  ut  quamplurimi  atep  ij  lecrifiimiuiti 
huicfubfcriberent.Quodg^fihocloconon  adeo  facile  perfici  pofsit,utartamenad 
eam  rem  ingenio  ac  dexteritate  ut  res  procedat  e fentctia.Quod  liquid  efl  praicrei 
inuidifsimereXj  in  quo  fidesac  fedulitas  mea  tuae  maiefiatiufuieflepofsit:tunie 
femperK  tuf  dignitatis  ftudiofifsimu,&l  tuis  madansobfequentifsimu  cognofees. 
Ego  uero  me  plane  felice  ac  fortunatum  putabo,  fi  quando  hunc  animu  meum  tibi 
uni  rex  maxime  cofecratum  certo  aliquo  teftimonio  declarauero.  Ferraria. 

CiEUVS  CAL.  PEREGRINO  MORATO  S- 
OLEO  quantuuix  literis  copIctSi  pofsim,  luosiftos  cafusineatepo/ 
ramcidiffe,quibus  neq;  opera  necj  autborfta  te  pofsim  mea  tibitatum 
D prodeffe  quantum  uelim,neq;  ab  ifta  infigni  fortunae  indignitate  uen/ 

dicare.In  caufa  eft  non  tuorum  adueriarioru  potentia, quam  nofti  non 
modoinfirmSjfed  omnium  ludibrio  obnoxiam.Illiipfiquiquom  adc/ 
ras,fetibiinclemetes  prabebar,nontuoquide  odio,fedquafiin  bonos  omnes  ini» 
micitias  profefsi,  te  adhuc  cuniculis  oppugnant.Nam  rogati  ut  aliquando  fc  tibi  h/ 
ciles  reddant  atep  exorari  finant , contemptim  preces  audiunt,  remqi  ad  fc  pertine/ 
te  difsimulant.C^uo  fit  ut  neq;  uotis  refpondeant,necf  preabus  locu  relinquant.No 
lo  tamen  uc  eam  ob  rem  animum  abficias,  nei^  ut  parum  tuxuirtuti  confidas  Mul/ 
ta  hominum uoluntas  ac  temporis  diuturnitas  affert  praefidia,  quxnecptufperare 
audeas, necp  ullo  unqua  ingenio  profpfcerepofsis. Hoc  fane  tibi  magno  folatioeffe 
poteff ,qu6d  boni  8<  ftudiofi  omnes  te  amat,  tc(j  in  oculis  gerut : faiemurij  omnes 
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tuo  digrefTu  urbem  noftram  magna  facturam  fecflTe:  quando  eorum  adolefcentum 
pleriq;,  qui  tibf  opera  in  comparando  animi  cultu  dabant^nunc  cseeeros  prope  om^ 
nes  prfuacos  profeflbres  ftomachanf,i^enueaflerentcs  nemine  efTe  qui  uel  copia, 
ueldelccflu  reru  tecum  conferri  pofsit.  Ego  hactenus.quod  unu  mihi  licuit^nullo  Io 
co  defrj  tuas  laudes  predicarefatc^  illud  conftiter  profiteri,  infigne  tibiatcf  indigna 
contumeliam  factu  iri.Tuis  uero  familiaribus  nuiquadefui,quoties  me  appellarut. 
Quin  &ipfe  ultro  mea  illis  firudia  perfiepe  obtuli,  fi  qua  modo  in  re  aut  illis  autcau- 
(x  tug  adiumenio  elTe  pofTem.IlIud  quoqj  puto  tiijf  tuorum  literis  fignificatu,nofirg 
coniuntflioninouum  uinculum  accefliffe.Siquide  ego  nuper  filiolam, qux  tibi pro^ 
ximis  diebus  nata,  falutari  aqua  admoui,atcg  admyfticu  fonte  excepi. Ex  quo  facile 
potes  mtelligere,me  fraterna  beneuolentia  partes  cum  eonorecufare,quicum  pa/ 
terna  appellationis  cSmunionemfubireuolui.quddfi  quado  aliqua  lux  rebus  ruis 
afiulierit,  uentuscp  aliquis  fecundus  afflauerit, ego  profecto  omnia  uela  amicitia  ita 
cxplicaboj  ui  agnofeas  me  nihil  praterea  cogitaffe , quam  te  faluum  in  portum  ahV 
quando  prouehere.Obfirma  interim  animum: tua prudetia  in  medijs  fiuc'iibus  fi- 
bi  faxit  (quod  Plautus  ait)  alcedonia.  Bene  uale. 

ALPHONSVS  TROTTVS  lACOBO  ZIEGLERO  S. 

I T ER  AB-  quas  dediftiadodtauum  Calendas  Januarias,  ha  ad  me  de- 
mum peruenerunt  pridie  Nonas  Apriles  : ex  quo  facile  colligere  po-- 
L tes  quam  accurate  tui  ad  nos  tabellarrj  comearinti  quod  ea  caufa  dictu 

uoluijut  fi  forte  ferius  quam  tu  attj  ego  uoluifTem,  ha  quocp  ad  te  per-- 
ferrentur,  habeas  in  quos  culpam  refjcias:me  certe  ab  omni  fufpicionc 
negligentialiberes.  Illud  uero  imprimis  mihi  periucundum  nuntiarunt  tualitera, 
te  incolumem  faluisc^rebus  Argentinam  peruenifle.Sane'  comentationes  in  Plini/ 
um  tuas  longe  antea  publicum  accepifTe  &C  haberi  in  manibus  audiuerai  fed  nefeio 
quo  fato  acciderit,  ut  nondum  mihi,ad  quem  primupertmebant,easuidere  contige 
rit:quom  id  tamen  impenie  optarem. Profedto  quomapud  hos  mancipes  librorum, 
qui  Perrarianegociantur,perdiligenter  inquiri  iuirerfm,nufqua  inuentefuhr,  quas 
precio  mihi  pofiera  coparare.  Volebam  enim  eiTe  apud  me,  tum  alfjs  de  caufis,tum 
maxime  in  gratia  tua  erga  me  uoIuntatis,qui,quantuin  te  fuit, me  in  parte  tu»  itny 
mortalitatisuocaueris.Puarum  deniq^literaru  claufula  mirificcmcoblcdauitjquae 
ftudium  meum  in  proferendo  propagandot^  ad  pofierita  te  nomine  approbauit:  id 
quod  femper  fngenq  beneficio  comode  fieri  pofTe  exffiimaui.  Siquidem  qu»  a ber 
ne  inftitucis  fngenrjs  proficifcuniurjca  propemodu  perfuafum  habui  in  ipfa  immor 
talitatis  arce  dedicari,  qusc  nulla  pofsint  fortunae  aut  teporum  iniuria  uiolari,  fcd  cS 
ipfa  planeuecuftaterepubefcant.Quainrequom  tu  inihi  opera  tuam  hberaliter  ha/* 
tfrenus  accomodaueris,eamcp  inpofterumpoilicearis,no  facile  dixerim  quanto  me 
gaudio  perfuderis,&^  quantu  me  tibi  debere  fenriam.  Quod  fi  tuis  meChorographi 
cis  aliisfpid  genus  foeturis,  quas  felix  iftud  ingeniu  quotidie  partnritjhoneftaueris, 
east^  ad  me  lubinde  perferendas  curauei#,  profecto  me  homine  bene  grarum,nerg 
meae  mefponfioni,necg  tute  expeccationi  defuiffe  intelliges.  Bene  uale. 

CiELIVS  CAL.  PEREGRINO  AI  O R A T O S. 

R A S C O R bonitati  ac  benignitati  mc»,  quomea  fit,  qu»  tibi  ceflan/' 
di  fiduciam  prsbeat,  tuarumc^licerarumihi  fuauitaicintcrcipiat.  Atep 
I ita  Di  mihi  bene  faxint,  ut  ego  me  inhumanu  moroium»"};  haberi  tnalr 
lem,ne  ego  ipfe  mihi  huius  iatft urae  author  fierc.Quoro  Auguftus  im/ 
peratorab  hofp!tenegligeriusforecexceptus,iuredoluir,re  homini  ni 
mis  effe  familiarc:cgo  uiredoleo,me  abs  te  bonu  ac  facilem  nimis  exiftimari.Qudd 
fi  tu  rardita  te  tuam  in  icribendo  occupationibus,quaru  mole  premeris,  rcdcmilTes: 
id  »quo  animo  pertuliflem,  STribi  facile  fide  IiabuiiTemtfi  neglfgentia  meamaccux 
faiTes.qui  al/quot  iireras  ad  medederis,quaru  adiiuc  refponfum  expec^tesjcclsiflcm 
accufacionjjCcmereumperagfno  sgrepermifilTem-  Sed  hoc  ia  ferre  non  pofllim, 

o mequa 


I^g  EPISTOt-ARVM 

me  qua  parce  fperabam  imprimis  tuaspoflelitcras  emereri^  ea  niax/mc  periclitari, 
gCearuindefiderio  confici. Quare  ego  poftfiac  opinioni  tux  relinquam, an  me  inde 
mcnrem,an  teofticiofum  cfricimalis  Namcgo  uolcns  prifiinos  mores  exua,  ut  hac 
faltcm  ratione  tuas  literas  exprima.Hoc  fi  te  p/gcat,tu  te  ab  hacfcgnicic  frequenter 
feribedo  utndicabis.Quod  ifthic  tibi  omnia  feliciter  cedat, &fi  noui  nihil  mihi  nun/ 
tialtirfcicbam  enim  hoc  tuis  uirtutibus  deberirtamc  uehementer  gratulor, K ut  om/ 
nia  in  pofterum  Di  cibi  ac  tuis  fortunet,  deos  obeeitor.  Quod  tu  tibi  de  me  multa  ac 
magna  pollicerisjtuaieprofedto  nunqua  fallit  opinio.  Habebis  enimmefempera/ 
cerrimii  tuae  uircucis  defenforc,  ac  perpetuum  tuarum  laudum  amplificatore . Qua 
in  re  fi  minus  fortunam,  certe  uolunta  te  ac  fiudium  meum  nunqua  tibi  non  appro/ 
babo.Azaiolusquidem  quas  ad  eum  dedifti  literasnonoftendititamen  quommihi 
occafio  arriferiCjno  deero  quin  cum  magnificoT rotto  in  tui  gratiam  fungar  officio, 
ex  tuarum  literaru  prxfcripco-Trifsino  uiro  excelletis  ingenij  acfummaeliteTatur» 
falutesquaseiusnomine  ad  mefcripfifti,  non  folu  pari,  fed  maiore  etia  modio  reme 
tierc.Vxorcm  tuam  feminam  le(ftirsimafalutabis,5i  filiolas  tuas  meo  nomine  exo/ 
fculaberis.  Audio  ifihic  haberi  antiqua  qujdamonumentajdignaquxnoniftotatt' 
tum  loco  legantur: rogo  te  per  Mufas  mi  optime  compacer,ut  des  operam, ut  ad  me 
perferantur ; eo  nomine  tibi  gratias  ingentes  profitebor  Bene  uale. 

CJELIVS  CAh.  PEREGRINO  MORATO  S. 

VALE  per  incertam  lunSfub  luce  maligna 
Eftiterin  fy!uis,quom  carlum  condidit  umbra 
Q_  luppiter,  Erebus  nox  abfiulit  atra  colorem: 

talem  mihi  tus  literz  lucem  obtulerunt.  Nubes  enim  qua  antealate 
omnia  obduxerant,nucnefcio  quo  Aquilonis  afflatu  abrupta  attenua 
tsi^funt  difcufisj&imcliora  nobis  potius  augurantur, quam  fpondeant.  Namcon 
ditione  VficetinS,  quam  certam  firmamc^fperaucra,  adhuc  pedere  uideoiquomta' 
men  Alfcnfus  T rotcus  nofter  fide  mihi  {cciflet,eam  in  tua  elfe  poteftate-lllud  quocg 
me  ma!c  habuit, quod  menftruastantu  inducias  impeiraueristquom  ego  bello  acfi/ 
mulcatibiis  nuntium  mitti  &C  fumma  manum  imponi  optarem,utpoft  tot  hoftiu  e» 
CUI  fiones  in  pace  tandem  conquiefceres.Ergo  tu  paucis  diebus  Ferrariam^an  hoc 
noneftdefideriu  potius  tui  excitare  quam  extinguere^fitim  iritarequam  cxplcre^ 
Quod  fi  tanta  religio  luir  inuiio  nebulone  liberu  comeatum  dare,  £C  gratia  redeuii/ 
di  iacere,cur  non  AreopagitarS  mere  publica  fides  daraefi^cur  non  in  cencefimum 
annum  iudicium  diffifum  ^ Profedt o hoc  uel  innocentia  tua , ue!  ( ut  grauiffime  dii 
cam)culpg  leuitasjtot  iniurqs  prsfertim  prouocara,merebatur;quam  magnitudine 
laudum  ac  uirtutum  ita  redimis,  ut  fi  insquilibiioftatuatur,  illius  pondus  horum 
pondereprope  obruatur.  Sed  ego  fruftraacfaagOj&C  alienam  diligentiam  requi- 
ro: ubi  iuflius  quorundaminuidiaatcf  improbitas  accufari  poteft . illud tamennon 
delinam,  te  etiam  atep  etiam  rogare  ac  liberius  admonere , urconftantiam  tuam  te/ 
neas , nullacp  fortuns  acerbitas  tuam  tibianimi  magnitudinem  excutiat . Ille  enim 
parum  uidetur  profecifle,qui  res  fecundas  moderate  tulit : aduerfis  autem  ita  fran/ 
gitur,ut  de  gradu  cedat,  fe  expugnatum  fateatur.  Bene  uale,SC  fi  quando  deeft 
feribendi  argumentum,  uel  de  comunibusftudfis,  uelfiquid  libroruGermaniman 
cipes  nuper  Venetias  inuexerint,perfcribe.  Ferraria. 

CJELIVS  CAL.  N.  ORATORI  REGIO  S. 

O T VI T meregij  oratoris  titulus,  eximis  ac  maximis  de  rebus  oc/ 
cupationes  tusa  fcribendodeterrere:ni  mihi  abunde  perfpedia  foret 
P fumma  humanitas  acliberalitas:qus  inter  innumeras  uirtutes  tuasiia 
eminet, ut  uel  faftigium  uel  faftigio  proximum  locum  rencreuideatur- 
quod  quom  ego  conflanti  celebri  multorutefiimonio  confirmatum 
antea  accepiflem,  tum  ipfe  proxima  sftate  in  comitatu  principis  fcemine  ducis  Car 
tturunon  auritus  tatum,fed  oculatus  etia  tellis  accefsi.  Ita  enim  benigne  8^  comiter 

fum 
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fum  abs  te  cxceptus>ita  fplendido  conuiuio  honeftatus,  ut  plane intelligere  famam 
parce  aciciune  ea  inuulgafTe,  qu:£  mulco  uberiora  ampliora  cp  ego  pr^iens  cogno^ 
uiiTem-Hcec  fune  qu2  me  alias  prope'  religiofum  in  interpellandis  magnorum  uiro- 
rum  ftudr)s,2cimmodicu  cunc“tacorem  in  auocandis  ijs  qui  publicarem  bd regia  cu 
rant  negocia,  nunc  nauiccr  impudente  eflepatiunr:  & ut  opera  at(^  auchoricace  tua 
intrepide  utar  hortant.  Eft  mihi  multa  £C  coniuciifsimaneceisitudo  cu  nobili  SC  im 
rer  Tuos  multa:  exiftimatiois  uiro  Carfare  Podacacaro  Cyprio,  ob  mulca  £<lilluftria 
eius  in  me  beneficia, quib.  fanctifsimuctia  lus  holpitij  adiugit. Quare  nihil  eft  ca  ar^ 
duum  ac  difficile, quod  ego  non  libenter  in  eius  gratia  quantum  arrideat  occafio  fim 
faclurus.  Optat auceiileSCfuo  prope  iure  a me  expofcit,inte!ligens  fcilicet  quantus 
ego  fim  admirator  5w  prxeo  tuarum  laudum,  K quan tu  cu  uicifsim  pro  tua  humanP 
tace  faucasmihi  nonnulla  opinione  ftud iorum  meorum  : ut  loannc  Lyxum  eius  a- 
lumnii,  iuuene  multi  ingeni)  mulcecp  fuauitatis,  tua  gratia  amplecti  uelis  . Is  quom 
adhuc  foret  impubes, nelcio  quo  fatOjfubka  irafucccius,  cui  no  bene  imperat  gene' 
rofus  £c  iniuriaru  infolens  animus, homine  occidit.ea  caulaiam  multos  annos  a pa/ 
tria  exular,in  quam  tuo  dueffu  tuis^  aufpicfjs  redire  5^  optat  6C  fperat.  Ad  eam  rem 
facile  conficiendam  praemunita  eft  prope'  uia.  lS>am  fencentia  in  eum  olim  pronunx 
tiacajfecCdaacftione  cognita.reuocaca  ac  refciifa  eft  a magiftratu  Veneto;  ^iam  ad 
recuperandam  patriam  nihil  fupereft,nift  ut  quifpiii  uir  amplifsimusciuspacrocini- 
um  apud  fenatum  V'’€netum  lulcipiat , cuius  comcndacione  recreatus  honeftifsimu 
hoc  uotum  adfcquatur.  feceris  igitur  rem  tc,id  eft  homine  beneficetifsimo,  dignam, 
fi  Lyxum  ampicdare. 

CJE.LIVS  CAL,  PEREGRINO  il  ORATO  S. 

R ! V s Q_v  A M tuae  ad  mc  liter^  perferrent,defidig  ita  me  fuppudebat 
meae, ut  necp  mens  necp  manus  ad  fcribendu,id  eft  adfarciedum  corru 
P gendu<^,quod  ia  aliquo tmefes  admifijfacinusftrppeteret.Eacp  resefFe 
cit  hactenus,  ut  die  ex  die  ducere : atq;  incerim  SC  diuturnitate  teporis, 
bcT  fubruftici  cuiufda  pudoris  mole  obrutus  intelligere  ^graueuitiufo 
ret  immodica  illa  8«;  deteftabilis  ucrecundia,quam  uoceadmodu  accomodata  Greci 
«/?vi7tB7rjWuocac.fed  poftt^  tuae  mihi  Iircre  reddite  funt, quib. pertinax  hoc  mcu  filen 
tiu  t.T  docte  taq^  amanter  excufsifti;  tudemu  cognoui  me  no  alias  felicius  obtorpuiC- 
fermeamq;  mihi  defidia  pulcherrime  ceisilTe,  quae  abs  te  tam  dulces  actatxinmebe 
ncuolentiae  ceftes  literas  exprcfsittiic  arguto  cuipia  forte  pofsic  ioci  preberi  occafio: 
mc  fciliccc tam  turpiter  tacuifte,  ut  tutam  honefte loqui  polfes.  Mc  fcedeadeo  pec.- 
cafle,ut  tu  me  iufte  SI  comode  adeo  coargueres.  Illud  profedto  mihi  euenit  admira- 
bile quom  tuas  literas  legerem  Morate  prxftantiisime,  ut  quo  in  mc  atrocius  inue.. 

• Iicbare,  hoc  mihi  fuauitatis  leporis  amplius  inueheres:  5»^  illa  ipfa  flagella,  quibus 
tam  immaniter  mc  fauciabas,  meile  quoda  Cupidinis  mihi  perlita  uiderenturtut  fan 
c"tifsimc  deicrarc  pofsira,  me  nunqua  alias  melius  habitum  aut  liberalius  acceptum 
fuille.Quare  tu  tibi  proximis  literis  eam  prxmunifti  uiam, qua  nulla  nec^  honeftio.' 
rem  neq;  urgentiore  ad  protrudendum  hunc  fbporem,  extorquendaft^  mihi  literas 
cominilci  poteras.  Quis  enim  tam  obftinatusac  ferreus, que  tuae  orationis  faces  no 
pcri'noueanrc'pcrmotum  non  compellanr>compuIfum  in  officio  non  contineantC  Id 
unum  fuit  peimoleftum,quodcu  mihi  magis  diuinandu  reliquifti,quam  quod  cu 
t/s  expreireristliccras  illas  fcilicet  logi  fubiellif  jquas  ad  tcfliperiore  menfe  dederam, 
deerralTe  ac  minime  in  tuas  manus  peruenilTe;  quom  uix  fieri  pofle  putare  ut  illae  in 
tranfuerfum  abirent,  quas  credidiflem  nobili  cuidam  \’’icetino  qui  l'c  ex  Athenaeo/ 
rum  familiaproficebatur>queaud!0  proxime  in  Gallorum  caftra  comeafle.  Alioqui 
fui  ab  eo  ratione  literarum  exadiurus,  quas  in  fua  fidem  recepiflec.  Quod  fiquando 
aiias  mora  teporis  in  feribedo  intcrceflerir,  uel  perfidia  tabcllarfj  meas  literasinter.- 
ceperit, aut  aliquis  quiipia  cafus  inter uertcriitrogo  te  ateg  obteftor,  nequado  meam 
uoluntatcm  in  fufpicioncm  uocesrfed  aha  omnia  facilius  pofle  accidere  opineris,  cp 
ut  amicitia  noftra  tam  altis  acrobuftis  radicibus  nixa  polsit  ulla  temporis  uel  obli- 
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u!oni's  miiiria  conuelli.  Tiijc  cnim  uirrutes , (iiafuaiiitas  comflii  clauo  inliaeferunt, 
qui  nulla  forcipcextraln',nulloinalleopofsit  extundi.  Araioliis  iunioriectcualet, 
alter  prope  oculis  captus  aut  domi  fedct,  aut  puero  comitatus  in  publicum  prodit, 
femperuero  quafi  Tirefias  uaticinacur.lulianus  Nafellus  uir  tuiamancifsimus  ma» 
gna  parte  pulcherrimas  »des  perfecit,  tanto  fumptu, tanta  elegantia, ut  nemo  fit  ita 
rudis  aitisarchiteclomc<e,nemoitaoccupatus,qui  eo  fpctTtacuIonontencatur.Sed 
eius  filius  bV©-  tt^s  Avgeo'.  loannes  Hieronymus  meus  tc  falutat,te(y  oculis  femper 
gerit,  exferibet  putoiam  tertio  epigramma,  quod  faiiusfuerat  fcmeldepcrilTe.Sed 
poftqua  tu  ita  iubes,poftquam  uir  aque  amantifsimus  acdodfifsimusfic  urget,  illi/ 
cef,  ueftrx  exifiimationis  periculo  res  agatur,  me  noxa  folutu  uolo-Ioannes  Manar 
dus  proximis  diebus  decefsit,  dC  nobis  a tcj  omnibus  bonis  incredibile  fuidefideri/ 
umreliquit.  Beneuale.  Ferraria. 

S*CAELII  CALCAGNINI  EPISTO» 

L A R V M LIBER  XII. 

CJELIVS  CAL.  BARTHOLOMEO  RICCIO  S. 

o N obliuioneautnegligentiafaifcumefijuttaferotuislf- 
teris  rcfpondeam  uir  dodtifsimctfedquom  optare  certiac 
pcrfpecli  aliquid  perferibere,  opus  fuit  refponfumduui/ 
us  extrahi , quam  aut  tu  uoluifTes , aut  ego  conflitueram. 

N Nunc  quae  adVa  fint, paucis  accipe.  Quom  primu  tux  mh 

hi  literse  redditae  funt, ex  quibus  facile  perfpexi  quantum 
fiduciae  in  mea  erga  tebencuolentia  collocairesmihilpri' 
us  habui, quam  occafioncaucupar/,  qua  pofTem  penitus 
animum  6i  cofilium  clarifsimiprincipis  explorare. Esm 
mihiratio  temporis  comodealiquado  obtulit.  Ludebat  forte  filiolus  in  patris  finu: 
p{lamq;,iiteius  xtatismoseft,raanuobuerfabat.Tum  ego, quam  probe  faiftu  forer, 
ut  ifthaec  indoles  tanta  uirtutis  pranuntia,honefto  6^  liberali  aliquo  ludo  exercerem 
turjqui  quantum  tenera  atas  pati  potefl,ad  futuram  expeclationenonihil  profice/ 
ret.  Ad  hac  princeps tPerfapemecu, inquit, cogitaui,  an  aliqua  ei praludiaftudio/ 
rum  obijei  pollent:  fed  teneram  adeo  nondum  {uisuiribuslubfiftente  atatemo- 
nerare,  8^  ad  labores  cuocare,  plane  mihi  fuit  religio : quom  prafertim  reformidari 
pofsit,ne  pracoces  plane'  incempefiiui  labores  prius  faftidium  aut  eti.1  odium  in/ 
uehant:quam  intclligat,  cui  fibi  ftudia  ufui  effepofsint.Hic  ego,  prudenter  adeo  co 
gitatum  fixlconfultum  dixi, ne  quo  labore  intempeftiuo  tenera  hac  atatulapragra/ 
uctur.  Sed  quom  ita  natura  coparatum  fit,  ut  in  primis  etiamnu  crepundijs,  aic^eo  * 
ipfo  tempore, quo  adhuc  infantes  ex  nutricu  papillis  pendemus, agamus  tamen  alh 
quid,  quofeiam  uigor  ille  nobis  ingenitusprodat,  8(1  nos  plane  ad  agedum  aliquid 
natos  probetlquantainiuria  fit, malle  adhuc  balbutietibus  fordidaSi  digna  obliuio 
ne  uerba  quam  exculta  8i  deletfta  inculcare  r ludos  promifeuos  8C  fepe  peenitedos 
quam  ingenuos,  nec  minus  ad  hilaritate  quam  ad  animi  cultum  profuturos  prepo/ 
nerecErgo  illi  luf orias  chartas  SC  talos  H tefleras  agnofcentteburneas  ueroliteraia 
formas, £ pilas  clementis  mfculptas,&l  numerarias  tefTellas, ex  quibus  inmoieue^ 
ieris  oftomaciiij  uariac  reru&l  animalium  formx  effingi pellunt  taliacp  huiafmodi, 
ut  ita  dica  !udicrofcria,agnofcere  non  poteruntrAn  uero  ludi  geometrici  minus  ha 
bentuolupratis,  quam  iiernaculiiffi'  &1  auulgari  tutba  accepti;  ex  quibus  no  modo 
in  prtefens  animi  expergi icuntur  dC  gaudenr,  fed  in  pofterum  etiaad  maiores  pro/ 
grelfus  excitant . An  alia  caufa  Platone  mouit  in  Menone : ut  hos  maxime  naturs 
noftrseconfenianeos  exiftimareqeosi^pueri  excplo  prope  per  fedifcipolTeiudica 
retcQuid  dicaCquod  SC  ifti uulgares  &1.  rabernarq  quato  minus  habecingenij, canto 
etiam  uoluptacishabent  minus:  nifi  aliqua  lucelli  fpes  forte  arnTerir, ex  quo  illis  ma 
iorquocyacceditinfamia.Iisadiunxi  exemplum  principis  Mantuani,  qui  filiolo  fuo 
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anno  plus  minus  quam  ifte  natu  maiori,  preceptorem  Lampridium  addidit, uiruni 
Si  grxce  SC  latine  egregie  eruditu:qui  Oratione  dominica  & Angelicam  falutatio-- 
nem  in  memoria  ac  labra  pueri  quali  pr$manfam  offam  ita  infiillauit,  ut  nunc  inter 
pulcherrimas  patris  delicias  cenfeaturjfilmm  graece  garriente  audire.  Qui  mihi  mV 
detur  hac  parte  Philippum  Macedonem  imitatus,  qui  nato  fibi  protinus  Alexadro 
non  plus  gaudff  de  natali  filif  concepit,  quam  quod  eum  fibi  Ariftotelis  xtare  nafei 
cotigiffeticuius  opera  ad  alendam  prouehendamcp  illius  expeefiatione  uteretur.  Et 
fane  id  praeclarejmea  quidem  fententia,  a lapientilsimo  rege  excogitatum  . Nam  fi 
Quintilianus  exiftimauit  nullum  tepus  oratorideperire  oportere,  cuius  induftna,ut 
feIanrs!meporrigat,uix  tamen  unquam  ex  foro  aut  fena  tu  excedit:  quanto  hoc  iu- 
ftius  profpiciendum  in  principe  c"  a cuius  prudentia  multorum  populorum  ialus  £C 
fecuritas  pendet.Tumille:fcio,mquir,hancelTeinrerliteratos  agitata  quseftionem, 
fed  ego  pcrfuafijm  habeo? pueros  primis  illis  annis  pullis  auium  effe  p€rfimiles:qui 
utprimum  uiribus  niti  incipiunt,  parenti  adueni enti  adiudunr,  aIiscpappIodunf,6i 
roftelium  aperiunt  ita  cibum  expofeentes,  nec  quicqua  praeterea  per  fe  moliuntur, 
donec  infantia  fuperauerint.Xunc  enim  in  margine  nfdi  adrepuni:mox  circumuo/ 
litanr»feditautnecj  longe  auolent,  nec  rectam  uiam  ingrediantur,ne^  pabulum  fi/ 
bi  coquirantjnec^  omnino  fiiae  tutelae  permittatur.  Sed  eos  interim  parentes  alunt 
S^  fouen  t,  donec  iam  grandiores,uires  confirmauerint.Tum  demum  liberi  euagan/ 
tur:  pabulum  fibi  proipiciunt.Quod  fi  audacia  fua  ante  tempus  relinquantur, ui 
di  ego  plerunc^  in  terram  prolapfos  auibus  cg teris  aut  certe'  feris  praedam  fuifle.  Sic 
.tenera  hec  atas  nec  prapropere  nec  praepoftere  nimis  e finu  nutricum  quafi  e nido 
adprxceptores  releganda  eft.  Adde  quod  quom  authores  inter  fedifsideant,  fintq? 
urriufcp  lententi®  adfertores  : quom  alq  feptimu  annum  expedlandum,  ali)  a tertio 
protinus  auipicandum  putent:  fi  mihi  quafi  honorario  arbitro  libera  detur  iudican 
di  facultas,  neutris  plane  accefieruTi:fed  fi  cuti  in  pomis  ita  iningenrjsdeleiftumha/' 
bendu  cxiftimauerim.Nam  qu®  celerius  fefc  ofientant,  atcf  ocyus  maturitate  pro./ 
mittuntjijsegoprius  manuinijciendamiudfcauerimtqu®  uero  crudiora  funt,^  tar 
dius  fe  proferunt,  non  ibium  in  autumnff,fed  in  adultam  edS  hyemem  pendere  per/ 
mictamrut  tum  demum  decerpantur, quom  matura  apta  efuiuideantur.  Qu®  uc/ 
ro  de  Philippo  polieris  tradita  funt : ea  mulco  ambitioflus  quam  uerius  diifia  credi- 
derim.Atcjutinarex  illedeprofetfiu  filff  plus  cur®  fufcepilietmeq;  enim  eu  Leoni- 
d®  SC  Lyfimachi  ex  Acarnania  fidei  reliquiffec,  a quibus  mulco  plus  uitioru  ^ uirtu 
tis  haufilTe  proditur.  Ac  regulus  Mantuanus  cofobrmus  meus(ut  audio)  non  pr®/ 
ceptorem,fed  cufiodem  potius  filiolo  adfciuic.Cuius  rei  facile  fidem  facif,qubdpre/ 
culas,  quas  cx  inliiruto  Chrifiian®  pietatis  altrices  alumnosedoccre  folent, doctus 
ille  uir  docendas  fufcepit,pr®ccptoris  etiaforraffemunus  obiturus.quom  pueri ®- 
rasadoleueric:fed  fuum  illis  iudiciu  relinquamus.  Nos  nolira  (ut  dicitur)  noftro  mo 
dulo  metiamur,  feruabimus^  hoc  temperamentu,  ut  neq;  feptenium  expedtemus, 
ne«5  a triennio  ftatim  auipicemur.  Sed  ubiquinquenniu  iniuerif,nosnofcrumpr®/ 
cep tori,  qui  non  modo  doctrina, fed  imprimis  prudentia  ac  dexteritate  polleat,  for/ 
mando  mandabimusrqui  prope’  aliud  ages,  per  fumma  iucuditatcm  ceu  folemus  in 
uafaangufti  oris,b'tera.s  paulatim  infundat. Interim  nauabimus  operam, ut  omni Ib 
lutus  cura, dignos  ®tate, dignos  principis  filio  ludos  exerceat:  corpus  confirmet:ho 
minum  conljsecfrum  non  expauefcattblande  occurrentes  excipiat:pr®cepn'onibus 
adquicfcat:  reprehenfus  doleat,  laudatus  frontem  exporrigat.  H®c  puto  omnia  ita 
pueri  animum  futuris  ftudrjs  apparabunt,  ut  Iblent  pictores  certis  quibufdam  pig- 
mecis  rabulas  pr®Iinereat<^  accomodare, quibus  funt  poftmodu  nobis  pidiuras  ele 
gante  penicillo  induc'turi.I-I®c  quom dixfner,  ex  quibus  cumulate  cius  Icntenriam 
perfpexi,non  duxi  reluc5iandum,neq,-  in  altercatione  rem  producend.i. Illud  unum 
addidi.nonfemper  arridere  bonorum  pr®ceptornproucnturn,atq;hocipro  rempo 
re  mihi  occurrere  BartholomeuRicciu  uirum  mule®  litera tur®,  SC  in  Jioc  crudien/ 
di  munere  diu  feliciter  ueriatu. Qui  quom  lehuic  prouinci®  ultro  obtulerit,  fi  pofi/ 
modum  ad  alia  conditione  animum  appulerit , aliquando  fore  ut  fruffra  huiufmodf 
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hommc  defideremus.Tum  ucro  quom  ille  dc  tcpcrcudaretiir,dixiflcmqi  te  in  At/ 
mylia  natum  in  oppido  ditionis  Eftcnfis,  cui  Luco  nome  cftite  demu  illum  efle,qul 
Selectorum  comentarios  ex  Cicerone  decerpfcras,  SiT  in  publicucomodumedidc» 
rasiAtqui  ego,  inquit,  homine  probe  noni,  ciusqj  cometarq  mea  in  bibliotheca  du 
dum  afleruantur.  Sed  quam  fadlum  efTet  imprudenter, fi  tiir  bene  doctus,  Sf  admul/ 
torum  utilitate  natus  biennium  apud  puei  um  unum  defideret,  cui  etiam  nulli  plane 
ufui  efle  polTet.  CateruS^aitj  quoi^  plurimi  SCfane  mihi  approbati  quotidie  in  hac 
functionefuamopcrampollicentur,ex  quibus  quom  erit  mihi  delcdus  faciedus,8C 
Riccq  noftri  fum  rationem  bab/turus,eiusq;  memoria  nulla  mihi  delebit  obliuio.Li 
butthxc  aliquanto  prolixius  ad  te  feribere,  epiftolam  propead  imagine  dialogi 
efRngere,ut  intelligas  quam  accurare  rem  tuam  egci  im:K  qua:  rationes  utrincf  ad* 
du(txnnt.‘utquid  tibi  inpofterumfperadumfitjpolsis  coniedtura  confequi.  Certe 
ego  quoties  feprsbueritoccario,mbii  praetermittam,  quod  tua:  caufaeprofuturom 
putem.  Et  qu2  tibi  meo  nomine  Emaldus  comparer  utriufq;no(tr2ftudiofifsfm[U 
renuniiauit , qusq;  per  literas  uir  elegantis  ingentf  Ferrinus  nofter  flgnificauit : ea 
re  ipia  SC  quidc  cumulate  pra:ftabo:non  modo  ut  obftritflam  fidem  mea  reluam, fed 
ut  eos  etia  non  patiar  nexu  inire,  qui  tam  prompte  mea  caufa  iponfum  iniei  ut.  Atcf 
id  cofacia  libentiusjquod  habeo  perfpectum,  me  no  folum  homine  optimum  aede 
redis  ftudijs  optime  meritum  pofle  promereri, fed  8i  hominibus  atatis  noftrs  cele 
berriinis  quafi  ex  eadem  fidelia,  ut  aiunt, rem  pergrata  fadurum,quf  multo  ambitu 
rem  tua  mihi  per  literas  comcndarunt;quod  minus  opus  fuit, quom  perfe  foretmt; 
hi  comendatifsima.  Bene  uale,&me ama tuiamamifsimu.  1 1 i-CakndNouemb. 
M.  D.  XXXVI.  Ferraria. 

C.SLIVS  CAL.  PAVLO  III.  PONT.  MAX. 

O s T Q_v  A a certus  nuntius  fignificauft  te  Pontificem  maximu  elTe 
falutaiu,  tanta  omnes  protinus  pcruafi  t laEtitia,ut  nemo  facile  fibi  terav 
P peraret , quin  palam  geflirer,ac  uulcu  dC  platifu  gaudiu  teflaretur : ipfi 

medius  fidius  parietes,  ipfamufafubre!lia  aredibusfuisconuelliopta/ 
banr, ut  aliquam  fignificatione  conceptx  hilaritatis  dar«.  Quin ££  ese 
Ium  iam  multos  dies  terrum  facie  puriorem  ofiendit,&  fub  ipfum  ardurum  (purcae 
icmpeftates  quom  maxime  feuirc  folenr  defxuieiunt . Net*  fane  id  mirum , quom 
tu  humano  generi  & publice  orbi  terrarum  faiutare  fidus  amilferis.  Tuis  enimau/ 
fpicijs  fperamus  pacem  incerta  aedubiam  ate^  inter  principes  hadenus  male  coali- 
tam iam  retineri  pofle  2»^  confirmari, partes  reipublicelabciadatas  & dilsidentes  in 
priflinum  ftatum  refiitutum  irfiaudaeia  eorum  qufnouas  hsrefes  inuehere  nonre^ 
formida  runt,&inconfutiIem  dominirunicamdilcricare  aufifuntjprudcntiaacreli 
gi5e  tua  frangi.Quom  enim  antea  nullo  magis  argumeto  quam  Romanis  moribus 
& recepta  uiuendiconfuetudinefua  dogmata  coprobarcnnnuncdcmum  deus  ope. 
max.rem  Chriftiana  laborantem  prope'  utrocj  cornu  miferarus,  eu  fibi  in  terris  uu 
carium  delegit,  ad  cuius  exemplum  nemo  eflet  tam  deploraris  moribus,  tam  effriiSa 
fronte,qui  uitse  fuse  rationes  no  effingeret  & confirraarec-Pleri^  ante  te  ffto  in  fcw 
lio  politi,  puto  fus  imbecillitatis  confeij,  audito  concilij  nomine  expauefcebant,&f 
quibus  poterant  artibus  tergiuerfabantur.  At  nunc  ita  dc  te  homines  cogitant:  nuh 
!u  te  prsefentius  remediu  inuenturu  ad  reparanda  conftituendami^  Chrifti  Ecclelia 
libi  creditam:^  fi  tempcftiuecocilium  indixeris, &r  fuam  peruica cibus  pertinaciam 
exprobraueris.Ncq?  cniin  ia  quffqua  aufit  ambitu  malis  artibus  dicere  te  ad  api» 
cemfiimmi  Apoftolatus  fuffleprouedum,  quom  no  modo  confeniientibus  omni- 
um purpuratoiupatrum  fufFragrjs  in  iftud  fafligium  fis  cooptatus,  fed  multos  etiam 
ante  dies  quam  pontificia  ccmicia  initentur,  rumor  publicus  fi^comunismonalh 
um  omniuprsedicatio  te  principem  chriftiani  orbis  renuntiauerit.  Necp  eratillafcr 
tuita  diuinatio  incertis  ex  conietfluris  accepta, fed  certum  tuae  uirtutis  teflimonium. 
Sentiebant  enim  omnes  quam  iureac  merito  augufium  iftud  folium  iam  olim  tiW 
debereiur:£C  hoc  unopeccafle  fortunam  fatebantur, quod  tara  fero  in  te  oculos  ob- 
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ocrtiffet.  quod  certo  cofilio  fatoru  facftum  exiftimauerim , ut  hoc  mag/s  diurnam  be 
neAcentiain  agnofceremus,  quo  necefTario  magis  tempore  beneficium  hoc  Ympen^ 
debarur.Noftra  enim  interfuit, non  tua,  ut  hoc  maxime' tempore  rebus  in  apertum 
difcrimen  deduAis,tu  fafces  humani  generis  fulciperes. Tibi  enim  iam  olim  pcrfo.^ 
lutum  eft  id  pratmium,quo  necf  maius  ne<^  iuftius  aliud  pcrfolui  poteft,gloria  fciliV 
cet,id  eftperuagataapud  omnes  gentes  ac  nationes  de  luafumma  ac  excellenti  uir 
tute  opiniojnullo  unquam  aeuo  intermoritura.Nam  quid  cupriuacim  iperare  aut  ri^ 
bi  polliceri  de  tuo  pontificatu  potesCnifi  plus  laboris,plus  srumnarum,  minus  otff, 
minus  quietistquam  priuatus  pcrfruerere-  Vnus  erit  portus,  unum  perfugiu  qui  ciS 
omnes  animi  SC  corporis  fluctus  copenfes,in  quo  libenter  coquiefcas:  quotiens  te^ 
cuipfe  cogiraueris,tanii  conflare  Chriftianigeneris  fecuritace  ac  felicitatCjSC  corru/ 
ptos&d  deploratos  olim  mores  in  integrum  reftituererH^cefleilla  tela, illas  copias, 
illas  claflesjquib.  dei  optimi  maximi  clcmetia  parari  poteft,  hofliles  aut  conatus  ex/ 
pugnari . Tu  enim  pater  beatifsime pro  tuafumma  fapientiarerumcp  plurimaruaC 
maximarum  experietia  optime  intelligis,non  ali|s  artibus  aut  machinis  rem  Chri/ 
fti  farciri.SC  in  integrum  reuocaripoffc:  nifi  i) idem  quibus  8Cipfe  maximus  noftr» 
falutis  uindcx,  &qui  eius  militiae  nomina  dederunt,  eam  olim  coaleicente  conftitue 
funtttenuiquidem  initio,  led  in  tantam  fpem,  ut  non  multo  poft  granum  illud  lina/ 
pts  in  arbore  fuccreuerir,  8if  reliqua  omnia  olera  inumbrauerit . Qitom  ergo  omnes 
homines  promifeue  tanta  fpei  ac  Istitiae  conceperint  te  falutato  Pontifice,quid  eos 
purasCqui  celfirudfneanimi  tuf,  perfpicacia  ingen!f,rerum  humanarum  defpicien/ 
tiam  cognitam  habent:  qui  propius  nouerunt  pecflus  iftud  omnifi  bonarum  artium 
fcecundifsimum.  Certe  uudiofi  literaru,  atep  adeo  liter»  ipfae  negledt»  hadienus  8C 
iacentes,ad  nome  tui  pontificatus  caput  ercxere:fperacq;tuo  felici  aufpicio  aliquan 
dopofle  recreari, 8d  amiflam  olim  dignitate  tueri.Nam  id  6C  potes, ad  tantum  tortu 
ne  proue<flus:8d  debes, cum  nullo  alio  magis  quam  literaru  prgfidio  tu  tibi  in  arcem 
aternitatis  aditu  aperueris.  Nos  uero  fummum  numen fupplicesprecamur,utma/ 
ieftaccm  tua feruet incolumem,  munus  quod  nobis  dedit  diuturnuefle patiatur. 
At  tu  pacer  beatifsime  C»liQ  feruum  tuu  religiofeadfacrofanc'l:os  pedes  iflos  pro/ 
cumbente  tuo  nutu  dignum  puta. Felicitate  interminam  iterum  atep  iteru  tibinuiv 
ciamus.  xii.Nouemb.  ii.  D.  x x x m i.  Ferraria. - 

C.$.I,1VS  CAL..  lACOBO  SADOLETO  CARD.  S. 

V O H primum  rumor  ScT  multoru  liter»  nobis  fignificarut,te  frequen 
tibus  comitfis  magno  bonorum  confenfu  Cardinalem  defignatum 
effe,  cxprefsit  mihi  protinus  magnitudo  l»tiri»  has  literas : quibus  ti/ 
bi  recentem  hancdigniiate  gratulor,non  ea  iane'  caufa,qu6d  illam  tibi 
magno  admodum  ornamento  futuram  putem:  led  ob  id  multo  magis, 
quod  hac  ipfam  tuauirtutepofthac  multo  fore  illuftrioreatq;  ampliore  uideo  . Nam 
(nifi  mea  mc  fallit  opinio)quom  Paulus  Pontifex  maximus  ideq;lapiencifsimus  de 
teacalrjs  quibufdatui  fimillimis  cogitabat  inampliisimumiftum  ordine  recipien/ 
dis,  non  illud  primum  habuit  in  confilio , quomodo  uos  homines  tant»  uirtutis  uel 
promereret  uel  ad  excelfum  honore  proueheret:  fed  qua  ratione  dignitate  multa  fli 
periorum  Pontificum  indulgetia  labefadtata  QC  prope  in  ordinem  redacta, inueiflis 
tot  clariisimis  facibus  ad  priftinum  fplendorereuocaret . Quare  fi  reefleatej  ordine 
gratulanda  fit, non  iam  dignitate  tibi,fed  te  dignitati  potius  gratulari  oportet,  pr»/ 
fertim  quom  tu  illi  mulco  plus  exiftimationis  quam  illa  tibi  fit  allatura  . Nifi  ea  forte 
ratio  cuipiam  perfuadeat:  eo  iuftius  gratulationem  tibi  deberi, quo  J tuauirtus,aIio/ 
qui  per  fe  antea  celeberrima,  non  habebat  taro  en  theatrum  fatis  dignum  fua  magni 
tudine.in  quo  uires  explicaret  fuas.Quod  quom  natfla  fit  modo,iam  fe  in  ifto  orbis 
Chriftiani  profeenio  maiore  plauiu  oftendet,&i  public»  omniu  expedtationi  uberi/ 
us  atq:  illuflrius  fuam  aeflione approbabit. Quado  £d  Ibl  ille  aureis  inuecfcus  quadri- 
gis, quamuis  habea  tignis  ac  radiorum  plurima,  nifi  tamen  mortalibus  affulgerer, 
nifinacurz  procuratione  iufcepiffetjCerte  nec  tot  haberet  fuorum  bcncficioru  sfli/ 
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macores, nec  tantos  fua:  Incts  admiratores  inucnifTct.  Bene  ua!e,&i  me  tum  ob  to- 
am  dignitatem;  cum  multo  maximepropter  tuam  uirtuic  tibi  additflifsimumefleac 
fore perfuadeas.  iil.Calend.Ian.  M.  d.  xxxv  i i.  Ferraria. 

IVLIANVS  NASELLVS  HIERONYMO  ALEANDRO 

Cardinali  s . 

O S T Qjr  A M & rumore  hominum  & multorulitcris  (Tgnificatum  eft 
nobis, te  in  numeru  Cardinalis  proximo  deledf  u cooptatu  a fandtifsi- 
P moD.N.  tantu  laetitiacanimo  conccpiprocaquateiemper  profecu- 
tus  fum  obferuantia,  quantum  necp  dicendo  nec^  feribendo  facilcpof. 
fim  explicare  .Video  enim  amplifsima  dignitate  in  eo  homine  colloca» 
tam  eflcjin  quo  &C  fummauirtus  &C  fingularisiurisprudetia  cum  admirabili  morum 
prie  flantia  coniuncfta  fit:ut  fortunam  iuflius  accufare,quam  laudare  pofsimus,  qua 
hominem  tam  benemeritutot  annis  debito  honorefraudaueric.IIIudquoi^mihiiiv 
certum  eft , an  prsftet  tibi  hoc  tepore  pro  recenti  iftac  dignitate  gratulari,  anordi. 
niamplifsimo  purpuratorum  patru,in  quem  fcio  multo  abs  te  plus  fplendorisinue 
(flum  eflequam  fu  iple  fis  inde  mutuatus.  Vtricj-  tamen  iure  gratulandum  puto.  Ilii 
quidem  quod  te  tanto  uirojtoc^  eximfjs  uirtutibus  audus  fit.  Tibiuero  quod  in  e» 
fpccula  humani  generis  pofitus  fis,exqua  ingenq  ac  fapientiac  tuse  radij  longe  aclj 
te  corufcare,8dfeinomnestcrrasporsincefFund€re-Quodutcomodefacerepofsis, 
deum  optimu  maximum  obfeftor,ut  tibi  hanc  digniiate,te<^  huic  dignitati  diu  fer» 
uet  incolumem.  Vnum  eflquodte  pro  tua  incredibili  humanitate  rogatum  uelim: 
ut  neq?  tanti  honoris  amplificatio,  necp  moles  negoctorum  ullo  unqua  tempore  Iu» 
hani  feruuli  tui  memoriS  intercipiat:  qui  tepofthac  non  equidem  amantiusautob/ 
feruantiusquamhacflenus  fecerit, necf  enim  ad  id  quicquaaddipotefl/edreligiofi» 
us  cantum  & reuerentius  colcc. 

CiELIVS  CAL.  NICOLAO  ARCHIEPISCO/ 
po  Campano  s. 

V o M incertus  illc  rumor  de  honoribus  tuis  tantu  mihi  Istitis  inuexe 
rit,  quantum  enarrarcfuperioribusliterism^isoptaui  ^ potui:lacilt 
cogitare  potes  quatus  Ixtiiia:  cumulus  acceflerit,  poflqua  K certi  nuti 
ci),&C  tuaru  literarum  teftimoniu  fuperuenit.  Non  defino  itaej  tibigia 
tulari,8t  quod  huc  dignitatis  apice  merucris,Siquod  ex  merito  fis  affe 
cutustquodi^  longe  caceris  prgftantiusuidet, Leonis  optimimaximiPotificisiudi 
cioaudusBd  ornatus  fueris  beneficio.  Plurimum  enim  intereft,per  quemaddigni» 
lates  & honores  prouehare . Nec  uero  tantum  tibi  gratulari  libet,  fed  ut  tu  ipfefa/ 
pientifsimefcribis,8d  mihigratulandu  puto.  Facit  enim  uel  liimma  bonitas  tua, uel 
mea  erga  te  maxima  obferuantia,ut  accefliones  & incrementa  tuaomnia  amici  tui 
ftudiofi,imcr  quos  ego  aufim  uel  imprimis  nomen  profiteri, ex  aquo  cecum  partiao 
tur.CateruDifaxint,  ut  hac  dignitate  diutecufaluo  Leone,  ialuo  illuftriisimoait/ 
tiftite  Medice  perfruamur,fitfji  tibi  hic  nondignitatis  faftigiu,fed  gradus.  Quod  me 
aute  aut  mea  tibi  comendem  non  eft.  peccat  qui  comendandum  fe  putat  efle  fuis.!!» 
lud  uelim  pater  optime  tibi  certo  per{uadeas,me  cx  nutu  prudentia  tua  tota  pen/ 
derc,ad  eam  confilia  ati^  inftituta  omnia  metiar,  ceu  qui  habeam  per^ecfflsimu,  te 
pro  eximia  bonitate  tuanon  minus  comodismeis  quam  dignitati  profperftura  .ne 
uero  fumms  occupationesmemoria  forte  rerum  mearuadimant  tibi,rogaui  Nafeb 
Ium,  ut  fnterdu,quom  fcilicet  occafio  arriferic,  Caelium  auri  inftillet.  DabitiUcopc/ 
ram,ne  tibi  animo  effluam:tu  egtera  audforitate  qua  plurimum  poHcs,omnia  exuo 
toconficies.  Beneuale-  Calend.  Septemb.  m.  d.  xx.  Ferraria. 
CiELIVS  CAL-  HERCVLI  FERRARI.®  DVCI  IUI.  S- 
cj.  V 1 c Q_viDegeris,quocunqf  loco  hodie  fueris,  princeps  optimeace» 

minemilsimc, opto  hancdiem,quf  natalis  eftprincipaius  tuijnoftro? 
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htlantatisaufpidum,  tibi  latam  ac  fortunatam  futfie.  Ego  profeclo,  ut  par  fuit,  pro 
tua  faiute  tujq:  dominatus  perpetuitate  uota  fufcepi;  fummum  numen  obfccransj 
ut  iftam  tibi  ftacionem,  te<^  ifti  itationi  diu  feruet  incolumem,  ut  eius  clementia 
pe  agere  gratiasjmultacf  nobis  non  modo  decennalia, K uic€nnalia,icd  tricennaJia 
etiam  celebrare  co tingat. Felix  eftodux  indulgentifsime.Calendis  Nouembribus. 
M.  D.  XXXV.  Ferraria. 

C.ffi.LIVS  CAL.  HIPPOLYTO  ESTENSI  AR.- 
chiepifeopo  rvlediolanenfi  S . 

ALVE  princeps  eminentiisime.  Sit  enim  h^ctibiineunteannoprae-' 
fatio  accomodatirsima.  C*Iius  ille  tue  amplitudinis  obrcruantifsimus 
S tibi  faiute  mitrit,&:  rectam  ualetudinem  ominaturj&T  quom  multa  que 
ad  hanc  re  pertinent,uno  prope' impetu  coli  egerit,  ea  tibi  hac  luce  dan 
daexiftimauit  tnonquia  te  digna, fed  quia  tu  dignuSjUt  illis  diu  multa 
cumfelicitaieperfruare.Datum  Calend.Ian.  jm.  d.  X X x v i .Ferraria. 

CiE-LlVS  CAL.  PHILIPPO  LILIO  S- 
T S I locupletifsima  illa  teifimonia  tu^  inmebeneuolenti^.quae  ol/m 
mihi  perfpecla , tuis  modo  literis  confirmafti : fuerint  mihi  Sc  grata  £C 
E periucunda : graue  tamen  fuit  ac  moleftum  audire, te  minus  fortiter  8»^ 
conftanterferretuum  a nobis  difceiTum.fvlon  quia  ego,  quoties  men.- 
tio  fit  de  te , ac  mutua  inter  nos  confuetudine  plena  literacx  cuiufdatn 
fuauitatis,nonpropemodain  eande culpam  incidam;  iedquonia,  quom  in  eam  ur^ 
bem  concelTeriSjin  qua  uiget  omnium  ff  udiorum  ac  bonarum  artium  ofFicinajin  ea 
non  folum  iadturajOquam  ea  caufa  fecilti,farcire  potes  corrigere,  fed  ctia  cumu- 
late dC  cum  fcenore  compenfare.  Quare  fi  ablegato  animi  affec'fu  tecum  ipfc  cogita 
ucris,inteniges  te  ifti  necefsitati  multa  gratiam  debererqug  tibi  pro  uno  amico,  eoqp 
tenuis  admodum  ingenij,S«l  nullius  prope' Iit eraturae,  magnos  aciceftiisimos  uiros, 
in  omni  difciplinaruambituprseftates  obtulit;  ut  non  doledi  fedgratuladi  potius 
argumentum  prxbitu  tibi  uideatur. Quare  magno  atep  ex celfo  animo  has  rcrii  com 
mutationes  no  modo  perferendas, fed  contemnendas  etia  tibi  perfuadeasrquom  ui 
deas  fortunam,qug  tibi  for tafleobefle  uoluit, nulla  melius  ratioeprodefTepotuiffe. 
Breui  enim  futurum  lpero,ut  ad  nos  multo  melior  ac  doctior  magno  pacru  confen^ 
ftireuercareiutrum  demim  omnes  inrelligant  eam,  quam  dctcexpe<ftanone  conci 
tafti,  no  modo  xquafle,  fed  logo  etiam  interuallo  fuperafte.Tu  incerim  in  ea  ftudia, 
in  quibus  fam  multum  proceisifti,  totus  incumbe:  & quod  facis,  noftri  memoria  ab 
omni  obliuionis  infuriaincolumc  tueare.  De  re  mea  non  eft  quod  labores, eo  enim 
loco  fira  eft  deoru  benignitate,  ut  non  facile  hoftiliincurfu  ex  arccfecuritaris  poisic 
exturbari.  Cyriacum  uirum  dotftifsimu  SC  magno  mihi  amore  coiunctum  uicifsim 
meo  nomine  ialutato.  Bene  uale , Scf  quom  aliquid  fuccifiui  temporis  nacius  fue- 
tis,admelcribe.  x.  Calend.  Augufti  .h.  d.  x x x v i i.  Ferraria. 

CiELlVS  CAL.  ALBERTO  LOLLIO  S. 

Go  profecto  is  fum  Lolli  ornatifsime,  dequo  tu  tibi  omnia  cumula- 
tifsime  polHcearc . Tuus  enim  amor  in  bona  ftudia  ac  redas  difcipli- 
E nas  facile  poceft  omnium,  qui  literis  nomen  dederunt,  fauorc  ac  bene- 
uolentia  emereri : quom  tu  prsefertim  in  ijs  tantos  progreftus  feceris, 
ut  ex  omni  nobilitate  noftr*  urbis  perpauci  fint, qui  tibi  co  ferendi  ef- 
Ic  uideantur : qui  uero  praeferri  polsic,habea  neminem  . Quae  ornamenta  quom  tu 
primum  ST  deoru  benignitate  dC  ingcnrj  dexteritate,  fed  mulco  maxime'  tua  tibi  afsi 
duitate  coparauerisiaufim  tamen  ego  etiainifs  nonihil  laudis  mihi  uindicare.Nam 
fi  quom  fortiter  pugnatu  eft  in  acie,fufis  profligarist^  hoftibus,cornic!ncs  ac  tubici 
nes  de  fe  quoc^  magnifice  fentire  ibient  ac  prxdicare,quafi  uero  SC  ipfi  in  parte  glo.' 
riae  uocari  mereant  ;non  facia  ego  arrogarer,  ut  puto,  fi  me  tanrs  laudis  participem 
gloriabor, qui  nuc  monedo  nunc  adhortado  te  ad  praeclaras  artes  capeilendas  exci- 

taucnm 
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tauerim.Namliccttu  tibifcmpcr  egregius  adhortator  fitcris,  ncc  multum  adeo  alie 
nis  calcaribus  mdigueristdum  tamen  te  tas  prima  adiuiciii  lubrico  fuit,  Sifacik  huc 
uc!  illuc  impelli  potuitircdreaclumab  i^s  exirtimamus,qui  titubanti manum  porre/ 
xcrint,  incertis  ueftigijs haerentem  confirniaucrint.  Nam  &:  Prodicius  Hercules 
non  anrc  ad  priclara  illa  facinora  obeunda  animum  appulit, quam  multis  fuerit  no 
modo  hortationibus,fed  prxmrjs  etia  fpcdcnic};  immortalitatis  inuitatus.Quod 
fiaccuratimancipes  ftruduram  a fc  redemptam  non  ante'  definum  excolere, quam 
fummumfaftigiuinuexerinr,quidmihifaciundum  putcmr’quom  tam  nobile  sedifi» 
Cium  iam  prope  ad  coronidem  pcrdutfcum  ufdca.  Cei  te  a me  nihil  praetermittenda 
arbitror,quod  tua  ftud/a  pofsic  adiuuarc.Quom  primum  itaq;  per  meas  mihioccu. 

fintioncslicebit,  opera,  quamamcpcrIitcraspoftulafti,iarta  tecfam  tibi  praedabo, 
dij  obeam  cauiam  faciam  libentius,  ut  tuquocp  tuctibi  acriores  faces  admoueas, 
quom  me  tibi  tam  honefta  prafertim  requirenti, minimedcfuilTe  cognoueris.  Be/ 
neuale.PridieidusIun.  m.  d.  xxxvii.  Ferraria. 

CJE.L1VS  CAL.  BAPTIST.®.  EGNATIO  S. 

VI  tibi  has  reddet,  multis  mihi  nominib-eflgratirsinnis. Is  quom  hinc 
foluercciamfuccincTus  6ifpetaratus,merogauit,utcumtibiperliferas 
Q.  plurimum  comendarem,  id  quod  facio  non  inuitus.  Tu  ucro  quaetua 
eft  liumanitas,quo  breuior  clt  mea  comendatio,hoc  me  de  tuabonita 
terua^  erga  me  beneuoletia , magis  cofifum  exiftima.  BeneualcjK 
me  tui  femperftudiofifsimu  mutuo  ama.ldib.April.  au  d.  xxxvil-Ferraria. 
C.SLIVS  CAL.  ERASMO  ROTERODAAIO  S. 

GN  o S C o etiam  in feribendo  quaedam  cfle  decretoria  tempora,  qu* 
necp  praeueriasneq;pretereas;id  ego  fuin  meo  expertus  periculo. Nara 
A quom  fxpemecum  ipfe  confiituilTcm  ad  Erafinum  meum  feribere, 
iami^  manu  calamum  tenerem , nefeio  quo  pacTto  repente  alis  femihi 
cogitationcs,aliacf  auocamenra  obicceriint:  que  calamum  manuex 
cuterent , & in  Icribendo  diem  diffinderent . Quam  rem  fane  periniquo  animotu/ 
li.qucm  in  ea  non  exiguam  exiftimationis  mes  partem  uerfari  intelligerem . Nam 
ad  me  imprimis  pertinebat , coalitam  inter  nos  beneuolentiam  non  folum  comiter 
fedreligiofe  etiam  tueri.  Ad  hoc  illud  accedebat  incommodi,  quod  meo  me  filen/ 
tio  magna  fraudatum  iri  uoluprate  fenciebam , tuarum  fcilicet  licerarum  fuauitate, 
quom  nihil  icribendo,  tibi  refcribendioccafionem  adimerem.Nam  qua  ego  aliata/ 
tione  abs  te  homine  occupa  tifsimoliteras  impetrarem,  nifi  fci  ibendor  Et  hsci^e 
accufationis  pars  tanti  eft  apud  me,  ut  nullo  lacile  dilui  poffit  argumento.  Alias  e/ 
go  totam  hancceffationemuelfacilipoflum  dcprecationcredimere,  quomprsfer/ 
tim  nihil  interim  acciderit , quod  aut  me  feribere  aut  te  fcire  noftra  intereffet . Atqi 
urinam  non  potius  quaedam  incidilTent  digna  qus  perpetua  obliuione  premeren/ 
tur . Cscerumquod  amoris  proprium  munus  eft,  quod  fine  piaculo  prsiermitu 
non  poteft , memoria  noftra  beneuolenrixalioqui  nunquam  intermoritura  fem/ 
per  apud  meincolumis  manfir : dC  quicquid  a me  in  feribendo  defiderari  potuit,  id 
large  6^  cumulate  non  defii  afsidua  tuarum  uirtutum  pradicatione  bC  crebra  amici/ 
lia  noftra  commemoratione  farcire . Et  hadfenus  quidem  defidia  noftra  patroci/ 
nium  tenes.  At  quom  iam  fatale  iKud  filentij  tempus  effluxerit,nunc  ab  amico tan/ 
tum  admonitus  certum  offerri  nuntium , qui  iftuc  proficifcereiur , etiam  fi  nullum 
fcribendiiuftumargumctumfupperebat,fcripfi  tamen  hoc  quicquid  eft,  dC  ferream 
illam  necefsitateperfregi.quafcribedi  occafioneoblatajillain  quoqjno  pratermit/ 
tam  grati  animi  tibi  fignificaiione  dare, tibic^  immortales  gratias  leftari,  qui  meto/ 
lies  incomunionem  tua  gloriauocaueris,  &inlibro  Adagiorum  Si  in  Ciceronia/ 
no  tuodcmehoneftam  mentione  habueris.  Tantu  enim  abeft  ut  egomihi  abstefa 
culiatem  Ciceronis  in  dicedo  ademptam  doIcam,uc  ultro  etia  fatear,  te  multo  mibi 
plus  dediffc,quam  ego  uel  fi  immodice  fimambitiofus,  optare  audea.  Rerum  enim 

multarum 
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multarum  cognitione  ST  tolerabile  dicendi  genus  reiiquiftiruiroetiain  me  erudicif/- 
fimo,  cui  Iolco  mea  iponteingenrj  fafees  fummittere,  prceruliflirquom  fure  meo  ni- 
hil poisim  mihi  arrogare, li  modo  res  ad  sequilibrium  uerftaiis  reteratur, praeter  afsi 
duitate  ftudioru  & inexhauitum  optimaru  artium  defideriu.Q^uare  quicquid  tu  mu 
hi  quafi  liberalis  paterfamilias  ex  esefis  rutis  condonaltf,idomne  tux  bonitati  aC' 
cep tum  feram  oportet.  Ceceroqufn  tuum  ego  iudiciu  eo  in  libello  uald  e probo: nul- 
lum fcilfcei  pofi  Cicerone  omnes  eloquentiae  numeros  impIeuilTe  • Alrjs  uerborum 
de]ec'tum,aii]sgrauitatc,  alijs  fuauitatem,  aliaalijs  defuilTe;  certe  in  omnibus  ordu 
nem  ac  numerum  defiderari.  Sunt  enim  h«c  duo  interea,  quae  apud  Ciceronem 
txim-Ttu  Nec  tamen  negauerim  magnos  quoidamfuifTe  in  hoc 

ceniii  proceres,qui  meta  illam  propius  accelferint,  fed  magno  tame  interuallo  pro^ 
piiis-  bgo  cum  15  s feliciter  acium  puto,  qui  aliquam  Ciceronis  fpecie  exprelTerunr. 
Sicut  oiim  Apellis  difcipuli  fe  tuc  permultum  in  ea  arcepromouilTe  exiltimabat , fi 
lineamenta  aliquotpraecepeoris  fueram  adfecutf.  Nam  omnia,  improbum  & longe 
fupra  captu  arbitrabatur.  Bene  u ale.  Quintodecimo  Caled.Octob-Natali  roeOi 
M.  D.  xxxiii.  Ferraria. 

CJ&-L1VS  CAL.  LAZARO  B O N A AI  1 C O $. 

G o uero  incredibili  defiderio  pridem  teneor  fingulari  aliquo  tellimo 
nio  probandi,quantabencuolentia  Bariholomxum  Riccium  ample- 
E cfar,  quem  uirum  bonu  5C  bene  dodfum  femper  iudicaui:  ad  eam  rem 
conficienda  nihi!  deerat  praeterea,  nifioccafio.Eius  quot^  mihi  optari 
ti  copiam  fecit  iple  Riccius  proximis  meiifibus.Rogauit  enim  me  per 
litcrasjUt  quicquid  gratig  apud  optimum  principem  Ferrar/efem  meoru  ftudiorum 
aisiduitace  col!egifiem,id  omne  in  eius  utilitate  ac  beneficium  conferre.  Nilitl  fane 
potuit  mihi  gratius  aut  iucundius  ngnificari:quareplenis(utaiunt)uelis  ferebar, UE 
huic  cius  pollulationi  iatisfaceretquom  tux  mihi  litcra:  recetes  quafi  Zephyros  fe- 
renilsima  a fjarte  csli  inuexerut : quibus  afflantibus  no  fane  ocyus,  fed  aufpicatius 
infiitutam  uelificaiione  perficerem. Ob  id  tecu  ipfe  cogita  uir  eminenrifsime,quan/ 
tx  mihi  faces  fubditae  finr,ut  ueftrae  utr/uiq?  expedationt  refpondeamcquomintel- 
ligam  me  eodem  officio  duos  uiros  prseffatifsimos  poiTe  demereri; quorum  alterum 
femper  amaui,  alterius  excellente  etiam  uirtutem  ftafum  admiratus.ut  nunquam  de 
proceribus  rei  latin^e  iuxta  &;  Crxcx  fermo  inciderit, incidit  aute  frequenter, quin 
meus  mihi  Bonamicus  uelui  in  pro  fcenio  famae  collo  catus,  omnium  primus  occur- 
rerit. Quare  uclim  certo  tibi  perfuadeas,  me  nullo  loco  uotoRiccfj  nofiridefuturiit 
ucar^  tuarum  Iit  erarum  quafi  honorario  quoda  teftimonio,  quom  ufuiuencrit,  ad 
eius  caufx  comendationem.  nam  8«I'fi  lege  Pompeia  fummotae  fint  laudationes  ex 
iudierjs,  tamen  qute  tua  eft  authoriras,  tuis  literislocus  dabitur  uel  apud  Catonem, 
quod  fi  in  meo  unius  arbitrio  res  fita  forer,iam  ego  comperendinationes  omnes  fu- 
ftuliflem,  nec  Riccq  nofii  i expeciaiioni  locum  rcliquiflem.  Quom  uero  tempus  Si 
ncgoci)  maturitas  afTuIferit,  fine  qua  omne  omnino  conatum  frufirari  necefrccfl, 
dabo  operam,  Sifi'  multi  multis  ac  magnis  patronis  fuam  aduerfus  noftra  ftudia  cau 
fam  tueanrur,ut  omnes  incclligant : me  ita  adnixum  effe  in  re  amici, ut  nemoadnici 
potuerit  diligentius,amantius,accurat[us.  quod  fi  Dis  bene  iuuancibus  res  ex  uoto 
procefferit,  me  non  dedilTe , fed  accepifrebencficium  putabo. 

CJE.LIVS  CAL.  LAAIPRIDIO  S. 

ON  facile  poflum  tibi  enarrare  quam  iucundus  fuerit  mihiaduentus 
eius  adolefcentis,qui  tuas  mihi  literas  reddidir,teftes  plane  tui  apud  te 
N Caeli)  memoriauiuere . Quare  Si  literas  obuius  accepi.  Si  adolefcenti 
meam  opera , meac|:  omnia  officia  fum  pollicirus:pra?ftabo<f  quod  re- 
cepi, fiquando  ille  fui  prom  eredi  occafione  obtulerit . Non  pofTum  e- 
nim  non  putare  mea  dignu  liberalitatc,  quem  Lampridius  ille  docffifsimus  fua  dig- 
num comendatione  exiftimauit:  quando  mihi  abunde  pcrfpectu  efi,  eius  iudicium 
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non  ab  amore,  fed  amore  a ludicio  proficifci . Libnl  Antonij  Mufre  dc  materia  fim, 
pliciii,dequoifthfctccuucrbafecf,inittoad  ic.'m  qiio  nolim  miram  clcgantiarequi- 
raSjfed  reconditam  quandam  rerum  cognicione.Hacparteiifiudioforumexpeifia- 
tioni  relponderit, abunde  penfum  impleuillc  iudicato.  I5cnc  ualc,  8C  me  ania,mi 
gnosq;  illos  uiros  omnes,  quibufeu  teauthore  amicitia  iniui,falutamco  nomine;  A 
gncllum  imprimis,8d  iiirum  clarifsimum  prsefedum  arcis.fcd  pre  omnibus  Camil- 
lum CapiJupum  compatreruauifsimum.Magna  uirtuteiuucniM.AnconioBende/ 
deo  noltro,S:;uiro  excellentis  ingenij  Iulio  Romano  nuncuparim  meis  uerbisfala- 
tem dicas oro.Iierumuale.  xv. Caled-Deceb.  m.  d,  xx xvi. Ferraria. 

CJELIVS  CAL.  ROMVLO  AMASEO  S. 

V O M Bartholemaeus  Riccius  commentarios  illos  fuos  quos  ex  libris 
Ciceronis  cxcerpferatjad  me  dediffer,anno  puro  ab  hinc  tertiOjhomi- 
Q_  nem  exi{limaui&  multx  eruditionis  8^  ad  literarios  labores  natum  ac 
plane  facTcum.Ob  id  eum  femper  incredibili  amore  fumprolecutus,o/ 
ptauic^  occafionem  mihi  aliquando  pratberi,  quapollem  homine&lj 
tcratiim,5i^  meo  iudicio  frugi,tnfigni  aliquo  ofFicio  demereri.  Quom  proximis  die/ 
bus  ipfe  mihi  fuis  literis  Ggnificaflet,fe  coftituiffe  uti  opera  K auihoritate  mea  apud 
principe  Ferrarfenfem,quo  facilius  honeftirsimo  uoto  fuo  potiri  poffetregolubens 
operam,  cura,  diligentiaqiineamfumpollicitusj  K eius  caufame  omnia facturure/ 
cepi.Era  ergo  ad  omnia Ricci)noflricomoda  latis  mea  fpontecociiaiusiquomtuie 
mihi  litcralupcruenerSt, plenae  amoris  &rarscuiuidamfignificariom's  erga illuia 
beneuolentis.  Qtiibus  inflammatus  no  magis  cupio  apud  illum  fidem  tueri  meam, 
quam  probare  tuas  comendationes  magnam  uim  a c plurim ii  ponderis  apud  me  ha 
buifle.accf  utinam  res  Ricci)  penderet  ex  meuno.  Nam  ad  hanc  diem  £d  locu  com/ 
mendationibus  fuftulilTem , dC  ex  eius  fentenria  rem  plane  totam  confccifTem . Sed 
multi  funt  competitores,  magno  ambitu  quoiurequai^iniuriaundecu^aucit 
pantur  fuffiagia.  Spero  me  tamen  & mea  diligentia  & tuarum  literarum  tefiimonio 
efteclurum, ut  omnes  inceIligat,Riccij  etiam  abfentis  habita  efleratioW:apud eum 
principem  przferiim  qui  in  re  literariatantum  promouit,utnemo  pofsit  ei  autuei/ 
ba  dare,  aut  atra  pro  candidis  fubfj  cere.Iilud  unum  fortaffe  noftra  paulo  diutius uo/ 
la  remorabiturjquod  ad  negocium  conficiendum  temporis  maturitate  expedario/ 
portet:  citra  quam  nos  planelaborare  polle  uideo,qiiid  proficere  pofsimus  nonui/ 
deo. Quod  uero  feribis  te  nihil  dubitare, quin  ego  fim  omnia  in  tuam  gratiam  fadu/ 
rus , profecto  tua  non  te  fallit  opinio . Nam  quoties  aut  tu  mihi  occafionem  obtule/ 
ris,auc  ego  intellexero  tuis  aut  cuorii  comodis  me  poiTe  mferuire,itaadnitar,utfen- 
tias, me  magna  animi  indudioneuoluifTe  tua  uotaprauerterc.Piofio  Valeriano ho 
mini  optimo  dC  iiiro  dodifsimo  dolco  aduerfi  qufcqua  accidifie , quod  eius  feflina^ 
cionemremoret.Eft  enim  plane  indignus  ut  eius  reda  confilia  aliqua  fortuneiniu/ 
rialabefadentur.quod  11  fatale  fuerat, eius  iter  aliquo  incomodo  interpellari, quan/ 
to  ego  malim  id  eo  tempore  eucniire,quo  me  adhuc  ledulo  quiefcentemmatucinus 
atep  adeo  inexpectatus  ialutauictdidto^  aue,dixit  8C  ualc.quom^  eius  penulampe/ 
ne  difciderimjnec  ui  nec  precibus  potui  impetrare,  ut  tantilperfubfiftcret,dumad/ 
furgerem,  eumi^  familiariter  K pro  dignitate,  ut  par  fuit  exciperem.  SedDiboni 
quato  ego  fortunatior, fi  tunc  interfuilTcm  quom  duo  ifthic  proceres  noftrorumftu/ 
diorum  capita  c6tulerunc,Si  fi  eorum  mihi  grauifsimo  fermone&incredibilifua^ 
uitate  uel  diecula  frui  contigilTet-  Bene  ualc.  Fenaria. 

CiELlVS  CAL.  PEREGRINO  HORATO  S- 

E D I E R A M comode  ex  Venetaperegrinatione,quom  fcmfhiobtulic 
R Socrates  ille  tuusuercaureus, Si  ut  Grxei  dicunt  cript<j>«aa:T©'.tumc/ 

go  Stilis  liceris  K tanti  Philofophioccurfu,  ut  Iterum  fatear,  mirifice 
fum  obicdarustqucm  tamen  pro  Socraienunquamagnouillem,  nifituaridmibili/ 
terxuix  tandem  perfualilfent.  Pulcherrima  fanc  8C  abfolutifsima  eft  imago  fenis, 

qu<e 
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que  porsit  etiaparu  eruditos  oculos  m admirationeprouocare,  fcd  sJiv  tK&vaiJ 
tnaxjiTiu.Profedto  quom  Alcibiades  audito  Socratis  nomine  in  occurfumprodriC 
fer,  primo  ipfo  obeuru  fe  delufum  exclamauit.  Hui,  inquir,  ubigibber  f ubi  caluiti- 
um  i ubi  denicp  Silenus  ille  meus  C Quis  eft  hic  pulcherrimi  nominis  malus  imita/* 
torfCerte'  ego  Socrate  quxro  in  Socrate.  Quom  uero  ego  SC  tua  authorirate  depu- 
gnarem, K perfuadendi  deam,  quae  tuis  in  literis  delitefcebatjinmes  caulae  patroci- 
nium euocaflem:feftiue  ut  fblebat  ille  refpodit:  Aures  forralTeui  orationis  expugna 
ripolTe, certe'  oculos  non  polle. Vt  omnis  ergo  controuerliafummouerecur,maluil/ 
fem  procuforem  illum  amicum  noftrum  Myronem  quam  Phidiam.  Hic  enim  Ale^ 
xandrumMagnu  nonad  ueritatefed  ad  maieltatem  auguftiore  effinxit.  lileDifco.* 
bolum  fuum  tunefe  abfolutifsime  expreisifle  exiltimauir,quom  illum  diftorcis  con 
tratftifcpomnibus  artubus  effinxi(ret.Addequddliteras,queluncinambicu,callio/' 
res  honefiiorescj  efle  uoluiflem.  Verum  de  his  aliquado  coram  comodius  agemus; 
ne<^  enim  omnia  tuto  credutur  Iit erisiquin  etiam  uereor  ne  qui  fub  hocfcrinioiub/ 
aufcultent  Cory  exi.  Casterum  ego  tua  amplector  munificetiam,fed  ea  conditione, 
ut  folam  operam  gratuita  elTeuelim.Namaurummuneriacceptu  ferre,infignis  fo/ 
ret  iniuria  ateg  impudentia.In  re  uero  tua  ita  enitar  apud  Pro Iperum  atep  adeo  apud 
principem,quoties  feprebebit  occafio:  ut  abfens  prscfens  intelligas  diligentia  ftu 
dio  maiore  nemine  procuraiJe  rem  fua.  Bene  uale,SC  me  mutuo  ama.Pridie  idus 
Februarias  m.  d.  xxxvii.  Ferraria. 

CJEI/IVS  CAL.  EANIELI  FINO  S. 

1 B R o s optimi  uiri parentis  tui,mi  Daniel,  quantum  potui  fucciTiuis 
horis  legi  perdiligenter,  opus  magno  quidemingenio,led  maiore  cu.' 

L ra  elaboratum.In  quo  nefeio  an  pietate,an  acumen  QC  uim  dicendi,  an 
rerum  atq?  argumecorum  copiam  magis  admirer.Nam,ucuideo,qu£e/ 
cuncp  ueteres  ac  recentiores  rcripcotes,auc  ad  alTerendam  noftrse  reli^ 
gtonfs  ueritatem,aucad  expugnandam  arce  ludaicgobltinarionis  in  medium  attule 
re.ea  cumulate  omnia  parens  tuus  unii  in  corpus  redegit,ut  cx  eo  quali  ex  quodam 
falutari  promptuario  habeas  fub  manu  machinas,  quibus  hoftes  noftrs  pietatis  no 
fbium  fummoueas  SCde  gradu  deffeias,  led  etiaprofternas  StT  ad  internecione  ufep 
perfequare.  Anj  utinam  multihoc  tam  dulci  flagello  ad  internecione  ufej?  uapulent: 
ut  mortui  reuiuifeae,  QC  quom  reuixerintueritate  agnofeant,  6«:  agnita  demum  fine 
fine  perfluatur.  O felix  igitur  flagellum,  quo  Sii  ueritas  ius  fuum  tueri  poteft,  im/ 
probitas  cogiturrefipifcere,atcpadmeliorefrugemredire.  Nihil  enim  melius  fonti 
bus  ac  maleficis  optari  poceli(fi  Platoni  credimus)  quam  ut  fcelerum  poenas  luant; 
QC  quom  propria  animi  induefiione  non  polsint,  flagello  laltem  moniti  in  uiamali^ 
quando  reuocentur.  Vale.  Ferraria. 

CiELIVS  CAL.  PAVLO  FELLATO  CANONI/ 
co  Regulari  s. 

ABEO  tibi  gratiam, quod  tuas  mihi  delicias  tam  amice  ac  familiariter 
aliquando  impartiare ; quibus  fane  necg  gratius,  necp  iucundius  quic^ 
H quam  ad  me  mittere  potes.  Quin  uthocagas,id  eft  ut  in  hoc  fcrfbendi 
genere  te  multu  ac  frequenter  exerceas,  hortor  8C  rogo,ut  tua  diligen/ 
tia  atq;  afsiduitace  eabona  qu$  a natura  accepifti,meIiora  reddas  & au 
diiora.Turpe  enim  foret  ac  plenum  defidi2e,ri  feminaria  illa  uirtucu,qux  animo  tuo 
ingenita  funt,  non  excoleres,  neq;  dares  operamur  pulcherrima  aliquando  frugem 
parerent:  praefercim  quom  in  hoc  genere  literaru  quae  ad  poeticen  perrincnr,nemo 
fibi  pofsit  nomen  comparare,  nifi  fummum  faftigium  fuerit confequutus  ; tantum 
abeft  ut  quifquam  mediocri  exercitatione  contentus  efle  pofsit,aut  libi  aliquid  no^ 
minis  polliceatur, ft  in  medio  fubiederit  • Facile  aute  ad  fummos  peruenire  poteris, 
fi  optimos  quofep  feriptores  lu  ex  Grxeis,  tum  ex  Latinis  tibi  propofueriSjad  quo/ 
rum  imagine  leipfum  effingas  . Quare  quom  caetera  omnia  quae  a fummi  numinis 
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libcralitatc  proficiTcirntiir, large  tibi  liippctant;cniicrc  obfccio,fic  tu  folus  tibi  dcfij 

ilTeuideare.  Bencualc. 

CjELIVS  CAL.  VINCENTIO  CAPRILI  PHYSICO  S. 

V JE  mihi  literre  fuerunt  pergra  ts,  tum  quod  abs  tcuiro  multp literatir 
rte  Sicomparie omnium  mihi  cliaiifsimo  pioficifccbantur , tumquoj 
T ex  ifta  abfentia  tua  mutuam  inter  nos  bcncuolcntiam  nihil  latflurale- 
ciflcteftabantur.Di  faxint,  utquicquid  moK’fii2utriq.-noftrumacce/ 
dittux  peregrinationiscaufa,  id  magna  infigni  aliqua  utilitate  for- 
tuna farciar,  ut  porsim  tibidirtuin  illud  iicrcr:S  poetae  occinere:  Multi  peregre  rem 
fuam  gelieriicprobc-Dealiqiionirbibus  Calabr.s  a rege  Turearum  incenlisacdt' 
reptis, muitisq;  mortalium  milibus  in  fcruicuicm  abducis,  acdcmumdeuaftationc 
tiifulx  Corcyrae  audiucram  antea  . Qtii  miiitius  mirifice  animum  perculiCinonfa,* 
ne, quod  cares  apudme  maiore  fide  leccricuat.ciniisSauonaro!cnofiri,quamfui(/ 
fet  antea;fcd  quod  uidea  htre  sU};  his  mulco  attociora nobis im minere, nift  aliquan- 
do principes  noltri  rcfip:fcat,&!  ab  inccitinis  i. multati  bus  dcfinant-Qiidd  fifapien/ 
tifsimusicnatus  VTnctusnucdemum  canti  hofiis  perfidia  admonitus  cum  ijs  prin/ 
cipibus,quirem  Chriftianafaluam  itO!nt,lccdus  inierit:  fccp  lioftcin  communeiiai 
ftedcciarauericiperruafiim  habebo  inexcogitabili  dei  optimi  prouidetiarcccmeiii 
hac  calamitate  incidiffe,ut  fcilicet  taci  nobis  ranca  iecuriias  cSfiaret . Lanugincfani 
illam  pilam  quam  mihfii  admc,bonafideacccp!,&i  eo  nomine  tibi  gi  aciam  profite- 
or. Nam  licet  plane' uideam  no  eile  illud  opus  haicyonum,eiIe  tamen  halcyonsutn 
tecum  fentiotuclquod  exeo  halcyones  nidum  ftruairuel,  quod  magis  rcorjquotii- 
am  eadem  fitutriufq;  materia, K prope  par  opificium, fcd  hoc  nature  tponcc  concre 
tum  . Nam  quomodo  in  hoc  nidulari  poisint  balcyoncsfcui  neq:  aditus  i;t,n'?c5c5/ 
ccptaculum, in  quo  pulli  edantur, ucl  cdici  alantur:  praefertim  quem  Plinius  ante 
Plinium  Ariftcteles  nidis  halcyonu  os  paulum  cminetius,  fed  perquam  anguftum 
tribuat.abeftpra'terea  huicduricicsfciroimpenerrabilisjabcft  rigor  ille  a Ipinisbe 
Iones  fiue  acus,  ex  quibus  confiant,  contractu.s.  Ad  hsc  nihil  habet  fimilemediccv 
rum  cucuib!tuiis,quibus  eit  coilu  porrec'tius.  Ergo  hoc  halcyoncii  exifiimabirous» 
non  illud  anicularum  opera  cotcefium, fed  quod  intra  fornace  cxcoc"tum  deliciisfffi 
miiiaium  paratur : dequokpiduspccca  meminit : Ore  fugant  m3culas,haIcyona 
uocanr.  Queduero  petis  uttibiaucm  Halcyonem  ofiendam,  qiiom  tu  mihi  nidum 
ofiencieris:  8eh  lecum  uti  po:'s)'m  exceptione  non  perfoluti  precii,  tamen  quoniam 
m conadtibus  bons  fidei  fcripcum,interbonos  bcncagier  oportet,  eam  cliedicam 
quam  hodie  nauticum  uulgus  hiiundinemarinauocatihaudmuitopaflereamplio- 
rem, colore  cum  ceruIeo,tum  uii  idi,tum  etia  leniter  purpureo  infigne,eoq:  nonpac 
tihter  ua  difimefo,  fed  ex  indifcrcto  uaiie  toto  corpore  bd  alis  collo  refulgentem, 
roftiofubuiridi  longo  5d  gracili, querula  admodum  uoceperuoIantemaria,6l in 
pi  eruptis  fcopiUorum  nidificaiKe,ci;:precerea  pifcesin  cibo  lunt.Jllud  animaduet 
tcndiim,uci  Plinium  Ariftotelis  uci ba  non  tranftuiille  ad  fidem:  ucl, quod  credo Ih 
bentiusjtios  parum  caftigatum  habere  codice: apud  quem  prouiridibus  pennis  can 
didas,  pro  rofiro  collum  legimu.s, quod  ut  facilius  intelligipofsir,uti  iuicj;uerbafub' 
fcribam.Et  hccquidem  primum  AriftorcIcs,N/'’fl;Axutti(/^  /iW-a  sya5i> 

xic  1'^  7K  5!^  -Tny  'Tf:xyy}sy,  ‘syteW  iXfistif  "fP ‘j^ceita-f?/.  -ri  di 

pj  r^AiT^df/.  Halcyon  nonmulcomaiorcft  pali  ere,  colore  auie  habete» 

ruieum  &luiiidem  c<l  fubpurpureum  toto  corpore  permiftum.  ad  eunde  modum  hi 
bent  alx  2C  qux  fimt  circa  colium  partes . Ncej  finguii  colores  feorfum  fpedtaniui- 
Roftrum  ilii  fubuiridc,  fcd  oblongum  5^  gracile.  His  Pliniana  illa  comparabis.Ipfi 
auisampliorpatreic, colore  cyaneo  ex  parte  maiore, tantum  purpureis  canoidis 
admixtispennis,co!lograciii  5^  procero. Atqui diuinator aliquis  Plinfi  iicrba  muti 
!a,2C  ad  hunc mo Jum  farcienda  exiftimauerit-lpfaauis  amplior  pafierc,colorecya' 
neo  ex  parte  maiore,  tantum  non  purpureis  pallidis  admixtis  pennis  tam  in  alis 
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quam  ctia  in  collo,  roftro  gracili  & procero.lNam  Piiniuea  quae  tamperfpicuc  (cri- 
pta funt  apud  Ariftotelem,ueI  ignorafle  uel  per  incuriam  praetermififle,  mihi  no  fit 
uerifimilc.Quod  fi  quando  nobis, quod  utriufcj  noftru  comodo  fieri  pofsir,illud  ac/ 
ciderir,  quod  Socrati  Ch^rephonti  aliquando  accidilTe  (cribit  Lucianus , ut  iub 
occafu  Virgiliaru,  uel  per  brumam  di escp  illos  ieprem  Halcyonios,(edentes  aliquo 
in  promontorio  maria  profpeciemus , futurum  ipero,  uc  quam  modo,  Ariftotelico 
penicillo  depinxi,  tibi  etiam  praetento  digito  oftendam  Halcyonem.  Bene  uale, 
&■  eflomihi  ad  illum  modum  perfaepe  liberalis.  Datg  ad  x i. Calendas  Octobris. 
24.  D.  X X X V 1 1. Ferraria. 

C.ffi.LIVS  CAL.  SCIPIONI  BALBO  S- 
TINERARIVM  tuumlegi  mi  Balbe  cum  uoluptate,fed  tu  homo  de- 
licatus  plane  id  tibi  praeter  natales  nihil  debere  uoluifti.Nudum  omnh 
I no  atcp  incultum,  hocipfo  puto  gratiam  emereri  pofTe  exiflimafti,fl  n» 
hil  adicitum  haberet,nihil  fucatumjnifi  quantum  primigenius  dies  in/ 
uexifler.Omnino  in  eo  impetus  quolda  poeticos  agnofcimus;  ex  qui/ 
bus  intelligi  pofsit,  quantum  efficere  potueris,!!  (lylum  inuertere  quam  ingenio  in/ 
dulgeremaluiffes.  Bene  uale. 

CiELIVS  CAL.  lACOBO  ZIEGLERO  S. 
ORPHYRiVMac  Simplicium  uenicntes  adme  hilari  fronte  accepi, 
ita  enim  par  fuit  accipi  duos  flimmiPhilofophi  Artftotelis  apparito/ 
P res,praefertim  quom  abs  te  uiro  utiq?  humani(simo  proficifcerent.Lo/ 
ge  aut  fallebare,fi  gratiores  mihi  futuros  fperabas,fi  plus  cultus  praetu 
lilTent,  SC  ornati  umbilicis  SC  expoliti  pumice  ad  me  peruenifiTent . A- 
page  hos  calamillratos  & comatuIos,qui  fine  chlamyde  Sylofontis  prodire  in  publi 
cu  recuiant.  Atqui  me  ira  domefticus  6c  familiaris  cultus  oblecflat,ut  amicos  optem 
uel  in  uefte  egnatoria  mihi  occurrere,du  fub  tumultuario  illo  amiAu  mulru  cadoris, 
multum  cjs  beneuoleti*  couehat.Quare  tepofthac  rogo,ut  itademe(entias,utde  eo 
fentiri  oportet,qui precium  muneris  in  amicorum  animis  llatuit,&d  liberaliratc  non 
ex  cenfu,  (ed  ex  uoluntate  metitur  - De  Euflratio  faciam  quod  me  facere  monuifti. 
Quod  Amianum  & Cafsiodorum  te  mihi  curaturu  ex  Germania  polliceris , graii/ 
am  habeo,  conditione  accipio , quantum^inutrunq;  impenderis,  tantundem  tibi 
Venerfis  aut  quo  uolueris  loco  refunda.  Gallum  illum  in  titulum  Defrudlibusiam 
accepera,quom  tux  mihi  licerae  reddit%  funt.  Abortiua  epigrammata, qua  uoluilli 
a me  feribi  in  nuptiasGeorgqLoxani  uiriclariisimi,ad  temitto,utinteiligasmetue 
uoluntati  quam  meaeexiffimationiinieruire  maluifle.  Bene  uale, Sc  me  ama  tuia- 
mantilsimum.PridielSonas  Sepremb.  M.  D.  x x x v i . Ferraria. 

CJELIVS  CAL.  COMITI  ALPHONSO  CAL.  NEP.  S. 

V o M tuae  mihi  literse  femper  fint  periucund» , tum  uero  longe  mihi 
funt  iucundifsimse  , quom  tuafiudia  omnia  in  uirtutepropenla  teftan/ 
Q_  tur -Feliciter  enim  tecumadtum  eo  uno  nomine  exiftimauerim,  fi  amo 

re  uirtutis  fuccefus  ad  hanc  omni  animi  indudlioe,  &r  plenis,  ut  aiunt, 
uelisproueharis.CsteraeniminhacnoftramortalitateincertafuntjSC 
fortunae  telis  obnoxia : ibia  uirtus  conflans  atej  aeterna  ell.  Hanc  uero  pulcherrime 
coles,  fi  eos  tibi  imprimis  comites  adfciueris,qui  eodem  uirtutis  fludio  teneatur, 
publica  hominum  opinione  comprobentur:  tum  etiam  eos  tibi  imitandos  propolue 
ris,in  quibus  uirtutisradq  effulgeat.  Quom  uero  duplex  uirtus  ab  Ariftoteleftatua 
tur,  dC  altera  ex  rerum  optimaru  cognitione  pendeat,  altera  in  prxclarifsimis  acflfo/ 
nibus  fit  coflicucalutrancg  facillime  adfequere,fi  omnia  qua  audiueris,uideris,Iege/ 
ris,ad  ratione  uiuedi  referas:  hoc  propoljto,ut  turpia  de  tefterisipulchra  uero,  id  efl 
honeflatl  coiuncta,  memoriae  collanter  adfi'gas:ut  inde  quafi  exproptuario  ad  con 
firmandos  mores,  SC  totam  uitS  inftruendam  praefidia  tibi  depromas . Et  quoniam 
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noflris  uiribrs  fruftra  confidinius,nifi  afflatu  fummi  numinis  arpifamcJiccirconct/ 
firas  omnes  fpes  omnia  noftrauoca  ad  fauorem  dei  optimi  maximi  emerendumdi. 
ligamus:  tum  demum  illa  cfi  compendiofa  ad  gloriam  aic^  immortalitate  uia  exie- 
itimonio  Socratis,  fi  operam  demus  ut  tales  fimus,qualesuideri&J  acaetcr.s  exiflv 
mari  optamus.  Bene  uale.  Ferraria. 

C^LIVS  CAL.  LAZARO  BONAMICO  S. 

G o fane'Iacobo  Zicgleronofiro  tantum  tribuedum  efle  cenfeOj^uan 
tum  eorum  cui$  qui  rectas  difciplinas  cum  fumma  probitate  coniuay 
E xerunt.Eamobcaufamiiominelummacharitateampledtor,&quic/  , 
quid  mihi  fortunarum  accommodauii  deorum  benignitas,  id  propria 
animi  inductioe  homini  benemerito  comune  cfl"e  uoloiSC  hoc  unonie 
Inope  rentio,quodexccira  illa  animi  8<lingcni)  ornameta  nonpoflumpariliberalL- 
lateexxquare.Rodolphus  Campegiusclarifsimaeindolisadolefcens,  &C  tuaslite/ 
rasSCPtolemeum  tum  diligenter  tum  fumma  humanitate  reddendas  curauitQuo 
nomine  tibi  multa  gratiam  habeo: &.'quom  antea  de  tua  bonitate  acliberaliiaieinul 
tum  mihi  poliicerer,proximo  exemplo  admonitus, certum  acpetfuafura  habeo, ni* 
bil  efle  tam  preriofum  in  tua  fupelletfiile,  quod  non  pofiim  te  autorc  meo  mancipio 
prope  adiudicare.  Zieglerusdeaduentutuo  Ferrariam  nonnilnlljaci  fecit,  quodtj 
prg fentia  tua  fis  sedes  ncftras  illuftraturus.Id  fi  leceris,€xiftimabo  me  pulcherrimii 
lusinmcbencuolcntiieteftimoniuacccpifle.  Interim  per]Mufastc!ogo,utconf« 
tudinem  noftram  diururnofiletiopropemodumfopita  ^ crebro  literarumcomeicio 
excitari paiiarc.  Beneuale-  Ferraria 

CiELIVS  CAL.  THEBALDO  DE  THEBALDIS  S. 

V O D optimiacofficiofifsimiparentistuiin  rcfpondendo  meis  literis 
paries  (ubiuerisjgratiam  multa  tibi  habeo  Thebaide  ornatifsime:  non 
eafolum  caufa  quod  rem  mea  diligerer  acfcduloprocuraiieris,  ex  quo 
facik  intelligo  mihi  abs  te  in  amore  mutuas  operas  prsefiarirfed  quoni 
am  in  Uteris  Sd  eruditione  tuam,  K quantum  inftudiisproleccris.per/ 
fpexi.Quse  res  mihi  attuiitincredibilcm  uoluptate.atq!  ita  ut  frequenter  lacias, icue 
hementcrobceftor.Nemineenim  habes, qui  tuas  laudes, iiirtutumijomniuruamni 
accefsionesme  uno  propenfiusaudiat,at<^ampIexetur.  Ad  hxc  clarifsimouiropa 
renri  ttiograiuloi  jqut  teplane’  ad  luse  probiratisimagine  exprelsitcum^  nebis  de/ 
dit  filium, cuius  opera  ac  diligentia  uti  pofsimus,fiquando  patrem  maiores  occupa/ 
tionesauocaucrinr.  Bene  uale, 8d  de  Cslio  ruo  uicifsim  omniaomniablegatae» 
ccptioneribipolliceare.  Ferraria. 

CJELIVS  CAL.  ARNOLDO  ARLENIO  S.  ' 

ACTVS  occafionemcertinuntijmiitoadtepreciumcorufibrorum,  I 
quosproximis  diebus  ad  me  8d  Barbuleium  noflrum  miferas . Mitio  ! 
N itidem  eorum  quos  recccifsimis  literis  tu  te  mifiuru  rcccpilti , quorum 
etiam  nomina leorfum  adnotatafunt  mpagcllaiutracpfiimmalcuistos 
duos  includit-  T u uero  que  tua  eft  humanitas  iuxta  « prudetia,  dabis 
operam,  ut  tuto  ac  bona  fide  ad  nos  perferantur.Quddfi  interim  nullus  fatis  idone 
us  nuntius  fe  obtui  erit, poteris  tantilper  fuperfederc,dum  Vincenrius  hic  nofter!» 
brorum  manceps  ifthinc  reditum  apparabitiqui  ut  lpero,ea  eft  Icilicet  hominisbo/ 
nitas,mea  caufa  nullum  aut  officium  auerfabitur, aut  laborem  rccufabit. Tu  fi-nie  ac 
mea  omnia  in  eo  rationario  adfcripferis,in  quo  ea  qug  maxime  tui  mancipij  funtlo 
les  annotare,  profeclonecpiua  te  fallet  opinio,  ncepego  difpunciioni 
tanti  nominis  locum  unquam  prsbebo.  Bene  uale. 

Idibus lanuarijs.  w.  d.  xxxvil. 
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C^LIVS  CAL.  BARTHOLOMJEO  PROSPERO  S. 

! R magmfice,res  mtx  in  eum  locum  ad3cfigfunt,ut  nifi  protinus  pre- 
V flo  fis>  mox  fruftra  auxilium  implorc . Quare  re  per  tuum  genium, per 
tuas  uirtutes,  per  falutem  principis,  rogo,  fac  ut  te  quamprimum  hoy 
minis  tui  femper  amantifsimi  rebus  non  modo  nomine,fedre  profperumfentiam. 
Beneuale.  Ferraria. 

C.ffi.LIVS  CAL.  PEREGRINO  MORATO  S. 

IBRVM  epiftolarum  ad  Atticum  recognitum  S^caitigatum  ad  uetus 
exemplar  Romanum  mitto  ad  te,ut  obftricftS  fidem  aliquado  reluam. 

E Difaxint,  ut  uel  ex  eo  aliquid  bonte  frugis  decerpas,  ati^  ita  tuaftudia 

per  me  fiant  auifliorai  uel  tu  mihi  parum  utilem  codice  exprobres,  ahV 
umq;  meliore  emendatiorem^obijcias,ut  tuo  aucftus  att^  ornatus  be.. 
ncficio  tibi  gratiam  profitear.  Vir  Ibroris  uxoris  tug  confirma  uir,te  breui  ad  me  AI/ 
cibiadem  miiTurum  efle.Idego  maximopere  opto,6(r  rogo  ut  id  perquam  facias  ac- 
curate, nequid  eidepereat  ex  autoritate  quam  apud  principem  cocepit.  Sane  Ik  ^ 
w^5ji«?,fcilicet  ex  priore  illa  frote  nihil  immutari  uelim.Eftenim  faberrime  exa^ 
dliiTimeexcufa,  ut  nihil  quicquademiaddiiie  pofsit.  In  parte  aduerfa  fac  amabo  ut 
uel  ad  imagineprincipisomniaad  ungue  reipondeat:uel,nifi  raediu  aut  religio  arti- 
fice prohibet,  homine  exora, ut  ea  parte  cupidine  nobis  exprimar, fulmeperfringen 
tem.  Obferuaui  enim  apud  receptos  feripeores  Grgeos,  Alcibiadem  ufum  atep  oble  0 
«Satum  fuiffehoc  fymbolo.  Adde  quod  exiftimatiomnumifmatis  nihil  ea  cauia  de/" 
traeSum  iri  putoiquom  fuerit  antiquorum  confuetudo,  ut  auerfas  partes  pro  tempo 
rum  5<  euentuum  ratione  euariarent:  dC  modo  alias  dC  alias  inuicem  fine  reprehen/ 
fione  fubfiituerent.Rcltquum  eft  ut  ualetudine  itinere  conflieSatam  ut  audio  cures, 

&!  uxore  falutes,6d  filiolas  meo  nomine  exofculere  . Virum  optimu&C  dotSiisimum 
PlagapheiSmeis  uerbisfalutato,£Cillepidilsima  carmina  feorfum  in  pagella  adferi- 
ptaei  reddito, ea  conditione  ut  ea  putee  non  Apollinis, fcd  amoris  bolhmentum. 

CjEHVS  CAL.  lOANNI  B A P T I S T .E-  CYNTHIO 
Gyraldo  S- 

A V D o te  Cynthi,  qui  fero  quidem,  fed  tamen  utuirum  bonum  decet 
oppignerata  aliquando  fide  reluas. Epiftolas  FloridasErafmi  quo  loco 
L nunc  delitefcant  nefeio  .Mitto  ad  te  integrum  uolumen  unde  decerptg 
funt , ut  hoc  pofsis  uel  in  fcenus  uel  in  auctai  iu  tuec  pofiulationis  tran./ 
feribere.  Qu^  fint  tua  infortunia  nefeio,  adeo  egoextramundanus  ho 
mo  fum.Sfquid  eft  quod  ego  pofsim  uel  fortunis  uel  opera  tibi  accomodare,no  fru/ 
fira  opera  mea  deOderabis.  De  epiftola  Lilq  an  apud  me  fubftiterit,an  omnino  uf^ 
uiuai,nil  eft  quod  ad  tefcriba,ita  mihi  penitifsime  e'  memoria  excidit.  Bene  uale. 

Se^CAELII  CALCAGNINI  EPISTO^ 

LARVM  LIBER  XIII. 

CJELIVS  CAL-  EERNARDINO  BARBVLEIO  S. 

IDEO  ueteres  iureconfultos  uarie  ufos  efle  uerbo  comit 
tere.  Nam  8^  ille  comittiqqui  ad  certamen  conrencioneq; 
prouocat . Vlpianus  ad  lege  Aquiliam  Digeftorum  libro 
nonotPlane’  fi  cedentem  uulnerauir,en'caquiIiaelocus;uc 
V fi  in  certamine  feruum  occiderit,  nifi  domino  commiccen 

te  hoc  faiSfi  fit: tunc  enim  ceflat  aquilia.  Que  loquueio  fre 
quens  eft  oratoribus  latineloquetibus.Traquillus  in  Ca- 
liguIatNo  ccifauit  exeo  criminari  alteru alteri, inter fe 
committere.  Eft  altera  paulo  remotior  fignificatio  huius 
ucrbi' qualis  illa  apud  M. Varrone  in  Re  rufticailtacp  greges  ouium  loge  abiguntur 
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ex  Apulia  in  Samnium  sfftiuatumtatq:  ad  publicanu  profitentur,  ne,  fi  infcriptu  pe/ 
cus  pafcercntjlege  cenforiacominantmultamndeftdn  mulca  incidant.  Hinc  apud 
lurcconfultos  cSmifium  pro  delicSOjfeu  delicii  po2na;quo  ufus  efi  cSmode  Martia/ 
nus  titulo  De  publicanis  K uecfrigalibus  Si  coinifsis.  Siquis,inquic,  profefTus  apud 
publicanu  fuerit,  no  tamen  ueaigal  folucrit, hoc  coccdente  publicano, ut  folentfa/ 
cerciDiui  Seuerus  Si  Antoninus  refcripferuntjres  in  comiflum  non  cadere,  quoia 
enim,  inquifiqprofefsiones  recitatur, comillum  ccfiat.Tryphonius  De  minoribus: 
Non  fit  aetatis  excuiatioaduerfus  prgcepta  legum  ei, qui  dum  leges  inuocat, contra 
eas  comittit.  Sed  illa  multo  rarior,  quom  hereditas, bona, praedia  comitti  dicuntur. 
Paulus  libro  Digeftoru  tertio : Siueroiufta  caufa  fuerit, propter  quam  integra  cen^ 
tum  cuftodirentunueluti  fi  periculum  cratj  nc  praedia  in  publicum  comitterenturj 
ne  pcena  traieentiae  pecuniae  augeretur,aui  ex  copromifio  commiteereturmon  fo/ 
ium  decem  quae  in  haereditaria  negotia  impendcrimjfed  etia  quinquaginta  quae  mj 
hidebitafuntab  hfredc,me  co.^equi  polle.  In  publicum  comitti,  eil  publico  adijei, 
8^  utaiunr,  aerario  feufifco applicari . Hocloquutionis  genere uidetur  ufus  Cicero 
tertia  in  Verrem  aclioneiEftin  eoTeftameco,quo  ille  heres  efler,fcriptu,utfiatuas 
in  paleftra  deberet  ponere:  faciemus  ut  pal^ftritae  neget  efiepofitas.petantharedi/ 
taicm,  quod  eampalsfirae  comififie  dicant.  Illa  uero  multo  omniurarifsimajfuper 
qua  meconfulrs,qua  V']pianum  peculiariter  inter  lureconfultos  ulum  uidec,iir  ali- 
quot locis  obferuauimus.Nam  titulo  De  bonorum  polTcisionecotra  tabulas, qdii/ 
quies  hccdicedi  genus  repetit,  Quale  illud:Siquis  ex  liberis  heres  feripeus  fic.ad  c5 
tra  tabulas  bonorum  poflefsione  uocari  no  debet.quom  enim  pofsit  fecundum  ta/ 
bulas  habere  polTefs!one,quodbonu  eft  ei  contra  tabulas  daiicPlane  fi  alius  ccmic 
tatediciumtSdiple  ad  cotra tabulas  bonorum  pofiefsione  admittetur.  &Crurrus;Vt 
.autc  admittanturadbonorum  pofiefsione,  ex  liberis  eos  efle  oporcct-Cgierufiado 
ptiuum  filium  dedi  in  adopcionc,8d  heredem  fcripfitcomifTo  per  alios  editfto  bono- 
rum poirefsio  contra  tabulas  ei  non  dabitur.  & alibi:  Noneft  nouum  ut  emancipa/ 
cus  praeteritus  plusiuris  fcriptishacredibusfrairibusfuis  tribuat, quam  habituri eC- 
fent,  fi  lolifuilient.  quippe  fi  filius,  quiinpoteftate  patris  eft,  ex  X 1 1.  parte  hzres 
fcribatur>emancipatopi2cerito, dimidiam  parte  beneficio  emancipati  occupat, Qui 
fi  emancipatum  tratrem  non  habevet,duodecimam  parte  habiturus  effet.  Nam 
ex  parteminima  fit  liceres  inftituius,non  pro  ea  parte  qua  inftitucus  eft,  tuendus  eft, 
ccmilTb  edicftocfed  amplius  per  bonorum  poffefsione  habere  poieft. Praetoris  enira 
propofilueft.quom  contra  rabulas  bonoru  poflefsione  dat, eas  partes  cuicr  libero/ 
rum  tribueret  quas  inteftato  patre  moi  tuo  in  hsreditate  habiturus  efTet,  fiin  pote/ 
ftaie  manfiflet.Ec  ideo  flue  emancipatus, fiuc  is  qui  inpotcftate  manfit,fiue  in  ado/ 
piionem  daeus,ex  minima  parte  hzrcs  fcnpcus  fit:  no  redigitur  ad  eam  portionem, 
ex  qua  inftitucus  eft,fed  uirilem  accipit.  Idem  quocp  alio  loco:  Liberi  qui  contra  ta- 
bulas habere  no  poflunt, nec  partem  faciuntjfi  per  alios  comiitatureditftum.Quod 
enim  bonum  eft  eis  feuerejut  partem  faciat,nihilhabiturirEtpauIoinfcrius:Exhs 
redaci  liberi  quemadmodu  edidtu  non  comittunt , ita  nec  comiflo  per  alios  edido, 
cum  illis  ueniut  ad  bonorum  poflefsione : unacj  eis  querela  fupereft,  fi  de  inofticio/ 
fo  dicat.  Quibus  omnibus  locis  comitti  edidum  nihil  plane  eft  nifi  edidum  uigere 
ac  pollere  aduerfus  uoluntate  teftaioris  . ille  comittit  edictu,  qui  edidi  beneficio 

uti  poteft.  Nam  quom  antea  tam  mancipati  quam  rj  qui  inpoteftate  patris  remati- 
filTent.fi  apaireprceteritifuifl"enr,nihilexbonfs  paternis  confequerenturrpoftmo- 
dum  edido  pretorio  cautum  eft,uc  portione  fibi  obuenientem,quam  uirilem  appel» 
lat  lureconfultuSjiia  petere poflem,ac  fi  pater  inteftatus  decefsiflet.Quo fac"to  tabu 
Ix  paterne  refcindcbacur.  Sed  ea  res  nonipfifolicomoduminuehebatjfcdSCiTatrt' 
bus  cereris  qui  force  fuerant  mftitutiiqui  no  fccus  uirilem  portione  adfequebantur, 
ac  fi  parer  teftamencum  non  codidifTec.  Nam  puta  duos  fratres  fiiiffe:  quorum  altet 
prxterirus.alcer  ex  uncia  inftitutus  fuifleuquom  primum  prccteritus  ilk  comittebat 
cdidum,id  eft  pratoris  beneficio  utebatur,  fuami^fibi  portionem,  hoc  cti  hsreci. 
tatis  femiflem,pecebat:SC  alter  inftitutus  no  iam  adigebatur  uncif  fibi  relide  acquie 
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fcerejied  erarcf  mtegrum  alterum  fibi  femiflem  petere.  Qmnimo  refcifTo  teftamen^ 
lO  petita  contra  tabulas  bonorum  poiTeisione,dubitatu  eft  an  legata  deberentur. 

uerius  {uit,nondeberi.Edi(!t5uero  praetoris  praeteritis  tantu^non  etiaexhaereda 
tis  opitulabatur:  relinquebatur<^  tantum  exheredatis  querela,  ut  dicere  pofTent  de 
inofficiofo  teiiameco-  V fus  eft  idem  V’Ipianus  hac  dicendi  ratione  in  eandem  figni 
ficationem,  titulo  De  legatis  prg ftadis  contra  tabulas  bonorum  poiTefsione  petita. 
Nonnunquam,inquit,  contra  tabulas  bonorum  poflersione  quis  habet,iurc  fecunr 
dum  tabulas  bonorum  pofrefsionis.  ut  puta  heres  inftitutus  eft  emancipatus  filius, 
alius  emacipatus  filius  prtereritus  . Infiitutus  accepit  contra  tabulas  bonoru  poflef/* 
fionem,praeteritusomifit.  Apertiisimuefi,ut  cogaturomnibus  perinde  legata  prx/ 
ftare,atq;ri  comifTum  edieftum  non  fuiffet.  Nec  enim  occafio  emancipati  prsteriti 
debet  infticutum  lucro  adficere,  quom  pr<ereritus  iure  fuo  utatur . & paulo  infra. Si 
duo  proponuntureiTe, unus  inpoteftate  prgterf tus, alius  emancipatus  inftitutus,ap 
pareteomiiTum  elTe  edicflum  per  eum  qui  in  poteftate  eft. Et  fi  ambo  petierint  con.. 
tra  tabulas  bonorum  pofleisionejis  quidem  qui  in  potefiace  remafit,  quom  rem  ab 
inteftarohabeat,non  prgftabit  liberis  Sd  parentibus  lega  ta.Emancipatus  uero  nun/ 
quid  nec  ipfe  praftat : quia  ei  rem  aufetr,  qui  prsfiiturus  non  erat,  fi  folus  efietffed 
uerius  efijuelhuncfake  debere  liberis  dd  paretibus  pr^ftare  legata.  Proinde  fi'  con^ 
tra  tabulas  non  accepit, dicendum  eft,tuedum  eum  in  partem,  K uticp  liberis  paren- 
tibusq?  legata  praftacuru.Sed  an  6^  omnibus, dubito.Tamen  quia  plena  fruitur  uo 
luntate, plenum  etia  obfequium  prsefiare  refiatoris  iudicio  profui  parte  dcber.Haec 
tibi  Bernardine  iucundifstme  prolixius  ac  liberalius  explicanda  duxi , ut  quae  ftor.^ 
fum  fpedata  poterant  nonnihil  obfcuritatis  afferre,  fubiecfta  oculis  uniuerfa  plana 
perfpicuaq?  efficeretur  .Large  tamen  edidtu  etia  committi  dicitur,  quom  occafio 
tendi  edidti  affulfit , etiam  fi  nemoutatur.  Erat  enim  infaculcate  eius  qui  a parente 
fupremis  tabulis  fuerat  preteritus,  fuo  iure  uti, id  eft  petere  contra  tabulas,aut  omic 
tere,quandonecprxEorapudquenquam  inuitum  collocat  beneficium.  Bene  uale. 

CJELIVS  CAL.  lACOBO  ZIEGLERO  5. 

N libi  data  atep  oppignerata  iam  fidem  reluo,  ate^  huius diligentigmeg 
teftes  affero  literas  pontificias:quas  uiuerum  fatear, no  preces  aut  pe.. 

E cunia,ut  plerifq?  euenire  folet,fed  uirrutes  tux,  atep  praedicatio,  quam 
de  ingenio  acdocfirfna  tua  inuulgaui,  tuis  prarfertimliteris  cofirmara, 
tam  facile  impetrarunt : ut  me  etiam  non  admodum  adnitete  Pontifex 
maximus  tibi  rc/ponderi  mandauerir,  QC  fandtum  tuum  pefitum  in  domino  comen 
dari. Quod  fi  coftitueris  uigiliastuasin  Italia  atepadeo  ad  Pontificis  pedes  expone. 
re,uides  iam  tibi  praemunitu  iter.  Nccf  id  fane  abstj  honorum  Sd  comodorum  tuo.- 
rum  incremento  futurum  fpcroinetf  ego  tame  rerum  adiionu  humanarum  adeo 
expers  fum,  ut  huic  tantum  fpei  incumbendum  putem,  qux  plerunq;  incerta  8C  lu.. 
brica  eft,&^  in  urbe  Romana  luos  maxime  ludos  exercet.  Sed  pofiqua  illuffrifsimus 
princeps  meus  in  Italia  uenit,  atep  eum  reuercterfalutaui,  nihil  prius  mihi  fuit  ^ de 
Zieglero  meo  pcrcundtari;  a quo  nullas  accepifle  literas  mihi  iummx  admirationi 
iuit.  At  princeps  meus,  qua  eft  erga  te  atep  omnes  beneliteratos  animi  benignitate, 
me  de  te  uerba  faciente  pronis  auribus  accepit: ex cellentemc^  opinione  de  iumma 
probitate  ac  ingenio  tuo  retinere  cumulatiisimo  praeconio  teftaius  eft . Quare  ego 
mihi  occafione  tam  comode  oblatS  non  praetermittenda  arbitratus,  neruos  omnes 
ingenrj  intendi,  ut  hic  tibi  facillima  Sd  certa  omnia  reddere,  nec^  iam  ad  meras  fpes 
fedadcertifsimauocarc  comoda.  In  quo  profecfto  non  multum  mihi  fuit  claboran- 
dum,quando  ea  eft  optimi  principis  erga  tebenuolentia,ea  erga  me  indulgentia,  ut 
precibus  locum  omncademerit.Imperrauiitacp,ut  quoties  tu  animum  ueniendi  ad 
nos  induxeris,&de  ea  re  Alfonfum  Ciftarellum  commiffarium  Agricnfem  certio.- 
rem  per  literas  feceris,  ille  ribirurfus  fignificet,  quo  tempore  id  comode  facere  peC- 
fis  : de  tuto  etiam  comitatu  dd uiatico abunde  tibiae  minifito  tuoprouideat . quom 
uero  ad  nosperuenerisjcaetera  qu*  ad  uictum  necefsitaces  tuas  erue  opportuna, 
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ita  in  parato  ofFendes,iit  nihil  fit  quod  Pannoniam  aut  Budaormuliu  requiras.  Ad- 
iuuic  e tia  hos  noftros  conatus  tortuna-quom  in  aduentu  principis  mei  lecnonis  ma 
thematica  locum  uacareconiigeritjinulcicf  competitores  ambitiofede  eo  contende 
rent:  ille  uirtutis  tu$  Sdintercefsionismeaoptime  memor,  nemine  fubftituipaffus 
eftjin  aduentum  fcilicet  tuum  integra  fibi  linques  omnia. Ea  uero  efi  loci  condido, 
ut  prseier  noftram  exiftimatione  ac  decus, honefiam  etiam  utilitate  fit  aliaturusimt 
nimi  alioqui  laboris,utpote  qui  diebus  tamu  feftis  exerceatur. Quare  nihil  eft  quan 
tum  uideo  quod  aduentu  tuum  in  Italia  remorari  dcbeat>  fi  modo  id  tibi  femel  coo/ 
ftitutum  fuerit.  Habes  enim  principem  tui  amantilsimu,  qui  tuis  ftudris  liberaliter 
confulcreuelir,&  pofsit.Habes  Caelium  tui  cupidifsimu,ut  parciisime  dica-  Habes 
ita  fortunam  arridente  uotis,ut  nihil  tibi  metuendum  fit, aut  de  fecuritateuiz  in  uc 
niedo, aut  de  inopia  quom  ueneris.Quod  fianimi  tui  magnitudo  ampliores  Ipes  c6/ 
fipir,  eumnatfii  fiimus  patronum  ftladiutore,  qui  omnia ftudiafua  ad ptometedos 
preclaros  homines  confcrat:nullumcp  maius  liberalitatis&  excellentis  fortuna  fuj 
monumentum  extare  uclit,  quam  plurimis  Sdijsquidcbenemerentibusprofiufle. 

Et  hac  ita  ad  te  fcribo,ut  ea  tibi  certa  ac  perfuafaeffeuelim.Catera  qua  in  foiiuna 
manu  fita  func,&  qu^  Roma  quafi  fubiufiri  luce  affulget:  ea  ficut  incerta  exifiimo,  I 
itaminimeramendcfperandaarbitror.Vt  uero  meam  operam  tibi  hoctemporeftu  I 
diofiusnauarcmj&l  quafi  totus  in  hoc  ncgocium  incumbere, praterfummumarao  I 
rem  quo  te  profequor  duo  imprimis  fuaferunt : primum  occafio , quom  fcilicet  cla/  j 
rifsimiprincipis  uoluntaiecrga  te  tam  bene  copofitaminuenerim.quam  uero  lubri  I 
ca  fit  occafio,  quam  furtim  effluit, tu  optime  noni . Quare  ne  tibi  defis  in  hoc  rerum 
cardine,  te uehementer  iterum  ateg iterum  hortor. Illud  etiam  no leuiter calcaria S£  I 
ftimulos  iniecit , quod  quiifthinc  proficifcunrur,  mihi  fignificant,  mancipemillum  I 
tuarum  mcrciu  lam  tertio  tuas  fpes  fruftrari;  tei^  animo  agro  elfc  quod  ad  eum  feo/ 
pulum  alliferis, unde  portus  non  facile  profpici  pofsittexquofinauimtuaceuTri' 
lon  ille  Homericus  reuuIfero,K  me  prudentem,  & te  fortunatu  putabo.  Bene  ujle.  j 


CJELIVS  CAL.  HERCVLI  ESTENSI 
DuciFerrarienfi  s. 


T Amihi  proximi  hi  calores  non  folum  omnia  fludia,fed  mentem  at<f  i 
animum  excufTeraqut  nulli  rei  obeunda,  qua  paulo  altiore  cogitatio/  I 
1 ne  indigerct,meparem  omnino  exiftimarem.  Qua  ex  reitaanimudc/ 
fponderam,mecp  ita  defidia  dederam, ut  non  putare  me  facilcin  gradu 
pofi"erefiitui:ni  tu  princeps  illuftrifsime  quafi  prafens  numen  cxlitus 
demilTummeadeo  torpetem,8>i  propea  meipfodeftitutum  excirafles,iuaqautlio/ 
ritateerexiffeSj&i  tacito  quoda  afflatu  maiores  meliorcsi^  cogitationes  infpiraffes. 
Quod  igitur  mihi ipfi  fim  refiitucus,qudd  iam  fapere  incipiam, quod  priftina  fludia 
rcpetam;tibi  tuaq  beneficentia  princeps  optime  acceptum  feram  opoicec.  AdhfC 
protinus  me  igniculi  poetici  inuaferut, quibus  percitus  huius  fententia  argumenta 
carmine  coplexus  fum:quodrubrcripfi,no  ea  caufa  quod  erudicifsimisauribus  tuis 
dignum  exifiimare,feducbeneficij  luiprafens&fubmanuteftimoniumhaberes. 

Di  te  nobis  incolumem  felicem^  diu  feruent.  Ferraria. 

CALIVS  CAL.  LVDOVICO  CATTO  S. 

V VM  Deprgfcriptionequini^pedumlibellum  uirdodtifsimeramcu 
pidelegi.utunopropehauftueum  abfolucrim.Illexitueromeadeam 
T iecnonemprimu  incredibilis  meus  erga  te  amor,  tum  lingularis  qux/ 

dam  opinio  de  ftudio  acprofedtutuo.Nammihiuel  ab  ipfisunguicn. 
lis  natus  ac  factus  uideris  ad  praclarasdifciplmas,ucl  fi  ingenij  felici/ 
taSjiicI  fi  cura fpedtef. Nec profcc'fo animi  falfus  fum.  Iniis€nimartibus,in  quibus 
IU  te  excellente  uoluifti,ita  emines  ut  paucos  habeam  quos  tecum  conleramjquem 
prarferam, habeam  nemine.  Certe  eo  in  libello  &r  acumen  ingenij  SC  argumctorum 
ccpiamfutn  admiratus  tmirificeuerdmeienijiqquodiuris  peritiam  cumeloquena 
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i'ta  pcrmiTcucmt  ut  eos  longe  falli  oftenderis,  qui  hac  xraCe  pernegat  utranq:  poHe 
coniungi:ut  facilcincelhgamus  non  rerum  natura  difsidere,  fed  ncgligentiS  & tardi 
tacem  illis  obllare.  Quod  uero  mciii  comunionem  dC  participatum  tuae  gloriae  uo-- 
cas,mihi(^quafi  prxceptori  adfurgis,  humanitate  tuam  agnofco^quae  multo  magis 
noltraamicitixplus  fauet,quam  ego  uel  Ii  fuerim  immodice  ambiciofus.porsim  o/ 
ptarc.Xu  enim  is  es  quem  ego  habere  praeceptorem  non  recufemtc»^  ego  is  fum  qui 
more  Pythagorae  profitear  me  Nec  illud  protinus  feque 

retutj  etiam  li  olim  adoJefces  inter  auditores  meos  adfedifies,me  fcilicet  ea  eauia  do 
iftiorem  exiftimarioportere.  Peruagacusenim  apud  Graecos  uerficulus  admonet, 
wsWiff?  nxSurks  KfUTjovxs  . Multos  difcipulos  meliotes  efTe  praeceptori-' 

bus-Legiergo  tuum  libellum  non  quali  cenforaut  prxceptor,  fed  ur  amicus  iudex, 
qui  non  minus  iudicium  quam  amorem  habuerim  in  cofilio.  Et  fane  amor  gratiam, 
iudicium  admirationem,le<flioni  conciliauit.  Bene  uale. 

CMLIVS  CAL.  FRANCISCO  BELLINCINO  $. 

vJS.  Icripfifti  apuduos  conflante  hominum  cofenfu  nuntiaridefum^ 
mis  noui  principis  uirtutibus,  ea  ita  uera  funtatcf  explorata,  ut  quae  a/ 
pud  Sagram  gelia  funtjnecjueriusnecgcertiusnuntiatafint.Quare 
uos  nobis  iure  optimo,  dC  nos  uobis  ex  rc  tanta  felicitate  gratulamur. 
Quid  enim  potell  populis  beatius  euenire,  quam  rempublicaaboptf* 
moacprudetiisimo  principe  acimintllrariCcuius  illud  fi  cuci  unum  uel  princeps  uo.^ 
tuin,  fuo  fubiecflos  imperio  felices  facere.  Vnum  efl  quod  uerear,  ne  in  tanto  uirtu/ 
tum  agmine,qugie  undicjj  ex  fcecudo  pectore  depromunt, rumor  ille  parcius  quam 
rei  dignitas  BC  magnitudo  poHulet,  fuam  populis  Iscitiafignificaueric.  Ita  enim  in- 
ter le  uirrutes  optimi  principis  decertant,  ui  qux  nam  ex  illis  emineat,  nemo  facile 
diiuuicaueric . Laudanrigrauitatem  comiias  fefe  obqcit . libefalicas  non  finit  iultiV 
tiam  libi  praeferri,  nec  eloquentia  fine  prudentia,  nec  prudentia  fine  eloquentia  par 
tes  luas  ruetur.  Ita  uero  magnitudinem  fortunae  perfert,  ita  agit  principcm,ut  fc  ta-' 
men  hominemefiememinerit.  Moderationem  aut  e animi  quis  no  plurimum  admi 
returcNam  quom  fiiin  omnesbonosindulgentifsiinus.ipfe  tamen  fibi  uni  nihil  im 
duIgct.Quom  uero  ingenio  mul tu  pollear,  quom  ad  ingenium  optimarQ  artium  2>£ 
p.uchcrninarumdifciplinarulumen  adiunxerir, nihil  tame  fine  prudentifsimorum 
liomiiiu  confilio  uel  publice  uel  priuatim  decernit.  Ita  fit  ut  in  hactetace  iuucnilire^ 
cot^am  illam  fene<fi:ute  minime  requiramus.  Quin  hoc  Dis  immortalibus  maiores 
gratias  profiteri  debemus,  quo  fpem  nobis  faciunt  certiore,  fuam  hac  in  nos  benefi/ 
cetiam  cx  nature  priefcripto  fore  diuturniore.  Sed  6 me  multo  Apelle  incautiorem. 
ll!e  enim  tata  felicitate  Veneris  emergetis  partes  fuperiores  exprefsitjUt  diffifus  pe/ 
niciilc  reliquas  pofle  abfolueredefpcraueritjatcpitain  admirationem  pofteritatis  ta 
bulam  incohacam  reliquerit,  at  ego  multo  prscftantiore  noflri  principis  imaginem, 
non  Apelleis, fed  Socraticis  coloribus  aggreffus  exprimere,  fentioin  primis  linea-' 
mentis  calamum  deficere.  Sed  enim  ego  me  abunde  uotum  adfequutum  puiauero, 
fi  ex  qs  quae  ego  uix  inumbraui,tu  animo  colIigas,hunc  eum  efle  principem,  cui  no 
facile  uerba  dari  pofsint, cuius  animus  femper  quafi  in  fpeculaexcubec,  ut  adulato- 
res iuxta  SC  delatores  non  finai  fibi  furripere,  necp  infuorum  confiliorum  arcem  cu 
niculos  effodere-  Quare  in  urrancf  aure  dormias  licet:  illudcp  certij  habcaSjin  tuam 
innocentiam  nulli  obcreclatora  ius  fore  Hercule  principe.  Ncc  tame  ego  recufaue^ 
runjfi  ita  ratio  temporum  poftulet,  lutp  me  paulo  prcfsius  admonueris  cuius  teJa  ca 
uenda  fint, omnem  tibi  opera, diligentiam, afsiduitate  meam  impartiri,  quo  tua  tib* 
dignitas  inconcufla  SC extra  omne  fortunae  aleam  incolumismaneat  ld  quod  me  ci 
Ira  omne  difficultatem  facriurum  fpero,  uel  quod  mirum  in  modum  princeps  bonis 
ac  bene  educatis  ingenxfs  faueat,  uel  quod  nihil  fit  fecilius  quam  apud  aquum  judi- 
cem innocentes  tueri.  Bene  uale,  6^  me  ama,  ut  ego  me  mihi  abs  te  amari  perfua-- 
deo.  X.  Calend.Decemb.  M.  d.  X X x i i i i.  Ferraria. 
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CJELIVS  CAL.  PAVLO  SACRATO  S. 

V AN  T o uero  putas  me  gaudio  incefsi,  quoties  tus  ad  meliter*  per/ 
feruntur, plens  bons  frugis  £C  tus  eruditionistcftesvNec  Iblumquas 

Q_  tu  ipfe  ad  me  dare  confueuifti,  fed  5C  quas  ad  fe  datas  amici  utriufq  no 

flrum  frudiofi  frequentermihilegendasdepromunt.Mirumprofeifto 
quantum  ego  iftudingeniuiftosqiprofecfus  tuos  amem  Si  exofculer. 
quod  ut  faciS  tum  alif  rationes  fuadent,tum  illa  imprimis  memouer,qu6d  te  quoin 
olim  amantifsimis  meis  confilijs  utereris,  ad  prsclara  ftudia  dC  gloris  cupiditatem 
non  definebam  quotidiana  prope  declamatione  excitare . Qua  in  re,quom  te  uide/ 
rem  meas  hortaticmesatqiincitameia  tua  animiinducnoneprsuerterejinCTedibili 
fane  gaudio  geftiebam  tgratulabarcpeam  tibi  ingenij  felicitate  :diuinabami|  lore, 
ut  eam  laudum  fcgetc,qug  fe  tum  primum  late  proferebar, luccreuiffe  8C  iuftummo 
dum  accepifle  homines  aliquando  admiraretur.  Hoc  ergo  iudiciu  meum,  tielfpcm 
conceptam  olim,nunctuearacfuftineamnccefTeeft.‘quom  mepr^fertim  tanti  pro. 
fectus  fi  non  au  tore,  adiucorem  cerre' Si  agnofcam  Si  profitear:  utnifi  ingratuselTe 
ueliSjtuasmecum  laudes  partiario  decidas  oportet. quod  eo  nunc  confidentius  alTe» 
ro,  quod  te  iam  in  eum  locum  promouifTe  uideo,unde  non  fr  cile  de  gradu  deturbari 
pofsis.Fuit  enimquom  fubuererer,  netibiquom  iamcx  ephebis  excefsifles,ar(|in 
tuam  tutelam  peruenifTeSjCumuolupcatibus  effet  collucandum, ne  confuetudoiu/ 
uentutis  parum  frugi  tibi  grauis  effet  aduerraria,ne  uitiu  huiufce  statis,  ut  folct  ple 
rofq;,te  in  diuerfa  omnia  auocaret.  quos  fcopulos  quom  te  uideamnauitereuafiue, 
Siteiam  habere  coftitutamuits  ratione,  quom  prsfeitim  in  optimi  ac  emineniifsi 
mi  Antiltiiis  auuculitui  cotubernium  perueneris,exquo  omniubonaruartiumo/ 
mniumc^  uirtutu  feminaria  facile  haurias:oto  te  atc|  obteftor  mi  Paulc,ut  hunc  fem 
per  fpeCes, huius  aCiones  mm  publicas  tupriuatas,  fed  intimas  illas  imprimis  imi- 
teris, Quaru  te  cum  paucis  fed  melioris  nots  familiaribus  fpeCatore  Di  immortales 
efie  uoluerunt.  puta  quom  Mufaru  tradat  arcana,quom  diurnu penfum  manepai-- 
ticur, aut  fub  nodem  pera  dum  remetitur:  quom  diuinaslediones  adir,&c|!ertiih 
lo  nedare  depafrus  loge  fupra  hanc  mortalitate  fubuehitur.  Quod  fi  te  morcsij  cu/ 
os  ad  hoc,utcefaduruauguror,exemplarefiinxeris,  fi  auunculum  oculis,  fed  mu!/ 
to  magis  animo  gefreris,tu  quidetibi  & perpetuitate  nominis  8^  certam  felicitatem 
parabis:tuauero  in  familia  ea  ornamenta  ftatues,  qus  nulla  pofsintiniuriatempo/ 
rum  refigi-:  at  nobis  qui  tibi  fummas  omnes  accefsiones  optamus, incomparabilem 
uoluptatem  attuleris.  Bene  uale. 

CJELIVS  CAL.  lACOBO  DE  NOIANT  S- 

V JE.  liters  Lugduni  dats  ad  quartiildus  Od:obris,mihi  fuenmtper/ 
iucundgiquom  exiisfummacum  uoliiprateacceperim,teincolumcm 

T fub  ipfoArduri fidere  Alpes  fuperaflejHelueiioruanfradusiraiecit 

fe,ac  natale  folum  demii  attigiffe . E t hsc  quide  omnia  tibi  prouenilTe 
exfententia  gratulor.  Illud  mecum  ipfe  gaudeo,  quod  tua  iftaabfcniia 
nofiri  memoria  nulla  parte  labefadaiam  uideo.  Cuius  rei  teftimonium  illud  habeo 
locupletifsiTnu,  quod  in  meam  gratiam,  ut  te  fa durum  receperas, protinus  librarias 
officinas  Lugdunefes  excufieris,  &r  aliquot  mihi  libros  curaueris,SC  per  cenu  man' 
cipcmtranfmiferis.Taciigituramorfshgnificaiiomquipoteegopares  gratias  inue 
niamCquod  tantx  libera  litati  hoftimeniurSane  quom  hic  ageres,  Sc^pulcherrirauin 
illudamoriscertamecoramintcr  nos  depugnaremus, incredibili  perfundebar gaur 
dio,  quom  me  uicifsim  SC  ufetum  £c  uidoie  agnofeerem . Necf  enim  aliter  tam  ho/ 
ncftam  pugna  confici  poffe  arbitrabar.  Nunc  uero  abfens  occafione  (ut  uideo) ni- 
mis inclementer  arr)puifti,S4me  tuis  officfis  opprimendi,  & tibi  primas  uindicadi- 
quare  non  erit  pofthac  quod  mireris  aut  mecum  expofiules,  li  quando  ege  quofpin 
infidiis  fubfedero,  &1  tempus  opportununactus,  amatoria  te  talione  repercuif  era 
quod  fiDis  annuentibus, SC  tuhasinmeexpoflularionesabquando  coieceris,tunc 
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mebelhTsimcuItum  putabo.  Sed  hxc  hactenus  per  locum. Illud  feno  perfuafuiri  ha 
becOj  me  omnia  tibi  debere:  neci^efle  aliquideam  arduum  atq;  operofum.quod  non 
fim  tua  caulaiibcnccr  tactui  us.  Bene  ualecibror  uir  fororis  cum  feftiuifsima  fi- 
liola, tibicp  omnes  magno  uoto  falutem  SC  felicemredicum  optamus.  Tu  quocp 
ne  ualc,  tui  defiderium  crebris  literis  ieua.  Octauo  Calendas  Nouembres. 
M.  D.  X X X V 1 1.  Ferraria. 

cjelivs  cal..  peregrino  morato  s. 

I mihi  aliquando  certi  nunttj  offerretur,  quibus  tuto  literae  credi  poC- 
fenttnunquam  profecto  finerem  quenqua  ex  ijs  ifthuc  fine  meis  literis 
S c6meare,prafertim  fiquid  foret  quod  abs  te  primo  quocf  tempore  in^ 
teiligi  oporteret:  id  quod  modo  accidifie  uideo.  Tuae  enim  liter^  quas 
proxime  accepi,  te  in  eam  ufijidie  fignificant  animo  pependilTe,acdu 
bitafTe,  an  tuae  priores  liter»  cum  libro  bC  aureo  numifroate  incolumes  ad  me  perue 
nificnt. quando  necg  adolefcens  ille  cui  ea  omnia  c6mendaueras,de  fuo  aduentu  te 
comonetecirrnecdum  meae  liter»  ad  re  peruenerant,  quibus  te  certiore  faciebam,  ex 
affe  omnia  falua  ad  me  fuilTe  perlata.  Quae  fi  forte  tardius  quam  urerqs  nofirum  opx 
tabat  cibi  reddite  funtjtn  nuntios  ac  tabellarios  culpam  reqcias  uelim:quiuel  negli/ 
geiiter  opera  funefii  lunt,uel  quod  magis  puco,fenon  fatis  comode  obtulerunt  pro/ 
piiiquo  tuo:  cui  mandaucra,ut  eas  ocyisime  quoad  eius  fieri  poflec  perferri  curarer» 
Quamuis  ita q?  ratio  poftuIaret,ut  eandem  cantilena  recanere,id  efitibi  rurfusgrati 
as  agercm,&^  me  tibi  de  tuo  munere  obftri ceu  putarem :quam  etia  delicate  tuum  Ah 
cibiadem  adferuare:  tamen  ea  mihi  duxi  praetermittenda jquom  prope'certuacper/ 
fuallim  habeam; meas  iiteras,licec  ferius,  aliquando  tamc  ad  te  peruenifTe.  Eft  enim 
mihi  pcripectu,  a propinquo  tuo  non  temere  cui^  incerte  fidei  tabellario  literas  co/ 
mitti  folere.  De  Socrate  quod  fcribis,pcrgratu  mihi  feceris  fi  eum  ad  nos  quampnV 
mum  delcgauerisinonlbium  ut  nos  meliores  fuo  reddat  exemplo,  (fcio  enim  quara 
tum  aculei  eius  ferret  oratio, propter  quod  a fuis  etia  familiaribus  uereafilus  uocari 
meruit,  )fed  imprimis  ne  fuum  Alcibiadem  incomitatum  pariaturtprffertim  quom 
tamformofo  adolefcenti  magno  opus  effe  pjedagogointelliga. Er  quamuis  Socra/- 
tes  lenoniam  artem  olim  profiteretur,  ab  eo  tamen  minime  cauendum  pucarim:qui 
fub  eadem  chlamide(utinquicPlato)iI!um  tam  fanefte  habuit,  quam  fi  cum  parente 
Clinia  dcci  builTer.Sed  hsecioco  diefia  finc.Tu  fi  ad  me  Socratem  prope  ij?/ 
/iiyy^icncw  renatum  miferis,  aut  certe  tu  ipfe, quod  malim,  attuleris, certum  habeto 
nihil  cc  pofic  facere  mihi  iucudius,  imb  te  polTe  plane  hoc  modo  C»lium  in  caelum 
ftatiicre. Illud  fane  tibi poiliceor,8^  fiiureiurando  opus  efiearbicreris,Iouelapidem 
dcierabo,me  uerediim  illum  fene  in  fandiore  larario  habiturum,  cui  more  ueterum 
cereos  S»1  thura  fuccedam.Profperum  utrum  plane'  elegantis  ingenif  allocutus  fum, 
tuiq;amantilsiiT)u  cognoui : is  quan tu  uideo  nullo  loco  rebus  tuis  eft  defuturus,  fed 
ubi  occafio  arriferft . Nam  intempeftiue  ac  prarpropere  tentare  quod  perficere  non 
pofsiSjhoc  eft  plane  aqua  tundere  BC  Aethiopemlauare-Dum  hfc  fcribOjmihi  nun/ 
tiatum  efijProfpcium  noftru  uxore  duxiffe  ex  Piiicianafamilia,  Di  boni,  uxorem 
bene  atcf  opulenter  dotaram,  quod  Dibene  fortunent.  Tuum  ehenouum  nuptum 
aufpicato  lalutarc.  Bene  ualc. 

CJELIVS  CAL.  PEREGRINO  MORATO  S. 

ERNAS  accepi  abs  celiteras  eodem  teporis  articulo  £»1  ab  eodem  ta/ 
bcIiario:6C  cum  qs  uere  aureum  Alcibiadem,  BC  infuper  librum, quem 
T ad  te  dederam,probeadferuatu.ln  quouerfandonifi  bonas  horas  ma/* 
le  collocaueris  bene  efl . Sarislucrifacfum  puta  fi  nihiliacturaeadnftf. 
Nam  quod  ullam  frugem  exccrpferis,uix  eft  ut  cogitem. Quod  ad  Ab 
cibiadem  pertinet.ipleita  omnes  fecum  Charites  couehit,  ut  tuarum  minime  litcra 
rum  indigeat  lenociniis, quibus  lamedeformifsimuquodcp  mancipium  potuifti  uel 
iicitantiu  oculisapprobarettatumfcilicetjmeiudicejpollcsinhocmangonio.Quare 
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ne  iimeasjea  cura  ac  diligenda  a me  ad{eruabicur,ur  nunqua  m publicum  prodear, 
neq;  i me  fecubet.  Nam  prster  ea  qux  tu  prudenter  adeo  fcripuftfjego  etia  riuales 
reformido, quorum  muidiam  non  facilefperem  me  pofTc  perferre.  Caeceru  tibiuer/  i 
bisgrarianon  profitebor, fed  operam  dabo, nete  pccnieear,  me  tam  prxdaromune  I 
rehoneftalTe-Reipondi  his  liceris  quae  dara  funt  ad  X .Calendas  Nouembris,reli^  ! 
qus  vir.&Tvi.  CaledasNouembrisprxferunt, quarum  priores  in  tarditate  cur/  i 
IbrumSC  tabellarioru  atrocifsimeinuehuntur.Perfiringis  etiam  mercatores:quifce 
dis  tempefiatibus  tam  facile  perterrentur:  quafinefcias  nos  omnes  multo  libentius 
<r«iet.ua:^6<93,  quam  in  iuftucertame  prodire,  K obeam  re  leuiculasetiacaufasquafi 
fonticas  folere  praetendere. Dis  uero  gratia  habeda  eft,quddintantacaeliinclemen 
tia  omnia  farta  tecta,  ut  dicitur,  ad  me  peruenerin  t,  ut  uetus  illud  agnofci  pofsinfat 
cito, fi  fat bene.  Adolefcente  quem  poftremis  literis  mihicomendas,  ranta comita/ 
te, tam  hilari  frote  uenfente  accepf,ut  putarem  meum  me  Moratum  amplexari.  0/ 
mnemopem  atcf  opera  meam  fumma  animi  inductioefumpollicitus.At  ille  quam 
fe  rediturum  ad  me  recepifletjUt  cum  co  familiariter,id  quod  iummopcre  optabam, 
de  te  ac  rebus  tuis  uerba  facerem, poft  redditas  literasnufquaapparuit.Quare  fi  in/ 
tellexeris  me  nulla  in  re  illi  tefiimoniu  dedifTe  mutuae  inter  nos  beneuolentis,  necji  i 
tue  cxpedfationi,  ut  par  fuit,rerpondifie:pcrfuafifsimu  habeto,no  meilli,fedipfura  | 
fibrjpu  defuifie.  Bene  uale,6if  me  ama,m  foIes,2i  meo  nomine  filiolas  exofculate. 

CJELIVS  CAL.  ANTONIO  LVCEIO  PHYSICO  S.  | 

ENE  eft  uirdoctifsimepofiquamintermcdiasetiauoluptatesmemo'  i 
riam  Caeli)  tui  non  finis  deperirc.Quodfane  uix  fieri  pofie  confidere,  I 
B nifi  magnus  ille  animorum  tyrannus  amor,  qui  pridem  tug  me  uii  tuti  I 

deuinxit,  interdum  tibi  aure  uellicaret:tec^admonei  er,turpeefieoni/ 
nibus  in  rebus  uinci, fed  in  amoreturpifsimu-Nam  cgteris  in  rebus  im 
uenias  fortafTequid  cauferis,  quomodo  culpa  depreceris:qu6d  autem  in  hocbene 
uoleniia  fladio  mutuas  operas  non  reddas,qu6d  lampada  tradas  cuiquam,  quideft 
denicp  quo  inertiam  prgccgas,aut  difsimules  negligentiaCSiquis  temunificetiafu/ 
perauerir,  potes  fortunguitio  crimen  redimere.Sicurfuautluc'facefrefis,iurcualc/ 
tudinem  aucnaturat  infirmitate  accufaueris.  At  fi  pofieriores  in  amando  tulerfs,K 
ingratum  plane  fatearis  opus  efi:  quando  ea  res  tota  ab  ea  pendet  aniniiparte,qui 
prorfus  nofira  efi:  in  potefi  ate.  Vide  Antoni  clarifsime  quo  ego  artificio  totam  hanc 
in  me  gloria  transferre  moliar,ceu  uero  ea  una  caufafaxitur  in  iftafblitudine&i  tuas 
inter  deliciastuum  Catliumin  oculis  areg  adeo  in  animo  feras,  quod  ego  detenun/ 
quam  definam  cogitare,  Kabfensabfentem  quafiprgfensprxfenteuideamiSffem 
per  amcenitateingenif  tui  peifruar.  Haccfunc  fcilicet  illa  philtra  atc5ueneficia,qui/ 
bus  Si  memoria  beneuolentiam  tuam  ex  cito, ut  uel  repugnantiae  reludami  tibi 
non  fecusac  fidiculis  hoc  amoris  hofiimentum  extundam.Gratiaitaijhabeotuisli 
teris, quae  mihi  declararut, quantum  ego  Magia  polleam;fed  Si  poftbac  pluribus  & 
grauioribus  nodis  rhombum  huncamatoriuadligafao,  utanimuifiumtuumdiuinJ 
uirtuie  praftante,  quo  mihinecj;  cbarius  necp  preiiofius  quicquam  efTe  potefi, inex 
plicabilinexufemperinofficiorencam.lUudincerim  rogo,ucfaminam  omni  animi 
atcfingcni)  fplendore  pracellentePartheneam  meo  nominefalutes.Admonease' 
liam  Sinapium  nofir5,non  mihi  placere, m Galenum  meum  tam  molliter  acdebci 
tchabeat  apud  fe.  Nam  fi  forte  refeierir,  caeteros  fuos  apud  me  fratres  eum  pulucic 
aefitu  colludtarfiuereor  ne  abiuraioiure  mancipi)  dominum  8d  domicilium  auer 

fet;  delici)  fcji  Sinapi)  illecSus  apud  eu  perpetuo  efleuelir.  Familiaresomncsinciad 
«num  te  faiutat.  C^uin  6<1  Roccha  tuasliceras  reuerenter  exofculata,quantucxgan 
nitu  cognolcere  potui,tibi  gratias  agit,8C  quide  caninas,  quod  hono/ 
rificamfiiimentionemfeceris.  Bcneuale.  Calendas 
Quintiles,  h.  d.  xxxilll. 

Ferraria. 
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CiE-ElVS  CAL.  C O 1 T I A L P H O N S O CAL^ 
cagnmo  nepoti  S . 

VLE  A poteras  comodiore  ratione  me  prouocare  ad  icribendu^quani 
tu  ipfe  fcribendo  : prxiertim  quom  tuis  literis  mihi  fignificaucrisj  eas 
N tjuas  nuper  ad  te  dedimusjtibi  ita  efle  in  deliciis^atcf  ita  familiariter  tra 

ctaritut  non  folum  exlcripferis  in  tuo  illo  Encliiridio,quo  domi  pe- 
regre uti  folesjfed  dum  fxpius  ad  lectione reuocas,  etia  prope  memo.- 
riae  comendaueris.Tum  meillud  uehementcr  oblectauitjquod  reftaris  te  non  modo 
cx  phrafi  ac  uerborumdeledrufruclu  capere,  fed  mulco  magis  argumenti  Scfenten^ 
tiarum  grauitateac  pondere  proficere,  eas^  in  penitifsimo  animi receflii  colloca.- 
re.  Siquidem  fj  parum  fapienter  faciunt,  qui  in  pigmetaria  officina  ex  odoribus  tan- 
tum aromatum  uoluptatc  capiunt,qug  autem  ad  curam  ualetudinis  &r  falutem  con 
ferunt  praetermittunt.  Scribis  aute  praeceptum  illud  Hefiodi  tibi  imprimis  arrifiiTcj 
qui  primas  partes  dat  tjs  qui  fuopte  ingenio  fapiunr:  proximas  ifs  qui  alieno  cofilio 
fe  cSmittunt,  eocp  prudentes  fieri  uolunt.  Teq;  daturum  opera  polliceris,  ut  infe.- 
eunda  clafle  cenfearis,fimfnusinprimaIocum  inueneris . Atqui  hoc  eft  mi  optime 
fili,iam  fapere,iam  in  fe  defeendere,  fuam<^  fupellecftilem  excuterc:&C  quod  difficil- 
limum eftjiam  feagnofceretid  quod  in  Pythi)  Apollinis  foribus  feriptum  fuiffe  me- 
moriae proditum  eff.  Atcf  haec  ipia  ratio,  ut  arbitror,  mouit  Zenone  Stoicoru  prin- 
cipem,utHefiodium illud praceptum  comurauerit;  primamtpfedem  fis  adfcripfe/- 
rir,qui  alienis  admonitionibus  fe  tradunt  erudiendos:finitimam  illis  quos  naturg  dC 
ingenfi  bonitas  itainftruxif,ut  magiftrisnon  egeant,  &(quod  eft  in  prouerbio)iuis 
fe  armis  tueantur ; alioqui  expetentes  amicorum,  &:  eorum  qui  maiores  natu  funt, 
confilium,  fe  uitare  arrogantia  ScT  parum  fibi  fc  cofidere  teftantur.  Pr^terea  iudicio 
ufi  alieno,  fuumep  non  negligenier  adhibentes  acumen,  melius  &C  falubrius  fuis  re- 
bus confulunt. Quare  fibi  iure  magna  debetur  comendatio,qui  aetatis  tuae  cofeius, 
multos  poft  me  annos  ingreffus  in  hocuicae  curriculum, eum  tibi  depoftas  duce, 
qui  agnationis  uinculo  £>^  paterne  charitatis  fure  afiriclus  dcbet-potefi  aute  longio 
ris  xcatis  beneficio  dC  mult%  leclionfs  adminiculo  confilium  dare , uiam  qua  tibi 
proficifccndum  fit  pr$monftrare:ut  folent  pleruncp  nauigantes,  quom  in  portij  re- 
deuntjCos  qui  tum  primum  ibluunt  admonere, quos  fcopulos  3C  qu*  uada  cauerio- 
porieat.NonpofTumus  icaq;  de  tenonbenelperarCjdeosq  tibi  propitios  augurari, 
quodSCipie  ingenio  poIles,&i  nos  in  fubudium  uocas;  ut  quod  ruis  ipfe  uiribus  n5 
audes, id noftra  erga  te  beneuoIentia,noftrii^  confilfi  autoricate  farciatur.  Ceterum 
literas  optimi  K clarifsimi  principis  legi  perlubenter:  quibus  tc  & lectifsima  fcemi- 
nam  uxorem  tua  hortatur, ut  ad  reditum  ufqjfuum  ifticefreuelitis,atq;  interimioci 
amennitateuos  oblecT:are,6<luarfis  animi  auocamencis tempus  fallere: eosi^  imitari, 
qui  in  pidiurato  aliquo  uireto,  hos  aut  illos  fiofculoslegunnalios  naribus  admouet, 
alios  finucondunr,a!ios  corong  intertexunt. Sed  heus  tu,fub  ortuar<fluri,im6  iam 
faeuiente  bruma, ubi  flofculos  inuencrisCquin  potius  QC  obduratos  frutices  dC  aren- 
tes paliuros  pro  flofculis  inuenias.  Ad  euiiandum  igitur  caeli  inclementiam  puto  fa 
cileindulgentifsimumprincipem  miisionem  daturum,  fiuos  hoc  oprarecognoue- 
rittne  grues, ciconig,&::  hirundines  nobisprudentiores  putentur, quae  pro  uicetem 
porum  loca  commutant : 5^  calore  aut  frigore  comonicac  nunc  oras  cranfmarinas, 
nunenoftras  regiones  reuifunt.  Bene  uale,&i  ama  tui  amantifsimum. 

CiELIVS  CAL..  PEREGRINO  MORATO  S- 

E C I S T I tu  quide  prudenter,  me  iudice,  qui  non  duxeris  temere  pro- 
digendam pecunia,  mulco  prxfertim  labore  parta,  nifiprius  iure  poft- 
f liminfi  reditum  in  patriam  impetraueris  . Quare  hoc  agendum  prius, 

certe  ego  opera  acftudio  tibi  non  deero. Nec  modo  excitabo  fcd  urge- 
bo etiam  praeftanteuirum  Alfonfum  Trottum,ucautoritareS^  gratia, 
qua  plurimum  polleqcocitatas  olimfimultaces  tollat,  & «.«^yfiwiihm  celebre  apud 
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Athenienfes  refarciat.Nam  fi  hoc  faxii,cuni  cjeterae  turbae  quafi  EphefiaeDian*  e- 
pifiylia,  fponce  fua  facile  fubfidebunt  quocuncf  uero  tepore  tu  cogitaueris  domum 
uec^tigalcmliberaresfimeum  confiiium  fueris  lecutus,nonadme,fcd  in  manum  la^ 
cobi  Boiardi  argentarij  primi  nominis  ac  fummx  fidei  pecunia  mittes ; qui  eam  tu. 
to  apud  fe  habebit,  ex  prafcripto  tuo  erogabit . Vxorem  tuam  optima  fccminam 
meis  uerbis  refalutabis , & Deliae  puellae  iam  {efiiue,ut  tu fcribis, garrienti  infron- 
tem 8^  aurem  fuauiolum  meo  nomine  imprimes.  Bene  uale  compater  doiSifsi- 
me,^dumhsc  tempeftas  deffuitjabfens  abfentcm  ama.  x v i .Calendas  Marti- 
as.  M.  D.  XXXii II. Ferraria. 

Ci&LIVS  CAL.  ARNOLDO  AREENIO  S. 

I H 1 L facere  poteras  tua  humanitate  dignius,aut  mihi  Barbulcioq  no 
ftro  gratius , quam  utrur.q;  nofirum  commonefacere  de  ea  Mufarum 
N fupelleifliie,  quse  tibi  nuper  ex  Gallia  &:  Germania  conuedaeft:eo(j 
nomine  plurimam  tibi  gratiam  habemus.Librorum  autc  qui  noftrain 
rem  faci  ut, nomina  feoifum  habebis  inpagella,  Quod  fi  eos  ad  nesmit 
tendos  curaucris,quati  eos  indicaucris,  indicabis  aut  quaii  eos  bonitas  tuaindican/ 
dos  putauerit : opera  dabimus  ut  tantfl  tibi  pretij  & optima  fide  6e  quam  ocyfsime 
ifthic  perfoluaturj&inlupereo  beneficio  nos  piurfmuobfirinxeris.  Bene  uale, 8C 
nosexalfetuosmeminerts.  viii.Calend. Aprilis.  M.  D.  XXXVi.  Ferrari». 
CJELIVS  CAL.  lOANNI  BAPTIST.&  CYN 
thfoGyraldo  S. 

ABEO  tibi  gratia  mi  Cynthi  quod  tuas  deficiasjid  eft  lepidifsimos  ni/ 
osuerficulos  ad  mcdederis,quos  ipfisplaneMufisdidlantibusteex- 
M cepifie  credimus.  Hoc  fcilicet  illorum  genius,  &incredibilisqu2dam 
fuauitas  uel  ipfi  Midae  poteft  perfuadere.Me  certeillexerut  tenueraicj 
dum  legerem, ut  cxpehrernonfruftra  Homerum  fcripfinc.Vlyisisio/ 
tios  guftata  femel  loto  a Lotophagis  no  amplius  potuifle  auelli.Qudd  uero  mecum 
etiam  pacifeeris  ut  tuas  Mufas  ad  cefuram  uocc,  K cum  qs  inuerfo  fiilo  depugnem: 
necp  aequum  pofiulas,  neq?  ego  conditione  accipio.PhcEbum  iratum  habeam, fiquid 
efiijs  dulcius,  amcenius,  elegantius,  ut  neq;  oculatus  ille  undecuncf  Momusuelin 
carum  crepida  quicqua  aufit  arguere.  Blande  itatj  ac  delicaie,ut  par  fuir,  a me  exce 
pcce  iiint.Et  quom  ad  te  redirefeftinarent,  uix  a me  lande  potuerunt  miisione  impe 
trare.quod  ni  crimen  plagii  mihi  abs  te  obtrudi  reformidaflem,m  eas  uel  Cupidinis 
uincula  conieciirem,ueI  Sirenum  gremio  conclufiflem , tantifper  dum  te  parentem 
obliuifcerentur,&  uolentes  nolentes  elTeapud  me  afruefcerent.Namut  uerumfete 
ar,  ego  mearum  deformitate  Camccnaru  periefus  magno  ambitu  unum  hoeptoeu/ 
i-aui»ut  tua  tandiu  apud  me  forent, donecillarum  cofuetudtne  expolita  nofirteme. 
liores  elegantiorescp  fi'erent:uel,quod  poftremu  fuit  in  uoto,ex  earum  faliepigmea 
lis  ac  nartliecijs  cognatam  fceditaie  corrigerent.  Bene  uale. 

C.S.L1VS  CAL.  PETRO  BECHINIO 
Bohemo  S. 

T S I eo  tepore  quo  abs  te  literas  accepi,  8d  tuo  nommeme  Hippolytus 
falurauit,eHem  multis  occupationibus  atq;  auocamentislacefsitusini/ 
E hil  tamen  habui  potius  quam  tua  uoluntati  obtemperare, ac  tibi  tclb 

ri, mutua  inter  nos  bcneuolentia  memoria  apud  me  ita  uiucre  ac  uigt 
re,  ut  nulla  neq;  temporii  ne<j  locorum  iniuria  fit  intermoritura:qLan 
do  ea  uis  eft  tua  humanitatis  ac  uirtutis>uc  nonmodo  bene  mftftutam  amicitiani  K 
iam  aliquot  officijs  confirmatam  tueri  pofsit,fed  nouos  etiam  atq:  ignotos  amicosri 
bi  quotidie  comparare. Qua  de  clarifsimo  fiC  exceifi  animi  uiroGuizardinofcnpli 
fti,eamihimirificamuolupratemactulere.Nam  quid  mihi  efie  poteft  uel  iucundius 
uel optatiusr quam  apud  fummum  noftra  aratis  prafidenijin  quo  prudcnua,aut(y 
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ritatem  licciaturacp  cx  xquo  admiramur,  aliquo  in  numero  Iiabcri:  £C  nugas  meas, 
ita  enim  mdim  quam  commentationes  appellare,  tanti  uiri  iudicio  placcre.lncslo 
jtaqifume^  Bcchini  fuauifsime,  fi  quae  fcripfifii  ex  animo  fcripta  funt,  nec  maluit 
fti  amici  au  ibus  quam  uericaii  inferuire.Sed  utcuncpres  cadat,hoc  unum  te  faltem 
oratum  uelmtut  u fpecies  ac  genius  eorum  qusefcripfimusno  poteft  mihi  ampliTsi 
morum  honinum  gratia  lucritacere,in  eam  partem  pofiremo  adnitare,ut  meum  in 
eos  ftndiun  ate^  obferuantia  farciat,  quicquid  in  Icribendo  defideratur.In  coraen^ 
dando  Volfmgo  excellentis  ingentj  adolefcctenon  eft  quod  multum  uerborupro^ 
digas.Eum  :nim  in  amoris  BC  confuetudinis  nofirafacrariuira  admifi,ut  nihil  non 
eius  caufa  fin  faclurus.fed  nefeio  quo  malo  fato  euenent,ut pcftquam  Ferrariam  fe 
recepit, uix  inquam  ei fecuda  ualetudine  frui  licueric.Ea  res  adolefcente  perterruit, 
exiftimanteioc  caelum  fibi  parii  falubretquom  tamen  uix  aliud  fit  tota  Italia,  quod 
aeris  tempenmento  omniu  habitudini  in  uniuerfum  magis  cogruat.  Sed  puto  mor 
bi  feminariaaliubi  concepta,  hic  demum  eruperunt,  cares  immerentem  afflixit. 
Quicquiduffo  uel  prxrentiuelabfentiaccomodareunquam  potero,  in  tui  at<^  illi- 
us gratiam  nillo  tempore  definam  certa  amantifsimi  animi  fignificatione  utricf  ue 
ftruprsbereloannes  bJieronymusmeus  tibi  multam  faIutedicir,epiftolam<^  quam 
expetis,  proitetur  fe  protinus  a tuo  difceflu  per  certum  nuntiiSin  Arlenq  noftri  ma 
num  direxife;  eamcp  arbitratur  ad  hanc  diem  fideliter  ad  te  peruenifle.  quod  ni  fa.^ 
cium  fit,  noi  pigebit  eum  tua  caufa  iterum  atep  iterum  onus  exferibendi  fufeipere. 
BeneuaJe,Srme  amatuiamantifsimum. 

CJE-LIVS  CAL-  PEREGRINO  MORATO  S. 

V N T I V s qui  ad  te  profedturus  eft,  iam  petafatus  & ad  iter  procin- 
tfius  mihi  fignificauic, fibi  protinus  abeundum  efTe.  Ob  id  me  breuio- 
N rem  efTe  oportet  quam  aut  tuuellcs,aut  ego  antea  cogitaram.Etprofe 
<fio  ut  longi  temporis  fi!enriumredimere,ut  difpendiadiuturna  agri/- 
tudinis  farcirem,  tuiscp  literis  hoftimentum  aliquod  reponcremrme  at^ 
ticifmopofius  quam  laconiffnouci  par  fuit.  Sed  hoc  meum  mihi  propofitum  extor^ 
quet  tabellartj  feftinatio.Breui  ita<^  tibi  hoc  imprimis  feribendum  putaui,quod  iu- 
cundifsimum  tibi  fore  arbitror:me  dei  opt.max. benignitate,  ex  grauifsimo  morbo 
cSualuifTe,  ac  prope  faluiem  priftinamreparaflc.  Eius  rei  teftimonium  efie  poterit, 
quod  in  his  literis  meum  chirographum  agnofees , quom  multos  iam  mefes  librarij 
manu  uti  confueucrim.Mox  illud  habebis  explorata,nc<^  temporis  jnterftitiujnecp 
uim  ad uerffuale tudinis, quicqua  cxfiimma  in  tebencuolentia  ademifieifed  tui  me/ 
moriamuiuereacuigere  apud  me  incolumem,  no  fecus  ac  fi  mihi  tuarum  uirtutum 
fruiflu  tuaeq?  confuetudinis  ruauicace  quotidie  frui  licere t-Necp/d  mihi  multisarguv- 
mentis  probandu  putoiquom  omnia  qux  non  iblum  ad  dignitate  at(^  utilitatem  tu/ 
am pertinere  fignificafti,fedqu3e  tibi  ctiamnum  cx  amiciscuis  grata  fore  intellexi; 
funima  diligentia,fide,arsiduitatecp  faciunda  curauerim,  uel  tunc  quom  decumbe/ 
rem  rebus  meis  nuntium  mififTem. Quin  dC  nuperrime  Georgio  Lub!ano,qucm 

mihiperliterascomendarasjintuamgratiaoninesquaspotuiamorisfignificationes 
dedi:plureseciadaturus,ti  mea  opera  SC  authoritate pluribus  autgrauioribus  in  ne- 
gotii suti  uoluiiTet.  De  quodam  etiaBarthoIomeo,qucm  tu  nebulone  appellas,  te  ad 
mefcripfifie  profiteris.Oaslitcras  neq;  accepi, neq:  quis  ille  fit  nebulo,  aut  quid  fce- 
leris  defignarit, fatis  animo  pofium  conticere. Quare  fi  quid  eft  quod  tua  aut  mea  fci 
reinterfit,rurfusme  certiore  facias  uelim,  prxfertim  ut  aquo  mihicaucdum  fit, pia 
nius  ac  cercius  norim.  Sed  me  interpellator  ifte  fucciniTcus  ac  pcnulatus  longiorem 
efTe  non  finit.  Bene  uale.  Sime  ama,  luoscp  omnes  meo  nomine  faluca.  Calendis 

Nouembris.  M.  D.  xxxv.  Ferraria. 

Epigrama  quoda  meiteru  atq;  ireru  flagitaras,  comentationem  praeterea  fup er 
attagenis  fcripfera,atcp  ad  temiferaifedanbona  fide  in  tuas  manus  peruenerit,  non/ 
du  habeo  fatis  compertu,  quod  fi  in  tranfuerfuniabtiflejtecputrucp  optare  intellexe 
ro,  quale  quale  fit,etia  cu  exiftimationis  periculo  exfcribi  dC  adte  trafmicci  miidabo. 
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EPISTOI-ARVM 
C^tlVS  CAL.  ARNOLDO  ARLENIO  S. 
o N eft  quod  Barbuleiusnofier  ea  caufa apud  temaleaudi^jquoitua' 
tum  mihi  literaiu  copiam  fecerit. Ea  enim  eftiUarurpecieSjJttibiapud 
N omnes  gratiam  pofsint  comparate:ueI  fi  genus  dicendi  fp«Setu/lene 
&L  fuaptcuena  perflues,  uel  genius  ifle  animi  ad  omnes  honinespra. 
merendos  faiffus.  Obidquom  egoceamcadeunaaut  altcafalutatio/ 
ne  amarem,  mox  uides  quam  officiofe  ac  libera  lirer  cum  Barbuleio  agecs,  cccpite 
habere  charilsimui&i  quom  litcrf  illg  quafiprgdesintcrnosinterceffiirnrjccepide 
te  mihi  omnia  polliceri, Kuicifsim  omnia  cibi  mea  repromittere. Sumnaigiturfidti 
eia  ex  eo  tempore  opera  tuaut/nondefiiti,quamita  promptam  cxp)fitafenipCT 
inucnijUt  uix  unquam  rogare,  fsepe  gratias  agere  oportuerijJd  quod  & nuncfecio. 
libros  enim  quos  ad  me  dedifti  bona  fide  accepi,  Vincetio  libroruminancipi,ut 

tumandaftjjduos  fcutalosSC  dimidiuinfuper  enumeraui.  Reliquum  e^ut  liqua  in 
re  opera  mea  tibi  ufui  efle  poteft,  me  crebro  comonefacias,ut  amore  ega  te  meum, 
6C  me  benegratum  aliquando  teftari  pofsim.Nauigationes  Petri  Marvris.fi  penes 
te  runt,opto  ad  me  mittas.quantum  pecuniae  8c  cui  erogandum  prg fcroferis,eioga 
bo.  Bene uale,  Nonis Feb.H.  d.  xxxv.  Ferraria. 

C.ffi.LIVS  CAL.  BONAVENTVRJE.  PISTOPHILC  S. 

ERDIFFICILEM  mihi ufdeo adionepropofi[am,PiftoDhiIeuirma 
gnifice,SC  plane'  ut  Grsci  dicut,  Brj-vsKTSf/,  in  qua  reo  adtor  s,  adori  u& 
P ro  rei  partes  fubeudse.T u te  creditore  pernegas,  debicoren',  profiteris, 

atep  has  partes  obis  tanta  eloquentia  ac  uiperfuadendi, ut  omnibus  a/ 
lijs  eas  facile  probare  pofsis:  quin  8(1  ipQ  mihi^nifi  magnitudine  alieni 
teris  admonitus, intelligere,  quantum  oneris  fuftinerem.  Quare  fi  uiri  bcni,fi  probi 
nominis  exifiimacione  tueri  uolojuerftalismihipatrocmiuiufcipiendumcfti&pro 
captu  fngent)  ac  infantiae  meae  modulo,  8C  me  creditore  nega  re,  & debitorem  profi 
teri  opoi  tet-Rarii  plane  acprepofteru  uindiciarum  genus,  debitore  eire,ubi  non  fit 
crcditor.Et  quom  in  rationarijs  duplex  pagina  femper  occurratipermirum  fane  nw 
ftra  mfupputatfone  alteram  defiderari.ljt  quamuis  mihi  rem  efle  fentiam  cum  gra/ 
uifsimo  K facundifsimo  aduerfarioiqui  pofsit,quod  ProtagoraspolIicebatuT,d€[0 
riorem  cauiam  meliore  reddereinon  tamemihi  deero, 8(i  meam  mordicus  defenficv 
nem  tenebo.  at(^  illud  inrcrim  inclamitabo,  quod  olim  VatiniusifiPiftophilusop/ 
timus  eft  orator, non  tamenuideo  Caliu  damnari  oportere.  Cieteru  quod  tuu  a me 
Pliniumbelliorcinftrudrioremi^facftum  gratularis,nonegoisfum,qmmihibenefi 
cij  loco  flatui  uelim  quod  egofuminibenefictj  locoaccepiiquadoabeaiccfiioemu!/ 
to  me  do(fliore  cultiorem  (i  fadum  cognofcoridtf  non  modo  ingenue  fed  ecia  liben 
ter  confiteor. Et  profe(fl:on  me  meo  ex  animo  loqui  fini5;rem  plane' ridiculam  fece» 
rit,  qui  PImio,quc.tu  abfolutifsimo  penicillo  exornafii,  accerfita  emblemata  &inK 
ne  mangonium  addiderit,  no  fecus  ac  fi  quis  Canoni  Polycleti, aut  Veneri  Apellis 
qux  diefla  eft,  lineas  8C  inutiles  circumlitiones  conetur  adftrucretut  de  ip 

foiuredicipofsit,quod  Cicero  in  eospronuntiauit  quicomentarios  Csfarisrefor 
mare  tentauerintrinepeis  quidem  gratum  fortaiTe  id  futurum,  qui  uolunt  illa  calami 
ftris  inurere : uerum  fanos  homines  a fcrfbendo  deterreri.  Bene  uaIe,8C  me  luo 

dignum  amore  putarquem,  ita  mihi  faucant  Mufse,  mea  fingulari  in  teobferuantia 
S^piecatecommereo.  Beneuale. 

CiELIt^S  CAL.  PEREGRINO  MORATO  S. 

Aquf  ad  te  fuperioribus  literis  fcripfi,ucrafunt,at(j  adeo  certa, ut  qo{ 
olim  geftafunt  apud  Sagra  non  fint  certiora. non  eft  tamen  quod  prO' 
E peres,necf  incertas  fpes  rebus  tuis  bene  conftituiis  praeferas. Turptfs* 
mumenim  eft  (apientidicere,no  putaram, SC, fpes  mea  me  fefellit.  Et, 
Ego  longe  aliter  animo  praecepera.  Nam  fi  hae  remorac  tam  diuaciaa 
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hegligenter  res  fuas  curant, m rebus  noftris>qu3s  prope  nihft  morantur, quid  factu  ■ 
ras  p uramus f Quod  riefTent  tibi  ill^  fortuna, quae  tibi  ac  tuauiiti.ti  debentur, unde 
familiam  dC  uernaculos  aleres,  no  hsc  fcribcrem.  Q^uid  enim  pollet  mihi  elTe  iucun 
dius,quam  una  eire,quam  de  comuntbus  ftudijs  uerba  facere  cu  JMorato  meof  V'e- 
rum  ubi  n5  dccomuni  uoluptatCjfed  de  tuis  comodis  agitur,  illud  imprimis  profpi 
cio,eo«5  cJauum  omne  dirigo, nequid  me  autore  faaas  poenitendum.  Ob  id  teami.. 
ce  hortor  ac  moneo,  ne  quod  iiouum  confiliu  ineas,  nequid  moliaris  aduerfus  prae^ 
fentem  fortuna,  ni  prius  aut  Alphonfi  hominis  tui  cuptdifsimi  aut  meas  literas  acci 
pias. Ex  qs  enim  dC  ratum  auguria  £<1  aues  tibi  putabis  addixifle.  Bene  uale.Poftri 
die  Nonas  Nouemb.M.  d.  xxxvii.  Ferraria. 

CiELiVS  CAL.  TACOBO  ZIEGLERO  S. 

V O M hae  literaefumma  manuexpetflarent,  iami^  mihi  obfignandgfb 
rent.ecce  a primaria  matrona  St-  principe  foimina  de  Anriibiie,tua  Pa 
Q_  laeftina  art^  una  defideratum  illud  chorographiae  fpecime  adfertur.Di 
boni,  quanta  me  uoluprate  ea  res  perfudit,  qiiom  enim  iubuererer,  ne 
qtite  pollicebareuelin  rrafuerfum  abijllenCjUelin  longiore  diem  diffin 
derentur, mirifice  latatus  fum  iam  praedo  efre,eoq;  nomine  tibi  a me  gratias  deberi. 
Nam  fi  mcK  liicrs-  fine  hac  acceptilatione  ad  te  pcrueniffent,fcio  quantum  tibi  mo 
leftiaattulilicnt-  Haec  autem  ipfa  chorographica  protinus , ut  tumandaras,  ad  eos 
cenfores  reruli,quostutibi  elcgeras.Qui  ad  Ipedtaculum  tanti  apparatus  uno  con^ 
ienluEugc  fucclamarunt.Et  fane  rationem  hifloricam  mihi  tenere  uifi  funt.  quom 
aure  feifeitarer  qux  ratio  diadematum,  K totius  hypographes:  ira  obmutuerunt  uC 
rem  maiore  eorum  captu  omnino  intellexerim.  Sed  ru  age  macfte  ingenio,  8C  quod 
pulcherrime  exorfus  es  opus, feliciter  pertexas:  ut  tf  fdem  quadrigis  quibus  ad  tamS 
prouchcris,nos  quoqs  ad  ^cernitatem  nominis  perducas.  Iterum  uale, 

CJELIVS  CAL.  PETRO  NICOLEO  CASTELLANO  S. 

II?  R V M tuum  De  animoru  immortalitate,  quem  nuper  ad  memifi/* 
flijlegi  tanta  cum  animi  uoluptace,  ut  me  prope  immortalem  faclu  pu.- 
L taucfim. Video  enim  leundecuqj  argumenta  coliegide, quibus  immor 

talitatemadferercsicaq?  in  feiitentiafuide  Aridotclcm  probarcs,fum/' 
muin  illum  quidem  Peripatetico i'um  principcrrucui  fane'  tantu  tribuo, 
ur  primas  ei  in  difieredo  facile  defera.necp  in  hocienfu  Platone  excipio,  quod  pace 
ucteru  dictu  uelim.  Sit  enim  Plato, quod  omnes  fateniur,amcEfiior  acfuauior  in  diV 
cendoialiiciat  biadius  in  fententia  auditore,inducitionibus  infinuacioibus^  nos  ira 
circumferibat,  ut  quafi  aliud  agentes  non  finamus  modo,  fcd  optemus  etiam  nobis 
quicquid  ille  propofueric,perruaderi.Certe  Aridoteles  acrius  pugnat, Sc'  cogcncifsi 
mis  rationibus  adigit  manus  dare. Nam  8cf  cominus  cogredicur,  abicclis  Sair  ni/ 
tum  hadis,quibus  aduoluptatemagis  gladiatores  quam  ad  pugna  utebaturidemon 
firatiuo  iyllogifmo,id  eft  fulgentibus  armis,quibusiugu!urn  appetat  ScT hcfteiu  con 
fi'ciat,inanimos  hominum  gralTatur,  8C  uolentes  nolentes  in  lentcntiarspir.  DoIc/' 
bam  igitur  mecum,  ut  uerum  fatear, tanto  philofopho  eam  notam  inuri,  quod  genus 
humanum  fuprema animi  SC  corporis  internecioedamnafTer.Dempca  enim  horni' 
ni  animi  immortalitate , nullum  profecfto  animal  homine  infelicius  inucniri  poteft- 
8^  fane  ueceres  pleriq:  coftancer  Ariftotelem  eius  Iurefeos  arguunr.Nam  Plucar 
chus  ChaeroneusjSc'  luftinus  martyr, quo  loco  antiquorum  opiniones  fuper  anima 
rcpetunr,eum  cerro  ftetilTe  pro  animoru  interitu  conlenciunriquam  {ententiam  no 
lira  etiam  setace  Petrus  Rlantuanus  multi  nominis  philofophus  multis  argumentis 
conatus  cft  coprobare.Tu  demupcriclicati  Philofopho  affuifii  uirdocftifsiinc,  con./ 
ceptamif  ac  diu  conftituta  opinionem  ex  animis  reuellere  aggrelfus  es.  quod  ita  fc/* 
liciter  perfecifti,ut  ipfelicet  aliquot  locis  uariaueric,&  fibi  parum  conftiriiTc  uidea/ 
turjut  n5  fine  caufa  a quibufdam  ueceru  fepia  fuerit  appellatus:  tu  tamen  rem  totam 
dubiam  antea  in  unu  confenfum  SC  quafi  harmoniam  reuocaueris,ut  te  autore  a fi?.. 
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fpicionc  tanti  crfininis  maximus  pliilofophus  lam  omnium  calculis  abfoluimerea/ 
lur.  Debeiitac^.tibi  plurimum  mortalium  genus,  cuius  optima  partem  a manifefta 
pernicie  uendicauerisidebent  boni  omnes  & qui  feprteclaris  aiftionibus  exercent, 
fperantes  recte  aciae  uicae  praemia,  ad  qus  inter  uiuosuel  nemo  uel  certe  pauci  afpi 
rarepoffunt,  fc  aliquando  liberatos  ab  bac  corporis  compage  cofccuturos.  Interi 
enimfocietatishumanse,intereft  reipublica  bene  initicutae,  ut  animorum  perpetui- 
tas  fit  omnibus  pcriliafalutfpe  pramioiuboniinuitentur  aduiriute,maliuerofupr 
plicii  metu  a flagitiis  deterreantur. Ob  egregie  Democritus  dixit, prsmio  ac  pce 
na  uitamcotineri.Hocigitur  quom  tu  effeceris, quid  ego  pro  tuis  tibi  meritis  debe^ 
ri  dixerim, nifi  utuitftus  tibi  ftatuatur  in  Prytaneo,  quod  Socrates  de  fe  dixit:  &fo.- 
lida  tibi  imago  in  Ceramico  erigatur, ut  monumetum  tuseuirtutis,  quod  pridem  in 
animis  hominum  colloca fti, in  uiuentium  etiam  oculos  incurrat,  & tu  uiucns  ac  fp| 
rans  tua  pofteritate  perfruare.  Bene  uale. 

CJELIVS  CAL.  SEBASTIANO  CORRADO  5. 

J tibi  Venetiis  Egnatium  uidere  cotigicifl  apud  Regium  Lepidi  Croti 
Di  boni  qualis  dC  quam  felicis  animae , facla  eft  copiatfi  uiriufcf  fuaui/ 
S tateribilicuit  perfrui,mulcum  profeclo  auribus  atq:  oculis  tuis  debes 
Corrade  ornatilsime,  ne<^  eft  quod  Ferrari^  Caliu  admodu  requiras: 
Kft'  ille  quidem  eo  natus  fit  ingenio,  ut  probis  acbeneftudicfistuiij 
fimillimisfaueat,  ut  liieras  acliteratos  exanimo  amplexetur.  Caeteru  nihil  eft  prs/ 
terea,  ut  uerumfetear,  quod  aut  multum  ames,  aiitineopnuatim  admireris.Quod 
fi  re  Ferrariam  conru!eris,uttefac~tur5  polliceris,  non  pracccptoi  e fed  comitem  ftu/ 
diorum  te  nacTrum  putabisieriti^  illud  inter  nos  comune,  quod  Pythagoras  profice/ 
faaf,  s Jtpirajvac&ta.Caeceras  laudes  quas  in  me  cumulate  cogeris, boni/ 

tari  tux  acceptas  fero.  Facile  enim  tibi  eft  deifto  penulaudufcccundifsimo  aliquot 
depromere,  quas  ad  honeftandos  amicos  uel  parum  merentes  pro  animi  cui  fenten 
lia  prodigas.  Bene  uaIe,8C  me  mutuo  ama  tui  amantifsimum. 

CiELIVS  CAL.  FRANCISCO  ESTENSI  AL/ 
fonfiducisfilio  s. 

ER  TE  ego  princeps  ornatifsme  nonpolTumrecleualere,  teaduerfa 
ualetudinelaborance.]l!iidtamcmefoIatui-,qudd  K medicorudiligen 
C tia&C  tuamodcrationebreuifuturumconfi'doutpriftinareparesfalu/ 
icm.Phafianam  auemad  temiferam,  non  quia  putarem  uobis  magnis 
principibus  huiufmodi  aues  deeffe , fcd  ut  uiucns  illa,  & propemanu 
adfueta,  tibi  delicias  faceretiK  moleftum  ocium,qualefoler  stgros  inceiiere,ue!  leua 
ret  uel  magna  parte  imminueret.  Ea  tibi  adempta  grauicer  & inique  tuli.quare  pofo 
hacero  caucior.atqi  opera  dabo,  ne  que  ad  temifero  munera  auferri  polsint.Tu  que 
tua  prudentia  eft,xquifsimo  animo hsc  qua  leuifsimafunt, perieras,  &;  reftiiuedi 
ualecudini  folum  iucumbas.Te  enim  incolumi  reliqua  facillime  (arciemus.  Bene 
uale,  8C  me  ama  tui  obferuancifsimum, 

C.iELIVS  CAL.  lOANNI  BAPTISTiE  C Y N/ 
tbioGyraldo  s. 

M P R O B E an  lice  ter  magis  metamorphofin  illam  tibi  indicarim, non 
habeo  fatis  exploratumjcerteidcunclancerfecirut  intelligam  pruden 
1 ter  ueteres  admonuifle,Quod  dubitas  ne  feceris.  Tu  ucro  qusiuahu' 
manuas  eft,  aequi  boni  omnia  confuluifti;5CtecumilIud,c^uoduefueii, 
cogicaftiime  non  aliunde  anfamfcribendiarripuilfe,  quam  e tuis  lite/ 
tis-Namquom  tu  unus  ex  profelTb  Ciceroneinoculis  Si  calamo  ferre  folcas, nunc 
ueroad  Apuleium  defciueriSjbella  fe  obtulit  ludendi  occafioicui  taniu  hactenus  fa- 
uco,  ut  me  quocp  immutatum  & longe  ab  inftituco  mex  modefti*  delapfum  conft' 
tear.  Quod  fi  Steiichoro  reddita  eft  uidedi  facultas  quom  primum  palmodiam  ceci 
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nit, certe  SC  tnihi  nenia  iure  debetur,  qui  cantilenam  illam  omnem  retexo, omniai^ 
in  integru  rcuoco:tibi^  ablegatis  etia  procul  rofis,  te  uirum  SC  Himmae  quidem  xiir^ 
tutis  at<5  eruditionis  agnofeo-Quare  fi  tu  te  mihi  ^quum  bonum  cj  prebuifti,quom 
nondum  faclu  deprecarerttu  nuc  id  multo  propeniius  facere  debes,  poftqua  eo  mi^ 
nus  ego  mihi  ignofco,quo  tumihi  magis  ignofeendum  exiftimafti.  Vale» 
CiE-LIVS  CAL.  lOANNI  B A P T I S T JE.  CYN-* 
thioGyraldo  s. 

V D I E R A M ego  antea,  Sirenas  catus  dulcedine  nauigates  in  naufra^ 
gium  cogere,  ipfas  periclitari  ateg  adeo  adfcopulos  allidere  nunqua  au 
A dierS.  Tuaeitacp  literse  mirificos  mihi  euentus  nuntiarunt,  quales  neq? 
Homerus,neq;  VlyfTes  ille  ‘ttpAv-tjsott©'  unquaaudiuit.Ergo  tu  Cynr 
thi,  Sirene  illa  noftri  feculi,  qux  te  prope'  in  medias  undas  pellexerat, 
6<r  paulominus  ex  Cynthio  Glaucu  fecerat,  tuo  (ita  enim  ego  arbitror)  lepore  per^ 
culfa:  parum  abfuit,  quin  (ut  tu  feribis  )naui  ad  tignum  in  amne  fuffixu  impadra  id 
pafla  Iit  quod  altjs  parabat.  Et  nunc  tuo  beneficio  uiuic:8C  puto  fatetur  inuita,fuas 
fuauitatcs  tuis  fuauitadbus  uinci.magna  5C  incomparabilis  laus  tua  Cynthi,  qui  no 
obturatis  auribus,  no  uindtus  a fociis , fedibla  animi  magnitudine  tantii  periculum 
rranfmiferis.  magna  bonitas,  quom  opificem  ipfam  tui  periculi  fam  fibidiffidecem. 
Jam  adaeSam  in  extremu  dilcnmen  italiberaueris,  uc  feruatamfemalit,  quam  nun^ 
quam  periculum  adrjfleitibit^  uti  feruatori  fuo  tabellam  fufpendcrit,  prgfixo  titulo, 
Pr^fidio  feruata  tuo  pulcherrime  Cynthi, 

Hanc  dicat  Eridani  ad  ripas  tibi  naufraga  Siren. 

Nam  reliqua  illa  animi  8C  corporis  ornamcta,quas  tuufrtutes  uelin  dicendo  uel  in 
icribendo  Latine,  Graecc,'Etruice, appellare  folestego  totide  appello  philtra,  ego  to 
tidem  ueneficia interpretor, quibus  animos  mortaliu  circunferibat.  C^id  uero  piru* 
gere  acu,  di  catagraphas  imagines  exprimere  C an  non  hoceft  improufdos  oculos 
prsefiringere Sic  Circe , fic  Calypfo , fic  Proteus  ille  uerfipellis  in  oculis  miracula 
faciebar,quibus  prgllighs  ilia  Arcefilas  facile  approbabat.Nam  quod 

ad  hate  religionem  etia  fimulatam  fcribis,mihi  uei  d rem  minime  nouam  aut  miram 
fignificafti , qui  fcia  magos  & impolloreshuiufmodi  potentiisimas  duas  artes, me.' 
dicinam  fcilicet  £C  religione  coniunxiire,ut  rebus  fuis  fidei  diuinftatis  opinionem 
aucuparetur.  Tantum  ergo  abeft  ut  illarum  me  deliciaru  participem  elTeuoluerim, 
ut  dolcam  pariter  tibi  tantum  periculioblatum,  8C  rurfusgratuler,  te  uel  prudentia 
uel  fato  flreniosaftus  euafille.  quod  tamen  minus  mirum  mihi  uideri  iblet,  quoties 
in  memoriam  redit , Sirenas  in  Creta  cum  Mufis  aliquando  decercaffe,  ufdlasi^  ac 
deplumatas  partim  dolore  partimucrecundia  in  mare  defilij fle,  ex  quo  nomen  loco 
«■s^sfapcrmafit.EpiftoIa  quam  repeti) fti  a me, pulchre  adleruata  mitto,inqua  mul' 
ta  eleganter,  multa  fplendids  dicfla,  nihil  cranfuerfo  calamo  dignum  obferuaui : tu 
quocp  cum  ea  demerer  agas  obfecro,  quse  te  patre  agnofcit.Habes  duabus  epiftolis 
tuis  bene  longis  perbreue  refponfum.  Ita  enim  homo  occupatus  exiftimaui  me  ope 
rxprecium  facfiurum,n  ex  una  fidelia  duos  parietes  dealbalTem.Bene  uale. 

CJELIVS  CAL.  lOANNI  BAPTISTiE-  CYNy 
thioGyraldo  s» 

V o M prius  addubitaflem  nequid  tibi  incomodi  Maga  illa  de  qua  ad 
me  fcripferas  attuliflet,6»:  fretus  tua  conflantia  in  eam  fententiamincli 
narem,  eius  tibi  ueneficia  nihil  potuifle  incomodare:  quod  praemuni' 
tus  moly  illo  Homerico  polTes  omne  periculum  facile  euitare;  ecce  mi 
hi  tuae  literae  ofFerunturiquibus  quantum  potes  contendis  mihi  appro 
bare,  eam  quam  ego  uel  Sirene  uel  Circem  fueram  fufpicatus,  uirgine  efl*e,  caflam, 
illibatam,  ex  comitatu  Charicum  aut  IVTufarum  fllecTram.Sed  res  mira  plane  cotigir, 
ut  quibus  maxime'  argumentis  adnitebaris  eam  fufpicione  diluere, fjfdem  meam  fli 
Ipicione  maxime  augeres  SC  confirmares.Necg  me  illud  mouet,  quod  tanto  laudum 

q 4 cumulo 
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cumulo  blandam  fllam  hofiem  tuam,  m comode  Grsect  dicunt  j-AuxvTjtxf  ol-,  Hqui, 
dem  dulcedini  quam  tibi  propinauicmuliu  amaroris  admifcuit, in  celum  prouehas, 
Eafcilicet  eft  uis  uencficii,  ut  animi  rjs  rebus  imprimis  pelliceancur, quibus  abfter^ 
rcri  plurimum  deberent-Hiccaufa  Platoni  perluafit,ut amorem  magum  ac  uene. 
ficum  appellarer.  ut  inquit  Theocritus,  ■rr.yi.kn.ti 

A«i'jrA£CTs4<M'^-  Legimus  inter  fociosVlyfsis  Gryllum  quendamiuillc,  quem  Cir 
ceinfuem  comutarat  • Is  beneficio  Viyfsis  in  priftinam  forma  rcftiiutus  non  defrjt 
inclamare , fecumadfi  e(Te  infeliciter  quod  in  hominem  redijflet , qui  tam  fuauiter 
antea  in  fuc  uiuerci . V^^irgse  enim  illius  medicaix  uis  ita  in  animu  tyrannide  exerce 
bar,urnecf  hominireddicushumanefaperecceperit.Hocego  tibifquoduixflnege 
miiueffari  polium  mi  Cyntbi)uideo  accidifie.Fafcino  enim  illius  ru2  uirgunculj, 
nunquam  latisurtu  te  arbitraris  laudatae,  perculfus,  prohdcorufideni,exarceMi' 
nerua  deieclusjin  aliam  protinus  fpeciem  abqfti.Quod  fime  urgeas,  ut  in  quod  te 
brutum  uerterie  offendam:  8d  fi  mihi  durum  acdifticile  fit  tibi  tuam  pernicie  decla/ 
rare,  prafertim  quom  certum  habeam  te  parum  mihi  fidei  habiturum,  uos  tamen 
illuftres  Phyficosimirabor:qui  magnam  in  ea  re  partem  falutis  collocatis,  fiquis  co# 
gnofeere  cceperit,quo  morbi  genere  incelTatur.  Vna  enim  hac  ratione  accomoda^ 
tum  remedium  inueniri,quopgro  medeamur.  Sed  quid  cgomultistemororCquom 
ex  tuis  literis  quafi  ex  fpeculo  id  pofsis  non  multa  cumdirticultate  colligere- Arrige 
aures  Cynthi.  An  non  audis  te  qui  olim  cumcygno  Arpinate  folebas  contendere, 
nunccuafino  Apuleiano  rudere  f Sane  uoxiftadefulcoria,  quis  fis  Sc  quod  animal 
indueris,teftari  potefteut  necf  tu  tpfc,  tanto  licet  ore  cofifus,  reclamare  iam  audeas. 
Sed  frufira  ego  moib2indicauero,nifi2^  remedium  qucqi  ptacmonftre  .Eft  illud, 
fi  experimento  credimus,uernas  rofasdeguftafle,no  terrenx  huius  Veneris, quam 
mortales  agnofcunc,  fed  cceleftis  illius  quam  fub  Ifidis  nomine  colebat  Aegyptus. 
Iis  enim  del.bacis, tum  tenos  Cynthium  quafi  poftliminio  recuperabimus.  Vale. 
CJELIVS  CAL.  lOANNI  BAPTIST.®.  CYN/' 
thioGyraldo  5. 

V o D egohadfenus  nihil  tuis  literis  refponderimuirdocfiifsime,  non 
eft  quod  arbitrereuel  tuaapudme  ftiidia  parum  habere  ponderis,  ucl 
Q_  tuam  excellente  literaturam  non  tanti  a me  aeftimari,quantimeritoab 
aquoiudice  tefiimari  debet.  Sed  ita,  nefcioquofatOjaccidit,  utquom 
tuae  admelicerg  perlataefunt,e(rcm  tum  occupationum  mole  obtutus: 
tum  ita  uiribus  corporis  dcftitutusfnam  meiniblita  qufdam  dies  aliquot 

male  uexauerar)utcgoipfemei  coposnoefiem.Quareamabo  teper  comuniaMu 
farum  comercia,  facefiat  omnis  demefinifira  cogitatio:  perfuafum^  habeas  raein 
ftudioru  feclatores  albam  elTe  lineam  in  albo  lapide. Doclosuero  homines, in  quo/ 
riim  ceniii  tu  honorifica  tibi  tua  uirtute  locum  uendicafiijnonfolum  amarefedeti'/ 
am  admirari.  An  non  ego  fim  mortalium  omniuingratifsimus, fi  pulcherrimis  tuis 
literis  non  faueaCquibus  tantum  mihi  tribuis,quantum  necf  ucl  fi  immodice  fim  am 
biciofus,  agnofeam.  qua  in  re  Kfi  ego  animaduertam  te  plus  amori  dC  bonitati  date 
quam  iudicio,  tamen  non  potefi  tua  ifta  prxclara  inmeuoluntas  non  mihi  efTegra' 
tifsima-Iilud  nondifsimulabo,  mequom  primutuas!iterasaccepiirem,confti[uilje 
ad  propofitam  de  imitatione  difquifitionc  non  priusrefpodere,  quam  auocationes 
expunxiflem  omnes,&;efieminihiipfi  perualetudinercftitutus-Scdquonia  tutuis 
literis  urges,&  faces  mihi  fubdis,  non  cSmittamucdiutiusofFiciumcumdefidcres. 
Abficiam  itaq:  omne  cunctatJone,&rquaem3CUTedigerere  cogitauera,ea  tumuliua/ 
rid  in  compcndiu  redigam,  ut  intclligas  me  tua  uoluntatis  quam  mea  exifiimatio/ 
tiis  rationem  habere  maluifle.  Bene  uale. 

CJELIVS  CAL.  PEREGRINO  MORATO  S. 

Ci_  V O D mea  literafero  ad  teperuenerint,non€ftqu6d  mireris.llludiii 
ftius  mireris,  cur  ad  tealiquandoperueneiint,tam  dccli  hominis  iudi/ 

auB» 
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sium  fijbitura:.  At(5  habent  quod  de  meiure  conquerantur, qui  eas  prociduo  partu 
natas, eoriS  oculis  fubifciam,quibus  uix  Apellis  penicillus  farisfacerepoteft.  (^uod 
fi  tua  humanitas  in  eas  etiam  indulgenter  agit,  non  eft  propterea  quod  aliquis  feli- 
cem temeritate  probet.  Ne(^  enim  quenqua  probum  exiftimari  oportct,cui  nonfua 
uirtus  fauetjfed  aliena  bonitas  ignolcit . Et  fane  te  uideo  quom  nofiras  literas  publi 
co  iudicio  comendari  fcribis,amore  habere  in  confilio^non  iudiciu.De  Athenienfi 
bus  illud  fcitum  eft:quf  male  ac  prsf  pollere  cogitaffenr,eaMineruf  ope  corrigi  arcp 
ad  felicem  exitu  produci. Quod  ego  uere  diclrum  exillimare,nifi  illud  quoq?  polleri 
tati  comendarum  foret,  nunquam  Athenienfes  nili  pullis  uellibus  amidlos  de  ine^ 
unda  pace  cogitalTe.Exqs  enim  intelligoita  Mineruam  Atheniefibus  fauilT€,ut  ni/ 
hilominus  imprudentiae  poenas  luerint, SiC(ut  ell  in  prOuerbio)fuo  periculo  refipuc 
rint.Sed  heus  tu,quis  te,rogo,in  Fuluium  tam  repente  trasformauitr'an  fiunt  8<1  Ve 
netijs  metamorphofes  f Et  funt  illic  quocj  fuse  Circesf  pocula  illa  medicataC  An 
quia  Grammatici  profiteris,hanc  etiam  metonymiam  putas  tibi  licereC  An  hos  fpi 
ritus  facit  tibi  conditio  VicetinaC  ut  terrigenam  illum  quem  Graci  latini  au 

rum  uocat,  fuluum  illum  inqua  ac  pallidulum  cui  mortales  infidiatur  omnes,  in  fol/ 
libus  arc^adeo  in  finu  te  habere  ominerisf  hinc  fcilicet  illa  tranlhominatio.  Sed  ego 
imprudes  qui  ea  in  re  ingenium  exerceam,  8C  caulas  conquiri,  quam  quom  tuperx 
comode(ut  puto}enarraueriSjfuppudeat  me  tam  longe  a linea  aberra  fle.  Sed  no  di 
fcedamhincpriulqua  illud  quoc$  admoneamUibi  cauendum  eire,nefihocmodo  no 
mina  interpolaueriSjfit  tibi  de  sedibus  quasmicipio  accepillipericlitandum:fi  mo- 
do impollor  aut  decuplator  aliquis  tibi  gradem  dicam  impegerit-Necp  enim  tu  fatis 
tuam  caufam  retinebis,quom  tabulae  aliud  nome  profiteantur, aliud  tu  hodie  geras. 
Quare  amabo  te  procura  diligenter,  ne  ribi fraudi  aliquado  efle  pofsft,  quod  tu  per 
iocufortafle  feceris.NibenefciOjteneqj  adoptioe,ne<5  teflameto,neq5  aliaiuris  for 
tnulanouu  nome  induilTe.  Alioqui  Iblec  ’cvoi*ecZ3Kfa£  male  audire,  quali  aut  xrialie/ 
nofucuparet,autrodaliosfubIeuerint,autplagiaadmiferint.Cerce  pellacifsimus  iL- 
le  Vlyffesno  antea  Cyclopem  circulcripfii,quam  fe  ex  Vlyfle  sny  feciffet.  Vale. 

CJELIVS  CAL.  BAPTIST.®.  EGNATIO  S. 

ANE  mihi  perdifficilis  conditio  propofitaell,  utuei  tua,uel  Peregrini 
Morati,  hominis  docfli  & uereri  necefsitudine  mihi  coniun<fli,oftenla 
S fubeunda  fit.Optat  ille  tibi  a me  non  uulgari  comendatione  concilia- 

ri, quom  nulla  re  minus  indigeat.  Habet  enim  ille  in  finu  omnia  phil^ 
tra,  quibus  cunela  prtcclare  nata  ingenia  poisint  in  eius  amore  fuccer» 
di,le(flirs{mos  imprimismoresSC  prellante  eruditionera.Nihil  efl  enim  prope'  in  re 
latina  quod  non  legerit,exculTerit,annotauerit.Hoc  nifi  fecero,quod  ipfe  a me  tan 
topere  efflagitat,  uereor  ne  me  labore  auerfatum  S»C  in  re  amici  ceflatore  fuifle  fufpi 
cetur-  Sin  id  fecero,  periculu  imminet,  ne  tu  tecum  putes, me  paruintelligei  equam 
fuperuacul  operam  fumpferim,  qui  tibi  uni  omnium  mortalium  humanifsimoatcp 
officiofifstmo  multo  quam  oporteat  impenfius  comendem  uirumbenemerente,qui 
foles  etii  minus  meretibus  tua  fponte  fine  cuiufpiam  comendatione  fludia  atep  ope 
ram  tuam  approbare. Quare  ne  in  alterutru  fcopulum  offendam, feruabo  illud  tem- 
peramento, ut  breui  admodum  utar  comendatione,  atep  illud  unum  adfcribamrquic 
quid  in  Peregrini  gratia  feceris,  te  id  apud  hominem  bonum  gratum 
locaturu.  Ego  profetflo  eo  nomine  me  tuo  cohonefla^ 
tum  beneficio  interpretabor. 

Bene  uale. 
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CJELIVS  CAL.  DOMINICO  CYLLENIO 
Anconitano  s.  P.  d. 

V o M magnus  ille  dithyrambici  autor  carminis  Pfnda/ 
rus  magnis  fe  laudibus  euehi  accepilTer^tatu  abfuit uilau 
datoribus  gratias  teftarec , ut  mulco  magis  eos  fibi  debere 
prgdicaret,ea  caufacjeis  comodeueritatisdicendteargu 
Q_  mentum  obtuliilet.  Intelligebat  enim  uir  abundans  poc/ 

ticae  laudis  (eft  enimuirtus  fui  bene  cofcia)  celebritatem 
illam  nominis  non  beneuolentia,  qux  pleruncj  interfire^ 
pit  iudfcio,non  adulatione, cui  in  tanto  uirtutis  fplendore 
locus  effe  non  poterat:fed  ingenio  ac  monumentis  in  cer 
tam  fpcm  poftcritafis  confcriptis  elTe  comparata.  Ac  ego  qui  optime  teneo, quam  pa 
rum  laudessquas  in  me  pleno  modio  cogefsifti,  mediocritati  meae  cofentaneae  fine, 
non  poflum  difsimularc,quineo  tibi  plus  debeam, quo  minus  metuis  pareeiTelai/ 
dibus  fentiO-Nam  quom  me  ex  aquo  optimu  ac  docTrifsimum  honoris  gratia  appel/ 
lauerisjfimprofetfto  immodice  amb{tiofus,fi  duos  iftos  titulos  agnofcamlqui  cumu 
late  utramcp  uirtute  compleduniur,8i  eam  quf  eft  & eam  quae  eft  wS’ 

t/if.  Certe  unus  poft  homines  natos  ScipioNaficaciuitacclibera;in  poteflateuero 
CafarumredadaTraianus  optimusiudicacuseftafenacu.Siquidemhoccircopti/ 
mum, omnes  in  fe  numeros  probitatislarge  co.mprehcndic.Quod  exeofacilepotes 
colligere, quod  maiores  noftri  non  temere  quenqua bonum  iudicart  uoluerunt.Sa/ 
ne  Fimbria  homo  cofularisiudex  a M.Lutatio  Pythia  equite  Romano,co^fecua' 
dg  famSjddeclustquom  is  fponfione  feciiret,ni  bonus  uir  eftetife  fuper  ea  re  iudica 
turum  nega uit,qu«  innumerabilibus  oftkns&  laudibus  cotineretur. Quanto  eum 
cunclantius  de  uiro  optimo  iudicaturu  exiftimamusfqui  de  bono  uiro  quicqua  fta/ 
tuere  non  auderet.  Dodtifsimumuerounumex  omnibus  memorixproditumacce 
pimus  M.tllum  Varrone,  cui  adhuc  uiuenti  ftatua  pofita  eft  in  bibliotheca, qua  pri 
ma  publicata  eft  Roma. Oportet  enim  eu  qui  fibi  hoc  nomen  uendicat,  rcru  omni' 
um’caufas  & rationes  tcnere,quce  toto  ambitu  Philofophix  cotinentur.Quo  etiam 
loco  agnofcis  puto  ftatum  illum  uerfari,  que  rhetores  de  eodem  dC  altero  nuncupa/ 
runr.Exijsfacilepotesintelligerequam  ego  parce  de  me  fentia, quam  egomihini- 
hilarroge,tametQabs  te  laudato  uiro  laudatus.  Nam  licet  multa  in  me  fint,quane/ 
fcia,iilud  camenfcio,atcpucina  aaK^xZ.Kt>i!  ii^sk  me  nihil  feire.  Quom  itaqi 

tuas  literas  legere, uideremcp  te  imaginarias  meas  laudes  cum  ucris  laudibus  clarifei 
morum  hominum  cumulaire,primu  illud mecum  cogtcaui,  mAv7ii7ri^'\u5Kfi 

Mox  altius  cogitans  agnoui  ftiZeAnse  uobis  enim  oratori/ 
busmosilleuernaculus,  falfisuera,obfcurisflluftn'apermifcerc,  ut  exiliis  falfafi/ 
dem,obrcura  lucem  mutuentur.Illudquoc^  tradere  foletis  inter  7« 
fta-rw,  ut  ea  quz  recfta  oratione  obtineri  non  poffiint,  flexa  ateg  obliqua  obtineatur. 
Voluifti  fcilicct  me  tacite  admonere, ut  talis  elTe  enitar, qualem  tu  me  tuis  coloribus 
depinxiftr. Proinde  quom  ego  de  te  antea  prardarefentirem,  mox  etia  de  tuarum !i 
tcrarum  artificio  te  fumadmiratustin  quo(ut  uerum  fatear  ^tantum  fuitrhetoriciue 
neficiijUr  prope  me  tranfuerfum  abduxerit, SC  me  mihi  nonnihil  elTc  perfuaferit,nv 
fi  ad  illud  Homericum  protinus  accurrilTem,  s-rodyiStof 

SavkZiciy  titr/t^r.Neq;  tamen  eft,quod  putes  te  a meinfimulariquafi  magis  eloquen 
tiz  quam  ueritatisftudiofum.Scribereenimpugnanria,ipfoetia  Catone  reclaman 
te,fitceloquente,ne(5  tamen  bonuuirum  putarem.  Sed  tu  uetus  illud  noftubonuin 
uirum  falli  poire,non  fallere.  & illud  Nigidianum:uir  bonus  preftare  debet  ne  men 
tiatur,  non  etiam  ne  mendacium  dicat.  Quare  quom  fummus  amor  erga  me  tuus, 
ut  uideo, literas  illas  tibi  exprefterit, mihi  ultro  gratulor, te  in  meam  gratia  malmlfe 
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mutusc  fnter  nosbencuolentix  quam  tuse  codietudmis  rationem  habere.  Ob  id  qui 
te  prius  amabam  ruse  uirtutis  ergOjiam  nunc  tuarum  literaru  cefiimonio  fuccenfus, 
opto  mihi  infignc  aliquam  occafionempraberij  qua  polTem  tibi  minime  ingratum 
animum  declarare.  Qiiicqufd  enim  ad  comodum  aut  dignitatem  tuam  pertinere  in/ 
tellcxerOjperfijafum  habeas  uelim  me  remperTummo  Itudio  diligetiacp  curaturum. 
Necp  dubito.quin  tua  uirtutis  ductu  in  hac  urbe,  quocuncjioco  tueris>fumma 
omnia  adfequarereai^  eo  faciliusjquod  habes  magnos  uirosj  dC  prope'  ipfos  literatu 
rx  proceres, tui  ftudiolbs.Nam  quod  ad  illum  pertinet, quem  parum  tibi  amicu  fuif/ 
fe  fufpicaris,  non  uideo  curnulla  abs  te  prouocatus  iniuria  tibi  obeiTe  uolueritmon 
ea  folum  cauia  quod  eum  liberali  ingenio  natu  femper  cognoui;  fcd  multo  maxime 
quod  eius  exiftimatio  tam  alte  fita  eft,  ut  quum  tua  gloria  etia  multum  luccreuerif, 
eius  tamen  luminibus  nunqua  polsitobftruere.  Quare  te  ut  bono  animo  fis  hortor, 
tuq;  ipfe  tibi  confidas,  etiam  fi  paulo  tardius  quam  uterq;  noftrum  optaret, tua  uota 
procefierinttquando  ita  comparatum  eft  in  rebus  humanis, ut  ea  que  a fortuna  pro/ 
ncifcuntur,ocyfsime:qu^  a uirtute,uix  tandem  fufeipiant  incrementum. uirtutis  ta^ 
men  melior  conditio,  quod  illa  uc  cito  adolefcuntjita  cito  intereunt:  contra  h^c  tar/ 
ditarem  diuturnitate  compenfant.  Bene  uale.  Datae  pridie  nonas  lanuarias. 
ii.  D.  XXX  V 1 1 1.  Ferraria. 

CJE.L1VS  CAL.  PEREGRINO  MORATO  S- 
E R N A s abs  te literas  accepi, quibus  refpofum  debeo.Hui, dices, tam 
fero  cxpergifcerisc  Amabo  te  per  tuas  delitias  tuumi^candorc  nequid 
T mihi  Ultio  uertas , necp  id  negligetia  uel  obliuione  uel  fuperbia  facium 
putestnccp  enim  hae  labes  cadunt  in  hominem  tam  impenfe  tui  ftudio.* 
fum  . necf  id  quod  inerti»  iblet  eife  perfugiujoccupationes  caufabor. 
Illud  dica  quod  uere  polTum  dicere:  mihi  dum  expedto  aliquid  in  negocio  tuo  con/ 
fici  quodfiicuis  auribus  dignum,  quod  utriufij  noftrum  defiderio  refpoiideat,  iam 
prope'  alterumefem  abqfie:  neq;  came  quicqua  profecifle>neq?  aucliores  literas  da/- 
rc  po(Tc,quam  fi  eo  articulo,  quo  tuas  accepi,refcripRftem.In  caufa  fune  hominu  in/ 
fr  na  at(^  ignauia.  Altera  effecit  ut  nolint,  altera  ut  nelcianr,quid  in  rem  fuam  expe.. 
diar  ftaruere.Itac^  diemex  die  ducunt,  turpifsimi  procraftinatores:ut  iam  prope  mi/ 
hi  perfualiim  fit, eos  efte  fuo  ueterno  immorituros.Quod  fi  me  meo  ex  animo  meti/ 
r;s;ranc,aufjm  dicere,officioiam  cumulate  fatis  feci,  fin  ex  euentu  rerum,  non  uideo 
mi  Moi  ate,quomodounquS  pofsim  facisfacere.Qusmeo  nomine  decurioibus  Vi 
ceciuis  recepifti,eapr3eftabo  fumma  animi  indudlioe,  quoties  illimihi  pr»ftandi  ar 
gumenrum  obtulerint, daboc^  operam  ne  unquam  mea  caufa,  aut  nexum  ineas, aut 
tua  fides  periclitetur.  Amabaego  antea  de  moribus  Carolum  Fauentinu,  uirumea 
quidem  lententia  eximigprobitatistnuper  uero  ex  tuis  literis  teftimonio  tanta  fadla 
eft  amoris  accefsio,ut  nihil  non  fim  facfturus , ut  homini  merenti  beneuolentia  me- 
am probem.  Graculo  ruero  cibi  quod  eam  uiamiueris,  hoc  enim  tuae  mihiliterae  re/ 
ftanrur,quae  te  ad  fummam  eamq;  perpetuam  felicitatem  prouehat.Quod  profedlo 
tibi  perfacile  factu  uideo:  tum  quod  femper  ex  animo,  non  per  fucum  philofbphiae 
Chnflian»  nomen  dcderis,cuius  rei  fpecimedediftiquom  fancflifsimismoribus  ac 
difciplinis  tuam  familiam  auditoresq:  tuos  inftitueristtum  quod  fi  ea,  quae  fummo/ 
pere  bonafunt,  maxime  funtuitaenoftrae  confentanea:  fateamur  oportet, nihil  eife 
ta:n  fecundum  na  tura,  quam  illud  uiuedi  genus,  quod  Chriftoaurore  didicimus,  in 
quo  fumma  SC  prsecipua  bona  omnia  concinentur. Quod  fi  ad  haec,qugfcilicet  opti 
ma  fune, ultro  nos  allicit  natura:profetfio  fallitur, qui  fu»  uel  ignaui»,uel  confueeu./ 
dini.rei  difficultate  pr»cedic.  Venio  ad  tertias,quibus  fignificas,te  incredibile  defi 
denum  incefstileueniendi  adnos,fed  illud  prope' diuinitus  fuflTedilcuffum.  Qua  in 
re  non  poflum  non  uehementer  probare  confilium  tuum,  qui  non  folum  adfus  fed 
cogitationes  etiam  tuas  omnes  ad  uoluntate  fummi  numinis  referas.  Dolui  tamen, 
ut  uerum  fatear, tanti  tibi  oraculum  illud  ftetifle,  ut  querquera  febre  fuerit  coparan^ 
dum.Alioqui  redlefaccOputo,  q>  ad  nos  no  generis.  Nam  licet  nihil  mihi  tua  pofsit 
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efle  confuetudine  dulcius,  nolim  tamen  ego  te  fepius  ingratifsfmis  his  hominibus 
oggeras. Memini  enim  illud  uetus, ultroneas  putere  merces,  quom  enim  illi  fuS  pe- 
cuniam fuumcp  Arperciliu  tanti  faciant,  a nobis  uicifsim  procurandum  eft  ne  eorum 
fortun2,autuirtus,autanimia!titudocefsifleuideatur.  Bene  uale,£C  intra  limites 
Chriftianos  tua  defideria  compefcc.  Hocfi  feceris, te  felicem  putabo.  Idibus  Fe/ 
bruarij.  M-  D.  XXXviiI.  Ferraria. 

CJELIVS  CAL.  AVGVSTINO  EVGVBINO  EPI/ 
fcopo  Ciflamenfi.  S. 

T s I ego  perijDcclum  habeam  quam  peruerfe  ac  prsepofiercufuconv 
paratum  fit, ut  tum  demum  honoresamicis  gratulemur,poftquam  eos 
E adepti  funt;quoduero  prius  eft  tepore  8*1  inulto  re  ipfahonorificen 
tius,  honorem  {cilicecmeruifre>  nemo  eft  prope  qui  gratulari  foleauli/ 
cethocquoq!  omnes  fateantur,alterumfortun2,uirtuti  alterum  acce- 
ptum ferri  oportere;ego  tamen  hominu  potius  conftiecudinem  quam  meumiudid/ 
um  fecutus  gratulor  tibi  eam  dignitate, quam  nuper  audiui  te  cum  fumma  omnium 
approbatione fuiffeadfecutO. Nam  proeaqua  teolim  profequorbeneuolentiaatcj 
obCcruacia,  incredibile  gaudiu  concepi  te  ad  apicem  epifcopatus  fuifle  proueduro, 
qua  fane  dignitate, fi  eam feorfum  fpcdemusjfuif^  radias  metiamur,  Chriftiana pie 
tas  nullam  habet  iiluftriore.  Sin  eorum  numerum,  qui  uel  per  fumma  indignitate  ea 
potiti  func:malim  profecfto  (utuera  fatear)  te  dignitati  quam  dignitate  tibi  gratula- 
ri, utpote  cui  tua  uirtute  multum  Iplendoris  accefsilTeuidea-Quarefiquid  eft, quod 
ad  te  pertineat, quodep  iure  optimo  gratulatione  dignum  uideri  pofsinillud  unu  efl, 
te  fcilicet  maximi  ac  fapientiisimi  Pontificis  Pauli  terti}  ludicitim  meruificjut  hanc 
ipfius  erga  te  liberalitat e,nonbeneficium>fed  ampiffsimu  eug  uirtutis  teftimonimn 
pofsimus  interpretari-  Beneuale,  meamatuiobferuantilsimu.  X.  Calend. 
Martias,  M.  D,  x x x v i n.  Ferraria. 

CiELIVS  CAL,  PAVLO  MAGNOLLO  S. 
o N potuifti  comodiusmihideclararetehominem  efleomntumoffi- 
ciofilsim{i>quam  tuis  modo  literis,  qui  tam  amice  ac  familiariter  me  ad 
N officia  prouocaueris,quicum  antea  necp  prgfentem  ullum  congrelTum 
neqsliterarumcomercium  habueris.  Quare  ultro  tibi  plurimamgtaw 
am  profiteor,  qui  de  me  tam  honefte  ac  liberaliter  cogitaueris:  dabo^ 
operam, ut  tui  ifiius  iudici)  te  nunquam  pcenicear. Huius  mei  animi  illud  habebis ai 
gumentum,quod  ubi  primum  libros  Ciceronisabs  te  miflbs  accepi:curauiutnobi 
les  aliquot  ac  bene  eruditiadolefcentes  aliquetuarumannotationuguftumcapef- 
ferent-Quiprimo  capti  imprefsionis  elegatia,  carptim  omnia  propHoca  illa  expio/ 
ratorio  more  excurrerunr,in  quibus  antea  fuerat  aliqua  mendae  fuipiclo.Ex  quibus 
quom  multa  ad  fuum  nitore  abs  te  reftituia  inueniffentjtute  diligetig  gratulati  funt: 
tecp  eo  nomine  amare  cceperunt,quod  leifiionc  Ciceronis  inuerfam  prius  ac  defor/ 
matam  in  legitima  faciem  reuocaueris.  Annotatiunculas  uero  illas  tuas, ut  corufen 
fum  abdicato  omni  fuco  tibi  apena,aIiquanto  uberiores  defideraffem.NamSiliuip 
fe  nofti,quam  proprium  fit  humani  ingenij,  labores  auerfari.Pleritj  enim  ameenin 
tcsftudioium  KsU7«!'^'ei/ixi/ci^ie^cTfiT«c  fedtamur.  Necp tamen egotuam  caufam 
indefenfam  reliqui, quom  dicerem, annotationes  tuas  hermas  imitari, qui  in  compi 
tis  quafi  praetento  digito  uiat oribus  dubitantibus  fignificat,  qua  fit  iter  flectendum. 
T ecp  potuifle  fadura  paucatu  noc"tium  paiatam  fupelleccilcm  explicare : quam  pa/ 
rare  difficile  eft,  parata  uero  exponere  fpedfatoribus,no  difficile  eft.ltaip  te  hocma 
iuilTe  affirmauijUt  exerceres  ingenia, ut  in  traiffadis  feriptoribus  bene  nara  ingenia 
non  torpefeerent . T urpe  enim  eft  more  infantiu  nihil  nifi  prxmanftim  delibare.  At 
illi  longa  reru  indagine  perterriti  uix,ac  neuix  quidem,  defenfionimeaacquiefce/ 
reuoluerunticaufatialijnonefiefibilibroiO  copiam,  ali}  elTe  quidem,  fedabAIdina 
imprefsione  diueriam.Hac  uero  ego  no  alia  caufa  perfirinxi,  nifi  tujelaudis  tuiip 
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utilitatis  defiderio  concitatus:  uideo  enim  eas  lucubrationes,  quas  nuncbabes  ue^ 
naies , uendibiJes  etiam  tore,  fi  rurfum  ftilum  admoucris , easq?  noua  recognitione 
locupletaueris . Alioqui  nifi  hurxc  rquallorem  abfterieris , periculum  eii  3 ne  quiC- 
piam  aliquando  plagiarius, fubdudtis  tibi  laboribus  ruis>  QC  ijs  qu*  tu  brcuiter  prar.' 
fignafli,  longiore  oratione  adornatis,  eos  interuertat,att5  in  rem  fuam  adfcifcat:  tu 
uerofruftra&f  piagrj  uindiciartj  litem  intendas  . Alias  omnibus  etiam  plagiarijs 
ceiTantibus,  tum  demu  tamequom  imprefsio  Aldina,  ut  funt  res  omnes  hominum 
mortaleSjefledcfierit:  ut  tuiquocf  labores  cum  illa  depereant, neceiTeefi.Necj  htec 
ego  ad  te  fcripiUquodexiftimem  me  plus  iapereinre  tua,  quamtuipfe  iapiasiied  uc 
teftermeam  ergatebeneuoIentia,inteIligas<5  in  homine  tu*  exiftimationisftudio/ 
ib  fiduciam  collocaile.  Caeteruquod  a me  petis,  uc  tuis  leclionibus  acuigilqsfaue- 
am,quo  plaufibilirer  anoftratibus  excipiantur:  id  faciam  ita  accurate  ac  diligenter, 
utinhocgenereofRcfj  me  a nullo  ueteru  amicorum  tuorum  uicfbSefle  fateare.Quic 
quid  enim  amicit!*  noftrf  diuturnitati  deef},  illud  praeclara  de  tua  uirtute  opinio  iar 
ciet. Tum  ego  fumma  ope  elaborabo, ne  tuum  de  mea  benignitate  iudicium,  aut  fra 
ftra  aut  paru  prudenter  iufceptufuifTe  uideatur.  Beneuale,&Cme  ama  tui  aman/ 
cifsimum.  Calend.Martrjs  ui.  D.  x x x v 1 1 1.  Ferraria. 

CjE-LIVS  CAL.  PAVLO  MAGNOLLO  S. 

T bona  fidCjScT  ad  numeru  accepi  libros,quos  ad  me  dediili,€Os4'  pro 
tinus  librari*  ofRcin*  mancipi  comendaui,  pollicitus  etiam  nonnihil 
E lucelli,  fi  rem  tuam  nauiter  curafTet . Illud  mihi  certum  cft,aut  pretium 
aut  libros  ribiialuos  fore . Tenere  eosapudmeuenales  neq;  uiffletex 
mea  dignirate;nequis  me  forte  libroru  propolam  facSum  fuipicaretur: 
tiecp  cx  re  tua,quom  nemo  ad  me  comeet  emendorum  librorum  gratia.lllud  profe.' 
«flo  quod  integra  exiflfmaiione  facere  potui,feci.  Na  illos  K meo  teftimonio  appro 
baui,&  nullos  ex  ijs  quos  uiden'm,ad  hanc  diem  caftigatioresprodijfle  confirmaui. 
Qiiare,quod  in  me  fuit,  multos  fi  non  emptores  certe  empturientes  tibi  conciliaui. 
V’num  audio  incomode  cecidiffe,  libroru  fcilicet  inftitorem  quedam  paulo  opulen 
tiorem  palam  profefTum  efie,  fe  multo  meliore  pretio  mox  daruru,  quos  ipfe  Venc^ 
ttjs  expeclat:utpote  qui  fcnos  in  aureolum  fe  mercatum  tefletur  ab  lUo  ipfo  opifice, 
qui  libros  tuos  cxp^  efsit.  Qu*  tametfi  falfb  ille  fortafle,  qu*fi:us  quam  ueritatis 
amancior,  commentus  fuerit : ea  tamen  nolui  telatere . Ego  uero  omnia  qu*adte 
luamc^  utilitatem  pertinere  intellexero , ftudiofe  atcg  amanter  perficiam  . Q^uod  fi 
quid  paru,  quod  nolim,  ex  uoto  procefTerit:  facultatem  no  uoluntatem  mfhi  defuif* 
fe  perfuafiim  habeas  uelim.  Bene  ualcpS^  me  ama.  Pridie  Calendas  Apriles. 
M.  D.  xxxviii.  Ferraria. 

CJEHVS  CAL.  ALEANDRO  CADINALI 
Brundufino  s. 

V o M 8if  rumore  8^  multorum  deinde  literis  nunciatum  foret  te  in  ara 
plifsimu  Cardinalium  collegium  fuifle  cooptatum,tantum  nos  I*citi* 
Ci_  peruaferat,  quatum  uix  animo  capere  poflemus.  Mult*  enim  5C  iuft* 
cauf*  animum  permouebant : uel  quod  homo  fumma  uircute,fumma 
pTudetia>omnibus  prope  liberalibus  difciplinis  illuftris  ad  hoc  fafiigiu 
elTet  prouedius : uel  quod  is  que  magna  SC  publice  8d  priuatfm  femper  obferuantia 
effemus  profequuti.  Accedebat  l*titi*  cumulo  quod  hoc  fiue  iudicium  fiue  benefi- 
cia ab  optimo  bC  fapientifsimoPontificePaulo  proficifcebatur.  permagni  enim  in^ 
tereft  que  qutfcg  fu*  fortun*  autorem  fortiatur.tum  illud  tacite  tibi  gratulabamur, 
quod  eo  tepore  illa  tibi  dignitas  obtigifret,quo  no  inter  umbras  fediplendidifsima 
iftius  collegij  lumina  lux  tu*  uirtutis  fulguraret.Quomiracf  tafeftosdies,atcg  in  tS/ 
lagratulatioe  ageremus,  multocj  maiora  ac  meliora  in  pofteru  expectaremus,ecce 
repente  nobis  omnia  gaudia  excufsitmorslulianiNafelli,  hominis  mihi  coiunctif 
fimi,  tuiuero  fupra  omnes  mortales  obferuatifsim!,nonfoIuinexpecilaia,  fed  plane 
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improuifa-Nam  quom  dies  aliquot  antea  grauiter  cx  dolore  aur/s  finifira  laboraf. 
fetjpoftquaea  fuppurarc  cceperatj!euarusplanedoloreuidebatiir,omniaqprocoa 
fuctudine  neg^ocia  obibar.Nam  £C  facris  diebus  myfterijs  mierfuit,8C  in  noftro  col< 
legio  fan<ftaSynaxi  operatus  eft.  Securum  ita tjSi  nihil  minus  quamdeualetudine 
cogi'tance  incredibilis  uis  morbirubitoopprefsic.quom  enim  pus  fubfticiffcr,proti/ 
nus  febris  Si  dolor  capitis  inexpugnabile  quenda  fopore  inuexitjadhac  lotio  agre 
ire  & acerrimos  dolor  ilia  conuelIere.Toc  ergo  malis  uno  impetu  feingeretibus  par 
elTe  no  potuit.Id  quotn  ego  refciuilTem,accurri  fine  mora  :fed  ita  erat  ille  magniiudi 
ne  morbi  obrutus, ut  necp  filium, necf  ibrores,neq  me  que  unum  incredibiliter  ama 
bar.agnofceretrneq;  noflras  cohortationes,  confolaiiones  admonicionesq  audiret. 
Accerfiti  medici  non  aufi  funt  deplorarteacdcftituta  sgricudini  manuadmouere. 
Kauigorpriflinusiamcuicflus  ac  profligatus  omne  remedium  reformidabat.Biduo 
itaq;  inter  ftupore  £C  cruciatus  abfumptiisjucl  utredtius  dica  abreptus  & e fuorum 
manibus  auuirus,ad  meliore  uitam(ut  credi  par  efi)  cuolaiiit.  Ab  cius  cxcelTuaper^ 
tumtefianiemu,quod  abhinefexennin  Romsecodiderat.InquotupateramplifiL 
nie  inter  comifiarios  ac  defenfores  lupremf  uoluntatis  primus  omnium  nominatas 
cstut  quem  femper  uiuens  coluerat, eidem  mortuus  relinqueret  perpeiuu  fuiiudicij 
tefiimcnium.Potuitergomihiiuremagnitudo 'atitia-,  quam  exaccefsionctuadi/ 
giiitatis  collegera,fufpe<fra  cfle.  Vix  enim  iinqi:Seuenirefolef,quinresltEt2sKfio 
rentes  a tergo  fequatur  foriuna(ut  ille  inquit^  humani  gaudi)  carnitextutfahellailla 
a Socrate  confitfta  quotidie  accipiacfidem,uoluptatis  icilicet  Simeeroris  cof  niaita 
efle  coniundlajUt  mutuos  uicirsim  habeam  tranfitus.Csterum  licet  quom  haclcri* 
berem  in  fijmma  animi  perturbatione  uerfarer,  eflem^  prope' mei  oblicus:  iiiudta/ 
mcnnec^pcflum  obIiuifci,ncc5pra*termitrcre,  quintefterad  priftmiim  illud  ftudi/ 
um,quo  te  propemodtS  partiario  femper  coluiinunc  geminatu  onus  accedereopon 
tere.Quare  & maiore  cur3,diligentia,  afsiduitate,pofthacucendum  ellmih/,ociibi 
duorum  hominum  obferuantta  probem,  meam  fcilicet  luliani:  cuius  memoriam 
meuiuir,necf  me  uiuo  unquaintermorietur.Tu  uicifsim  fi  pro  tua  humanitate  eam 
beneuolentia.quam  utriep  nofirum  folebas  pr3eftare,in  me  uno  fuperftite  eflepaiie 
ris,magnam  tugboniiatis  fignificatione  mihi  dederis:£d  tara  immani  iaclutg, quam 
me  fecilTe  profiteor,  magnii  folatium  acq;  alleuamentu  attuleris.  Bene  uale  pater 

amplif$ime,£C  me  perpetuum  tus  uircutis  admiratorem  ama.  Quarto  Cakndas 
Matj.  n.  D.  xxxviii. 

C£LIVS  CAL,  lOANNI  SALVIATO  CAR 
dinali  Ferrarienfi  s. 

CTAVIANVS  CafielluSjCpifcopus,  SC  tuus  hic  uicarius,  mihiretE' 

Iit;  quanta  animi  aequitate,  quantaq  tuse  erga  meuoluntatisfignifica^ 
o tionemandaueris,nequid  turbarum  iuribus  meis  fieret:  poftqiiaacce/ 

pifti  facerdotiudiuilacobi,  quod  pofitum  efi  in  Cifpadsno  fuburbio, 

ex  obitu  hominis  mihi  coniundtifsimi  luliani  Naielli  refignatum  oliin 
lure  fiduciario  feu  regreflus  per  deceflum  ad  me  rcdqfic.Ex  quo  tua  uirtus  co  cfitt' 
ftatior, quo  magis  rem  gefsit  prxter  aliorum  confuetudine:  qui  fi  dis  placer,  iuitaSi 
diuturnam  etiiquorundam  po(Iefsionem,quoiure,quaq;  iniuriauexareacperttii' 
bareno  erubefeunt. Quare  ego  non  folum  equitate  ac  bonitatem  tuam  agnofeo^uc 
rum  etiam  libi  optimo  principi  meo  mulca  gratiam  profiteor.  Habeo  enim  perfna/ 
fum  te  no  modo, quem  hoc  mandares, iuftitiam  in  confilio,fed  fummS  etiam  fidem, 
accpobfcruanria  meam  in  memoria  habuilTe.Pofihac  igitur  non  modo  iura  mea  tua 
bonitate  a t(^autoritate  ftabilica  & confirmata,fed  me  plane' ipfum  facerdotiSabste 
accepifle  arbitrabor.  Nec  refert  quam  illud  fit  exile,  quom  tua  praelata  SC  libcrab 
uoluntas  faxir,  ut  exile  illud  mihi  £C  amplum  SC  opulentum  uideatur.  Bencin^ 
leprinccpsamphTsime,  C»lfi  tui  obfequencifsimimemor.  Pridie  Nonas  Maij- 
M.  D.  xxxvin.  Ferraria. 
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CJELIVS  CAL.  PEREG^RINO  MORATO  S. 

I B ELL  V Milium  tot  contentionum  fluctibus  iactatum  perlegi,  penfi 
taui,  ad  rationis  xquilibrium  reuocaui.  Nihil  deniq;inucnio,quod aut 
V probari  aut  defendi  no  pofsir.qusedam  omnino  funt,  quae  quafi  myfte/ 

ria  taceri  acdifsimulari  ^tius  fit, quam  in  uulgus  efferri,utpote  qugad 
primogeniam  & primum  nafcentem  ecclefiampertinerent.Nunc  ue/ 
ro  poftqua  StT  patrum  decreto  Sd  diuturna  cofuetudinealq  mores  recepti  funt,quid 
opus  exoletis  Sdiamdefitis,  nulla  prafertim  ratione  cogete,  autoritatedarej^quom 
ea  nec^  ad  pietate  necg  ad  falutem  animarum  pertineat.Quareillaper  deuimmorta 
lem  finamus  conquiefcere:  no  quia  agnoici  a ftudiofis  £d  uetuiiatis  amatoribus  no 
probem:fed  ne  ad  populares  Sd  rerum  nouaru  cupidos  inuetfla,  occafione  feditioni 
bus,&rdifsidqs  praebeat.Suntenimindocfli  dd  inepti  q^uida,fibiiuocp  ingenio  praefi 
dentes,  qui  propter  o^i-n^cc^icw  quom  primum  in  baptifmate,  in  nuptqsfacerdotum, 
in  ordinibus  conferendisjin  dierum  8d  ciborudeleclu,  in  poenitentia  publice  ageiv' 
da,  8d  alqs  eiufmodi  noua  qugdam  legerint  autaudiuerint,ea  protinus  mordicus  te/ 
nenda atc^  obieruanda  arbitrentur  .Quare meo  iudicioilla  nonnifi  apud  initiatos 
diflerendaacdifcutiedafunr,  nedifcindantinconfutilemtunicadomini.  Hatc ratio, 
purOjfuantbonis  illis  uiris,qui nuperrime  exemplum  reftituendae  pietatis  Chrifiria^' 
nae  cofcripferuntPaulo  Pontifici  maximo,  ut  Colloquia  Eraftninonaliter  e repub 
lica  noftra  ablegauerint,  ac  Plato  Homerum  aliquando  e fua  depulerit.  Puto  fuifle, 
ac  in  pofterum  etia  fore, qui  autorem  illius  libelli  fulpedium  habeant,  quafi  in  Mani 
chsei  harefim  plus  nimio  propenium:  fed  eadem  fu^icio  tanget  Apouolum  genti/ 
um  Paulum, fi  in  temerariu  8d  imprudentem  lectore  inciderit.  Sicut  £d  lacobus  fra/ 
ter  domini  immodice  fauere  Pelagianis  exiftimabitur , nili  eum  nacfius  fit,  qui  atra 
8d  candida  pofsit  internofcere.  Siquide  recte  inquit  Paulus,  a fide  omnia  pendere, 
8d  nihil  nolirisuinbusjfedgratiaedeiomnia  efle  tribuenda.Namquomomnia  fece 
rimus,nos  tamen  efleferuos  mutiles,  fateamur  oportet.  Cerrum  enim  Sd^onfefllim 
efl  noftros  conatus  per  fe  nihil  prgftare,nifi  gratia  acceflerit.  Aulim  etia  illud  alTeue 
rare, gratiam  nunqua affuturam,  nifi  animus nofter  fuerit  ad  eam iufcipiedam prae/ 
munitus  arcg  apparatus tea  iemper  excipio,  qu»ab  inexplorabili  indulgetifsimi  dei 
bonitate  proficifcuntur,  qute  priuilegq  uocem  habenttqualia  ilint  prxdefiinationis 
munera,qu*  quonia  mortalium  captum  cxuperant,  fatiuseftutfilentio  quam  ora/ 
tione  tranlmittantur,utpote  in  receflu  imperuio  diuinae  praefcientae  delitefcetia.  11/ 
ludruriiisuerum  eft,  fidem  abdicatis  operibus  inanem  eire,8C  plane  fidem  elTedefi 
nere.  Nam  operibus  fides  coprobatur:quando8C  Abraham  fidei  pater,  illam  fidem 
cenuitatqiindelicqshabuiqquzm  flio  haberet  comitatu  opera, fidei  apta  ScT  conien 
tanea.Ob  id  Chriftianu  homine  par  eft  illud  habere  perfuafum,  8^  fide,  fidei  tefti 
monio,  id  eft  mandatorii  obferuatione,  conatu  praeterea  fin^propenfione  animi  no/ 
ftri,  fed  multo  maxime  gratia  diuina  benignitateopus  effe,  utdiuinirus  promifla 
confequatur.Nifi  enim  conatus  nofterrequiratur,nifi  uoluntas  aliquid  pofsit  profi 
cere,in  qua  una  poficus  eft  liber  animi  motus,quod  liberum  arbitriuuocant,quid  o- 
pus  fuit  mandatisCquomodo  regnum  dei  uim  patitur^quomodo  unicufi^  reddetur 
fecundum  opera  fuar' Stertamus  licet  ac  per  defidiam  uita  agamus  inclamaces  abba 
pacer.  Credentibus  enim  tancii  nihil  prarcrea  laborantibus  nobis  citra  omnem 
charitatis  funeftione,  diuina  uirgula  large  omnia  fuppeditabit.  Atej  hic  fane  eft  ille 
uecerum  philofophoru  Ao^©':  quo  poteftaci  fari  ofeitates  omnia  permiteebSt- 
quem  ubi  femel  acceperimus,tumlegiS  £C  fanclionum  ommuautoritas,oronisphi/ 
loiophia  quae  ad  mores  pertinet,  omnes  euangelicae  praeceptiones  corruat,  neceffe 
eft. Quibus  de  rebus  quonia  periculofum  eft  in  turba  arq;  in  forenfi  concione  uerba 
faccre,iccirco  faluberrimum  exiftimauerim,Ioqui  ut  multi,  fentire  utpaucix&T  Pau/ 
linu  illud  prgeeptufemperin  orehabere,atq5  in  memoria:  a-u  -sns^i/  1- 

Tun  fidem  habesfPenes  teipfum  habe, deo  fpecffatore  co tentus. 
Hxcuero  quom  ad  te  lcriberem,noIi  exiftimaremeignoralTe,  quam  plenum  fit  te/ 
mericatiSjfe  prudentiore  admonere.  Sed  expreflic  hoc  a me  officium  mutuus  amor 
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8C  ingenua  charitas,  quod  alioqui  fine  probro  no  potcra  praetermittere , quom  iam 
dies  plufculos  Hdem  tibi  obitrinxiflemtquam  omnino  liberari  oportebat-  Bene  ua 
le.  x»Calend.  Sextiles,  m.  d.  xxxvili.  Ferraria. 

CJELIVS  CAL.  PETRO  GEORGIO  VICECOMITI  S. 

V o D ferius  quam  ego  uoluiflem , aut  certe  quam  tu  optaflesjrclijon»’ 
deam  tuis  literis  generofe  adolefcens,  multa  tuerut  in  caula:fed  auoca/ 

Q_  menta  imprimis  quibus  tum  mirifice  diftringebar,  quom  tuas  accepi  It 
leras-a  quibus  licet  nondu  fatis  interrpiratepotuerim,expreinttameQ 
a me  hoc  refpofum  uerecudia.  T urpe  enim  exifiimaui,  abs  le  adolefce 
te  nobili  & tam  prsefiati indole  meas  literas  diutius  expetSari, quare  una  hac  epifto/ 
ia  ad  omnes  quas  haiftenus  ad  me  dediftiabunde  relponfum  puta.Imprirnisilludre/ 
de  auguraris,me  incredibilem  dolore  concepifle  ex  obitu  loannis  Baptifi»  Angia 
ri};Uinmultamihi  neceflitudineconiundi.  Sic  enim  ferebat  humanitas  nica.Nam 
quom  in  omnes  familiaresmeos  fim  indulgetifrimusjtumhuncimprimisobclegan 
Ciam  8c  amccnitate  ingenij  amabam  atej  in  oculis  ferebam.  Quom  enim  ille  a natu- 
ra magna  ornamenta  accepiflet,tum  iple  cura  5>1  diligentia  illa  aux€rar.Italiani3Hu 
fpaniam,magna  Gailjff  partem,  aut  mifius  a principe,aut  in  comitatu  prindpis,pe 
ragrauerat-Sapienter  acfelicitcr  demandata  fibi  munia  obiueratErat  enim  incouv 
parabilis  prope  dexteritas  & facudia  in  iuuenc.Erat  natiuus  ac  uernaculus  quidam 
lepor, quo  aures  atq  animos  hominu  alliciebat,  8C  in  quos  uelleiafFedus  pertrahe/ 
bat.  T anta  uero  me  profequebatur  obferuantia,  ut  haec  prope  omnia  ea  caufa  mihi 
ferret  accepta, quod  domimef  educatus,  omnia  mea  ioca  squeaeferia  habebat pen 
lpeda,omnem  uita  interiorem  nouerat.Qupcucp  carmine  lufera,  ita  memorite  com 
mendaueratjUt  multa  quf  mihi  exciderat,  ffpe  ipfe  memorif  beneficio  in  libelluro 
ferret.  Quom  ergo  nihd  a me  ille  accepifTetjnifi  merasaduirtuteadhortationesroia 
gna  tameft  8C  quotidiana  grati  animi  teftimonia  reponebat:  & quafi  nihil  nonacce 
pilTetife  mihi  omnia  debere  profitebatur.  Quom  tantos  ergo  prt^refius  SC  in  uiriu/ 
te  K in  tradatione  reru  humanatu  feciffet,  &■  cumulate  gratia  fummi  principis  ta/ 
diis  foret,&  iam  ad  fummos  honores  fibi  uia  mumffetjUt  nemo  dubitaret  quincti/ 
ta  mox  laboru  praemia  effet  accepturus;  ecce  illum  inexpedantibus  nobis  muidura 
rebus  humanis  fatum  abftulit,abripuir,auiilfj  t:ut  pene  prius  decefsiflc,quam  egro/ 
tafle  fntellexerim-ofpes  lubricas  & incertas,  6 conditione  noftratmortalitatishagi 
lem  & inconftancem.Ergo  ille  animi  uigor,il!c  fplendor  ingenijjnon  dicam, extiii/ 
dus  eft:fed  ut  credi  par  eft,  reparatis  proti nus  pennis  tam  repente, tam  infpcrato  ia 
celum,unde  uenerat,reuolauit.  Nec  enim  ei  malfquicqua  accidifTe  uelim  putes, qui 
bonas  artes  femper  coluit,  qui  nunqua  ibciecatem  hominum  uiolauiticuius  animus 
licet  foret  in  corporis  ufncula  damnatus, fe  tamen  exporrigebat, 8C  caput  extra  uin/ 
cula  exerere  conabatur.  Eius  rei  mihi  fide  facit , quod  quom  ex  hac  uita  difcederet, 
uliro  fibi  gratulabatur , quod  ex  colluuione  hac  rerum  mortaliu  tandem  emigraret, 
ceu  tum  pisfagus  f elicitate  & bene  adte  uiiz  praemia  meliore  loco  fibi  efieconfticu 
la.Sed  nobis  optimo  uiro  Sd  amico  perfpedxfidei  orbaris  iuftam  moeroris  cauiao 
afierc  iadurae  magnitudo,  cuius  farcienda  nullam  ipem  praebet  inexoi  abilis  noftrf 
imbecillitatis  neceflitas.  Atqui  me  imprudente  in  hos  querimoniae  fcopulos  rapuit 
quidam  quafi  doloris  aquilo,  quem  iam  torpente  tux  nuperrimjliterae  excitarunt 
Tu  uero  ex  fjs  facile  potes  colligere, quata  fituisuerguirtutis,quahomininouo2i 
nullas  habentiimagines  tantum  amoris  atq  exiftimationis  conciliarii.Quidnbihi 
rurum  fperas  adolefcenti  fumm$  nobilitaris,  atq  in  eafemilianato,  inqua  totglo/ 
ria  faces  tibi  praluccmf  tot  maiorum  monumenta  domi  foris,  intoga&inlago 
parta  celebrantur  C Caeterum  quse  lu  folura  dd  uorfa  oratione  confcripufti,  miruin 
modu  mihi  arriierunt.Atqut  hocagasffequenier,tehortor.Iftacnim  ubertate  iiv 
gentj  fi  diligenter  accurate  colueris , non  uereor  quin  prope  diem  magnos  nW  • 
prouencus  ut  allatura.  Bene  uale. 
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CiELIVS  CAL.  lOANNI  BAPTISTJE-  GYRALDO  S. 

I N V s mirum  profedloufdebiturpofihacMincrua  e capite  louisprofi 
Iij(re,poftquam  6^  apud  te  e capite  humano  tamformofaE  elegantes 
M puelle  Mufx  fcilicct  prodierunttnecp  hoc  idefi,acy 

rea  bipenni,  ut  inquit  Pindarus,fed  pumicato  SC  beneexeuko  calamo» 
Adde  quod  Ivlineruaprotinus  natafalcabat,  ad  pyrrhichium  moueba 
tur,clypeum  quatiebat,  haftam  uibrabat,  terrorem  incutiebat.TuaeueroMufse  ri/ 
dent,canunt,adle<flant,necftuntuincula:fed  erofis,  e Iilqs,ex  amarantis, coronas  ag 
glomerat  ephilyra.  Quas  quom  ego  futiles  ac  folutiles  exiflimare,re  c6peri,ita  efle 
tenaces,ucuix,acneuixquidem  abijs  me  potuerim  eximerc-Nam  captus  adhuc  au 
nbus  earum  abeuntiu  leporem  iequortfietcppoflhac  ignoto  84  poetico  plane' uenefi 
ciOjUtquom  ad  te  rcdierinc,fecu  tamen  abfentesaures  meas  trahSr,nec  minus  quam 
prxfentes  tuoru  carminum  dulcedine  permulceant.  Beneuale, 

CJELIVS  CAL.  PAVLO  ilAGNOLLO  S. 

V o M primum  tuas  accepi  literas,  bibliopolam  cuius  fidei  quindecim 
uoluminaabs  temifla  credideram, comoneriiulTi,  utprotinusuelpe- 
cuniam  uel  libros  reprafentarct.  Acflutum  ille  libros  omnes  bona  fide 
attulit  ad  numeruincolumes.Rogaui  cur  tam  fegniter  mercatura  exer 
cui{rer.llleian(5iifsimeadiurauit,l'enunquam  aeque  Mercurium  iratum 
habui0e,quom  tamen  ad  emerendum  gratia  nullum  lenocini)  genus  omiferit.Nam 
£4  in  taberng  fronte  quotidie  expofuifle,&r  nunc  elegantia  literariJ, nunc  annotatio 
num  eruditione,nunccailigationautiIirate  iiudiaadolelcentuexcitafle.Quod  uero 
nihil  profecerit,  in  caufafuiife  arbitraturtuclqudd  hac!iterae,quee  paruquaeftus  pob 
licentur,omnibus  fere  ingymnafijs  frigenttuei  quod  eo  ipfo  tepore  libri  allati  funr, 
quo  publice  ledtiones  prope  defierat,  6c  multo  maxima  pars  ciuitatts  a ciuitate  abi- 
erat. Sed  quicquidillud  fuerit,  doleotuacaufa,  64  quidem  plurimum  doleojpro  pe/ 
cunia  uerba  comutari.Tua  uero  fit  optio  an  libros  ad  te  remitti,anhicretincri  uelis. 
Quod  fi  hoc  fta tueris,  quam  potero  ocyfllme  dabo  operSut  tuiad  te  Cicerones  re-. 
uertatur.Caue  autem  mihiquicquauei  graue  uel  parum  honeftuunqua fore  fufpiV 
ceris, quod  tuis  rebus  accomodet . Nam  fiquid  tibi  uiro  tam  excellentis  ingenfj  ac 
liceraturx  proipexcro,  tum  demum  exiftimatione  84dignitatemeam  lanam  tec'iam 
putabo.Nonis  Septemb.  m.  d.  xxxviil.  Ferraria. 

Ci&LlVS  CAL.  AVGVSTINO  EVGVBINO  EPI/ 
fcopo  Ciflamenfi  s. 

OGiTANTEM  ad  te  feribere  morabatur  rerum  omnium  dubitatio. 
Nampoftquam  anobisdifcefsifti,  neq?  quo  profeclus  fis,nei:g  ubipe^ 
C dem  ftiteris,  necp  quid  coftitueris  in  rebus  tuiSjComperire  faris  potui, 

tametfi  crebro  ac  diligerer  a fodalibus  olim  tuis  Lateranenfibus  id  fue 
rim  fcifcicatus. Quare  ego  te  autinrecelTu  theologi gejaut  in  uiretfs  Mu 
laru  haefienus  dclicuiiTe  exiftimaui , ad  quge  loca  paucis  adeo  nec  nffi  diuinis  myfte^ 
rijs  initiatis  aditus  datur . Pofiqua  uero  Pont.  max.  in  urbem  redfjfie  accepi,  in  quo 
uno  noui  teipes  prope  omnes  tuaru  fortunarum  collocafle, carpi mecumipfe  cogi.. 
tare,te  uix  alio  elTeloco  poflequamRomg.Icacgcenu  nuntium  nacflus  adtefcripfi, 
quafi  Romae  agas.  Quod  fi  meum  meauguriu  fefellerit,  haud  fane  graue  erit  iartu^ 
ram  fecifieliceraru,  quibus  meram  falutemStTiefiimoniummeg  erga  teobferuati», 
nec  pracerea  arcani  quicquainclufi.  Quod  fi  te  meae  literar  Romae  oftendennr,ium 
uero  ego  felix,  quando  a me  prouocacus  feribes  uiciffim  ad  me , quid  hoc  tempore 
comenteris,quod  fperes  de  promulgandis  autoribus  illis  reconditis,  qui  ad  hanc  di 
em  cu  puluere  24  blattis  colluctantur. Quod  fi  eos  ab  interitu  uindicaueris,  tibi  pro/ 
fecto  thus  64  cterei  debebucur,  Aefcula pio  uerolonge  praeferemus. Ille  enim  uno 
aut  altero  inuitamrefiicufo  delubra  meruit  :at  tibi  qui  nam  pro  dignitate  honores 
pcrfoluentur : fi  tot  deplorata  iam  £4  conclamata  monumenta  ab  orco  excitaueris. 
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Beneualepaterdo«aifsrine.  fexto Idus  Sept.  h.  d.  XXXViil 

Teneor  defiderio,  ut  lu  optime  nofti,  barbae  ijsAftws  ■ttSi  nec  ultra  quic 

quamaddo.Sads  enim  eft  meum  defideriumrefricuiffe.Namquom  me  ames, uoto 
meo,quom  uir  bonus  fis,tua(j  tefponfionifarisfatfiuriimputo. 

CJELIVS  CAL.  ALBERTINO  LOLLIO  S. 

TS  I ea  quae  ad  te  fcripfi  mi  Loilf  exanimo  proficifeantur,  fuatamea 
dubitatio  non  fuit  mihi  admodum  molefta:  quommiiii  fignificaueris, 
E te  nondum  fatis  habere  perfpeclumian  ea,  quae  fcripfi, amori  an  iudii 

cio  dederim.Nam  utcuncf  tu  meas  iiteras  intepreteris,non  poicft  non 
grata  efle  interpreta  tio.Nam  fi  mcquomfcribereiudiciumhabuifle  in 
confilio  exiftimauerisjerit  id  mihi  profedIoiucundiiTimum,quommehomineD5ul> 
tae  fidei  arbitreris, utpote  cuius  animus  SC  calamus  cofentiant.  net^faneuereor,  ne 
quis  me  temere  iudicaiTe  fufpicetur,  quom  ea  in  te  uirtutum  femina  emineant,  qua 
iam  uberrimos  frutftus  dedcrint:muIto  eria  uberiores  in  pofterum  datura>  fi  tuipfe 
libi  conftiteris,  tecuij  ipfe  in  hoc  confpicuo  uirtutis  fladio  decertauerjs.Qu6d  ilii/ 
lud  cogitare  malueris,  mc  mutus  inter  nos  beneuolcntis  magis  quam  uetitati  taue 
re  uoluiifeierit  ifta  quc(^  mihi  cogitatio  ea  caufanon  iniucundaiquod  quamumea 
fidei  deceffetii, tantum  amori  acceditiquantum  exiftimationi  ademeris, taiitumuo' 
luntati  adijei  es.  quare  utcucj  cadathscaIea,re(flacocidatnecefreeft.VcrSfimeau/ 
diueris,ea  que  a me  icripta  funt,  ex  squo  ^ ab  amore  & a iudicio  quod  amori  pra/ 
ueriit, profecta  exiflimabis.Hocfifecerisjtumueromeuoti  compote  putabo. Afli/ 
duam  enim  operam  dabis, ut  ea  qus  in  te  ampliifima  iudicaui,  multo  re  ipfa  amplio 
ra  fnueniamur:  nauiter  uero  in  amore  mutuas  mihi  operas  dabis . Nam  quom  bene 
natis  ingenfis,  omnibus  in  rebus  uinci  turpe  fi  r,  tum  id  eft  in  amore  turpiflimu.  Be 
neuale.  lll.Calend.Nouemb.  n.  D.  x XX vi.  Ferraria. 

C.$LIVS  CAL.  AD  LECTOREM 

V A MOperofum  fit  de  coloribus  agere, Ii  quaih  ftnuofafiteamateria, 
qus  colores  pertradlattneino  profedfo  intelligir,mfi  qui  fepriuatim  in 

Ci_  illa  excrcuerit-Tanta  enim  cft  colorum  multitudo,  tam  multi  pkxcoa/ 

gmetatio, tam  lubrici  tranfiius,  ut  non  aliunde  Arcefilas  comodius  fu 
am  illam  probauerit.  Cicero uarietatepropiiein  colori/ 

bus  nafci,hinc  in  alienum  migrare  exiftimauit.  Certe'  non  alibi  natura  copiofius  aut 
maiorefafeiuia  opes  fuas  comendauit.  Metalla,  gemmas, marmora,  flores,  afrra,om 
nia  denit^  qus  progenuit,  fuis  etia  coloribus  diftinxitiut  ucnia  debeatur,  fi  quis  in 
tam  numerofareru  lylua  caligauerit.  VergiliusMarcellus  folas  coloiu  nuncupatio/ 
nes  ex  floribus  pollicitus,  quem  rem  cominus  fuifletaggrefrus,cognouit  multo  et 
fe  facilius  re  tam  operofam  polliceri  quam  prsftare.Difiicultateitaqimtfius  incau/ 
fa  amplius  pronunciauit.  Quare  prsclara  omnia  ingenia  hortamur,  utaflidue  in 
ea  n.iturs  fpedationeuerfentur.Quo  enim  res  eft  ditficillior,  hoc  erfigloriofiusrd 
diificultatem  peruicifTe.  Quod  uero  ad  hunc  libellum  pertinet;  eum  arbitramur  a 
duobus, quos  Ariftoteiem  Icripfiffe  tcfiarur  Laertius, in  unum  coaluilTe.Sanepbra' 
fis  £Cobfcuritas,quafifepif  atramentum  multis  locis  afperfum, non  multum  abefta 
uernacula  Ariftotelis  confuetudine . Idqucd  forte' mihi  uideripotuir,  qui  quafiin 
procmemhanc  operam  tranfegi,  unius  rantum  exemplaris  ptsfidio  adiuiustutgra 
tiam  ultro  fim  habirurus,fiquis  in  hanc  ca!!gine,quamuel  culpa  ingenij,uelneceiii 
*atecoac*ius parum  cxcerfi,faces  aliquando  inuexerit.  Beneuale. 

CiELIVS  CAL.  PEREGRINO  AIORATO  S. 

V o w effem  in  Aemylia,  tuas  literasacccpi  ea  lingua  fcripras,quam  for 
Ci_  te'  iuftius  barbaram  quam  uernaculam  poflem  appellare:  fi  modoboc 

mihi  per  eos  licear, qui  ei  taniufau€nt,ur  no  contenti  laiinead^ualTe, 
etiamnum(fi  Dis piaceCptslcrre  non  uereantur.El  quo  magis  fuum  uel  odium  ud 
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fidmaehum  fn  Romanam  linguam  teftentur,  i'am  non  uulgarem  appellare, Ted  uol' 
garem  uocali  quinta  in  quartam  commutata,  uoluerunnquo  fcilicet  longius  a latini 
tateabfcedant . Atq?  ita  fe  plane  Etrufce loqui  profitentur,  idqp  mea  quidem  fentcn 
(ia  prepoftererquoin  fit  in  confelTojUeceres  Etrufcos, quarta  uocali  caruifl'e,£C  in  e-' 
ius  locum  quintam  furrogafle.  Sed  quid  ad  tuas  literas  (Sp  -n  lis  ergo  lite 

ris  tenihil adhuc  certi  aut  coftituti  habere  in  tuis  rebus  fignificabas.  Cseteru  quom 
domum  reuertiflem,  pofteriores  accepi  &Iatine  lcriptas5ClongemihigratilTimas, 
quibus  ce  piftrino  exilfe,8(l  mox  pifirinu  initurum nuntiabasiquo  fcribendi  genere 
dubium  mihifecifti,an  dolere  tua  uicem,  an  gratulari  maliminifi  forte  ea  nongratu 
latiOjfed  compeniatio  potius  debet  appellari. Illud  nonnihil  mihi  bonae  fpei  attulit, 
quod  polliceris  te  ad  Calendas  Maias  nobifcufore.uelfi  ex  pr^fcriptotuo  loqui  ue 
lim,futurum  fore.  Scio  quos  fequariSjfed  infolens  uerbum  fcopulus  eft.  Quod  uero 
imprimis  tuae  familise  cofulendum  putes, confiliu  tuum  probot  8C  plane  hoc  fapien 
CIS  eft,malle  praeda  frui  quam  femper  uenari.  NaS»:;  affequi  quamperlequi  totidem 
literis  prsftat. Illud  exploratum  habeas  uelim>ad  ea  inuitamenta, quibus  folis  te  alii 
<i  pofle  fcribis , ut  ueniast  alia  mulca  efle  accelTura,  quom  ueneris,  multo  uberiora. 
Perfpedlaenim  cominus  uirtus  multo  plures  poteft  in  fui  amorem  concitare  quam 
audita.Nam  &fi  multo  maxima  pars  hominum  ex  auribus  pendeat,  mirifice  tamen 
animuspermouerifolet,quom  aures oculicp  cofenferint.  Beneuale.  Sed  heus  tu 
Morate, caue  fis  quicquam  in  eam  legem  comittas,  quam  tu  fpfe  uolens  ac  fciens  in 
Icribedo  mffcripfifti.  ix.Calend.Decemb.  ii.  r>.  xxxviir.  Ferraria. 

Puer  Felei  modo  fuperauit  qumquennium,quafi  tu  dixeris  annum  ftudioru  cll 
matericu.necduquifquamuentus  efl;  Chiron.  Puto  id  futuruquoduiuplerunq?  ue/- 
nirefolet,  ui  in  peffimu  quetp  inclinet  fortuna.  Tu  uero  Vulerij  Sorani  memineris, 

S^CAELII  CALCAGNINI  EPISTO* 

LARVM  LIBER  XV. 

CJELIVS  CAL.  BERNARDINO  BARBVLElO  S. 

o N male  ceciditprofetftoquddte  periocumBarbuTef  ml 
charifiime  nuper  prouocauerimt&Tdum  inter  nos  familia 
ritcr  ageremus,  dic^ a qu%dam  hilaritatis  potius  quam  fa- 
lis plena  in  te  contorferim. quale  illudxte  in  Scyriae  caprae 
N more  modios  illos  lacff  is,  in  quibus  inter  ludendum  te  in/* 

natare  profitebaris,euertsfie,quod  modiiS  ad  ficca  inuen- 
tum  at<5  apparatum  ad  liquida  tranfiulilTes.Hjecuero  ita 
te  pupugerunt , ut  protinus  eruditis  qfdem<^  fliauilTimis 
literis  noftros  iocos  ulcifci  tentauerisiquibus  adniten's(fi 
tnodo  uires  fuppetant)probare,modiu  antiquis  in  ufu  liquidoru  fuiflCjSC  inapothe 
cgfupellecflile  aliquando  locum  habuifie-quodfi  mihi  placeat  negare,  id  profedlo  fa 
Ciam  do<5is  omnibus  applaudentibus.Veruhocmihi  adhuc  liberum  relinquo. Dic 
enim  oro  per  Mulas , qua  te  id  ratione  probaturum  fperas  C Qute,  amabo,  muti  illi 
magiftri,  quos  te  habere  in  confilio  prodicas:  quae  rogo  tifaifuggerencargumentaC' 
lua  certe  epiftola  nullum  mihi  denuntiat  telfem,  cui  iure  credi  pofTir,modium  olim 
liquidis  inferuilTe.  Nam  tui  illi  modioli  uel  uinarfi  uel  aquari)  apud  Vitruuiu,admo 
dium,  ut  tu  arbitraris,  nihil  pertinent:  omnis»^  ilia  tua  argumentatio  uerfaturin 
quiuocis , quod  argumentandi  genus  a doclis  prorfus  refjcitur . Nam  pari  fortalTe 
ratione  aure  g>C  auriculam, unguem  5C  ungulam,linguam  &lligulam,menta&;  men 
rulam  eadem  pucaueris:quom  lamen  h^Cjqua  grammatici  uelderiuatiua  uel  dimiV 
nuta  folent  appellare,permultum  inter  fe  pleruncp  difFerat.  Ac  mihi  fi  comodum  fo/ 
retjUel  fi  liberet  ocio  abuti, totam  legem  Caffiam  &CTerentiam,urrancj  frumentari 
am  poffem  in  medium  afferreipoilem  mulco  maximam  partem  quintae  acftionfs  in 
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Verre,  Kcctauidccimi  libri  Naturalis  hifloris,£C  omnes  prope  libros  Columell*, 
in  quibus  agit  de  frugibus, in  hanc  epiftolam  tranfcribere,8Clexcentis  pratterea  tC/ 
ftibusmodiuficcis  quafi  recuperatorio  iudicioucndicarciquaindifceptationemu! 
li  & affidui  feriptores  mihi  teftimonium  dicerent.  Sed  egoinre  tamperfpkuatno^ 
dum  feruabo,  £<1  ex  multis  pauca  ac  potilTima  feligam.  Van  o in  primodere 

rufrica:Hoc  licet  coiedtura  uidere  ex  aliquot  rcbustut  nuces  integras, quas  uno  mo 
dio  comprehedere  poffis;  quod  putamina  fuo  locoquaetj  habet  natura  compofita: 
quom  eafdem  fregeris,  uixfeiquimodioconcipercpoflis . Cicero  in  frumen, 

taria:  Hocreprehendo  quod  quom  in  Sicilia  lefteirijs  binis  tritici  modius  effet,  ut 
iftius  epifrola  ad  te  declarat,  iummufeftertiis  trinis,  tame  ific  pro  tritici  modijsfin/ 
gulis  ternos  ab  aratoribus  denarios  exegit.  Suetonius  de  C.Csfaris  cogiario; 
populo prteterfrumeti  denos  modios  actotideoleilibras;  tricenos  quoqmumnica 
quos  pollicitus  olim  erat,diuifit.  SpartianusautorcftPcrtinace  imperatorem 
Romanum  motiente  reliquifle  canonem  frumenta  riu  in  feptennium  fufrecfturujiia 
ut  feptuagena  quina  milia  modium  quotidie  poiTent.  Ex  Catone  & Denato 

dimefum  menftruuqucd  feruis  dabatur, annotauimus  modios  quatuor  friifle.Nain 
M.  CatotFamilite  cibariatquiopusfaciuntperhyemeni  tritici  modios  quaternos, 
per  sftatem  modios  quaternos  fcmis.VilIico,uiliicy,cpiftat«,  cpiiionimodiostcr." 
nos.Compeditis  perhyemem  panis  pondo  quaterna.ubiuineam  fodere  caperint: 
panis  pondo  quina  ufe^  dum  ficos  efle  ccepcrint-deinde  ad  panes  quaternos  redito, 
quo  exioco  ego  Catoni  panes  librales  frille  conqcio.  Plinius  libro  xviii.Tri 
tico  nihil  eft  fertilius:  hoc  enim  natura  ei  tribuit,  quonia  eo  maxime  alat  hen  inem: 
utpotc  quom  e modio,  fi  fit  aptum  foSum  quale  in  Byzazio  Afficte  campo,  centtni 
quinquageni  modij  reddantur . Cum  centefimo  quidem  8C  Leontini  Sicilis  cam- 
pi rundunr,alij(^,&:  totaBctica,5dimprimis  Aegyptus.  Ex  eodem Piinij libro 

X V rri.quo  agit  de  tritici  pondere,  agnoicimus  id  qued  deterrimu  fit, quale  eft  Gal 
iicum,pendcre  in  modios  librasuicenas.quodautc  optimum, quale  eft  Africanum, 
fcpiemSd  uiginti  libras  ac  dodrante,  fidrurfus;  e medio  triticiiricenapendopanis 
confici.  Qiidd  uero  in  medimno  modq  fex  continerentur, fatis  declarat  locus 

ille  Ciceronis  in  Verremi Agri  Leontini  decuma  anno  tertio  uenieruntmcdimnis 
triginta  fex  milibus,  hoc  efl:  tritici  modqs  ducentis  fcdecim  milibus-  Sdhoc  quidem 
ad  menfura  Siculam  dictum  putant.  Nam  Romanus  medimnus  quincp  modnscon 
tentus  fuifletraditur.Qiiod  ergo  Suidasnon  omnino  malus  autor  apud  Grecostc/ 
flatur, ad  Siculum  feu  Grscum  eft  referedum-Sic  enim  inquit.  laifoii  SS 

hoc  eft  medimnus  eft  melura aridorum 
ceu  tritici  SC  hordei,Idemq;  modios  fex  capit.Ex  quo  facile  imelligi  poteft,  eruditos 
quofdam,quorumnommiqua  parte  coarguuntur  parcendum  puto,  nonredcmc- 
dimnum  &modium  eundem  putafle.Etfi  fortafic  fuum  errorem  illi  Ciccronu  suto 
ritatefenicripolTearburcntunquiinlibroDeamicitia  uertens  illud  Arifioielucx 
feptimo  MoraliuEudemioru:  Jio  4A«At/f^  < iiijiiiv&-  -fP  «A&f,  dixit  mul- 

tos modios  falis  fimul  edendos  eflc,ut  amicitig  munus  expletum  fi t.Sed  hac  eorum 
imbellis  omnino  eft  defenfiojCum  Cicero  fuo  more  (ementia  non  ueiba  iranslercn 
da  indicauerit.Siquidcm  Romanis  auribus  modius  uox  frequentior  quam  meditar 
nusificut  dC  Grxciquom  modio  utantur,  non  fuam  fed  peregrinS,id  eftRcmanaffl 
uocem  mutuantur,  quam  uoce  fi  latine  ad  uerbum  uelis  interpretari, non  ineptefot' 
rafiefextarium dixeris,  qiiarauis  Ixrtvs  a fexiario quo latini utuntur,  longeabfit. 
Sextario  enim  Gr2Co,qui  Utw  dicitur,  a noftrisuero  modius,fextart)  latini  fede 
cim  includumur.se  exeo  tK-nvs  apud  Gracos nomen  accepit, quod  uefumprafi- 
tus  a medimno  fexies  caperetur.  Nofteruero  fextarius  ideodidtus  eft,  quod  (exta 
fit  pars  congii,qus  meniura  a Gracis  certo  nomine  /is»?  uocatur.Numcrusenmi 
Scnarius,qut  t^Ai©-,  ideft  perfeclusa  Gracisdicirur,multafuitinobl'eru2tionca' 
pud  ue  teres,  tum  alijs  in  rebus,  tum  ucl  maxime  in  menfuris  ac  partibus  digcr^is. 
Sic(excula,lextaclt  unda  portio.fic  oboli  fex  conficiunt  drachmaiex  quo 
illa  apud  Athenienfes  dicta,quomfexiam  quifej  drachmae  in  medium  conterret  ad 
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eandem  rationem  fextarius  fexies  hauritur  c congio . S£  fanc  if  s qui  uetuflas  di- 
nienfiones  quacrunr,iinprimis  lextari}  ratio  excutienda  eft,urpote  inter  maiores  mi 
nores^  meniuras  media, 8^  aridis  Si  liquidis  ex  squo  accomodata:quando  hanc  C/' 
tiam  uetercs  non  fecus  aicj  aflem  in  partes  duodecim,  quas  cyathos  uocant,  diftinx 
xerut.Adde  quod  haec  ignorata  magnos  errores  inuexit.  Na  uir  grauifsimus  noHri 
seui,  deceptus  autoritatequorundam,  opinatus  efiin  fextario  libras  duas,  id  eft  urv 
Cias  quatuor  Si  uiginti  contineri , qua  ratione  quift^  cyathus  binas  uncias  caperett 
quom  came  autoritas  ueterum  fextario  tribuat  libra  Si  dodrantem  tantum , cyatho 
uero  eius  partem  duodecima,hoc  eft  fefcunciam  & drachmam  cum  fcrupuIo:uel,ut 
alq  malunt  fcriptulo,  c Grscco  interpretantes.  Sed  hac  obiter  dicta  fint  de 

Sextario,uchincperfpicueagnorcas  quam  fummaueterumodius  cociperet.Quom 
enim  audieris  fedenos  fextarios  modio  includi,  intelliges  protinus  modiu  fi  ad  pon 
dus  exigas , libras  fenas  SC  uicenas  Si  beffem  infuper , id  eft  uncias  ocfto  pendere, 
quod  fi  ei  certum  ambitu  moduim^  prafinias, tertia  partem  quadrantalis  agnofees. 
quadrantal  uero  idem  ciii  amphora  SC  circumquaq;  pedale  eiledocii  omnes  faretur. 
Quom  rurfus  audieris,fextarioduas  heminas  tribui,nihil  dubitabis  quin  modius  bi 
nas  SC  tricenas  heminas,quas  etia  cotylas  uocat,comple<Satur.  Ex  his,  qua  a nobis 
fuperius  dit^a  funt,  locus  ille  apud  Corneliu  Nepote  in  uita  Pomponi)  Attici  iam 
corrigi  SC  intelligi  potefl: . Inuulgatis  enim  codicibus  ita  Icriptu  legimus!  Auxit  hoC 
officiualia  quoc^liberalitate.Nam  uniuerfos  frumento  donauit,  ita  ut  fingulis  vir. 
modi)  tritici  darentur, qui  modius  menfurg  medimnus  Athenis  appellatur.MuItie/ 
nim  in  errore  lapfi  runt,extftimates  (ut  dixi)  modiu  eundem  effe  apud  Latinos, qui 
medimnus  apud  Gracos  ! quom  tamen  apud  Cornelium,  non  modius  fed  modus, 
necjfeptemlediex  tantum  legedum  fit.  Voluit  enim  Cornelius  hominibus  Roma- 
nis declarare  quantus  foret  medimnus  Athenienfis,  dixite^  eomenlura  modo  mo^ 
dios  fenos  noftrares  capi.quod  Cicero  in  Frumetaria  (ut  teftatifumus)itaplanum 
reliquitjUtprobatione  non  egeat.  Verum  8C  ex  eo  quot^  facile  intelligas  modi/ 

um  in  aridorum  ufum  fuifle  repertum,  quod  Si  trimodia  coloni  ad  fementem  uteren 
tur.  Columella  inter  remedia  quibus  arceretur  uligo  ait;NonulIi  pelle  hyana  fato- 
riam  trimodia  ueftiuttatq?  ita  ex  ea,  quu  Paulum  immorata  funt  femina,  iaciunt,no 
dubitantes  prouenturaquf  fiefatafint.  Poffum  Si  te  homine  facris  initiatum 

ut  nobis  fidem  habeas  religione  obflrringere  - Nec  enim  deefi  nobis  teftimoniuex 
facris  literis.Pollicerur  enim  Helfiaus  in  quarto  Regum,  pofiridie  eius  diei  quo  ea 
loquebatur,modiu  fimilg  Si  binos  hordei  modios  ftatere  uno  coftituros  Sub- 
feribut  huic  fententia  Si  fefquimodij  Hortenfi),de  quibus  fic  Cicero:Qu6d  nifi 
mnis  frumenti  ratio  ex  temporibus  elfet  SiC  ex  annona,  no  ex  numero  nea  ex  fumy 
ma  conlideranda,nunquam  tam  grati  hi  ielquimodt)  quinti  Hortenfij  fuiflent. 

Afeonius  teftatur,  lege  Clodia  cautu  ut  frumentu populo,  quod  antea  ienis  aris 
ac  trientibus  in  fingulos  modios  dabatur , gratis  daretur.  Sed  quid  ego  in  re 

confelfa  uerba  prodigoc'Nec  enim  quifqua  eft  adeo  auerfijs  a ledlione  ueterum,cui 
no  fic  perfuafum,  modiu  fuifle  in  ufu  aridoruanufuautliquidoru  nun^  fuifle  aufim 
contendere  uel  facramento . Alioqui  &r  fextarium  & medimnuSC  congium  Si  rehV 
quasmenfuras  qua  finecontrouerfia  aridis  Si  liquidis  inferuiunt, certum  eflad  ari/ 
da  prius>ad  liquida  tarde  Si  contanter  peruenifle.  Illud  enim  Barbulei  fuauiflt 
nie,nos  meminifle  oportet, res  ita  adinuentas  eflejuocabulacp  i)s  ea  ratione  accom/ 
modata.ut  no  multis  fed  certe  rei  addiceretur,  Ita  enim  expedit  omnia  fuu  intra  mo 
dum  flare,  ficuti  8ClegeCyri(fi  credimus  Xenophonti)  indi<ftaeratPerfis,ne  quis 
prater  una  artem  aham  exerceret  - Quod  SC  uerficulo  Gracorum  eft  approbatum. 

Quem  fic  Cicero  eftinterpretatus:<^uam  quisc^no/- 
xit  artem,  in  hac  fe  exerceat.  At  demum  SC  res  Si  uerba , qua  certo  loco  luos  nata- 
les debebant, egeftate puto  fic  cogentc,in  alienum  migrarunt.  Si  priftina  fededeflt 
tuca  quafi  in  colonias  abierunt.  Ad  eandem  ratione  medimnum, fextarium, congi- 
um,primo  aridis  prouentibus  apparata,  ruftica  uel  necefsitas  uel  imprudentia  ad  li 
quemia  SC  ad  ipfam  ufeg  uindemia  rapuit, ut  non  fine  cauia  carmen  illud  effluxerit: 
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Quefta  Ceres  raptum  Bromrj  fibi  fraude  medimnunij 

Quem  commodato  praebitum  illepeierat. 

Ad  eandem  ratione  Columella  modium  agri  dixit,  qiiantu  fcilicet  modin  imentij 
capiar.  Sic  Plautus  in  Captiufs.  Aulas  cdicescj  omnes  cofregi,nin  qug  modiala 
erant.  Sic  Cato  placentam  femodialem  appellauit.  Et  Cicero  in  Officijs 

abfolutemodludixit  eafiducia,ut  triticimodiu  protinus  inteUigas.Eiusuerbafunt: 
Ne  M.quidem  Seio  uf tio  datum  eft,qu6d  in  caritate  annonse>  alfe  modium  populo 
dedit.  Sic  Martialis: 

Amphorauigcisis,modius  datur  xrequaterno. 

Ebrius  K crudus  nil  habet  agricola. 

Eadem  caufa  mouit  Aegyptios, ut  quom  Nilo  cubitos  ad  eius  incremeta  metienda 
adiunxerinr:  ijdem  ad  Aegypti  fcccunditatc  teftadam  capiti  Serapidis  modiumad/ 
diderint.  Dludquot^no  pratermitta, celebres  autoresfcripnffcjtresannuloil 
modios  Carthagine  milibs  ab  Hannibale  poft  pugna  Cannenfem:uelcerte'unuin, 
ut  alij  quidem  annales  prodiderunt.  Petesamefortafle.quihocperfpedtum 

babeam,aridis  fcilicet  priufqualiquidis  menfurasfuilleadiudfcatas.  Atqui  hocme 
docuit  reru  mater  magiftra  natura,aduer{us  quam  reclamare  plane  eft  nefas.Hec 
enim  dura  ficfolida  genuit  prius, mox  tenera  8dHuxa.quippe  non  aliierrerumiatio 
patiebatur:  quom  ea  quse  primo  animantiu  fenfui,  eidemq;  maxime  neceflario  erat 
accomodata, imprimis  forent fumminiftrada . Is  uero  efi  tadtuSjfinequonullusfen 
fus  elTe  poceftjquom  fine  alif  s fenfibus  folus  ille  conflare  pofsit.Ob  id  uidesnomo 
do  animantiaprimsno«,8brurfus  extrema  naturs  conditione  damnatarfed  ea  ett 
am  quf  inter  animalia  piatas  ambigua  funt,  & a Grscis  Zoophy ta  uocatur,qua' 
lia  oftrea,urricje,fpongi2 , praeter  tactu  nullum  fenfum  habere.  Cuius  fententia  au 
torem non folum habeo  Ariftotelem,  fed&  Platonem Mofem  illum diuinitatis 
participcm:quoru  alter  natales  mudi  ab  igne  terra,  alter  a cglo  8C  terra  inchoauit. 
Quod  ex  ipfius  interpretatione  Platonis  nihil  aliud  oftendit,  nifi  a fupremo  opifice 
ea  imprimis  elemeta  tuiffe  adornata,  quae  uifui  tacluifp  couenirent:  ex  quibusduo/ 
bus  fenfibus,  hic  necefsitate,  ille  nobilitate  ca  teris  longcpraecellit.  His  adde  quod 
prima  quaei^  naturae  rudimenta  a facilioribus  ad  difficilia  procefferunt,  facilius  uo 
ro  efle  folida  quam  lubrica  fluentia  continere,  nemine  puto  negaturu.Haftenus 
demodio-.decet  enim  de  modio  uerba  facientc,modum  etiam  orationis  feruare. 

Supereft  ut  ad  eum  Ciceronis  locum  accedam, de  quo  tu  mentione  habes  in  tuis 
literis,  qui  pofitus  eft  in  primo  Tufculanarum  libro:  in  quo  pleri%  uifiis  cft  Ciceto 
contra  fidem  hiftoris  Polycletum  inter  nobiles  picioresrecenfuillciquod  nonnulli 
inter  Ciceronis  iJ.vmovtK«  xfitcfTmxTtc  annumerarunt,  qualia  multa  aliquando  Ao 
ticus  amicus  8C  accuratus  fcriptorii  Ciceronis  cenfor,mmiatu!is  csris  prxfigna 
uit.Sed  in  re  tam  nota  tami^  agitata  ac  toties  repetita  Cicerone  memoria  lapfumuix 
mihi  perfuaderf  poteft.  Certein  oratioe  De  fignfs  memoria  no  excidit.Erai, inquit, 
praterea  area  duo  figna  non  maxima , uerum  eximia  uenuftate , uirginali  iiabitu 
atep  ueftitu,  qua  manibus  fublatis  facra  quadam  modo  Athenienfiurepofita  in  ca/ 
pitibus  iuftinebat:  ipfa  uocabantur.Sed  earum  artifice  quemnaroC  teSt 

mones,PoIyc!etumdicebat.EtinBruto:Sed  tamennoiftomodoutPoIycletiDo/ 
typhorum  fibi  Lyfippus  aiebar,  fic  tu  fuafionelegis  Seruilig  tibimagiftrafuiffe.Et 
in  fecundo  De  oratore: Hunc  de  toto  illo  genere  reliqiiaru  orationum  no  plus  qui- 
fiturum  efle  quid  dicat,  quam  Polycletum  illum,  quom  Herculem  fingebat, quetnad 
modum  pellem  aut  hydram  fingeret , etiam  fi  bac  nunqua  feparatim  facere  dididC 
fer.  Quid  uero  notius  Doryphoro  PolycletiVdequo  ille  toties  meminit.  Obid  inrf 
tam  trita  ac  pe^ulgata  Cicerone  memoria  aberrafle,mihi  non  fic  uerifimile.Muho 
autem  minus  eos  probo,  qui  prafidenter  nimis  (ut  tu  uere  feribis)  abiurataqonmi 
ueterum  codicum  religione, pro  Polycleto  Polygnotum  fubftituerunt.  quo  genere 
audacie  ulbsuideo  apud  Ariftotelcmquocj  libro  iecundo  Et  iiicor5quoidani,quifc 
in  alienis  libris  ingeniofos  uideri  uoluntjatcp  adeo  fua  pertinacia  uetere  feripturam 
peruicilTe. Quom  enim  Ariftotelesgrauioribus  cogitati6ibusoccupatus,Scutniaci 
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ra  molientibus  farpc  eucnirc  ibiet,  fcripfifTett  H9“n  lysAWw 

•jzi/  eyiv^ice,TS  jcj^ttvsk^  xvfiKT©' tx-ror  yrixi  iHi  Ut  fcicnt/a  oftcntai  cnt  ST  ali/ 
quito  plus  Ariftotele  fapere  uidcretur,  pro  Calypfo  audacter  Circen  fiibiiituerut: 
ut  accuratus  etiam  interpres  Euftratiusannorauic.qucd  6c  fi  forte  quifpiam  rccfte  fa 
«Sum  tueatur.’  funt  enim  ea  uerba  Circes  apud  Homerum  libro  Odyficx:  ramen  in 
alienis  comentatioibus  argutari  et  ingeniucxercere,{mmodicgaudacigplenu  putot 
quando  hoc  eft  fcncltram  ifs  etiam  aperire  > qui  arridente  femel  fuccellu  felicis  ali- 
cuius anima duerfionis  ubicj  Si  ablegaro  pudore  Ariffarchi  perfenS  induunt,  Sili/' 
center  omnia  uertere  at«^:  inuertere  pro  libidine  a ggrediunt.AIioqut  nobis  homun 
eionibus  di  in  poftrcma  prope  fi  udioru  cJaffe  agentibus  nonnihil  uel  folati)  uel  ex^ 
<ul^ationispoIliceiur,magnos  uiros  Si  fupra  omnem  ingeniorum  aleam  proucS1:os 
aberaffe,  & comuni  huic  morraliti  codittoni  fuifie  obnoxios.  Ad  hanc  etia  cenlltra 
iurequis  uocauerit  illud, quod  a CicerSe  id  eft  falfb  Hefiodo  attribu 

tujuccaf.  Quale  illud:  (ah-tl  jiiilw  Quod  quom  fit 

carmen  Phocylidis, Ultio  tamen  memor/g  nonnulli  Hefiodo  tranfcriplenmt.Tu  de/ 
mum,ut  ad  inftituturedeam,inhoc  profeenium  prodiffifiafierens  Polycletu  quen- 
dam  fuiffe  nobilem  etiam  pic'lura;te<^  mirari  dixifti  rem  feripta  a Vitruuio,  SC  con/ 
firmatam  a Luciano  lynceos  homines  latuilTe . Ex  quibus  quom  quofdam  ea  de  re 
admonuiffes,afs  ingemte  a dmodu ac  prudenter  erubuilTe:  quod  fane  no  potui  non 
mcifstm  admirari.Quis  enim  erubefeatabs  te  uiro  multae  SC  exaciselecfiionis  difee^ 
re  atcpadmoneriC  Ego  certe  is  fum,qui  crebro  uerficuiuillu  Solonisinoreafcgadeo 
inanimo  habeam,  Ttrgcce^KCii di  «cicTrc.WK  di</!xcriis>i^©'» 

Sed  age  miBarbuIci,poftquam  nobis  tantum  ocij  efle  uolutft.',  tuam  iftam  obfer.. 
uationem,  quam  quafi  filiolam  aniplectcrts,fi  uidecur>non  populari  trurina,fed  auri 
ficis  ftatera,uc  Cicero  inquit,  cxaminemus.Tu  te  dicis  obferuafTePoIyclctumquen 
dam  piclorcm  fuifie  apud  ucteres.  Qiiis  obfecro  ille  cftcqua  patria  natusfquopr®^ 
ceptorceruditusf  quas  tabulas  pinxitr’  apud  quem  fuum  nomen  approbauicC  Artu 
haec  omnia  fateris  tibi  a: que  ignota  atq;  inexplorata  ac  mihi.  Qiii  uero  credibile  eft, 
Ciceroni  ir.  mente  ucnifie,  ut  hominem  ignotum  adeo  arcpignobilem’inter  clarifsi/' 
mos  picTrores  adferiberer,  quinSt^  Parrhafiopitfioripr^ftanrirsimoadiungeret.  At^ 
qui,ut  fuafierts,  Vitruuiusdehoc  mecione  habuit  in  prefatioe  terti)  libri  l3earchite 
ctura, cuius  ha:c  uerba  funt;  No  minus  ite  picfioreSjUC  A riftomencsThaOus,Poly- 
•clesjet  Atramitenus  Nicomachus.ccteric^.  Veru  ego  hic  Polycletu  nucupatu  uideo 
nemine.  Sed  cu  PolycleS»^  Polycletu  eunde  arbitraris:quos  ego  Plini)  Ii.  X X Xilir. 
SC  X X X vr. Naturalis  hiftoriealiorumt^  uetcrumreftimonio  diucrfos  omnino  pu 
to. Quibus  fi  parum  credis,  certe  ccfti  quetuipfe  produxifti  credas  necefte  eft.  Quis 
ille  fiqrogas, Ille  ipfe  Vitruuius,  atep  eadem  prxfarione,  paulo  ante  ca  uerba  quai  tu 
modo  adduxifti:uuMyron,(inquit)PolycIctus,  Phidias,  Lyfippusjccterirp  qui  nobi 
litat  em  exarte  funt  confecutf.En  Polycletum  nominatim  appeilat,cumc^'  a tuo  Po.' 
lycle  piefiore  fecernit.Hic  tu  alterum  tuse  ob.feruacioni  cuniculum  quseres , quid  ad- 
uerfus  Luciani  autoritatein  libello  De  uir tute  proferam  percuefiaris  . Nihil  fane  mi 
Barbulei : quid  enim  afferri  peteft  aduerfus  id  quod  plane'  nihil  eft  f aut  in  firiama/ 
chia  quid  opus  eft  neruos  intenderet Necg  enim  Jibellu  illum  ut  tu  uideris  exiftima- 
re,fcn'pfii  Lucianustnecp  hacftenus  uiquam  a Luciano  feriptif  offendi,  quod  tu  fi  in^ 
fupermeum  iudiciupetis,ab  homine  non  admodum  erudito,  Si  qui  argumentopo 
lius  quam  doclrinaaut  elegantia  operis  placere  uoluerir,mihifcriptus  uideturrl/cet 
SC  ille  quifquis  fie,ut  cu  ipfe  tefiaris,  n5  Polycletu  fed  Polyclemjuel  Polyclercm  ferh 
pruin  reliquerit.  At  nos  quanto  comodius  SC  ueteris  fcriptui  x fidem  Si  Ciceronis 
autoritate  tuemur,quom  eu  figura  oratoribus  confueta  , qua  inter  fpecies 
'T©'  annum eratur,ufuin  defendimus:  quom  plus  fcilicerintelligimus  quam  oratio/ 
ne  enuntiamus,  quippe  Cicero  noluit  intelIigi,foIi  pideurse  honore  tu  turum  fuiffe,!! 
Fabio  homini  nobiliisimolaudi  datu  e flet  quod  pinge  ret;fed  2C  fta tuaris,  fi  fjs,  qui 
fe  illi  arti  dedidi ffentjea  res  dignitate  attulillet.  Atq;  ita  apud  Romanos  no  pieftores 
lacwm,  fed  SC  ftatuarios  celebres  futuros  fuiflV,  quales  SC  Polycleti  Si  Parraifj  apud 

Graecos 
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Grscos  fun  t nome  cofccutf . Alioqui  me  cuncflantc  prope  manu  m hac  fententiam 
ducit  cade  rado  dkedi  j qua  proxime  Cicero  udrur.  In  fummo  honore,  inquit, apud 
flios  geometria  fuit.Irac^  nihil  mathematicis  iliuftrius.Nam  licet  folam  geometriam 
nominauerir, tamen  quali  arithmeticam  & caeteras  compares  nuncupaffet,  in  uni-  | 
uerfum  fubiunxft,mathematicis  nihil  fuifle  illultriiis.  Quod  8C  uetba  qu«e  protinus  ' 
fubfequuair,  planius  probant.  At  nos  metiendi,  inquit,  radocmadicjutilitateinfpe 
cta,huius  artis  terminauimus  modum.  Nam  metiendi  arte  geometria,  ratiocinandi 
arithmedcamjindicauit.&  lane'in  eo  fciendarC  ambitu,  quem  lyKVKfs-TmJ^eiw/  uo- 
camus,hae  difciplfnte  ita  mutuo  nexu  cobarent,  ut  altera  ab  altera  difiungi  no  poD 
fit. Sicut  SC  pi<fiura,quf  aliquando  ctia  in  primo  liberalium  artium  cenfu  habita  el^ 
a cacteris,putaftatuaria,fuforia6Jplaftice,  nullo  modo  reuellipoteft.  Hsecadte 
mi  Barbulei  ferifaenda  exiftimaui,ut  intelligeres  tuas  mihi  literas  no  modo  fuilTeiu 
eundi fsimastfed  SC  dignas  habitas  elTe  quibus  in  gratiam  noftrs  amicitia profulius 
refpondcre.atcp  utinam  cateti,  qui  ea  qua  a nobis  dicuntur  Icribuntutue  nonprcv 
bantjtuum  iftum  candore  imitarentur,  neq;  furtim  adlatraret.Nam  uel  eos  certis  ra 
tionibus  in  meam  lententia  perducere, uel  quod  mihi  foret  optabilius, ab  ij s dodtot 
faclus  gratiam  deberem.  Beneuale.PrtdieldusMartias.  M.  D.  XL.Fcrraria.  i 
. CiEUVS  CAL.  BERNARDINO  BARBVLEIO  S. 

E T I S ameBarbulet  amicoru  optime  ad  quam  legem  TerentiusadW 
dat  in  Andria , quom  toties  repetit  Philumcnam  comperta  elTe  ciueia 
p Atticam,  atc|  ob  id  Pamphilo  necelsitate  impofitam  ut  eam  uxore  di» 

catjCui  uitium  obtulerat.  Dica  breut  quod  fenrio.  Lex  fuit  apud  Atho 
nlcnfes  in  hxc  uetba,  s£ia^e(2rK  j-tcftou»  ficwieSji  cufu&ai  tS  htcQcyiiiv. 
Quae  uim  palTa  fuerit, eius  qui  uim  attulit, uel  nuptias  uel  morte  o^tato.De  hacme/ 
minii  Hermogenes  in  primo  Rhetoric.tjquo  loco  agit  ly  «^voinr?.  Ex  lac 

multas  natas  efle  declamationes  ,teftis  efi  Seneca  in  fecundo  Cotrouerfiarumiqul 
non  tantum  nuptiasjfed  indotatas  etia  nuptias,  ab  ea  qua  uim  palTa  eft  polfe  optari 
fcribit.Hac  etiam  notat  Quintilianus  declamator  in  Raptore  couido.  8C  quoniam 
lex  necg  ad  feruilem  cond!tione,necp  ad  peregrinas  pertinet,fed  ad  liberas  tantufeo 
minas,  cas^  ciues  atticas;  ob  id  apud  T erentium  f n eo  primulaboraturjut  Philume 
na  ciuis  atcica  ^nofcatur.Kanc  uero  legem  ante  Solonis  tabulas  lata  puto  a Draco 
ne,  quem  falfeDemades  no  atramento  fed  fanguinefuas  leges  fcripflfle dixit, Siqui 
dem  Solon  multo  miriores  leges  in  ftupratores  tulit . Ei  enim  qui  ui  acmetu  mulie^ 
rem  comprefsilTct,  decem  drachmarum  tantum  pcenam  indixit,  ei  uero  quirogan/ 
do  fuadendo^  infententiaperduxiflet,  duplum  id  eft  drachmas  uigmtimultamfe/ 
cit,modo  publice  no  foret  profiituta.atcj  id  fane  dignum  admiratione  uideri  poteft 
quod  eum  qui  uerbfs  muliere  pellexiflet,  quam  cum  qui  ui  ac  minis  in  fententiaadc 
gifict, grauiorepcenaafFiciendum  duxerit:  71^  tmusKTOj  30 

jBt H -Ttf  Jiise^Ljai  ut  ait  Plutarchus.Redte  fcilicet  atq oi/ 

dine  exiftimansjliiafioncs  ad  eafacienda  quae  minime  honefia  funr,a  ui  nihil  difiat 
rc.  Alterum  quod  petis  obuium  eft,nc9  modo  cumiure  noftrOjfed  cum  iureetiana 
turaicotumfrum,  ut  defimdii  pecunia  ad  agnatos  cognatoscpfuperftites  peioeniai. 
Par  enim  u(detur,ficut  Cicero  fcribit,ut  ad  quefummus  mcerorfuorum  morte  po' 
uenit,  ad  eundem  quocp  fummus  honos  fummaq;  utilitas  perueniat.  Critonem  uero 
fobrinum  fuilTe  Thaidis  Terentius  ipfe  teftatur:  qui  ea  caufa  prefldenter  admedum 
lege  fibi  deberi  bona  Thaidis  cotendit,  quod  ante  Solonem  non  licuit  cuiqui  extra 
cognationem  fibi  quenqua  haeredem  inftituere.  quam  legem  primus  omm'5  Soloa 
abrogauitiomnibusq  liberum  efleuoluit  pro  animi  fententia  amiciriam  cognarioni 
przterrejK  hxredemfcriberc  quem  fui  amannfsimum  exillimaret.Quoduerofcti' 
p tum  elt  a T erentio  in  eadem  fabula:  Cura  obferuadum  umdtum,  ariq  audiri  cqiO' 
drupedemconltringico. non  puto  aduincula  auiferuos  confugiendum  clTe,  fed  pU 
ne  ac  fimpliciterintclligendum:  tu  Dauus  pedibus  manibusq  in  morem  quadrup^ 
dis  uinciretur  conftringerenjrcf,ita  ut  manibus  manica  adderentur,  pedibus  conv 
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pedes;  quasifgneas  fbleas  uocauit  Cicero,  Demoflhenes  a difl-orquendis  pedibus 
nucupault.cgtera  qugDonarusKpoft Donatu  Criniruscgrcncpcomen 
ti  funt^ad  potius  quam  adautoris  intelligentia  perlinere  arbitror.  Vale. 

CiELIVS  CAL.  ANN.ffi.  ESTENSI  S. 

EGI  quas  ex  Etrufca  lingua  fn  latinum  uertifti  fabulas  princeps  bC  na 
talibus  SC  ingenio  illuftrifsima,  quae  me  mirifice  oblecfiarutifunt  enim 
t,  undic^  excultae  atcp  expolitae, SC  quales  ex  manu  ifta  regia  prodire  par 
fuit.  Vnu  illud  me  male  habuit  quod  tam  cito  delinerent,  me<$  adhuc 
letfiionis  appetente  deftiruerent:quam  tamen  iaAuram  ego  repetita  le 
diione  larcire  conatus  ium.Eat^  res  mihi  bene  uertittfic  enim  intellexi  illas  nonno/* 
uitate,ut  aiq  fufpicabantur,  led  fuopte  ingenio  placuifie.  Age  igitur  beata  fucceflu, 
8C  quod  tibiparentibusi^  tuis  fauftumfortunatumi^  fit, nauiter  in  hanc  operam  in- 
cumbe.Nam  bona  Ipes  me  habet  futurum  aliquando,ut  hgee  rudimenta,  qu«  quafl 
femina  futurae  uirtutis  ieciftijadolefcant,  atep  uberrimos  frueSus  cnfumma  laude  8d 
fplendore  tui  nominis  proferant.  Ego  interim  tibi  in  ifto  famg  profeenio  agenti  feli 
CCS  plaufus  dabo.  Bene  uale, 

CJEHVS  CAL.  ANNA  ESTENSI  S. 

A B E L L A illae  Milcfiae,quas  ad  m e dedift i princeps  & fortunae  SC  uir 
tutis  opibus  beata,multas  tibi  gratias  profitentur, quod  fe  Romana  ci/ 
E uitace  donaueris:togamq?  tam  illuftrem  fibi  induxeris, ut  in  publico  o/ 

ptimatumconfelTu  apparere,  & in  maiorum  gentiu  decurias  recipime/ 
reantur:  fecpiam  malunt  tuo  dudfu  Romanas  quam  Etrufeas  falutarf* 
earesfecitjUteas  plufculos  diesinuitas  fine' (cur  enim  ueradifiimulemc’)  apud  me 
habuerim.  Properabant  illse  fcilicet  in  finum  parentis.  Contra  ego  eas  remorabar, 
earum  confuetudinecupiens  diutius  perfrui.  Etquo  blandius  tui  defiderium  perfer 
rcntjflofculos  emblemata  quaedam  fum  pollicitus, quibus  pulchriores  elegantio/ 
rcs(^  prodirent.  Perfuafera  enim  mihi  eas,  qua  caterarum  puellaru  efi  confuetudo, 
huiulcemodi  muneruinuitamento  facile  allici  ac  retineripoire.Sed,Diboni,quan- 
tum  me  mea  fefellit  opinio.tantum  enim  abfuit, ut  conditione  acciperent, uel  mea  It 
beralitate  uti  uellen  tjut  hoc  unQpro  fummo  munere  a me  poftuIarenr,ut  eas  quam 
ocyfsime  dimitterem,tuo<^optatirstmo  cofpeAuireftituere.Saris  enim  ornatus  ex 
tua  manu  accepifle,dequa  uel  ipfa  Gratia  gratiam  mutuatur,  quencun  praterea 
ornatum  inducere,  non  iam  ornatum  led  merS  fucum  S^ambitiofos  cincinnos  pofi 
fe  appellari.  Et  fane  quom  ego  accurate  perquirere,  qua  parte  uel  margaritum  aflui, 
uel  gemma  poflec  affigiliniieni  te  ita  comode  8^  cumulate  omnia  perpolffle,ita  om^ 
nia  ad  forma  dignitateab{bluifle,utquicquidinfuper  accefsifletjinter  additamenta 
pofsit  computari.  Bene  uale,dif  tua  diu  felicitate  perfruare.  Xi» 
Calend.Februarij.  m.  d.  xli.  Ferraria. 

CALIVS  CAL.  OLYMPIADI  MORATA  S. 

V I D ego  fimulem  metuasliteras  optalTe  Aquarum fuauitate nondum 
attigeram.Vix  enim  quenquam  defiderium  incefsit  eius  rei, cuius gux 
ftum  nondum  fit  aflecutus.  Atpoftquam  tuam  illam  epiflolam,  quam 
te  puto  ditfiantibusMufis  excepifle,  ad  me  dediftifingenue  fateor  me 
nunc  demum  tuaru  literarum  defiderfo  laborare. non  fine  ut  mihi  ma- 
teria taxandi  praebeatur.  Netj  enim  uelipfeMomus  in  rjs  quicqua  offendat , quod 
acuto  oculo  pofsit  perfiringere,  quanto  ego  minusCqui^  ingenio  tuo  faueOj&Tcan 
dorem  unum  maxime  omniu  familiariter  coIo.Quaretu  quidem  aut  ipfi  tibi  aut  cer 
te  mihi  infigneiniuria  feciftitquom  me  eum  effe  exiftimafti,qui  in  aliena  feripta  ce^- 
furam  exerceamiauc  ea  abs  te  fcribi  uerita  es,  quae  llylo  confodi  aut  tranfuerfo  calav 
mo  induci  mereantur.  Quod  fi  hgcfulpicio  te  male  haber,parum  profecSoiua  bona 
uideris  agnolcere,  neqimemimffedeiiciasiffas  Mufaru  plane  libiefleuernacuias, 

s quas 
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quas  cum  ipfo  prope  la<fle  nutricis  hauferis:cundem(^  tibi  &C  corporis  parcnteni  8C 
animi  formatore  diuinaquafi  uirgulaobtigilTe.  lure  igitur  tibi  uirgoornatifsimaSd 
gratulor,2^  te  hortor  ut  tuos  iftosprofecSusnauiterpromoueaSjeoiij  quocidiemc- 
liores  auc'tiorescp  faciasrut  noftra  quccj  fecula  intelligat, magni  numinis  beneficen 
tiam  non  ceflare,  neq;  bonarum  artium  ftudia  fceminis  abiudicafTe:  multoff  minus 
naturam  effcEiam  effe,  ut  nonnulli  fus  pairocinantesdefidisc  arbitrati  iunt,qux  no 
ftra  etiam  arate  Aipafias  K Diotimas  non  pofsit  excitare,  fi  modo  cura&C  diligetia 
adhibeatur.  Cuius  rei  facile  fidem  feceris,fi  conftantcr  inccepta  fludia  incumbas, 5C 
pro  colo  calamijjpro  lino  libros,  pro  acufiylum  exerceas.quod  ut  comodius  facere 
pofsis,tuafpIausindiesfi'at  illuftrior,  en  quam  opportune  fortuna  te  in  aulam  regi- 
am optima  ac  prsftan tifsim^  ducis  Jrenc* , in  comitatu  Annae  principis  proue/ 
xit,  cuius  diuina  indoles  ipfam  pollicetur  parentum  felicitati  non  minus  Iplendoris 
quam  acceperit  efle additura. tu  uero quom  redfa  parentum  inftituia,pudicitiam fd 
!icer,modeftiam,bonarudifcipIinarum  rudimenta  domo  atrulerisnTthic  quoi|  adni 
tere,utfapientia, morum  eleganti3,animimagnitudinem,rcrumdeni(^humiiiude^ 
fpicientiam  confequare.  Bene  uale. 

C.ffi.LIVS  CAL.  OLYMPJADI  MORAT.®.  S- 

EFENSIONEM  quam  pro  Cicerone  nuper  elaborafti , Icgf  fumma 
cu  uoluptat  e:tum  quod  abs  te  proficifceretur,  cuius  ft  udijs  iampridenj 
D plurimum  faueo : tum  quod  in  ea  mirum  in  modu  Veneres  & Gratias 
paternas  exprelleris.  Accefsithacquoqi  priuatim  comendatio,qu6{l 
eam  mihimunus  elTe  uoluiftijid^  adeo  gratum  SiC  iucundum,  ut  in  in- 
teriorem bibliothecam  receptu  fit  d me,8i  inter  fantftiores  thefauros  collocatir.Gra 
tulor  igitur  ifti  feftiuifsimo  ingenio  tuo,  pleno  leporis, pleno  eruditionisicuius  mihi 
cerri  fsimum  teftimoniu  dedit  lelix  illa  dC  praediues  uerborum  fupellex  & argumen/ 
torum  copia,  quam  in  illam  admirabili  artificio  congefsifti,  ut  omnes  oratorias  lecy 
thos  propemodumreluifleuidearis.  Auget  admiratione,  quod  quom  caceris  uirsi-' 
nibus  ille  mos  fit  peculiaris,  ut  uernos  flofculos  hincattf  inde  decerpant,  undelibi 
uerficolorem  corona  intexant:  tu  non  iam  flofculos  illos  qui  fufs  horis  expiramac 
breui  c6moriuntur,fed  plane  immortales  amaramhos  ex  icccundis  Mufarum  uirc/ 
tis  legifti,  quibus  ceu  teiiellis  uermiculatis  totam  oratione  adornares  auj  intcrfper/ 
geres.  Quibus  ea  eft  etiam  prarogatiua  prope  diuinitus  data,ut  nunqua  flaccefeat, 
fcd  xtatis  beneficio  fruantur,  SC  quotidie  magis  reuirefcat.Mufas  iratas  habeam, ni 
mihi  hoc  certum  ac  pcrfuafum  eft:  Cicerone, fi  ad  eius  manes  tam  excultse  defenCo 
nis  fama  peniafit,  gratias  ultro  adurumatep  adeo  habiturum  fillographis  d(  calura/ 
niatoribus  illis  fuis,  qui  tibi  elucubrandi  bellifsima  iftam  orationem  occafionedede 
re.Quom  igitur  aduerfarios  Ciceronis  fis  tam  graui  ftylo  perfecuta,  quom  tanto  fia 
dio  Ciceronis  partes  defenderisjuideae  tecum  cogita, quatam  de  te  expedatiemem 
concitaris, quantis  denicp  te  prxdibus  obOrinxeris:  ut  iam  tibi  non  liceat  mutarefa 
cramentum,necp  militia  cui  femel  rcligiofe  nomen  dedifii,  abiurare.  Teitaqs  in  ca/ 
ftris  Ciceronis  afsiduamacfrequcnte  effe oportet,  donec iuftaftipendiacoteceriJj 
atepad  primos  ordines  perueneris;id<p  eoiibetius  acaccuratius  facere  debes, ut  Anr 
ne  principislednfsimSjin  cuius  regio  comitatu  adferipta  es,plenius  fauore  preme 
rearis,eiur4  ftudia  imireristquse  quom  omnes  fummasuirtutes  in  hac  tenera xcaiii 
Ia  amplexetur,  tum  maxime  Graeca  bC  latina  ftudia  QC  ipfam  imprimis  eloquentiam, 
tanquam  puellares  locos  fuas  delicias  putat.  Bene  uie. 

CiELIVS  CAL.  EDMEO  MAIRIO  S. 

CITATAM  dfuep  inter  grammaticos  peruagatam  quadlioneinme- 
A diumreuocas,quK  non  aliunde  melius  definiripoteft,  quamfi  tecuip 
fecogitaueris , uerbum  hoc  facio  in  compofitione  alteram  literaioinl 
comutare.qux  cauia  fecit,  ut  ex  eo  compoftta  geminato  if  fcriberentur,utreijdo, 
fubij  ciojderjcio  £C  alia  huiufcemodi.Quod  fi  utruntj  ij  uim  wocabs  tuetur,  ^ 
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«i/  fd  cR  per  diflblutione  fyllabacjtuncutranq?  corripineccne  eR.  Quae 

ratio  efFccit,uc  in  illo  Lucilianouerfu: 

Scipiade  magno  improbus  obi)  ciebat  afeilus.  Et  in  illo  Vergiliano: 

Eripe  me  his  inuiefie  malistaut  tu  mihi  terram 
Inijce:nancj?  potes.  Et  in  illo  Ouidiano: 

R.ef)ce  libatos  illius  ore  cibos; 

plcricf  non  daiRylo , fed  proceleufmatico  locum  ucndicarint.Qui  uero 

id  cR  coagmentione  fyllabadefendut:  i)  dactylo  fedem  relinquut.  Nam  reieclos 

SC  obiedios  SC  fubietfios  prima  producta  enuntiamus.Horatius; 

InietRo  terpuluere  curras. 

Alij  primum  i,plane  eliduntjfuamtp  fententiam  Stati)  teftimonio  comprobant.  Cu 
ius  carmen  eR, 

Tela  manu  reqcitcp  canes  ad  uulnus  hiantes. 

Quod  ad  Catulli  imitationem  dicRum  opinantur, cuius  carmen  efi  ad  Ortalum: 

Non,ita  me  diui,uera  gemunt,iuerinc.  pro  iuuerint. 

Quin8C  Virgilius  quom  dixit, 

Tityre  pafcentesa  flumincrefjce  capellas, 

creditus  fectfTe.nam  pede  exquinq?  fyllabis  conRare,uel  exquatuorjqua» 

rum  prima  producarur,negat  ratio  metrica.Quin  8C  Cicero  dubitat  in  Oracore,an 
qui  tres  iyllabas  cxcedit,pes,an  numerus  potius  debeat  appeIIari.Gellius  hanc  du- 
bitatione attigftlibro  quarto  NocRium  atticaru : quam  bene  auie  eam  difeuRerit,  a/ 
liorum  fit  iudicium.  mihi  iane  uideiur  occafione  dubitandi  intendifle  potius  quam 
fiifluIifle.CseceriSego,  ut  ingenue  tibi  uir  eruditifsimefententiaaperia,  in  i)s  gram 
tnaticoru  difcepiacioibusjquas  quifej  pro  captu  ingenij  oppugnare  ac  propugnare 
potefi,  iemperexiflimaui  ad  autoritateueterfiprouocari oportere, bC  ad  eam  quaii 
ad  facram  anchora  efireacquiefcendum.  Beneuale,  6i!metui  amantifsimu  puta. 
C.ffi.LIVS  CAL»  BONAVENTVRffi.  PISTOPHILO  S. 

RODTTVM  eR  ueteres  principes  duo  plerucf  domi  lararia  habuifle, 
quae  puto  a Plinio  falutacoria  cubicula  appellari.in  altero  deos  immor 
P tales  Dis  parentibus  progenitos:inalterohominesindeorum  collegi-' 

um  cooptatos, quos  Icilicec  merita  in  cacluuocauerunt,  falutabant.  V- 
trisq- thure  acflofcuh's,fed  SCuiiRimis  interdum  iacrum  faciebant.  Ab 
fllis  prioribus , QC  quafi  maioru  gentium,  falurem  fortuna s<^precabantur;ab  i)s  re^ 
<Ram  mentem  SC  uirtutis  fplendore  opiabant.Hoceft  quod  Alexandrum  imperato 
rem  Mamese  filium  legimus,non  proraiicue,  fed  quoties  cum  uxore  non  cubuiflet, 
matutinis  horis  tn  larario  in  quo  diuos  principes  animasq;  fan<Riores , SC  inter  eos 
Apolloniu&  ChriftumbC  Abraham  QC  Orpheum  habcbatjreligiofecoluifTe.  Nam 
fi  legentes  illuflrium  uirorum  prgclara  facinora,  quibus  xrernitate  meruerunt, exci 
tamur  ad  honeftos  labores  8>C  Rudium  immortalitatisjquatohic  amorlaudis&C  glo./ 
rix  ambitus  animos  noRros  uehemetfus  percellet,  fpetRanies  eorum  iconicas ima^ 
ginesjbC  quafi  cSminus  congrcdientes  cum  his, qui  fibi illud  nome,eamqi  apudpo 
«eros  nominis  celebritate  pepererut.Interreliquaitatjprudentiaac  uirtutis  tugte.' 
ftimonia  PiRophile  uir  clar!isime,SC  hoc  quocpadnumerabimus,qu6d  tam  dilfgen/ 
ter  acRudioie  numifmata  antiqui  operis  conquifiueris,ea(^  infancRuario  tuo  collo/ 
caueristqua  ne  quis  impure  iHotis<^(quod  aiut^manibus  attre<Rer,pinacothecis  in/ 
clufiftirea  ratione, ut  poisint  utrincj  eodem  prope  momero  fpecRari.  Et  licet  tua  ex/- 
cellens  uirtus  parum  indigeat  admonitore,  tamen  quatenus  tibi  per  fortunam  licef, 
cum  rjs  innocentia,liberalitate,modeRia,uigilantia,animimagnitudine  contendis: 
ut  iam  omnes  intelligStjnoinprincfpuatcj  imperatorum  fafiigio  folum,fedinpaca 
ta  etiam  iRa  mediocritate  uirtuie  habere  fuos  radios,  ac  de  multis  pofiebenemereri. 
Id  quod  ego  prope  quotidianis  officqs  experior:  quom  uel  autoritate,  qua  plurima 
polies, dignitatem  meam  tueris:uel  teRimonio,  quod  magna:  eR  apud  omnes  fidei, 
exornas.  Non  eR  ergo  quod  quifpiam  miretur , fi  in  tu?e  fpem  gratiae  in  i)s  perfajpe 

s 2 adnitor 


2o8  EPIST  OLARVM- 

adnitor^qu»  K raptS  5^  conatus  meos  exuperam,id  quod  nupenimc  accidic-Nam 
quem  te  perfepeanimaduertere  optare,  ut  in  ea  de  quibus  dixi  numifmata,  quo/ 
nimcf  tu  mihi  Iiberaliteradeo  copia  feceris,annotatiunculasfcribere:&finonigno 
rarc,quantuea  res  habeat  difficultatis,  tum  quam  plenum  fit  temeritatis  ad  homine 
docxilsim2,ecinomnigenereitudiorij.fedinhocantiquit3tisprgcipucexercitatifsl 
muhscfcribereiuicit  tamen  pudore  meum,  ftudiu  tibi  obfequedirrescp  fubinde  in/ 
credibilisiubfecuta  eft,ut  ia  te  autoretuisc^auipicijsfcia  quod  nefeiosaufirnt^  quod 
longe  utribus  elTemeis  impar  fentio.Sed  ante^-  rem  aggrediar  illud  prsefabor,  SCc. 

C^LIVS  CAL.  SEBASTIANO  CORRADO  S. 

AN  T I te  facio  mi  Corrade  tum  propter  fliauitatem  mora,  tum  ob  ele 
gantem  literatura, ut  licet  multa  ac  magna  me  auocamenta  circumftre 
T peret.quom  tuas  literas  accepi,  (urgebat  enim  me  profecTtio  in  urbem 

principis  SC  reipublicg  caufa  fufccpta)nihil  prius  habuerim  quam  prin 
cipem  conuenire,e!q  tuum  defideriu  aperire:  qui  5C  tuarum  uirtutum 
comemorationCjScT  egregia  ifta  tua  uoluntatc  mihi  non  mcdiocriteroblcctariuifus 
ertjpraefcrtim  quom  res  obfignatis  plane  tabellis  ageretur.Meu  enim  illud  tefrimo/ 
niu  cui  libelli  comitabatur,  (^aod  nifi  perac'tis  quocj  comitiis  prehenfare,  8£tecar» 
didatum  profiteri  cccpiflesjuixputo  teunum  aut  alterum  copetitorem  fuilTehabi/ 
turum.  At  nunc  co  res  perducta  cft,  multis  non  folum  uirtute  fcd  gratia  8^  ambitu  8C 
fulfVagatorum  ftiidiisadnitetibus,iitomnianobis  pofthac  duriora  futura  fintjnccp 
mea  autoritas  tantu  fit  ponderis  habitura,  quartuin  re  tam  honefiaiure  habere  de. 
bcrec.Hac  tamen  difficultatepropofiianon  deterrebor,  quin  eo  accuratius  incunv 
bam  atcpadnicar:  8C  ex  duobus  alterum  fpero  me  omnino  adfecuturum;ue!  ut  extra 
ordinem  a prarogatiuis  centurijs  tuum  nomen  recipiatur, fuffragiaq  inintegrure. 
uocenturiuel  fi  forte  fccus  ac  tu  uelles  &1  ego  optarem, res  ceciderit,  ut  opinione  ho 
minum  adlcc’rus  ac  dcfignatus,tcmporis  iniquitate  cxclufus  uidcare.lllud  certe  ue. 
limtibipcrfuadeas:  meam  operam,  quanto  in  me  eft,  nullo  aut  loco  aut  tempore  ti» 
bidefuturam.  Bene  uale,^ine  ama. 

C.£LIVS  CAL.  FRANCISCO  FANTINO  S- 
V L T A funt  prsclare  adoIefccs,qus  mihi  perfuadetjut  fiudijs  ac  pro/ 
fectibus  tuisitafaueam,utncq;mcmea  ftudia,neq!  occupationes,  que 
M undiq:obfirepunt,pofsinc  ab  hac  opera  auocare.  & licet  tua  afsiduitas 

iiix  alienum  lauore  requirat, quom  tu  ipfe  tibi  clafsicum  canere  no  dc/ 
finasi&qui  te  tuop  te  ingenio  incitatu  urgcr,a(fium  agere  & inane  dili 
gentiam  fufcipere  uideaturinon  tamen  hzc  unquam  ratio  me  mouerc  poterit, aut  a 
propofito  detcrrcre.Nam  & in  ftadio  fe  exercentes, quamuis  exfudenqquauis  ple- 
no curiii{erantur,non  definimus  tamen  adhortari, ut  inftfcucos  conatus  teneant  tan 
iifpcr.dum  optata  lauream  adfequancur.  Ad  hoc  accedit, quod  hoc  agens  fentiome 
dcliderio  optimi  6Cgrauirsimiuiri  patrui  tui  fatisfacere,qui  quom  te  fortunarum  K 
dignitatis  hxredemcooptauerit,  tum  uero  multo  magis  abs  te  fpiendorem  familia: 
6Cfuaruni  uirtutum  lumen  augeri  ac  propagari  dcfiderat.Vt  igitur  hoc  quod  fads, 
libentius  facias,  ati^  in  eam  rem  maiore  animo  enitaris:perfuafum  habeas  uelim,te 
[um  multos  habere  iftius  tuc  laudis  fpcclatorcSjiu  uero  me  perpetua  infiituta  ope/ 
ra-  adiuiorem  SC  prscone  fore  confidas  - Qux  uero  a nie  petis,ifa  fe  habent.Phania 
libertus  Appi)  opportune  admodum,  fed  plane  incxpeciatus  tefteinfe  obtulerat  iis 
rebus, qup  in  laudem  Appi)  a Cicerone  gerebantur;  quare  eum  merito  xwMuwfita? 

appellat. Mos  enim  eft  plurimus  in  comccdi)S,ut  inca  parce  qua  lUtTKjpoif»  di 
citur, rebus  dubijs  £C  inexplicabilibus  teftes  prope  diuiniius  fuperueniIr,quor2ad- 
ucneu  ca  qua  inccrcafunt  5C  cSirouerfa  explicent, £C  fide  capiat.  Sic  apud  Terentis 
Crito  in  Andi  ia,  Chremes  in  Eunucho  introducit ;ut  facile  agnofeas  xinfnxsf/^^iTit 
fa  lili  elie  proximu,quod  Grccidicut,  Stoj  Atcol2narios,icaefhma!o^ 

colonarios  fcribi,CaJius  uocac  eotutributoru  redeptores,qua  colunariin  exigebat 
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De  quibus  8C  Csfar/n  tertio  Comentariorumbelliciuflis  mctionem  habet,  agenS 
de  exactionibus  quain  flimma  rerum  diiRcuItace  exercebantur : In  capita  lingu/ 
laferuorum  ac  liberorum  tributum  imponebaturtcolumnaria,hoftiaria,frijmetum, 
niIlites,remiges,arma,tormenta,u€dtureimperabancur.Qum  Cicero  lib.x  1 1 1. 
ad  A tticB:  Columnaria,  inquit.uide  ne  ullum  debeamus.  BeneuaIe,5C  in  hoc  ho/ 
neftifsimo  quaftionum  genere  te  frequenter  exerce,  iir  eorum  expectationi  qui  de 
te  futnma  omnia  fibi  receperunt, aliquando  refpondeas. 

CiELIVS  CAL..  BAPTISTi&  GYRALDO  S, 

V o 24  inanem  operam  rumpferfsin  uertedaatcg  emollienda  oratione, 
quam  me  iudice  multo  fatius  fuerat  perpetua  obl/uione  obIiterari:fane 
Q_  admirarer  bonas  illas  horas, quas  potioribus  ^vlulis  poteras  impende/- 
re,  tam  male  collocafle;  quom  prsefertim  nouerfm  te  homine  non  mo/ 
do  in  melioribus  iiudrjs  occupatum,  fed  dC  proflantis  iudici)  & delica 
ti  flomachi  non  nifi  delectas  epulas  approbareiniTi  uicifsim  £C  bonitate  6C  uerecun 
diam  tuam  agnofcerem.Hoccaufafacit.utmirari  deDnamj&T  teomnibus  fuffragrjs 
abfoluam.eft  enim  mihi  abunde  peripectu,  te  necj  tua  /ponte  neq;  ex  animi  rui  fen/ 
tentia,{edinuitum  potius  ac  reluctantem,  te  parum  dignum  onus  fufeepifle.  Ifta  e/ 
nim  proclara  indoles  tuajifthoc  felicitas  ingenfj  ad  maiora  atej?  illuftriora  quodam 
facta  efl  atep  inftructa  a natura,  quam  ut  ad  hoc  fe  demittar,  ta  prefTa,  tam  humilia. 
Apelles  8d  Polycletus  fublimis  ingentf  artifices  in  Dis  arcp  heroibus  exprimendis 
elaborabant.  At  Pyrrhichi  fordidi  ingenq  hominis  tonftrinas,  fu  trinas,  afellos  auer 
fabantur . In  hoc  enim  genere  proflantia  ingenia  recuiant  retundi  attj?  obfolefeere. 
Et  profecto  ita  efl,  elementa  illa  angufto  &C  tenui  ductu  conferipea  oculorum  aciem 
hebetanrjmaiora  ate^  uncialiaad  lectione inuitant.Tu  uero  dum  amico  obfequeris, 
dum  agis  indulgentius  aut  certe  uerecundius  quam  par  fuit, maluifti periculum  ext 
ftimationis  adire,quam  comfrtere  ut  officium  8C  opera  tua  a quoquam  defiderare/ 
tur.Coteruquom  res  prope  tibi  adhuc  integra  fi t, necj?  irritus  iftelabor  adhuc  in  ma 
nus  hominum  effluxerit,  amabo  te,quicquid  hoc  efl  fupprime ; ate^  intra  cancellos 
coerce,  ut  nufqua  rimam  inueniar.  quod  fi  amicus  illclouem  PhiliQinclamet,8i^  te/ 
cum  cxiponfoagatjtu  c5cra  ut  fortem  uirum  decet,  Agefilaum  illum  Spartiataimi/ 
tave,5C  intrepide  non  fponium  ied  dictum  reipondeas.Denirputomnia  pefsime  ce 
dant,illudcoftanter  memineris,Muico  effefatiusjfemelatc^  apud  unum, quam  fem 
per  ate^  apud  omnes  erubefeere.  Beneuale. 

CJELIVS  CAL.  lOANNI  BENEDICTO  S. 
EFRiCvERVNT  mihi  tue  literg  huicus,  quod  profecto  nondum  oc 
calluerat;  ied  tamen  uel  diuturnitate  temporis  uel  multis  rerum  auoca 
R mentis, mendacem  quandam(ut  medici  dicunt)cicatrice  contraxerat, 
quid  enim  potuit  mihi  magis  prgter  opinionem  arcp  expectatione  eue 
nire,quam  quod  quom  meis  potifsimuliteris  adlectuste  in  hac  urbem 
receperis, non  fecus  tamen  optatifsima  tuaconfuetudinecaream,  quam  fi  longe  SC 
per  terrarum  plane  diametrum  a nobis  abfens  foresfquam  uero  mihi  hoc  grauc  fit, 
tuipfe  recum  potes  cogirarc:fi  perfuafum  habueris  mede  uirtute  ac  bonitate  tua  in/ 
credibilem  quandam  opinione  concepilfe,  atej  omnia  tempora  qux  a grauioribus 
negocijs  fuccidi  pofientjfidata  foret  copia, in  amoenitate  mutuae  cofuetudinis  fuifi. 
fe  collocatura. Hoc  tame  quicquid  efl  incoinodi,»quiore  animo  perferebam,  quod 
omne  illud  tepus,quod  meis  uolupracibiis  deperire  fentiebSjfludflsacprogre/sifaus 
filioru  patruelis  mei, quos  ^que' ac  filios  charirsirnos  habeo,  accedere  pro  certo  exi/ 
ftimabam.  Adhoc  fciebam  te  animii  atep  opT::ram  ftudfls  forenlibus  addixiffe,  necati 
bi  aliquid  teporis  reliquum  facere.  Atep  ob  id  hominem  in  tam  operofa  materia  oc- 
cupatum interpellare,  ut  parce  dicam,  mihi  fuit  religio . Necg  mihi  hoc  loco  difeu/ 
tiendum  puto, quam  feliciter  tu  cibiad  beate  uiuendum  ea  ftudia  propofueris,  quae 
fi  recffe  atcf  ordine  traeflarentur,  profecio  £C  publice  Si  priuatim  falutaria  omnibus 
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iudicare.  Sediam  ufuatcj  experienuacopertum  eft  eo  rem  procersiffe, ut  pro  legi- 
bus formulas iudicioru,  pro iure litium comentationem,  pro iuftitia  calumnianim 
artificium  teneamus:ut  mihi  prope  teftatum  fit, neminem  ea  caufain  hoc  genere  li^ 
terarum  elaborare, m honefte  uiuat,  nemine  offendat,  fuum  unicuiq:  tribuatifcdut 
potius  in  omnes  mortales  tyrannidem  exerceat,fuum  cuioi  adimat,miferos  clientes 
Ipretalege  Cincia  depopuletur;fedenii^  magnis  opibus  farciat,  quas  quomadf^i 
dium,nunqua  tamen  ad  fatietaiecongeireriCjtum  demum  ingrato  heredi  relinquat: 
ipfe  uero  ad  ineuitabileuadimonium  diuinicatis  accitus,  anteadf  f uitse  poenas  luat» 
^uarequom  ego  te  femperanimaduerterim  ueram  nonperfonaram  probitatem 
profiteri,  5C  longe  ab  huiufmodi  hominum  portentis  abefieticcirco  non  imprudeo» 
ter  fortafle  dixerim,  te  omnino  difficulter  iuris  peritia  illam  adfecuturS  quat  noftro 
feculo  rerum  potitur,  cui  omnes  adfurgunt,  quam  omnes  admirantur;8C(ut  dicam 
quod  l€ntio)quf  nihil  minus  eft,  quam  iuris  peritia.Nam  fi  uirum  bonum  ac  probe 
educatu  aut  piraties  aut  pradatons  arti  audiuifiem  nomen  dediiTe,!iceretmibi  pij 
tocoffanter  affirmare,  eumaurnunquiaut  certe  fumma  cum  difficultate  egregium 
piratam  au  t praedatore  fore,  natura  fcilicet  repugnante . Idem  fi  de  te  fentio>utpoie 
uiro  mea  fententia  integerrimo, non  eft  quod  doleas,aut  fadam  tibi  contumeliafu/ 
fpiceris,  in  ea  prafertim  difciplina  qux  piratica  & pradatoria  multo  eft  nocentior. 
Nam  quom  piratf  ac  pradatores  fint  deperckieliium  numero, no  definiti,fed  com- 
munes hoftes  omnium, quocunq?  loco  fuerint  intercepti, autlaqueo  aut  gladio  ulto/ 
re  puniuntur,  ifti  aut  urbani  prtedatores  inauro  ac  purpura  non  folum  populis,  fed 
ipfis  etiam  regibus  dominantur. Omnes  enim  facrofanefto  iuris  ac  tuftitise  nomine, 
quo  fe  prsmuniuntjin  admiratione  eredffiquo  iure  quatj  iniuria  finunt  omnia  eis  U 
cere.quare  ijs  (olis  homine  occidere,  familias  Ipoliare,  fumma  impunitas  efi.Sedo 
me  imprudenie,  qui  hac  myfteria  aufim  literis  comittere,  quom  certum  ac  perfpe^ 
tftum  habea,quam  fitodiofaucritas,nialeficisprafertimacfacinorofis.Namadhos 
tantum  uolomearo  orationem  referri.  At(j  utinam  pauci  fintad  quos  mea  referatur 
oratio.Caterum  quam  tu  polleas  mgenio,quam  fis  fatftus  ad  omnes  bonas  difcipli 
nas  capeffendas,notiuseftquamutmeo  egear  reftimonio.  quin  K quo  mihi  hoceft 
teftatius,hoc  te  hortor  impenfius,ut  fuprema  ac  perenne  illam  legem  animo  ample/ 
<ftaris:cui  neqi  fucus  fieri  poteft,ne(*  unquam  lex  effedefinit.Huic  fi  tu  te  femel  ad- 
dixeris, tum  uero  ego  te  optima  inifle  uiuendi  ratione  putaboitibicy  ultro  ueram  felf 
citatem  gratulabor.RcIiquum  eft  ut  eam  iadura,  quam  uel  a negligetiauei  ab  occu/ 
padonibus  profeda  hadenus  uterep  noftrum  fatetur,  frequenti  inter  nosconfuetu/ 
dine  attj  adfiduitate  nauiter  far  ciamus.  Bene  ualejmeij  ac  Comites  nepotes  meos, 
id  eftmeas  deIicias,coniendatos  habe. 

S*CAELII  CALCAGNINI  EPISTO» 

LARVM  LIBER  XVl. 

CJELIVS  CAL.  ILLVSTRISSIilO  HERCVLI 
fecundo,  DuciFerrarienfi  iiii.  s. 

Ri  SP  vs  PalTienus  orator  multae  celebritatis  profitefca/ 
tur,  feab  alqs  iudicium,ab  alijs  beneficium  optare ;iudi/ 
cium  quidem  ab  ijsquifibifapientia  excellere  uideban- 
tur,  beneficium  aute  ab  rf s qui  magnitudine  fortuns  csrtc 
C ris  mortalibus  pr^ftabant.  Egoueroafaste  princepse/ 

minenti/sime  non  minus  iudicium  quam  beneficiu  fea/ 
per  cptaui.  Tanta  enim  uisingenfj,  tanta  alacritas  aninii^ 
uel  in  ce  puero  adhuc  eminebat;  ut  ego,  qui  re  femper  fa- 
m]liariisimecolui,tuos  profedus  multo  fcatemaioresad' 
mirarer : omnes  uero  profpicercnt , ab  illa  indole  te  aliquando  ad  hunc  prudenti* 
apicem  peruenturu,  in  quo  nunc  Dis  bene  iuuantibus  ielicicer  conquieicimus.Sed 
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poftquam  ad  principatu  haereditario  lure  proue<ftus  es , 8^  amplitudo  fortuna  Iioc 
uno  te  nobis  preftantiorc  oftcdir,q5  tan  tu  quantuuis  omnibus  prodefl~epolT€s;ego 
tua  beneficia  tatifeci,ut  ea  no  folu  beneficia,  fed  tefiimonia  tui  de  me  iudici),  tuacg 
in  me  beneuolctiseornamcta,femper  exiftimauerim:q>  quom  egograuiter  decum/- 
bere,&r  tu  Neapolim  cogitares,profectionecj;  pararesjmeis  collegis  deincrementis 
publici  ftipendi}  agcubus,tu  mei  licet  abfentis  ratione  habenda  duxifti- Qua  tua  er 
ga  me  uolunras  tanto  fuit  illuftrior  atcf  honorificentior,qudd  noprecibus,non  afsi/ 
duitate  impetrata,  ied  a tua  tatiS  profecta  eft  bonitate  ac  liberalitate.  Quod  quom  mi 
hi  uir  darifsimus  Antonius  Muia , tug  ialutis  omniu  fludiofirsimus,  quo  5C  propter 
fide  8C  propter  peritia  medico  uteris,  renuntiaflet:aufim  dicere  eo  nutio  multo  ma» 
ximam  mihi  parte  morbi  adempta  ene.itacg  quom  peregre  redrjfles  gratias  egi  tibi, 
ut  par  fuit;  dediq;  opera,  utmagifter  decurionQ,que  x n.  fapientuiudice  uocat,tu/ 
am  illam  uoluntatem  in  publicis  monumentis  adferibi  mandaret.  Id  quod  faiSu  eft, 
£C  ad  hanc  diem  tua  mihi  liberalitas  incolumis  manfit . At  nunc  ille  idem  decurio^ 
num  magifter  quem  dixi,  homo  ut  de  eo  parce  dfcal,icerarum  omniu  ignarus, S£  ob 
idliteratis  omnibus  infenfiis,  nititur  SC  tuamuoluntatecouellere,  K tuamebenefi 
centia  fi-audare:8«^  quod  fingularis  impudentiie  pl^enum  eft,  negat  fuo  iuflu  tua  uo^ 
luntatem  in  publicas  tabulas  relata  effe : quom  DanieI  Finus  ferinif  prafec5us,uir 
peripeclae  fidei,  &r  Antonius  Mufa  que  iterum  honoris  cauia  nomino,  id  eiusman^ 
dato  fadtum  conftantifsime  afferant . Lacefsito  igitur  mihi  hac  iniuria  neceffe  eft  te 
princeps  optime  ac  beneficentifsime  appellare  atep  implorare, ut  beneficiu  quod  mi 
hidcdiftijca  animimagnitudinetuearis,  qua  prius  contulifti.  Sic  enim  te  bis  de  me 
henemeritum  putabo,&d  tunc  quom  dederis,  & nunc  quom  defenderis.  Vale. 

C.$.LIVS  CAL.  LIEIO  GREGORIO  GYRALDO  S. 

V o D tibi  laborem  non  fumpferfs  perferendi  ad  me  tua  manu  declama 
tionem  meam  illam  quam  optabam,  fperabamq?  multo  cultiore  tua  o/ 
domu  remigratura,  non  (ane  id  admodu  segreferoibC  fi  nihil  pof> 
iit  mihi  eireiucundius,quam  tua  frequenter  cofuetudineperfrui.  Illud 
mihi  fuit  permoleftum,  quod  per  adueriam  ac  reflante  fortunam  idxu 
bi  minus  licuerit.  Sentio  enim  te  in  eadem  prope  naui  pofitum,in  qua  ego  feuiente 
fortuna  multos  iam  mefes  periclitor  - Quan tulu  enim  intereft,  an  tibi  uiiim  pedum, 
an  mihi  manuum  ademerit.  Certe  fi  Democrito  credimus,  eo  manuum  maior  eft  ia 
cflura,quo  przc/puum  ac  ncceflariu  magis  hoc  eft  hominis  inftrumentum,a  natura 
datu,ut  fe  poffet  certius  rationale  animal  ceftari,  Atij  hinc  facile  potes  colligere,  cur 
ego  te  pridem  neq^  conuenerim  ne<^  propius  falutauerim- Accedit  enim  hoc  ad  re./ 
liquas  utriufe^  noftrum  moleftias,ut  in  eadem  urbe,  in  eodem  ambitu  ac  prope  uici 
nia  habitantes,  no  minus  nos  uicifsimdefideremus,  quam  fi  multorum  dierum  iter 
alterumalterifubduxiffec.  Et  fane  ita  comparatu  eft  natura,  ut  nos  impefius  eorum 
defiderium  incelTatjquae  putamus  fecilius  poffe  obtineri.Nam  SC  fpeiftatores  ifti  na 
tuise  cenfent  aliquanto  maiore  impetu  ea  permoueri,  quae  iam  prope'  ad  finem  an^ 
exitum  perdudfa  funt.  Redeo  ad  declamatione. Neq;  enim  illud  poffum  prae/ 

terire,eam  mihi  fblito  minus  dirplicuiffe,laudatam  fcilicet  abs  te  laudato  uiro.  Pote 
rai  etiam  placere,nili  habere  compertum,  te  tug  in  me  beneuolentix  plus  indulfiffe 
quam  iudicio- Sed  illud  plane  ridiculu, quod  meae  nugae  te  deterruerint,  ne  tuas  co/ 
menta tiones  depromeres, earum  mihi  copiam  faGeres;quafi  uero  ego  nefeia,  te  8i 
Romae  dC  Mirandulae  cum  felicifsimis  illis  ingenfjs  contendiiTe.  quorum  pulcherri 
mi  foetus  lantu  aberat  ut  te  deterrerent,  ut  etia  ultro  faepius  prouocauerint.Quid  ue 
ro  caufg  eft, ut  quom  Manardo  uiro  tantx  celebritatis  nihil  rerum  tuarum  ignotum 
elTepatiarCjCum  tuo  tamen  Calioagas  relig{ofius,5Cterrorem  praetendas. Quod  fi 
forte  putas  me  non  fore  earum  fatis  idoneum  laudatore,  ero  admirator:  &r  quod  no 
potero  prxdicatione,  id  honeftofilentioadfequar:ucomnesinteniganc,meingenio 
ruo  fafcesfummiaere,  & tuis  me  laudibus  impare  feteri.  Alioqui  habeo  peripeeSu, 
gemmas  preciofam  fupelleiftilem  in  laniftuarijs  adferuari,  8^  raro  cuniffanter 
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fpeif^atcri^bus  exponi. Quod  fi  uera  fatcrilubet,liancuel  unam  uel  certe  optimatem 
c2ufamputo,quete  remoratur, ne  tuam  iftam  Helenam  mihi  rudi  admodum  forma 
rumrpeclatoriaperiaSjqudd  exactum  artificiu  nonniflin  exacti  artificis  oculos  de/ 
bet  incurrere. Quod  uero  me  a fiefo  argumento  ad  feria  materiam  reuocas,agnofco 
tuaminme  beneuolentia,  qui  amicum  amice  admoneas.  Sed  in  confultationenoQ 
illud  folum  fpecfiandum  cft,quid  deceatjquid  expediatrfed  illud  uel  imprimis,quatc 
nus  fe  porrigat  facultas.  An  tuexifiimas  Pyrrhichii  cognomento  rhyparographum 
quom  in  exprimendis  afellis  actonfirinis  altis>f  leuioribus  operis  prteftaret:  fi  quis 
eum  inuitairc: , ut  Veneris  e mari  emergetis  imagine  ucl  inchoaret  uel  abfoluere^ 
conditionem  fuilTeaccepcurumC’  Nonfane,nifi  mea  me  fallit  opinio. Prudentem  c/ 
nim  artificem  oportet  fuas  imprimis  uiresmetiri,  bC  tum  demum  intra  prteferiptos 
fines  fe  concinere.  Quod  fi  hoc  a pictore  petimus  j quid  ab  eorequirasjquemtutot 
laudibus  ornandum  duxffti^Egoille  tamen  meae  confeius  fupellectilis  experiar  ali- 
quando, quid  hac  parte  pofsim,ucrua  apud  mc  autoritas  piurimu  ponderis  habuifle 
uideatur.Nam  utcunc^  res  ceflerit;  honeftum  mihi  fuerit  amici  prudentis  horni* 
nisconfilioparuille.  Beneuale. 

CJELIVS  CAL.  lOANNI  BAPTISTiE  EGNATIO  S. 

A VTE  omninoacmagnificeHercules  dux  Ferrarienfis  nuperrime 
lalutatus, Venetos  oratores  excepitjUt  principes  uiros  a liberaliprind 
L pe  excipi  par  fuit,  qui  prafertim  nouum  principatum  nomine  inclyti 
principis  8^  amplifsimi  fenatus  gratulatu  uenifTent.  Nolim  tamen  exi 
ftimes  eos  lautius  aut  amatius  exceptos  effe,  quam  ego  tuum  oratore 
exceperimtqui licet  necf  apparitores  baberer,neq;  in  purpura  nc<^  in  holofericisuc 
ftibus procederet, neq:  peregrinas  pelles  oftemarer,  natiuo  tamen  illo  cultu  fuotan 
tum  dignitatis  praefe  ferebar,  ut  protinus  familiarem  Si  uernaculum  Egnati)  agno/ 
uerim.  Quare  ego  illum  obufjs&iexporitisulnfsfufcepimenienti^  ofculSimprelsn 

Siid  enim  mihiiucundius&  optatius  cuenire  potuitjquamutisoratoradmeprofi 
rcretur,  qui  apud  Egnatium  illum  meu  facile  litcratoru  noftri  feculi  principEm, 
mei  memoria  uiuere  ac  uigerc  tcftaretur  c'  Is  uero  adeo  me  tenuit  fua  eloquentia, ut 
prteter  titulum  in  eo  Syri  nihil  animaduerterim.  Probam  fane'&r  ingenua  frontem 
tca  preferebaqut  nulla  fiftuca  prgtoria  opus  eiTe  uideretur.  Sicut  enim  qui  in  palatio 
cooptati  func,a  principe  protinus  natalibus reftituuntur,8Ciusannuloruadrequun 
turhta  qui  femel  in  albu  Mufarum  tranferiptus  eft,  omne  labem  natalium  exuit, 
iurc  gcntilicacisperfruitur.Quareego  illum  non  modo  liberaliter  accipiendum du/- 
xi,fed  K in  proximum  orcheftre  locum  aduocaui,5i  in  prima  claflc  cenferiuoluhid 
quod  facile  cenforibus  ipfis  approbantibus  impetraui.  Hinc  colligis  quanti  faciam 
tuos  oratores,  8»^  quam  honorifice  illis  fauea.Nec^  enim  iam  unus  uel  alter  mihi  prg- 
fio  efi,red  prope  iuftus  numerus  forulos  implet  & fubfellia.  Quod  uero  alios  etiam 
tc  lubmifiuru  polliceris,  SCgraria  habeo,  8^  ueliin  tibi efleperfuafum,  menufquam 
tux  liberalitaii  defuturu:ea  tamen  conditione, ut  citra  tuam  iaefiura  Sc  faluopudoie 
meo  id  heri  pofsit.Proindeoperam  dabo,  ut  orator  Ferrarienfis  tantum  mancipi  ii 
brorum  repr^fenter,  quantum  tu  re  eroga  (Te  dixeris.  Nerj  enim  parS  ego  Egnario 
meo  debcbo,fi  in  hoc  mangonio  fuam  mihi  diligentia  accomodaucrit.  Arquatino/ 
firi  prognofiiconad  temitto,ut  tuxuoluntati  obfequar  potius,  quam  quod  ea  rem 
te  dignam  putem -Puer  ego  admodum  homine  uidifie  memini  pallidum, impexa  co 
ma,dem!(ro  femper  uultu,8t  plane’  lii-Tiuisy.  Hunc  imprimis  prsceptores  mei  ad- 
mirabatur: pTffdicabantcpunum  poft  natos  homines  Eudoxi rationem  tenereiqua 
ille  mortalibus  hereditarium  carlum  rcliquir,anticipata  in  fuam  artarem  pofteritate, 
rerum  etiam  prardfcliones  approbantibus  fecuIis.Puero  qui  tuas  mihi  literas  reddi/ 
dit, operam  Si  opem  meam  obtuli,  ST  fi  qua  in  re  ufuifuiflet  liberaliter  praeftitiflcni. 
fed  ille,ut  uidco,c6mendatione  tua  quam  opera  mea  uti  maluit.  Bene  ua!e  opiimC 
ac  docnfsimc  Egnati:  &quom  tua  tibi  uirtus  multos  pridem  amatores  excitaueri^ 
certum  habeto  tuo  C»lio  amantiorem  conftantioremti  effe  neminem. 
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T s I Stratius  nofter>quoqu6  proficifcit,magnas  aciuftas  comedatio^ 
nes  fecum  ipfe  couehat,egregiam  fcilicet  literaturaj  promptam  ac  e» 
E peditam  oratione, incredibilem  ingent)  SiT  morum  elegantiam:illud  ta/ 

men  plane  fuit  admirabilcjquantu  illi  tuarum  literard  teftimonio  com/ 
medationis  accefferit.Tuenim  is  es,  cui  propter  perfpectam  probitate 
Tiimma  fides,  propter  excellentem  prudentia  exacla  indicandi  facultas,  tribuantur: 
ita  ut  nc(^  periculum  fit  ne  quenqua  fallas,  neue  a quoquam  fallare- Accepi  itac^  ho/ 
minem  pridem  multa  milii  & prope  familiafi  beneuolentia  coniuneSu liberali  fron/ 
te  atq?  obuio  amplexu:nulJaq;inre  defui  uiro  tam  benemercti,&C  abs  tetamdiligen-' 
ter  comendaro.quod  ergo  optabat,  ei  feliciter  obtigiuNam  eas  uirtutes  quas  non  ia 
tis  pro  dignitate  exornatas  ad  nos  attulit,  multo  iam  illuftriores  8C  noua  laurea  redi 
mitus,  aureis  annulis  donatus,  in  dodiorum  decurias  adiedtus  ad  fuos  refert. 
Q.uom  uero  publice'  illi  habenda  eflet  oratio, Di  boni  quam  spceTioilinaes  Stratius  no 
fter  fegefsit,  quantum aflurrexir,  quanto  ore  prudentia  iurisprouexit.  Hocdenicp 
magno  totius  confedus  plaufu  adiequutus  eft,  ut  quam  de  ic  expetftatione  concita/- 
rat,toto  prope  ftadio  fuperaucrit . Videigif  quatus  ueterator  fit  Stratius  nofter,qui 
tam  belle  rationem  iniuerir,ut  quam  nobis  gratia  debebat, expungeret:  nos  contra 
illi  plurimu  deberemus. effecit  enim  rpIendorcfuga<flionis,ut  qug  tu!fteris,ego  prg/ 
fenti  oracione,praedicaueramus,non  ibium  fidem  acciperent, icd  multo  etiSplenio- 
rauiderencur.  Beneuale  uir  emineniifsimCjSC  me  ama. 


CiELIVS  CAL.  ANDREiE  ALCIATO  S. 

T S iperfuafum  fit  mihi,  te  omnibus  qui  ad  felicitate  ingenrj  acceptam 
a natura  bonarum  etiS  artium  cultum  adiunxerur,te  facilem  ac  perbe.' 

E nignum  praeberetquom  tamen  loannes  Ronchagallusiuuenisinagnf 
profectus  in  literisjmihicj  multis  dccaufis  chatifsimusad  te  co  mearet, 
ea  imprimis  caufa  ut  te  coram  falutaret,tua(^  autoritate  fua  dignitatem 
nonnulloru  fniuria  periclitante  tueretur:  exiftimaui  mea  interefle,  no  modo  eu  tibi 
ex  meliore  nota  (uc  aiuc)comendare,red  illud  etia  ceftari,mc  quicquid  illi  iudicio  ac 
fuffragio  tuo  accomodaueris,ita  efie  accepturum, quafi  illud  omne  8>C  exiftimationi 
£C  ornamcntismeisaccreucrit:  ut  tibi  iam  certum  atq?  exploratu  eife  debear,uno  te 
beneficio  duos  homines  tui  ftudiofos  tuarum  cfuirtutu  admiratores  pofleobffringe 
re.Quod  co  etiam  libetius  facere  debes,  quod  hic  tuae  militiae  ita  fe  pridem  addixit, 
ut  necp  prgceptoru  necp  amicoru  obiurgatioe  deterreri  potuerit,  ut  hoc  facramentu 
abiurarct.Ncqs  enim  pauci  funt  qui  iuris  prudentia  cum  eloquentia  non  aliter  difsi/ 
dere  arbitrantur,  quam  ea  qu*  oppofitisirontibus  repugnant.  Qua  opinione  multi 
praeftati  ingenio luucnes rapti,  &C  in  tranfuerfum  abdu<ft!,bonis  literisabdicatisnS 
ad  iuris  pruden  tiSjfed  ad  perpetuam  infeitia  gi  affantur  :qu3e  res  hoc  plus  habet  pe- 
riculi, quod  fua  hac  fgnauia  ie compendia  quserere profitentur, quibus  ocyfsimeSi 
quxftu  iaciant,&  honores  ac  magifiratus  aggrediant.  A quoru  haerefi  quemRon./ 
chagallus  meus  loge  abfit,  tufs^  unius  ueftigif  s nitar, K te  quafi  Tirefia  illu  Home.^ 
ricufolu  inter  umbrasfaperearbitref:nec^  enim  quen^  uideopr^ter  te  cuihsclait 
rea  lurc  dcbeatur.-puto  eum  ufeiisim  dignu  efic  quem  in  fidem  recipias,2^  receptum 
omni  officio  ac  beneficio  profequarciut  intelligat  te  eum  eire,qui  non  modo  literis 
in  quibus  es  eminentifsimus  poisis  in  te  animos  hominu  conuertere,fed  humamta^ 
teciiamacliberalicate  retinere.  Bene  ualc,&rme  ama  tibi  additfiifsimuni. 


CiELIVS  CAL.  ALEXANDRO  CARDINALI 
Brunduflno  s. 

T s 1 mihi  perfuafum  fit  Paulum  Nafellum  in  urbem  ueniente  minime 
E apud  te  pater  amplifsfmeaIienacomendati5e  indigere,  quom  largam 

comendationum  fegeie  fecum  ipfe  ferat;  tum  memoria  optimi  paren.- 

tis, qui 
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tis,  qui  unus  fcmpcT  dum  uixit  (lipra  omnes  mortales  celebritate  tuaruuirtutnrelt- 
giofe  coluit:  tum  fumma  erga  te  obferuantia,  cuius  no  minus  ^ patems  pecunisc  fe 
hsredem  profiterunquom  tamen  pridem  pcrfpectum  habeat  quantus  ego  fim  fenv 
perq:  fuerim  admirator  tuae  dignitatis  £4  earum  difciplinarum  in  quibus  es  eminen 
tifsimusj  dC  qusemco  quideiudicio  faers  purpura  multo  pluslplendoris  inuehont 
quam  mutuenturjexiftimauit  meas  literas  fi  non  prffidio  certe  teftimonio  fibi  funi 
ras  eius  fiducia, quam  fumma  in  tua  unius  autoritate  colIocauit.Declarabit  ipfe  co 
ram,quo  loco  res  fu2  fi  tat  finr, quibus  fludtibus  aganrur,quouerfenturindifcrinii- 
ne:tu  uero  quz  tua  efi  bonitas,  confilio  atep  ope  tua  in  priftinu  gradum  adolefcen/ 
tem  periclitante  reftitue . Ea  in  re  quom  certum  habeam  uoluntare,  facultate  etiam 
fpero  non  defuturam:  necf  me,  ied  ipfum  plane’ parente  ex  alto  tuam  fidem  tuurocp 
patrocinium  filio  implorante  cogito . Egoprofetfio  quicquid  Paulo accomodaue- 
ris.omne  id  in  rem  meam  cefsifle  arbitrabor.  Bene  uale. 

CjELIVS  cal.  francisco  bellencino  s. 

EPREHENDERVNT  me tusE litcrgmultis auocametis animi diftra 
(fio.  Ea  caufa  effecit,  ut  oratione  tua  magno  ingen!0,necminorcculni 
D elaborata  uoraucrim  potiuiqua  legerimjid  quod  mature  ac  fedato  ani/ 
mo  facere  optabam.  Accefsic  illud  quocf  incomodi,  qjuiroptimuspa 
ter  tuus  quom  fc  recepiffet  hic  aliquot  dies  forejprotinus  fe  abfueurum 
fignificauit.  Quare  ego  nequid  aberrare  a tuarum  literaiiS  praeferipto:  malui  mein» 
genrj  tui  fuauitatc  fraudare,^  tuam  diutius  expciffatione  extrahere.  Remitto  itaqj 
orationem  ruam  ad  te,  quam  pergrata  Pontifici  futuram  fpero:  nifi  illud  unum  for/ 
le  offendat , quod  ueterem  libertatem  tuetur , &poteft  alicui  familiariusferipta  ui/ 
deri  quam  delicatae  aures  principum  hac  state  ferant . Quod  ad  ualetudinem  tuam 
pertinet,  & sgrotafIedoleo,8C  conualuifle  gratulor.T c uero, ut  optabile  deoru  mu 
nus  omni  ftudio  curai^  tueare  uehementer  honor  SC  rogo.  Bene  uale. 

C.ffi.l,lVS  CAL.  COHITI  ALPHONSO  CAL/ 
cagnino  nepoti  s. 

V M mihi  liters  fuerunt  periucunds  magnifice  fili,  quibus  honeftum 
defiderium  tuum  mihi  declarafti;  rogafticf , ut  fspe  ea  ad  te  feriberem, 
T cx  quibus  gque  bC  cultum  ingenfi  adfequare,&  ad  uitam  comodetran 
figenda  cautior  prudentiort^  cfticiave.  Profedo  ego  ferreus  fim  acpla 
ne  barbarus,  fi  in  re  tam  laude  digna  precibus  tuis  locu  rclinqua:  quin 
magis  re  bis  uerbis  adhortari  libehquiljus  Apollinem  aduerfus  Piihone  nauiter  pu 
gnantem  Latona  excitabat,  JiaPi/C  stoj  Iftflii  Tixvay.  Siciacias  mifili.Nam  fi  hoc  fece 
ris.SC  in  ea  fententia  perlfiteris,omnes  facile  intelligent, id  quod  muita  imprimis fa 
luberrimumeft,  te  tibi  minimu  arrogare, neq;uana  opinioneturgidum  aliena  afper 
nari  confiIia:id  quod  multi  folentuei  state  uel  rerum  humanatu  imperitia,  uelina/ 
ni  fortun*  alfla  tu  pelletSi  • lurc  igitur  eft  quod  tibi  gratulari  pofsim,  qui  non  foluni 
tuopte  ingenio  polleas,  Icd  meis  enaamantifsimis  admonitionibus  melior  ac  locu/ 
pletior  fieri  optes, ui  laude  utramtf  ab  Hefiodo  celebrata  natfius  uideare:qui  in  pri- 
ma  felicitatis  claiiecos  conftituit,qui per  fefaperent:in  altera  qui aliens  prudenti* 
atcf  autoritari  acquiefccrent.  Bene  uale  mi  fili,£C  leiftilsimafceminam  uxorem  tu/ 
am  meo  nomine  ialuia. 

CiELIVS  CAL.  ARLENIO  ARNOLDO  S. 

1 X unqua  accipit  abs  te  literas  Barbuleius  nofter  quin  eas  ad  me  pro/ 
tinus  afferat . Scit  enim  quam  iucuda  fit  mihi  tuarum  liteiarum  ledio. 
Y Sedquasproximeaituliiomnmo fuerunt  iucundifsims, utpotequ* 
te  incolume  ab  Vtbe  & a quartanareflitutu,£C  libris  aliquot  bene  fuf/ 
fardnaiumredi|fre  nuntiarunt.  Chartacea  autefupellctflile  nulla  mihi 
gtatioreffe  potefi.Ob  id  quom  ad  nos  comeaueris,  id  quod  breui  fututu  polliceris; 

te  rogo 
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te  rogo,  ut  cos  fccum  libros  conuehas  qui  feorilim  in  pagella  annotati  iunt . Hoc  fi 
fcceris  & precium  paratum  !nuenfes,5c  me  fingulari  beneficio  obftringes.  Bene 
uale,  SC  de  Caelio  tuo  tibi  omnia  liberaliter  fpondeas.  Ferraria. 

CJ&L-IVS  CAL.  ARNOL.DO  ARL-ENIO  S. 

V P E R I o R I die  tibi  fignificaui  me  protinus  iufsilTe  numerari  Vince 
tio  librorum  inftitori  fcutaros  duos  fefqui,  quom  ille  mihi  liter  as  &C  Ii 
s bros  abs  te  reddidiflet.  Hoc  exifiimaui  tibi rurfus  figniiicari  oportere, 

nefiforte'literae  mex  in  tranflierfum  abfffTent,  tu  diutius  animo  pen- 
deas,  8C  fidem  meam  fufpeclam  habeas.  Rogaui  etiamte,utquom  pri 
mum  idoneum  nuntium  nactus  fueris,  Nauigationes  Petri  Martyris  ad  me  mittas. 
Ego  uero  quanti  illas  indicaueris,  tantum  tibi  bona  fide  curabo:  idc^  quam  ocyfsi- 
me,id  eft  quom  fidus  mihi  nuntius  obtigerit.  Bene  uale,  atep  interim  me  ama  «t 
foles.  Ferraria. 

CJEEIVS  CAL.  ARNOEDO  ARLENIO  S. 

A c T V s occafione  uiri  optimi  ac fummse  fidei,  nihil  cuniSandum  pu 
taui  quin  ei  protinus  debitam  tibi  pecunia  crederem. Ex  eo  itatj  accipi 
N es  librorum  quos  ad  me  dedifti  pretium,  hoc  efi  libellas  nouem,  fblidos 
quatuordecim  adnumifinaBononienie,  quae  adprifcam  moneta  fune 
seris  plus  minus  ducenti  nonaginta.Si  Plotinum,PtoIemaum,  & reliV 
quos  quorum  mihi  defideriu  miecifti,miferis:8C  memagnobeneficio  obfiringes,8i 
egouiciisim  enitar  ut  quam  ocyisime  pretiS  accipias:  contra  Alphfi  fceneratoris 
fententia  tibi  decIarabo,bona  nomina etia  fine  interpellatione  fidem  feruare.  Vale. 

C.ffiLIVS  CAL.  PEREGRINO  MORATO  S. 

O N efi  quod  ta  facile  aures  prxbeas  Paulo  Nafello  uir  dodlifsime,  qui 
ut  fuam  excufet  ignauiam,  praeceptorum  negligeniiaac  peritianonfb 
N Ium  in  dubiuuocatjfed  aperte  etia  accufat:quaii  uero  eius  culpa  ita  ob/ 
fcurafit,t^ifsimulari  pofsit  aut  ulla  recriminatioe  protegi. No  defunc 
praeceptores  qui  re«5ie  inftituant , mihi  crede  mi  copater,  defunt  qui  fc 
inftituipatiantur.quain  clafTe  Paulus  nofier  longe  praecellit,  qui  noprxceptoribus 
folum.quos  uererf  oportebar,led  optimo  ac  lancfiifsimo etiam  parentifeitaintraifla 
bile  praebuit,  ut  abie<51;a  ac  temerata  omni  paternaepiecatisreligionefugaftruxerit. 
Maluit  ille  fcilicetlblum  uertere,quam  op timis  ac  fal uberrimis  admonitionibus  zcy 
qutefcere.Id  quod  tu  facile  fubodorari  potuifti,quom  finepecunia,fine  comitatu,!!' 
ne  literis  aut  ulla  recomendatione  ad  te  comeauerit.  Nec  enim  puto  tibi  uerifimile 
fieri,  fi  cum  bona  paretis  uenia  iftuc  migra  fiet,  nullum  fuiflehabituru  teftimonium, 
fi  no  a patre,  ab  amicis  laltem,  quo  tibi  fieret  comendatior.Hanc  igitur  fcena,  quod 
defint  Ferrarif  prxceptores,qudd  qui  adfunc,parS  idonei  fint,  totam  fieSam  & com 
mentitiam  puta  ad  tempus  adornatam, ut  eius  fuga  fi  non  iuftior  certe  excufatior 

iudicari  pofsit.Nec^  hanc  pro  prseceptoribus  fufeepta  defenfionem  ita  accipi  uelim, 
quafi  hic  aut  Cratetem  aut  Ariftarchu  inuenias.  Quid  enim  his  opus  Paulo,  adhuc 
haerenti  m primo  gramaties  limineflcd  certe  hi  lunt,  qui  eum  ad  rhetorica  S)C  poeti 
cac  ueftibulum  prouehere  ac  manu  ducere  potuifient.Qudd  fi  caeteri  omn€s,ut  ipfe 
uideri  uu!t,defuiflent,an  unqua  defuturus  fuit  eruditifsimus  pater:  qui  multis  prae- 
terea lacefsitus  iniurtjs,  fed  hac  proxima  fuccenfusira  excanduit:ut  quom  ego  tum 
aetatem  tum  imprudentiaparum  cauti adolefcenrfs deprecarer,  liberiusi^  admone- 
rem, bonum  patre  nefeireirafei  uel  improbo  filio:  ille(nec  enim  quicqua  te  caelabo) 
qui  mefemper  fieT  patienter  perhumane  folet  audire,  inclementer  ne  dicam  acer^ 
be  preces  acinterceffiones  meas  reiecerit, crebro  !nclamitans,fe  no  efie  eum  filium 
habituru  qui  ipfum  pati  e aucrfetur,eosi^  tantum  fibi  filios  exiftimaturu  qui  fuo  fint 
ditflo  audieces.Ex  his  facile  intelligere  potes  quam  ake  plaga  hxc  homini  infederir, 
quamc^  hoc  huicus  fit  immedicabile : ni  forte  unum  hoc  pharmacu,  nec  enim  aliud 

uideo 
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uidco,adhiBeatur;R  Paulus  inquam  meliorem  indues  mente  prsfcns  ipfe  ad  paren 
tis  clementia  confugiat, eamq:  fupplex  imploret,adtg  uita:&  patrati  facinoris  pani 
tentiaprafeferes.Quainre  ego  tametfihadtenusreiecSuSjnorecufare  tamen  iteru 
at(j  iteru  obftmatas  aures  pulwe,  ate^  amicos  comunes  fummittere:qui  lulianu  & 
admonerent,  & libere  etiam  contenderent, ut  ab  ea  duri  cie  fe  deduci  pateretur, aefi 
lio  refipifcenri  prillina  gratiam  redderet.Id  quod  ego  futurC  non  defpero.Nam  &fi 
grauiter  ac  iure  fucceniuerinnon  tamen  paterni  amoris  igniculu  in  hominis  mitifsi 
mi  pccftore  ita  extinau  puto,  ut  praeteriti  erroris  pceniteiiafuturst^  obedietite  pro/ 
fefsionc  reuocari  ac  rurfum  fuccendi  non  pofsit.  Hoc  fi  fecerit,no  dubito  quin  tibi 
iultanus  cumulata  gratia  & habeat,  ei  tibi  qugcBcf  hactenus  fiiij  gratia  fecifti  impen 
dia  relarciat.Quod  fi  ille  fortaffejquod  minime  puto, id  facere  recufarit:ego  qui  per> 
Ipediu  habeo  fenfiim  animi  tui  bencuolentifsimi , teq;  perhumaniter  h«cc  omnia  in 
nofiram  gratia  fccine:fpondeo,quin  8Cfi  opus  eft  meis  prsedijs  caueo,tua  tibi  boni/ 
tate  ac  liberalitate  nullam  omnino  iacburaallatum  iri.lllud  non  pr2etermitta,quod  fi 
Paulus  redies  patrem  fortafie  recfta  adire  fubuereretur,  me  primu  conueniat.Nam 
ego  cstera  fedulo  curabo  ut  ex  fententia  procedant.Me  longius  quam  cofiitueram 
in  icribendo  prouexit  fummus  amor, quo  te,  quo  Paulum,  ^uo  parentem  eius  am- 
pledtortoptarem  enim,fl  fieri po flet, uno  uos  omnes  eodem cj  comuni  officio  deme 
reri.  Camillus  Plegapheta  tuus  centum  icucatos  bona  fide  depofuit  apud  lacobum 
Boiardum  argentariu  nepotem  meum , qui  ex  ruo  arbitratu  tranfeat  in  mancipium 
domus  uedigalis-Necp  admodum  deipero  te  ipfum  propediem  prafente,  fi  ita  ani/ 
mum  induxeris,  id  effecfturS  - Sane  Aifonllis  nofter  adueriariu  tuum  fe  religiofcait 
obftrinxifle  omnia  ad  eius  nutum  perfeciiuru. Quod  nifi  didio  fteterit,  minatur  quo 
iure  quaq;  iniuria  promifla  exprefluru.  Aduerfarrj  abfenda  in  caufa  fiiit,  ut  ad  hanc 
diem  nihil  confieri  potucrit-Ego  profetSo  non  definam  homine  hortari,rogare,ur/ 
gere,donec  rem  exaniminoftri  fententia  procefsifle  uideam.  Plegapheta  in 

tui  gratiam  SC  bofpitium  Sd  mea  omnia  officia  liberalicer  obtuli.  Is  feflinationem  io» 
neris  caufatus,  gratias  agere  quam  beneficio  uti  maluit.  Bene  uale. 

CJELIVS  CAL.  PAVLO  IIII.  PONTIFICI  MAX. 

O s T Q_v  A M a felici  tua  fandi  itatis  congrefliTabrcefsf  pater  beatifsi' 
me,fentio  mihi  prope  idem  euenifre,quod  ifs  folct  euenirc,qui  intend 
p at9  adeo  inconniuentes  in  folis  lumine  diu  haferunt:  quibus  etialon/ 

giusdigrcfsis,caliganttamcnadhucoculi,nec  uim  priftinaoblumsfa/ 
cilepofluntrccipere.Sicmihilongo  licet  regionum  interuallofummo 
tOjtuinuminiSjquonuIIummortalibus  eftpraientius,fplendor  obuerfaturiatqiin/ 
credibile  eft  quantus  merapiat  animi  excefius  & quafi  diuina  quadam  twccyuyu,  re 
meciente  animo  tu  ea  qua  tu  incredibili  animi  magnitudine  8d  prudetia,  approban 
te  etiam  fortuna  perfecifl:i:fum  uero  cu  rerum  geftarum  gloria  coniundia  humanita 
ccm,clementia,bonuatem,£deamquamnefcioanfatis  latinepofsimus  interpretari, 
Jpb7f€5<7i77’cu':  quom  fcilicet  ex  fublimi  ifto  faftigio  defcedis,  uel  (ut  comodius  dicam) 
defcedens  adfurgis,ut  nos  te  religiofe  adeuntes  non  pro  amplitudine  pontificia  ma 
ieftaciSjfed  pro  modulo  noftra  imbecillitatis  excipias.  Quin  etiam,  ut  nos  puto  adre 
dia  ftudia  capeflenda  tuo  exemplo  acrius  inflammes,  interiores  fape  litcras,  qua 
ad  primam  philofophiam  & qua  adphilologiapertinenr,  tam  grauiter,  tamdode, 
tam  memoriter  pertradias,  ucqui  te  Grace  ac  latine  differente  audierit,  non  pofsit 
fatis  admirari : quomodo  principi  noftra  religionis , cuius  humeris  falus  publica 
tanta  rerum  moles  incumbit,  ad  ea  reminifccda  uel  ociSfuppe  tat  uel  memoria.  Sed 
ita  eft  protedlo,non  in  inani  hominu  perfuafione , fed  in  optimaru  Sd  pulcherrima/ 
rum  artium  totfuscj  antiquitatis  cognitione  rcru  prudenter  ac  feliciter  agendarum 
feminaria  pofita  funt:6d  magni  ac  pracellentes  uiri  tibiq;  fimillimi,  qui  terrarum  o- 
lim  imperio  potiti  funt,no  alrjs  fundamentis  nitebantur, aut  rerum  quas  molieban/ 
tur  magnitudinem  fuftinebant.  Quom  igitur  antea  celebris  illa  lantii  lux  incomp*' 
rabilis  lus  fapientiae,qu*  iamlate  omnia  peruafit, mihi  affuIUffct,  te  pari  cO  cateri* 

religione 
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religione uencrabar,  ncq;  aliud  quicquaefTeinte  pontificia  dignitate  auguftius  ar^ 
bitrabar.  At  poilqua  propius  iacrariu  iftius  fcecundifsimi  pedtoris  intueri  licuit,res 
omnino  accidit  praeter  expecfratione.  Nam  quod  fore  inuitamentum  ad  te  liberius 
ac  familiarius  coIendiS  uidebatur,  hoc  me  mulco  m^is  deterruit,  cunclantioremq? 
reddidit.Ex  quo  plane  intellexi  uerum  efle  quod  a Oraecis  diciturt  >51» 

a-M{ice)igCQlOii -n  Sseti  JifavTttls  xi^cwvciS  nsfi  ^fovHa-i-  His 

ergo  caufis  6C  publice  8^ priuatim  permotus, quom  me  numini  ac  maieftati  tuxdL' 
cauerim,ita  ut  folent  qu*  a facerdotibus  ^wa3»fAX7K  uocantur,qua  nulla  expiatiO/» 
ne  aut  exauguratione  reuelli  aut  in  ufus  humanos  reuocari  ponunt : illud  unum  te 
uicifsimrogopater  beatiisinie,utme,8iffi  nihilprstereanin  deuotifsimum  hunc  er 
ga  te  animum  afferente,  tua  gratia  dignum  ducas.  Hac  enim  8C  uindex  noftrac  falu- 
tis  Chriftus,  cuius  tu  uices  geris  in  terris,  Paulum  apoftolum  cotentum  efle  iufsic. 
HancegofimenaciumintellexerOjinhacmea  mortalitate  me  plane  fummam  uoti 
adfecutuputabo.Deus  optimus  maximus  fancffitate  tuam  feruet  incolumem,  eiuf^ 
uota  omnia  fortunet. 

C.$.LIVS  CAL.  PAVLO  III.  PONTIFICI  MAX. 

V o M tua  lantff itas  pater  beatifsime  eas  literasfcribimadarer, quibus 
me  modo  perbenigne  ac  liberaliter  honeflauit , puto  eam  nihil  prxte- 
<i,  reainconfihohabuifle,nifi  meam  fumma  fidem  ac  lingularem  religio/ 
nem, qua  eam  prafens  abiens  nunqua  defino  uenerari.Quid  enim  ahV 
ud  efle  potuit,  quod  illi  maieffati  periuaferir,  ut  me  homine  mediocris 
fortunae,  tenuis  ac  prope  nullius  ingenij,  tam  excellenti  iudicio  amplificaretcQua 
ex  re  fentio  magnas  mihi  faces  iniecffas  efle,  ut  ifti  praeftatifsimo  iudicio  tuo,ftudio 
ialtem  conatu,quando  aliter  no  poflum,  reipondeam:  dC  talis  efle  enitar,  qualem 
cumeefleuoluifti-Nadius  ergo  tuae  maieftatis  iudiciu,  me  fummu  illud  meorum  ftu 
diorum  prxmium  confecutu  arbitror,  quo  nullum  poteft  coquiri  aut  optari  maius. 
Caetera  enim  ornamenta  quae  a fortuna  proficilcuntur,pofluntmagna  fortaflealqs 
uiderufed  mea  quidem  fententia,li  cenfurafummi  aciapienciisimi  principis  carear, 
tum  fis  multum  uer®  ac  iuffae  laudis  deelfe,  & a temeritate  potius  quam  deledluac 
ratione  pendere  exiffimari  poteft.  Quare  illi  fibi  iure  optimo  multum  gratulentur  If 
cet,quiiapientifsimutugfanc51itacis  iudicium  quafldiulnuillumMinerug  calculum 
meruerunt,  id  cft  -rito  Ik&vLu  Siquiuero  prater  iudicium  ea  etiam 

funt  cofecuti  quaeiudicfi  teftimoniaappellarifolent,  ad  eorum  quidem  dignitatem 
nihil,ad  felicitate  uero  plurimum  ac cefsifle  arbitror.Ditepater  beatilsimeinifla  fe 
lici  flacione  diuferuet  incolumem;  fic  enim  Ipes  eft  Chriftiani  nominis  fecuricatem 
fore  diuturnam. 

CiELIVS  CAL.  PAVLO  HI.  PONTIFICI  MAX. 

T s I iammenfibus  aliquot  facrisoccupationibustugfanclitatis  pcper 
cerim,  5C  mihi  prope  religiofura  duxerim  procurationem  lacrofantffse 
E ecclefiae,  ate^  adeo  Chriftiani  orbis  qua  afsiduediftineriSjinrerpcIlare: 
nunqua  tamen  deffi  abfens  licet  tuum  numen  mihi  omni  loco  praefen/ 
tilsimu  falutare  ac  reuerenter  uenerari.Nunc  uero  has  literas  ea  impri' 
mis  caulaferibedas  exiftimaui,ut  numini  tuo  teftatum  relinqua,me  pietatem  ac  fer/ 
uitutem  erga  maieftate  tuam  femel  conceptam  StT  nunqua  delituram  c5ftanter  tue/ 
ri- Illud  te  uicilsim  rogo  pater  beatifsime,  SiT  per  tua  bonitate  dminitatcA  obteftor, 
nequando  finas  apud  ledeuotilsimiferuuli  Cxifi  fidem  ac  memoria  oblolefcere.lu 
lius  Grandis,raunicipalis  meus, exponet  lancftitati  tue  quid  optem  ab  ea  impetrare. 
Rogo,  ut  fe  precibus  meis  facilem  clementemtj  prieberedignetur . Deus  optimus 
faxit,ut  diu  ecclefiacfuat  laborantis  clauum  teneas,  ac  feliciter  moderere.Pridie  Idus 
Apriles  M.  D.  XL.  Ferraria. 

C.ffi.LiI  CALCAGNINI  EPISTO 
larum  Finis, 
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Amplissia\o  viro  THOHJE.  FVSCO,  ILLV/ 
ftrifsimi  Hippolyti  Cardinalis  Eftenfis  primi  a fecre 
(is,Cxlius  Calcagninus  s. 

V o D tumultuario  expreflum  opus  ad  tc  dem  ThomaFufee  uir  doifHf/ 
fime, nolim  milii abs  teuitiouerti,  neq;  illud  obijei 
fperauifcilicctmequicquam  tam  eieboiatuminlirudiumuepGlTeappa 
rare,  quod  grauiGimoiudicio  tuo  fatis  foret.  Tum  uero  non  minus  tui 
uoti,quam  exiftimationismea  ratione  mihi  habendam  putaui.Etprcv 
fctfto  hacipfa  celeritas  poterit  aliquo  padto  impoliiiem  operis  excularetcuius  ea  eft 
imprimis  indicatura, is  genius,utiebreuiadmodu  a maximi  principis  negocfjsauo 
cet,£^  quam  ocyisime  definat  difplicerc.  Bene  uale. 
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VM  LVCIANI  CAELIO  CALCA 

GNINO  INTERPRETE. 

csjv  o i!  iummum  magiftratum  gereret  Anflarchus  Phalereus, Pya/ 
nepfiois  adhuc  cofftentis  fcptimaj  deffciicitei  ncnas  Cdfobrcs, Sigma 
•7W  literam  in  iudiciu  uociU!r,fcptein  Vocalibus  A per  ui  pecularuij  um/ 
dicibus.Qiierebatui  autem  feindcpeipctuoextuibari,  ubi  twh  gemina/ 
lum  fcriberctur. 

V 0 M nondum  Vocales  iudfccs,  -na  iflapritcromnesle 
gum  fantftionesresmeas  inuadens  atqiulurpansmegra/ 
uiuslacefferet,  aquo  animo  lacluram  Icreba:  S^fj  qua  in 
medicebatur obaudiebam  ferme,  Noftis  enim  optime si 
Q_  quitatem  acmodeftiaanfmimeij  quam  fempererga  uos 

caeccrasi^fyliabas  feruaui.Sed  poftquam  adeo  eius  intem 
peries  ati^  infaniainualuitjUt  no  contenta  his  quibus  me 
hatftenusdefraudauitamplius  moliatur,  iniuriam^ube/ 
rioi  cmihi  facere  mcditcturloperarprcciu  duxi  apud  uos, 
quibusabunde  utriuf(|  mores  funt  explorati,  eam  in  iudiciu  uocare.  Nam  prorfiis, 
ingens  timor  me  habet, ne  qs  contumclijs  allidar  omnino,  atq?  opprimar.Fit  enim 
ruperionbus  damnis  accefsio,  mihicj  pkirimu  uerendum  e A ne  meo  loco  cijciartSC 
fi  diutius  fiientioindulfcro  acquieti,  necxliterarum  albo  penitus  explodanautcer 
tc  ne  animo  pendcam,&i,  hoc  ipfum  ne  accidat  mihi  lemper  erit  extimefccndu.  Par 
cii  igitur  non  uos  modo,ad  quas  fpeclat  iudicium,ueru  reliquas  literas  buiufmo/ 
di  diferimine  monitas  publici  fecuritatisi  atione  habere.  Si  enim  licuerit  in  rem  a/ 
liena  grallari  uolent  ibus, uoscp  illud  impune  tuleriti.'^,  Ii  ne  quibus  nihil  omnino  feri 
bi  poccA;  non  uideo  quo  pac'to  ordo  ille  a primis  olim  rei  um  aufpicqs  inAitutus  ra/ 
tionem  ac  morem  fuumdiu  tueatur:  tamerfi  no  poteA  mihi  in  mente  uenire,uosiB 
id  negligcntii  atq?  incuria  peruenturas,ut  haciuri  omni  contraria  Anatis  inulta  ef 
fe:&  proleclojficciama  uobisdifceptatio  huiufmodiderp!ceretur,mihitameobid 
minime'  ceAandum  putarem,  queadeograu/ahadrenus  perpeAa  fum.  Atq;  utinam 
ficquoi.]!  aliarum  dcfi  nat  audacia,qiia  ad  iniuriasiam  nunc  feaccingunt,  nec  lamb' 
daaduerAis  rho  id  e A de  pumice,  ideA  de  capitis 

dolore  contenderet : nec  contra  cappa,  gamma  decertaret,  & paulo  minus  manus 
coiilererct  perfaepe  ueluantes  y-  id  eAin  fullonia,  ideft 

pro  tomentis. Ancm  etiam  facere tcotrouerOae  contra  !ambda,dum  nititurilli 
id  eA  uix,auferre,  id  cj?  omni  conatu  inremiuamuertere.  utinam  Sc  reliqui  ab  hac 

inceinpc 
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mtemperfc  deiincrentjnccrebus  nouis  & quotidianis  dcpcculafionibus  ftudcrenf* 
Satius  enim  cuiq;  intra  pelliculam  dC  fortuna  fuam  fe  concinere:  in  caucro  prouehi 
quae  nc  licet,  traiilientis  eft  iura  dC  metas, quas  primus  olim  nobis  impofuit,fiue  ille 
Cadmus  mfularis,feuPaIamedesr^aupiti:Iicec  nondelinc,qui  Simonidihocproui/ 
dentiae  tribuanr.Ii  uero  no  ordines  folum  iubfeJlia  quibus  exiftimatio  cuiufq?  de/ 
ccrnicur,diftinxere,quidue  primum  quid  poftremu;uer£5  habitudines  quibus  pol 
lemus,  uim  fuam  omnibus  pfxfcripfere.  Et  uos  quidem  o ludices  maiori  autonV 
cate  illuiirarunt. nullius  enim  indigsuocem  facitis. poft  uos  autefemiuocales  hone/ 
ftarunt,  quae  haud  lane  multa  ope  fubnixae  exaudiuntur,  poltrema  uero  conditione 
alias  quafda  condemnarunt,  quibus  neuoxquideadeft.  Et  me  Hercule  ipontefua 
uocales  impofitas  olim  leges  obieruanr,uerum  hac  •«ey  (nequeo  enim  eam  deterio 
ri  nuncupatione  appellare^nifi  ex  ueftro  collegio  duae  alioqui  infignes  coueniffenr, 
alpha  atqihypfilon,  ne  audiri  quidem  omnino  potuifTet.  Hac  inquam  e longe  prae 
esceris  aufa  eil  offendere.  Tentarum  enim  &C  alis  mihi  nomina  ac  uerba  patria  in/- 
teruertere,&C  a coiuneSionibus  prepofltionibusiy  m'e  detrudere.Proinde  fit,utdiu^ 
tius  tantum  iniuriarum  ferre  nequeam, Sd  iam  me  tempus  admonet,ut  a quibufdam 
exordiar.Obuerfabar  aliquando  in  CybeIo,iduero  eft  oppidum  non  inluaue, colo 
nia  (ut  fertur)  Athenienfium.  Erat  in  eadem  tribu  8d  rho  uicinarum  optima  ac  mo/ 
deftifsima:  hofpitabar  Sd  apud  comoediarum  poetam  quendam,ei  nomen  Lyffma./ 
chus,  Boeotus  quide(ut  uidefaat)genere,fed  qui  ob  dicendi  elegantia  ex  media  At/- 
tica  dici poffet.  Apud  hunc  holpite  primu  arrogantiam, &peruicacia  huius  -TveS  de/ 
prehedi,quf  ad  id  teporis  no  fane  multa  lubtraxerar,-«.-^arf  «Ksv-yw,  id  eft  quadragin 
taaufa  dicere,  Sd  me  a cognatis  depellere.  Suipicabar  enim  eam  coalitarulirerarum 
confuetudinem.Vbiaute  id  eft  hodie, &d  id  genus  alia  fubducere  intellexi, 

fibitppriuatim  arrogare,  licet  per  quam  graueid  foret  auditu,  nonufcf  adeo  tamen 
animo  indignabar.Sed  pofteaquam  ad  id  prouedla  eft  impudenti3e,ut  ap 

pel!arer,id  eft  ftannum,6d  Hk'^viAcc,  id  eft  ueteramentaria  plagulam, Sd  id  eft 

picem, & poftremo  HccaiMijKv^  id  eft  reginam  non  erubuit  fe  uocitare:  no  mediocri 
affecta  fum  indignatione,  8d  quodammodo  in  ira  exarfltuerita  ne  procedente  tepor 
re&  a-vKSn^  id  eft  ficus  incipiant  -rvits:  nuncupari.EtmihiperIoueexanimats,at<^ 
omni  auxilio  deftituts,  iure  prsfertim  fuccenfenti,  ignofeite  oblecro.  Nec  enim  in 
re  tenui  ac  mediocri  periculum  imminet.Mihi  inquam  a familiaribus  &d  coiuncfifsi 
mis  literis eieiftse  meam,  ideft picam auiculam  comode  garrulam  cmedijs 

(ut  ficdicam)ulnis  ki-tIkv  euocauit.  Subduxit  etiam  mihi  ideftpalumbum 

pariter  cum  vhoscus,  id  eft  anatibus,8d  id  eft  merulis,quamuis  plurimum 

reclamante  Ariftarcho. Intercepit  quocp  ftsAtoswf/,  id  eft  apum  non  paucas.In  Arti-/ 
cam  etiam  ufep  penetrauitiSd  mihi  ex  cius  medio  prster  omneius  vf/f)-7}of,  id  eftHy 
tnettuuobisomnibusac  iyllabisinfpedfantibus,  ademit. Sed  quid  hgcpluribusCno/ 
ne  ex  omni  id  eft  Theflaliameeiecit,maluftq5  Si-TjxKioM  appellarefQuin 

imo  mihi  omnem  id  eft  mare  interdixit.  Ne  in  hortis  quidem  <r<5l/'rA»wf/,id 

eft  betis  pepercit.immo  uero  ne7rKos«?i^y  quidem, id  eft  pedamentum  reliquit. Vos 
autem  ipfslocupletiisimu  afferre  poteftis  meae  comitatis  atep  humanitatisteftimo^ 
nium:qus  aduerfus  zeta  nunqua  dicam  confcripfi,S<Ifi  ea  fmaragdummihi  fuppila 
uerir,  totam  cp  Smyrnam  occupauerit.  Ner  unquam  xyliters  negociu  feci,  omnem 
inicendenti  cxmS-hkIjm,  id  eff  pacfione,quamms  auxiliare  affertoremq?  Thucydidem 
habeat.Nam  uicins  mes  rho  sgrotantiignoftendu  puto,quf  penes  meipfam  myr 
tos  inieuit : SC  mihi  interdum  atra  bile  percita  id  eft  in  gena  plaga  incuf/ 

fit.Etipfaquidem  hoc  ingenio  fum. Nunc  rurfus  ufdeamus,  quam  haec  ■neS  ftiapte 
natura  uiolenta  atep  incsterascontumeliofa  eft.Necp  enim  ab  alijs  literis  abftinuir. 
Verum  K delta  & theta  zeta  £<1  omnia  prope  lacefsiuit  elementa.  Age  igitur  li 
teras  omnes,  quae  iniuria  accepere , huc  fiftas.  Accipitis  Vocales  iudfces  quid  delta 
conqueratur. Mihi  quidem  endelechiaabftulit,honeftius  rata, quod  pr^ter  omnem 
ratione  fuit,  entelechiam  dici.  Auditis  SC  theta  eiulantc,&  crines  capitis  laniarem, 
quod  ^HsAsxui&sf,  ideft  cucurbita  defraudetur.  Et  zeta  «rvef^et',  id  eft  fibilarc, 
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id  eft  clangere, perinde  acnunquam  ei  liceat  jf  id  eft  conqueri.Quis 

rogo  pollet  in  ijs  fibi  diutius  teperarecuel  qu2  tande  iudicio  peraclo  in  Hagiiiolifsi 
tnam  to»  peena  fufficier'acqui  no  modo  municipale  collegium  literaru  oftendique 
rumfiCin  genus  humanti  hoc  pacto  iniuria  iacerecomenta  eft. Nec  em  finit  eos  faci 
le  &1  recleJmgua  explicare.  Plurimu  autem  6 Iudices(nam  me  obiter  res  hominum 
j-Attww,  id  eft  lingua  memore  fecerunt)  hac  ettam  parte  me  exiurbauit;  8c  glottam 
glolTam  reddidit,  o tto  ueraglofla  id  eft  lingua  pernicies.Atnucrurfiisadeumlo 
cum  accedo, ubi  mortalibus  patrocinabar, quos  illa  multis  iniurijs  afFecit.Namqui- 
bufdamuinculisnectere  ioluere  ipibrum  uoces  tencauit,  &c  fi  quis  pulchre  quid 
conrpicarus  kscAo^  dicere  nitatur,  hacfefeobtjciens  -raAot'  dicicogit,ub!c|  fibipri/ 
mas  partes  ucndicans.Rurfus  alter  kXkhki®-,  id  eft  de  uinea  dillerebat:  hscuc 
ro  prorfus  tAHiitey,  ideftmiferaTAK/i*  fecit  efle, quod  erat  nxiiitt.  necfolumofauios 
aede  populo  quofcjladit,  uerum  & magno  regi  cui  terram  8C  mare cefsilTe dicunt, 
quiq:  eorum  natura  immutauic,infidiasmo!itur:&  cum  ei  Cyrus  nome  inditum  Ct, 
in  tyrum  quendam  ferum  animal  rranslormare  nititur.Et  fic  quidem  quod  ad  uoces 
attinet  homines  offenditire  autem  cur  doleant,&  fortunsuices  querantur,  &l  per/ 
faepe  Cadmum  execrentur,qu6d  in  elementorum  feminario  tw  locauerir,iam  elo 
quar.T yrannos  enim  terunt  ab  hac  exemplar  petentes  imitatesq;  huius  artificium, 
tum  ucro  eadem  imagine  ligna  componentes,  miferos  mortales  his  affigere  confue 
uilTe.Exhacitacp  nefario  artificio  nefariam  nuncupatione  profe£fiamc6ftat.Ho 
rO  igitur  omniu  caufa  quot  caedibus  tw  digna  exiftimatisr'Ego  profedo  itacenfeo, 
hac  unaTwJ  eo  fupplicioplccli  debere,cuiusexcmplu  eiusforma  dedit.  Et  hocqui/ 
dem  sttufdy,  id  eft  crux,  ab  illa  eftigiem,  a mortalibus  autem  appellatione  accepit. 

M A G I s T R o Atbenienfiu  Ariftarcho  Phalereo, Pyanepfionfs  ad/ 
bucftantis  fepnma,id  eft  circiter  nonas  Ocftobres,  roui  retpondit  accufa/ 
tioni  Sigma  literte,eiusq!  argumeia  diluit,&r  in  eam  periculum  omne  ac/ 
cufationis  retorfif,  fepte  Vocalibus  iudicio  pr^fidentibus  ad  clepfydra. 
Accufatione  Sigma  Lucianus  Samofateus,Defcnfi,one  tp«:  Ctelius  Cal/ 
cagninus, Uteris  mandarunt. 

A M E T S I in  iudicium  infontem  innocenteq:  uocari  Iu., 
dices  omnino  graue  acerbum^  fit,  potefttame  id  aliquo 
modo  ferri. Nec  enim  res  caret  exemplotnamSd  hoc  tem 
pore,  patrum  noftroru  memoria  hoc  faepe  euenifleac/ 
T cepimus,  utegregieprobiinuidoshaberent,  aefuspro* 

bitatis  perfecutores.  Sed  illud  omnem  contumeliam,  om/ 
nem  cj  patientiam  longe  uincit,  nec  fatis  uideo  cuius  con 
ftamia  perferri  pofsit:  ut  qui  iniuria  attulit,  nulla  pixler/ 
tim  in  re  unquam  lacefsitus,ille  alteri  negocium  laciatiK 
quod  ipfedifcrimcnfubiredebuit,alteri  intentet ate^  praeoccupet.  Graue omnino 
atq;  intolerabile  audacig  genus,  pefsimi  cuiufi^  improbitate  at(^  calumniainfontes 
allidi:  £d  quod  ipfe  flagitium  admiferis,  ei  qui  iniuria  acceperit, impudenter  irroga/ 
re.  Inter  infignia  improbitatis  excplaquedam  olim  apud  maiores  noftros  fuilTeau/ 
diuimus  hominem  longe  audacifsimii:  qui  quomuirum  fandifsimuatcp  ornatifsi/ 
mumfusciui tatis  uulnere  afFecifTetjilli  protinus  diem  dixit,  poftquam  competite/ 
um  polle  uiuere.  Quom  uero  ab  eo  quaereretur,  quid  tande  accuiaturus  elTet  in  eo, 
que  pro  dignitate  ne  laudare  quidem  quifquam  fatis  comode  pofletraiut  hominem, 
ut  erat  turiofus  impudeSjrerpondifie,  quod  non  totum  telum  corpore, reccpilfet. 
Prope  idem  mihi  uideo  in  hoc  iudicio  eucnifTe:cui  nullum  prsterea  crimen  irroga/ 
ri  uideo,nifi  qiiod  auitisfortunis,&Cmaximameorumbonorum  parte  fpoIiat3,relf/ 
quum  quicquam  tiiearrac  no  de  uita  ac  fpiritu  hoc, qui  mihi  exiguus  fupereftrprcr' 
fus  cedam,  necj  plane  totum  iugulum  hofti  exeeandum  porrigam  . Quod  nifi  mihi 

ucftia 
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ireftra  ludices  prudentia  SC  rerum  maximaru  experientia  iblatium  fiduciami^  afJer/ 
ret:potui  omnino  ranta  audacia  cofternari:fubuereri(^  neaftuaduerfartfjiapientifsi 
mi  cuiufq!  iudicium  perftringereturjnoftrac^  illius  improbitate  innocentia  opprime 
retur . Sed  Dis  gratiam  magnam  habeo , qui  eos  mihi  iudices  difceptatoresi^  fiay 
tuercjqui  neq;  gratia  auocari,  neq;  fimulatione  decipi,  neq  cuiufquam  fraude  prae^ 
uerti  pofsint:fedmeos  plane  &:aduerfarri  mores  cognitos  habeant  a tcpperfpecios, 
& utri  plus  fidei  adhiberi  oporteat,  pofsint  perfacile  iudicare . Sed  quoniam  poflec 
fortafle  alicui  ueftrum  miruuideri,unde  tanta  h^ciniblentia  proficifcaturt  ut  more 
prjepoftero  depeculator  eum  acculer, cuius  bonadiripuic:5igrairator  ei  diemdixe^ 
ric,quem  fpoliauft;fi  mihi  faciles  benignas aures  prgftiteritis,dabo  operam, ut  om 
nis  ex  animo  admiratio  excutiatur;rem®  ita  oculis  expona,ut  iam  nulla  pofsit  late/ 
bra  in  huius  importunilsimae  Sigma  conlijs  delitefcere.  R.em  itacp  fic  habetote.Ma 
gnam  uim  habere  in  animo  cuiufc^  confcientiae  aculeos  : eost^  plurimu  uexare:  qui 
fe  multo  nocentiores  intelhgunt,quam  ut  eorum  diu  tegi  aut  dilsimulari  pofsint  tla' 
gitia.Hae  funt  fciIicetfacesillae,ignesilli,quos  poetg  finxerunt  Furias  in  animisma 
lorum  ex  citare. Ii  die  nodlut^  Sigma  uexar , necf  finuc  quiefcere  uerlantem  animo, 
quo  aflu  tot  furta,  tot  peculatus  recondat:  quomodo  tantum  iniuriarum  ex  nofiris 
animis  auellat,  memoriamcp  adeo  exulcerata  ad  alias  cogitationes  traducat.  Certos 
habeo  autores,qui  fe  pro  explorato  habere  rettulerunt,  eam  res  nouas  apparafle:Si 
fi  quo  modo  poffet  reipubifcg  tranquillitate  fubuertere  tentafre:fed  cenianti  omnia 
prouidencia  ueftra  occlura,praepedita,obftruclaq  fe  obtulerut, omnes  aditus  inter.' 
cepti  occurrerunt, Huc  igitur  fumma  confilioru  uertit,quando  illa  non  procedebat 
uia,  ut  praeoccuparet  ipfaiudicium,quod  fibi  imminere  cofcientia  fuaimelligebat; 
machinast^omnes  inltrueret,  liqua  forte  poflet  ratione  ueritati  fucum  facere,5C  uo 
bis  ora  fublinereruc  quae  a me  uel  per  furtum  abduxit,  uel  precario  abftulit, ea  fui  iu/ 
rfs  fui<5  maciprj  facere  domcfiico  rationario  adfcribere  conar  etur.Quod  fe  coni/ 
modifsimefacluram  fperauitjfi  comunicata  cum  quibuidam  popularibus  fui  fcele- 
ris  coiuratione,  magno  ambitu,fed  loge  maiore  aftu  prior  ipfa  me  nihil  tale  aut  me/ 
rentem  aut  iperante  aggrederetur:  tragcediascj  illas,  quas  modo  audiftis,  excitaret. 
Quod  tam  infidxofe,tam  difsimulater  fecit,  ut  apud  ignotos  iudices, qui<^  illius  fce/ 
nae  apparatum  minus  profpicerenr,  nonnullam  fuerit  fortafTe  fidem  acculatiohabi.» 
tura.  Eft  enim  ita  natura  coparatum,  ut  ffs  nefcio  quo  paclo  propenfius  feueamus, 
qui  priores  expofl:ulant,SCiniurias  quamuis  fidias  8C  comentitias  priore  locodeplo 
rant:  eorui^  preces  eam  ipfam  ob  caufam  aliquato  plus  exiftimationis  aucupenturt 
quas  tamen  ob  id  fpfum  multo  uehementius  deteftari  atcf  ulcifci  deinde  oporteat, 
quom  eorum  machinas  fimulationescj  tempus,  QC  ueritas  ipfa  temporis  filia  retexe 
rit,&  iam  plane  ratio  improbitati  perfonam  de  traxerit.  Id  quod  in  prxfenci  caufa  fa 
cile  euenturu  confido,!?  omnia  in  exactam  difquifitfone  reuocauerimus,que  modo 
nobis  per  fumma  impudentiam  obiecta  funt.Et  quoniam  (fi  Dis  placet)  etia  de  no- 
mine ac  fortunis  in  difcrimen  uenimus-.difpicite  obfecro  Iudices#quantum  iure  fibi 
fua  coditione  Sigma  placere  pofsit.Et  haec  licet  plane' intelligam  ad  ueram  gloriam, 
qutefola  uirtute  mtitur,minimepertinere:inuitam  tamen  me  actranfuerfam  huc  ra 
pit  impurifsimaehterxaudaciaaci^infoletia:  qua  ab  ipfaufcp  Vefta,  fd  eft  a parente 
iiieratura,feu  Cadmus  ille  Phoenix, leu  Palamedes  Nauplius,  feu  Simonides  Syra 
cufanus  fuerit,  peruadere  aufa  eft,  fui  furoris  tela  in  eumuibrare:urpoteque  non 
puduit  fnfimulare,  quafi  parum  recfieclaflesSd  fubfellialiterarum  digefieric.  Cuius 
ingenium  omnis  ordo,omnis  aetas  femper  admirata  eft:  ut  hac  una  in  re  tantum  for 
te  accufari  mereafur:qu6d  huic  flagitiofae  atq  ingratifsimx  literge  nimium  indulfe/ 
ric,quam  longe  abdicari  ablegarii^  a facro  collegio  oportebat.  Quis  eft  enim  qui  an/ 
guinum  illum  fibilum  audiens  non  exhorreatC  Certe  Athenienles  Graecoru  omni/ 
um  fipientifsimi  ita  eam  auerfantur,  ut  in  eius  locum  pleruncg  /i  afcifcanc.quod  e- 
nim  ceu  crime  Thucydidi  autori  omniu  grauifsfmo  uoluit  imputare,  ea  maxima  eft 
Atticorum  elegantia:  qui  non  modo  eam  1«  id  eft  ex  omni  foede/ 

reeiecerunt;fed  ex  omnibus  plane' locis  ac  regionibus  quibus  |ui/  prgpofitio  praefe 
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era  eft,  publica  quafi clarigatione propofita  exulare  uolucrunt.  Omne  itacf  /uiw- 
yfcit,id  cft  ordinem  amifit.&^  quam  modo  parauerat  fuuuiiomit,  id  eft  coniuratio  cx/ 
culTa  eft  e manibus.Toiiusdemcf  /uoTeffuf.©-,  id  eft  eius  parcis  cofcfenri3E,quat  ae^ 
quum  ab  iniquo  dijudicat, uolensiactura  fecit.  etiam  omnia,  tam  quse  ad  fo 

dali[ates,quam  que  ad  rem  milirarc  pertmenr,amifit-Iidem  etiam  Attici, quanto  C/ 
am  perfequeremur  odio,abunde  declararunttquom  ex  omnibus  futuris  qua  a uer^ 
bis  in  i^ct  profici  icuntur  auulferint. ablegantes  enim  inuifain  illam,  futurncircunfle 
dtuntimalunti^  enuciare,  quam  quod folent  exteri 

favTiW,  ^<v»tT^ly«J.Fecerut  idem  Dores,  gens  una  omnium  nata  ad  prxclaras  actio 
nes.In  eius  enim  odium, tertias  perfonas  numeri  multitudinis  Sd  fecundi  ordinis '^5? 
{rj^(3j7-£i(4i»4'i/ita  auerfanf,uc  pro pertinaciter  tueatur, ijr 

de  <>m9'}v  pro  'eya^<y/  fubftituat . Sed  quid  ego  Atticos  Sd  Dores  cSmemorofceu  ue 
ro  Iones  eam  ex  omni  regione  in  qua  fe  geminata  oftendit  non  excludam,  eiuscp  ui 
ces  ^Iiterxtribuant.Q_uiduero  AeoIes,annonexgenitiuisin  zs,  5duocatiuisin 
M,  eam  eiecerunttSd  o‘UKfkTe,<!i«ii»^z,  «ifoKAi5,&d  «^tanfccn,  & iilalon 

geexplofa,uoces  multo  fuauiores  exofculantur.  Lubensuero  adeo  in  hunc  oratio/ 
nis  excurfum  diuerti  - Nam  iuuat  obiter  f,  csteristj  ibdalibus,  quas  mecu  indigne 
infimulatas  accepiftis  pairocinari.Etearu  quidehaud  fanedifticihsdcienfio . Quid 
enimobfecroiniuris  eft;  fi  quando  A{t^^jl(/'«  id  cft  pumice, rem  tantil 

lam  ad  exterendos  expoliendoscp  libros,  & id  quidem  per  quam  raro  mutuctur.Ni 
quod  id  eft  de  capitis  dolore  cocendi  dixit, trahentibus  utrinq:, 

eamcjadfcifcentibus  fibi  partibus, hoc  ne  uerifimile  quidem  uiden  poteft.  Vendita 
mus  enim  nobis  ea  tantum , qux  aliquando  fperamus  profutura:  ac  nocitura  natu/ 
ra  duce, longe  aucrfamur . Sed  ne  diutius  habeat  expoftulandicauiam , per  me  ha/ 
beat  licet  Si  cephalalgiam  & alia  omnia  capitis  incomoda . Quod  aute  ad 
id  eft  fulloniam  pertinet, Si  -bcig  id  eft  pro  tomentis, haud  fane'  multa  o/ 

pus  eft  contencione,quando  inter  fe  yxuixct  & K^-rtTra  libenter  acc6modant:necab 
tera  alteri  gratificari  piget,  crebrotj  eidem  fulloni  uolentes  dant  opera , in  tjfdemij 
tomentis  unanimes  cubattinultum  fcilicet  a moribus  huius  Sigma  di!sidentes:qiia 
tantum  abeft  ut  cuiquam  uelit  accomodare,  ut  ad  aliena  potius  occupanda  omnem 
femper  animn  intenderit,  feredise^  tantum  inimicitijs  ac  fimultatibus  uacet:5i  dum 
huius  aut  illius  partes  tueri  fimulaqin  animos  oraniu  odia  uenenaq;  inftiliac.Quarc 
ludices,  fi  quieriactranquillicatipublicx  fiudetis,fi  comunem  pacem  amatisihanc 
longe  a cofortio  ueftro  ablegate , bi  tanqua  malum  grame  ad  internecicnefrugura 
narum  execate.Sxpe  enim  fxpceneglefto  ulcere  intractabilem  cancrenauidimus 
inualuifle.  Audiftis  ipfx  modo, nec  ad  huius  rei  probatione  teftimonio  egemus  alie- 
no;quam  impudenter  ordini  noftroinfultarir,  ^ infolenter  fortunis  illuJerir,  quam 
grauiter  exiftimarione  labefactant  .Nonalia  fane  caufa  perfiepe  accepimus  popu- 
lum a fenatUjCiues  a patribus  defciuilTe,  nifi  quod  populare  ftatupefsimo  cuiqrim/ 
pur.e  licuerit  per  iniuriam  atrredfare.Quomitaq?  omnem  ordine  noftru,honeftifsi» 
mu  profecto  ac  uobis  femper  obfequenrifsimS,  impurifsime, quafi  aliud  agens  per/ 
firinxiffet-tanquam  apis  relido  aculeo, mox  redainmefpicuUobucrtittomnemij 
imprefsionem  leciqSC  fcedifsimis  nuncupationibus  fuggillauit.  Aicpiliud  primum 
crimini  dedit , quod  dux  optimates  ampiifsimi  ordinis  prxfidiomihi  adfint,fa!u- 
risqimex  ac  dignitatis  cura  gerant . Quod  tantum  abeft  ut  ego  difsimulem,  ut  nihil 
foleam  amhitiofius  prxdicare.  Semper  enim  egregium  aiq;magnifi».uduxi,princi/ 
pibus  uirisplacuifiejcorumi^autoricate  & gratia  luftineri:quas  8C  innocentixmcx 
teftes  aduoco,5v  pro  mea  exiftimacione  hodie  excubare  plurimum  ixtorrprcfcrticn 
quom  inter  uos  ludices  dignitate  plurimum  polleant . eft  enim  altera  ueftri  ordinis 
princeps, altera  uero  augufta  P ythagoreorum  religione  confccrataiqux  fjfdem  co- 
mi tr;sinaugurarx,  me  citra  externum  ullum  pixfidiiim  tuentur:  quod  profecto  no 
poteft  non  plenufummx  laudis  uideri.  Qiianto  enim  quodep  puritati  fimplicitatup 
uicinius  cft,paucioribuscp  ad  fuam  incolumitate  prxfidijs  indiget,  eo  iblet  prxeiari 
us  abfoluiiusq  exiftimari.Ex  eo  fummus  Imperator,  qui  mari  tenatj  dominatur,  l'e 
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«x/SxfecSgit  inrchbit:nec  alia  caufa  Pliidias,fiueille  Agoracmiis,m  louis  Olympici 
poihce  cdiTXfxi)!  pro  ntulo  irrjprefsit.  Ac  hxc  liccraruin  impurirsima  Sigma  uix  tan 
dem  multis  fulcris  multisc^  adiumenris  fuftineri  poceft^quod  eft  eius  ucl  maximum 
infirmitatis  argumeniu.  N,am  quomgeminge  uobis  ad  eam  tulcicdam  acceisiiTcnr, 
i^Tcc  fcilicet  atq;  «A^ce;  haec  tamen  rebus  fuis  diffidens,duas  etiam  c confonantibus 
fubfidioinuocauit,exametabolis  alteram,  alteram  e noftro  collegio:  cui  tamen  pro 
beneficio  eam  nuper  gratia  rettulit , ut  uniuerfum  collegium  de  ie  benemeritu  infay 
maret:  bC  illi  fuo  praei udiciouernaculam  QC  dominatam  uoce/^oyis,  id  eft  uix, intere 
ciperetreius^  id  eft  fulloniam  officinam  alteri  adiudicaret  t eam  denicp  tx 

«Moji/,  tomentis  fcilicet  matteist^  exturbaret,  quo  necj  iniquius  nei^  ingratius 
quicquam  fieri  uel  excogitari  potuit,beneuolentem  ac  familiare  prodere:6ti  in  eam, 
quae  te  fummis  officfjs  promeruerit,  fumma  maleficia  cominifci.Sedquifpia  fortaf- 
fedixeritjCam  hac  parte  iniblentem  atcpincomodam,  caeceris  in  rebus  fodalibus  uti/ 
!em  efle  atep  beneficitficut  dC  nos(fi  uera  dici  oportet)iex  literis  fupperias  imus,nul 
lo^  loco  illis  defumus:  quod  a me  citra  arrogantiam  dictum  uelim.qux  quoniam  e- 
tiam  liberer  beneficium  teffantur,  &r  nobis  adfuntm  hoc  periculo,  age  huc  nobis  SC 
liberalitatis  SC  munificentiae  mese  reftes  accedant.  Audiftis  ludices  duas  e'  ueftto  nu^ 
mero,  hi«  SCHo-Tte:  audiftis  £C  quatuor  conibnantes,£»To:,i»?tA7K,^«-7ir,5«rw,  gratifsi 
mo  animo  praedicares  me  fibi  n5  modo  necefsicudine,fed  perpetuo  edS  co  tubernio 
coniumffam  elTeineq!  fibi  ullo  unqua  loco, ullo  in  periculo  deluiffe.At  contra  fiqua 
eft, quae  huic praclarilsime  Sigma  ucl  tatillum  comodi  acceptum  ferat,  iam  prodeat 
obfecro,iam  beneficium  proffteacur.Inclama  prateo, inclama  rurftis.  En  uobis  ludi/- 
ces  nullam  prorfus  e tanta  frequetia  prodire , nullam  quicquam  profiteri.  At  uideris 
duas  illas  in  poftrema  concione, tndecis  ludices  duas  illas,  ad  dextram  alteram, alte^ 
ram  ad  finiftram:quae  fefepoft  turbam  abdunt,  quae  pallio  caput  operiunt,  quae  lon- 
ge cupiut  delitefcere.Hae  dug  runt,quas  fortunae  fug  pudet:quodcj  cum  hac  nefaria 
cognatione  nonnullam  habeant,  indigne  ferunt.  Madtae  animo  eftote  /»  atq?  ni/ 

hil  eft  enim  quod  uos  pudeaf,nihil  eft  quod  reformidetis.  Cognatione  enim  cum  fla 
gitiofo  habere  fortunae  eft,noniudicfj.  Nam  illud  tantum  uobis  uitio  uerti  poffet,fi 
mores, fi  flagitia,  fi  improbitates  eius  in  exemplum  traheretis.  Sin  ad  modeftiam  ac 
uirtutem  ueftro  more  induftria  ac  diligentia  coferatistfifur  grauifsime  dicam)  quan 
cum  huic  cognatione  hacretis,tatum  moribus  difsideatisrex  huius  profetfto  ignomi 
nia,ueftralaus  comparatione  longe  excrefcer.Sed,Di  boni,quid  hoc  monflriC  quis 
luror  in  medium  proceditfagnofcojagnofco  inquam. haec  eft  optima  ilia,fedmifera 
bilis  cotubernalis  mea  Zs-tw,  quae  quom  neftio  quid  ^ris  cum  hac  fauifsima  Sigma 
contraxiffet,ne<5  par  folueildoforet;ab  hac  in  nexum  coiecftahunc  fquaIIore,hanc 
maciem,hunc lurorem  contraxit.  Videtis  ipfe  oculis  ueftris,auditis(^  contratfto  rf^ 
<ffu,exertis  dentibus  (tridente, 8^  quafi  Sardonia  ridente:ut  iam  uulgo  nomen  prifti 
num  amiferitjSCmortuoruuocetur  elementu.Fortunam  aut  fuam  deploratsfidemcp 
ueftram  ludices  impIorat:ut  aliquod  tandem  accepta  iniuriae  folatium  aduerfus  hac 
impuram  ateg  imp!am,aliquam  fua  calamitatis  ultione  inueniat.fe  clim  opulentam 
fuiffeprgdicattfed  omnia  fibi  per  fcelus  abrepta,  auulfa,  aiportata,ecnuc  paucas  ad/ 
modum  farcinulas  SC  quafi  uilifsima  tantum  feruta  fuperelTe.  fmaragdos  enim  om^ 
nes  fuppilatos , quos  a Barbaris  aduecftos  olim  innumeros  pofsidebat , 8C  (e  quocp 
Smyrna, qu*  fibi  auito  iure  debebatur, eiedlam  miferabilitcr  conqueritur.  Quin  SC 
fmyrnam,id  eft  myrrham  omne  quam  ex  Arabia  ad  fe  mercatores  conuehebant,in/ 
terceptam  ingemifciirreclamantibus  adhuc  feplafiarijs,  qui  eius  nota  SC  quidem  ge 
minata  n5  deununtad  hunc  die  emporeticos  iacculos  obfignare  . Nihil  denicg  iam 
domifupereffe  unde  id  eft  nidor  fentiatur. Et  nucetia  Zacynthum  oppugna 

ri:  parum^  deeffe  quin  e paterna  infula  prorfus  fuerit  exacta. Quod  nifi  prouiden/ 
tiaueftra  mature  occurratur, de  fe  actum  prorfus  exclamat. Quare  SC  huius  horroris 
fui  potifsima  caufam  Sigma  fuiflfe:  (cc^  plurimum  uiti}  ac  barba  rise  ab  eius  confuetu/ 
dine  contraxiffe  acteftatur.Horrendum  enim  SC  ipfa  quiddam  fibilat,  quale  teterri^ 
ma  & exibOanda  prorfus  Sigma  fibilarefoIet.Et  ftne  ad  cuiufnam  fidem  praeter  ue 
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ftram  perfugiat,  non  habet:quando  etiam Iisc  deos ati^ipfum  imprimis  louem  cer 
tis  quibufdam  precationibus  auocareaufaeft. Delta  enim  in  auxiliCiadfcito,  fauen- 
tibus  Aeolum  nonnullis  pro  facris  libris  conata  eft  infcribere.Sicut  an- 
tea & in  tentauit  immutare,  omnibus  reirafticte  fcriptoribuseius 

audaciamimprobantibus.  Nec  id  mirum,  quom  non  defint  qui  tam  manifefto  furto 
faueant,eiuscphofpitesnoniam  fed  efTepatiantur.Quo  exfuccefluin 
eum  furore  acc^  audacia  peruafit,u  t iC  jrtAs'/-  St  afccl  nonam  nuncupatione  inuene 
rinc,  & duplici  litera  eiecfaduabus  in  fine  notis  cofcribaniur.  Quod  fi  haec  impune 
fieri  licebitjprofecfto  quod  omen  Di  procul  auertant,  uereor  ne  breui  tempore  ref/ 
publica  literaria  magna  ia(?furam  accipiar, clarifsimos cp  proceres  amittat, demum 
dcfenforibus  uacuainiuri3epefsimicuiuf($  obnoxia  relinquatur.Habetis  igitur  lu/ 
dices  quid  de  moribus  K cofuetudine  huius  Sigma  iudicetis:  qua  plurimi  deteftan/ 
tur, laudat  nemo-Sed  antequam  ab  hac  parte  difcedaraus, quoniam  me  quafi  prole/ 
lariam  in  sere  diruras  infrequentes  reieciCjOperseprecium  puto  ofiendere:me  pa/ 
ternas  opes  nulla  fraude, nulla  iniuria  partas,  fummafide,  fumma  integritate  quan- 
tum in  me  fuit  conferuafTe;  longecp  cenfu  ac  fortunis  illi  praepollere;  quibus  nonad 
contumeIiam,fed  ad  liberalitate  atcp  innocentiam  uti  fbleam.  Age  igiturjS^  cenforf, 
as  tabulas  profer.EnuobisIudices,prfdijs,latifundtjs,pecore  in  ratione  redaclo, Si 
gma  in  cenfu  habet  duceta  taIenta,com putato  uero  familix  peculio  fumma  ad  qua/ 
tuor  6^  quinquaginta  fupra  ducenta  deducitur.  Agedum  H cenfum  noftru  pronun/ 
tia.Prsedqs,  latifundifsjpecore  in  rationem  redacfro  tw/  in  cenfu  treceta  talenta  ha 
bet, computato  uero  familif  peculio  fumma  ad  unu  K feptingenta  deducitur.  Agno 
fcitis  igitur  Iudiccs(quod  fine  inuidia  didu  uelim)  me  ac  familiam  mea  longe  potio 
rem,  opulentiore , honcftioremc^  effe : quam  tamen  indigne  at^  inclementer  adeo 
Sigma  dehonefrare  cotendit, primas  fibi partes  ubiq?  uendicans.Noftis  enimS^  ip/ 
fz  omnes  quse  in  republica  Ifteraria  degitis,  quam  hsec  fupra  cseteras  fpintus  tollat: 
fpiretcg  nefcio  quo  pado  altius.  Videtis  enim  eam  ueftru  nemini  cedere,  nifi  ea  con/ 
ditione, ut  crebrius  praeferatur;  multas  etia  ex  equeftri  ordine  uidetis  annuentes  in 
hoc  ccetu,  Sd  quf  nos  dicimus,uultu,oculis,digito  approbantes,  quod  fe  fciiicet  hac 
Sigma  femper  prgcurrat,femper  fc  oggeraue  primo  autc  fubfellio  cedere  nunquam 
uelit.Certe  mihi, a me  licet  multis  faenefictjs  ornata, nunquam  uel  in  fummisangu/ 
ftifsuoluit  accomodare;  quod  egotamchadenus  ex  confueia  quadam  5C  genuina 
animi  mei  bonitate  non  fane  multum  abhorrui, tn  pofterum  fortalTe  (quoniam  iam 
fatis  6C  fuper  ingrata  eius  animum  perfpexi)alios  mores  probatura,  plane  enim  in/ 
tclligo,quicgd  ingrato  accomodes  aut  gratificeris,  funditus  deperife.Obhuiufmo/ 
di  itacj  pertinacia  atep  ambitionem  iam  uulgo  infamis  efr  :eamri  alfj  ccraftof»,  id  eft  ig 
nobilem,  alfj  (^ivceJinsiJ  uocant,id  eft  folitariam,atcpob  fuperbiam  aliarum confue/ 
tudrnem  detredante.  Scitis  enim  comitem  folitudinis  effe  iuperbia.Quis  nefcit,uel 
autore  Clearcho,eam  Pindaro  cui  facile  omnes  inter  lyricos  primas  deferut.itainiri 
fam  fuifre,utoda  integra  txffiyiioii  fcripferit:  aqua  non  aliter  deteftabilishscarceba 
tur, quam  profani  foleanc  ab  aris  8»;  focis,  quibus  illud  faepe  inclamari  folet:  Insis  tw 
«sjj  ccAnj>(^.Fecit&;LafusHerm{onennsodamquocj,Centaurosinfcriptam:fedt 
& liymnufn  Cereris  Iaude,uoluitutr{ni^  Sigma  perpetuo  exulemextorrem(|  effe* 
Eius  hymni  principio  uobis  teftimonioefTepoieft.Id  ab  Heraclide  Potfeo  traditum 
eft  pofteiisit/lsfij^cs  >csfcc*"A,/cAu9ifiilvo(fl  (tAsp(Ot'.Qum  6<1  Veteres  illi  noftra  exi 

ftimatiois  autores  eius  ingeniu  percefi,ac  mores  iam  tu  exacfifsime  metientes,  non 
modo  ea  auerfabatur : fed  occurrente  etiam  exfibilabat,  explodebantc^  a reliquarS 
confortio,alr)  fibilO,al!j  flatilem  probrofb  nomine  appellantes.  Proinde  fiquifunt, 
qui  mihi  plufculum  faueant,  illa  reiecwme  ad  fe  alliciant,  poteft  fpfa  iecum  expo- 
ftulare:mecum  nequaqua  poteft.Hinc  igitur  illse  Iachrymg:hinc  illae  deplorationes 
ladicesproficifcuntur.HoceftquodLylimachum  BototO,  quem  honoris  caufano 
mino,furtim  atq?  oblique  perfirinxerit : gj  mihi  in  eius  holpitio  diuerfanti  blandius 
arriferit:hancuero , utirefractariammorofami^decebat,  femper  contempferit.Et 
haec  licet  ratio  fine  controuerfia  apud  aequifsimura  quen^  iudicc  fit  multum  pon/ 

deris 
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deris  babitura:tamcnnequifquam  exiftimet  mea  me  alieno  magis  iiidicfo,quam  lu 
re  defendere,  & hoc  quaii  periugio  utifolere,cogrcd(amur  obfccro  cominus  : eac^ 
diligenter  penfi ternus,  S<;  tanquam  ad  xquilibrium  redigamus,  qu^mihi  olim  fure 
hcredicariorelidta  ha’C  audet  inuadcrej&lfibi  uendicarenon  uererur.Ne  aureuobis 
ludices  orationis  magnitudo  iaftidiu  pariat,  neu  IcuiiTima  qutecp  &C  quafi  retrimen- 
ta omnia  accufailonis  perfequi  fit  necelTeifaftfgia  tantu  rerum  perfequemur.  Et  fm 
primis  illud  in  uniuerfum  a me  dictum  uelim,S<l  ideftftannCijSd 

id  efl: plagula  ueterametaria,  2*1  Tri-Tjov,  id  eft  picc,&r77rf^«A»r,  id  cftpaxillos,8cl 
7Mcc,  id  eft  betas,  atep  id  genus  fordida  aflertore  etia  Theophrafio  partim  in  latifun 
dfjs  meis  nat  a,  partim  3 me  meo  gre  coparata,aut  certe  gratis  ab  aiqsfuiffe  accepta: 
quoru  uiura  quonia  Sigma  literg  omnium  ingratifsimse  aliquo  tempore  permfi,  illa 
audacia  temeritate  itia  ut€ns,non  modo  clanculum  occupare>  fed  palam  etia  uin 
diciarum  iudicio  perfequi  non  erubefcitjCx  meis  fpolqs  exiitimatione  fibi quaerens 
SC  gloriam. Et  primum  quidem  intercepta  fibi id  eft  quadraginta, con 
querirur:!onget^  in  me  apertiore  calumnia  exornat,  ^ qug  diu  pofsit  difsimulari.ea 
ciri  mihi  domi  nara,  domi  adulta,  reftis  fuerit  fceminagrauiftimaeorumater  •mpee^ 
*rv?.  qu»  licet  in  Pythagoraeoru/acelloreligtofifsime  colat,foIeantcp  illi  ticc  tAu  rt- 
TfasKTujj  fandlifsfme  deierare:non  iiiuira  tame , ipla  etia  echemythia  hoc  permitten 
te, ad  hociudicium  defcedit,in  quo  ueruare  tueatur,  SC  mede  fe  optime  meritam 
non  finat  opprimi  per  calumnia. eius  uos  interca  teftimoniu  accipite.  Accepiftis 
puro,  quo  loco,qua  ratione,quo  tempore  ea  fibi  apud  me  liberos  pepererit,quos  pia 
ne' mihi  uernas  domi  mex  natos  teftata  eft-  Sed  quoniam  publica  mortaliuconlue- 
tudo  folet  apud  plerofqi  maioris  teftimonfj  fidem  habe.’’?,  quis  etiam  no  nouit  illam 
fympofio  familiare  cantilenam  t KS^Tr^v-n-TriVsjcgKTjaia  In  qua  nemi 

nem  haclenus  audiftis  qui  uocc  illepidam  atep  infuaue  pronunciaret.  Sed 

opporrunemihi  fympofij  mentio  huius  perdi tifsimK  furtum  .in  m entem  reuocauitt 
quaefe  clanculum  in  triclinium  conij ciens, cottabum  »neum  ad  ludicram  confputa 
tfonem  paratum  tentauit  afporrare : fed  in  manifefto  furto  ab  atrienfe  depreheri/' 
fa, relicta  prseda  in  pedes  fe  dedit, 8^  euafit. Necui  tamen  aut  celeritate  ullaprguerti 
poruit,qu!a  -rx^yccvlu/,  id  eft  fportulam  in  quam  fcitamenta  obfonator  recondebat, 
abftulerit.  Secundo  ueroloco  non  erubuit id  eft  hodie, fibi  arrogare  arej  in 
rem  fuam  tranfcribere.6  perditam  nefarix  Mtexx  audacia,  tu  ne  T^iAdpoiJ  tibi  uendi- 
care  audesCtune  mea  coram  taiplendido  ordine  tibi  arrogarer’ nec  te  aipetft  ustam 
excellentis  collegij  a tam  infigni  mendacio  abfterruitr’  Quam  rem  ut  clarius  apertiV 
us<^  intelligaris,  paulo  altius  mihi  ludices  repetendum  puto . Articuli  prxpofitiui, 
quos  in  orationis  regno  plurimu  pollere  cognofeitisj  cum  hypotaifticis  articulis  diu/ 
turnam  olim  contentione  habuere. Erat  eorum  controuerf!a,quibus  titulis,  quibus 
ueinfignibus  internofei  deberent.  Intercedente  aut  Crate  grammatico,  demum  ita 
fcedus  iniuere,ut  prxpofitiuoru  quidem  ordini  ego  perpetuo  praefes ac praefecfta  ef/ 
fem,recfro  uno  demptothypotadiicis  uero  c/lcta-eiee  perpetuo  afpiraret.  quam  ego  Or 
peram  libenter  ea  conditione  fufeepfiut  ipfi  omncs<^  eorum  poftert  mea  femper  no 
tahoneftarencur.ltaq?  folennes  fuper  ea  re  tabulae  confectae  lunr.Lcge  tabulas  prae/ 
co.  En  uobis  rc  plane, ut  narraui  modo.cotigit  uero  ut  mox  th  articulus  cu 
id  eft  dic,  inter  feiundlg  procrearet.  Peto  a uobis  ludices,  an  ex  pa<51:o,anex 

coditione  inrerpofira,cgo  dignitate  ac  loco  meo  fraudanda  fim. Quod  fi  ualentiura, 
fiftipulatiOjfi  contractus  obferuari  debet, profeclo  non  fine  maxima  iniuria  Sigma 
poteft  ad  ea  qug  mihi  iure  poirefToriOjiurepaclionis  debentur,  sraflari.GralTantem 
uero  a tq?  irrepentem  no  condemnare , grauis  dC  probrofa  profedio  foret  iudien  in^ 
teperantia.Nunc  ad  auiculas  accedo;  quas  in  meo  auiario  naras  ScT  educatas  haec 
omnibusmachim's,caIamis,retibus,aucuparf,&C  cumipfopuIuifculo(utaiunt)id  eft 
ciifpfis  vio-ijtacs,  nidis  fcilfcet,c6uerrereatq  abducere  conacur.Hcuerofunt 
id  eft  pica,  id  eft  palumbes,  id  eft  anates,  id  eft  merulxrquas 

& uos  olim  iudicio  ucftro  mihi  adiudicaftis-  Poteftis  enim  meminilTe  quanta  olim 
inter  confonantes  Iis  oborta  fit:  quom  fibi  quaelibet  earum  auitij  genus  omne  uendi 

caret 
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caret,  Si  longe  maior  quafiio  uidcretur,^  que  ludicG  fentetia  fedari  poITct;  uos  pn, 
blice  quietis  caufa  prudenter  admoduconftituiftisrutficuti  olim  Perlae  fecerant, qui 
imperi)  fortem  hinnienti  equo  comiferunt:ita  Si  nos  augurio,  id  eftauiQ  arbitrio  to 
tam  re  crederemus. Itacf  omnes  in  publicu  nature  auiariQ  conuenimuSjdefignatcxj 
teplo  confedimusttn  uaria  fuit  cuiuf(^  pro  uolucrS  cantu  occetuq;  uictoria-.at 

teliciisime  addixere, 5^ 

uos  arbiirg  aufpicq  addixiiTe  iudicaftis.Eai^  omnia  aufpicia  ad  perpetui  rei  memo 
r;a  Ariftarchus,  eiuscjadfectator  Ariftophanes,  ci  demu  Pollux  eius  difcipuluspo 
fferitati  comendarut.Alanfittp  inter  nos  exeo  tepore  pax  8icocordia,doneciinpii> 
rifsimali*c  Sigma  comunem  omniuquieteperturbareccxpit,  in ncftraacq;alior5 
bona  non  minore  iniania  quam  impudentia  gra flata. Quod  uero  ad  Hymettum  ao 
tinetjhoc  uobis  facile  fidem  fecerit  ludices,florentifsimu  coiiem  mei  auiti  iurisefle, 
quod  Hymettus  heros  hanc  mortalitate  exuens  amcenifsimu  illud  diuerforiuad  a/ 
ftiuas  uoluptatesmihilegarit,additaea  condi£ione,utomnesqui  uerfarencurineo, 
hymectfj  uocaretur ; hymefsius  autem  nemo  admitteretur.  Aicf  hinc  uobis  fubinde 
conflare  poteft,apes  quse  in  eo  pafcuntur,  delibanttp  hymettios  flores,  noftriiuris 
efle.Nam  licet  ilJs  inter  animalia  fera  dC  domeflica  ambiguse  incertae q;  Ont,atq  oc/ 
cupantis  fiant:  quem  primum  tamen  in  id  eft  cellam  loculamentucoa/- 

Ctz  funt, publica  efle  definunt,6i  pofleflbri  adiudicatur.  Quid  uero  dicam  ludices, 
q»  non  folu  id  eft  apes  ipfas  abduccre,uerum  bL  nvrjce^vs,  ideft  alueariaip 

la  repugnante  etiam  Ariftotele  conata  eft  reuellere , in  quibus  magna  uis  ftiAir©*, 
id  eft  cibus  ipfe  afieruabatur.neq!  Iianc  exeerandam  Sigma  tritum  ho/ 

minum  adagium  exterruit,  pefsimeapes  furto  prouenire.  Sed  S(  e tota  ni.- 

titur  me  omni  conatu  deturbare.De  autem  ludices  breuifsime  dica  uobist 

eam  quocjmihi  a Thettaio  tcfiamentolegatamtueruquom  ob  qutedam  facinora  ca 
pitaIia(urpoteftismeminine)Sigma  eflet  exilio  damnata,  precario  a me  petijr, ut  el 
perfugium  illud  concederc;quod  ego  humanitate  mea  magis  quam  aliquo  eius  me/ 
rito  facile  indulfi.Necfane  cius  audaciam  adhuc  plane  noueram,  ita  depopulata  eft 
fortunas omniu , bC  meas  imprimis  opeSjUt  ad  farciedaiadlurarepetundaruiudicio 
opus  efl"e  uideatur.  Quid  t quod  delicata  fecmina  ideft  maritimarum 

etiam  rerum  ftudium  fibi  poftulat, nec  fatis  putat  terreftres  regiones  diripuiflejnili 
SC  piratica  audacia  maria  etiainfeftetjquom  tamen  ipfius  impudentiathalalTi)  ma/ 
gis  quam  thalartij  labores  conueniant.Alioquulgo  notu  eft:  wy 

Acc-t?»©'  terreftris  quom  fis, non  maritimus  unquam  fias.Illud  uero  quam  odio/ 
fum,qiiam  infolenSjquam  tyrannidi  proximum, quod  fe  id  eft  reginam 

falutari  uoluir;&;  iam  regnum  exercet.Freta  enim  Ionum  quorundam  prsefidioop/ 
timos quoftj de  populo,  vri  licetmecplongereclamantibus,  tvw*,  ideftuerberac; 
minisep  in  me  teftes  trefs  modo  adegit . Quas  quom  nuper  quafiparu  gratas  argue 
rem,  omnem  mihi  fcenam  calumniae  retexerunt : re(^  timore  compulfas,  falfum  ad> 
uerfus  me  teftimonium  dixifle  profeflae  funt-  Quod  fi  a uobis  impunitate  fecurita/ 
tis9  fidem  impetrarent , fe  totius  calumnis  fcenam  aperturas  receperunt:  id  quod 
uos  indulgentia  ucftra  facile  concefsiftis  .Etcccequam  prompto,  quam  intrepido 
uultu  accedunt  ueritaicaflerturs,quat  modo  mendaciu  adftruxerant.  Accepiftislu 
dices  nec  iiATur  in  entelechia  quic^  iuris  habere, nec  fibi  quicc^  ucdicare,nifiquan 
tuegoob  affinitate  indulfero:utpotequam  Ariftotcles  t*  y/TtAt©-,  ideftperfe/ 
dto,  id  eft  habcrc,progenita  primus  fuftulittmeffcj  fidei  ac  tutelae  commen 

dauitjUt  ad  pcrficiendaanima  aliquando  par  inueniretur;ex  quo  nonnulli eam  funt 
perfecT;ihabiainterpretati.S«w  uero  filia  mea  fuppliciter  impie  tatis  ueniapetijt.  Cui 
ego,  totu  hoc  imbecillitati  humane  tribues,  libenter  ignofeo. Faretur  enim  ultro  fibi 
omnino  nihil  efle  in  forcunis,quod  mihi  uni,  qufipfam  procreaui  aluf,nonliben 

fer  acceptum  ferat.Illa  id  eft  florem,  illa  xjAsxui^fu/,  id  eft  cucurbitam, illa  dc/ 

nKjfpirirumillum  quo  uiuir,a  meaccepifleprofitetur-De  Zktv  uero  nihil  eft  quod 
dicam  uobis  Iudices,uidiftisiprs,audiftisipl3e.  Atilludper  quam  ridiculuquod  Si- 
gma imprudens,  tanta  eft  fcilicet  uis  ueritatis,  fua  furta  detexit,  bi  quaftlbrexfuofe 
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fndtcioperemit. Quod  enim  nei^  ideft  conqueri,  neq;  (i;A7ri^4e,  id  e{i 

buccinarijucq;  a-voiUy^  id  eft  fiftula  canere  pofsiqipfius  certe  unius  iniuria  cft.Hxc 
enim  nunc  populares  quafdaiuas,nunc  auxiiiares  alias  concitans,  Tatfta  imprefsio- 
nc  iniferam  z«-7a:  ex  omnibus  bonis  fuis  exturbat. Teftis  mihi  Theocritus,in  cuius 
hofpitiocofidenter  nimis  prolocuta  hac  dicitur:  cc^i/  </iy^Tv  Quod  uer/ 

bum  nemo  unquam  Atticus  approbauit.Alioqui  bC  publicum  edictum  noltis , quo 
illi  in  primis  irerborum  pofitionibusuerfari  interdicitur.  Qua  in  parte  mihi  uenit  in 
mente, quod  non  pratermitca,  vu  publice  perfape  conqueltam  elTe:qudd  hac  Do^ 
ribus  quibufdam  iccum  per  faclione  accitis, eam  e primis  -fP S>x^vnv6iy  per.* 

Ionis  pluralibus  elideret,  ^tyituSb-  non  ^^cyei^SO/  aufa  pronuntiare.  Egouero  quod  ad 
mc  attinet  Iudiccs,neq5  ««-mrcc  unquaofrendi,neq!  kAhiax  in  TAw^^a:,  necg  xolAst/  in 
'^x^s|J  inueitere,  ne(^  Kv^oti  in  Tt/gs^'  comucare  unquam  tentaui : fed  Sd  locum  me.- 
um  mihi  retinui,  Scf  quanta  in  me  fuit  dignitate  at<^  exiliimationecuiufcp  incolume 
Jncactamc|!  feruaui.  Vos  ego  Dideaqi,  uos  penates  noitra  reipublica,&C  re  augufta 
Sais  6t  fanctifsimeThoyt,uos  inquareligiofifsimeadiurojme  nec^  uoluifTeunqua, 
ncqicogitalle  ullius  flatum  uiolareaut  dignitate  fubuertere,mec^  femper  intra  prgx 
Icriptos  fines  ac  limites  ftetifle,nemini^  quantum  in  me  fuit  incSmoda fle  unquam. 
Quodi^haiflenus  teci,me  facluram  fumma  curadiligetiac^  pofthac  perpetuo  polii/- 
ceor.  At  contra  haec  Sigma  nihil  tam  fantflum  inuenit,quodn6  uioiauerir,nihil  tam 
purum  ac  fyncerum  quod  noimpurirsimcfcedauerit.Nam  bC  Attalum,  Si  Artaxer.- 
xem,&r  Arcabanu  tanquam  maga  ac  ucneficaqugdamuoluituerflpelles  facere,atcp 
in  portenta  quedam  inaudita  conuertere.  Scitis  itacj  Iudices,£<l  uos  fcire  fciunt  om- 
nes, nihil  aut  ueru,  aut  uero  proximu  qui equam  Sigmatnmedixifle:  fed  omnia  per 
calumniam,  per  contumelia  effinxifie.  Quinipfam  plane  eius  criminis  damnadam 
efle, cuius  mc  arguit.Ipfamcomunem  omnium  quiete,  tranquillitatem,  concordiam 
labefacftaiTe  -Ipfam  de  omni  ordine,  de  omni  conditione,  pefsimeatcp  iniquifsime 
meruili  e.  Decet  igitur  uos  cogitare, ut  ea  in  ipfam  pcena  ftatuatur,qus  SC  magnitu- 
dini Iceicris  refpodeat,&l  exteris  in  pofteru  exeploefle  porsitrne  paria  raeditentur, 
icd  omnes  intra  datos  limites  coquiefeant . Nunepoftrema  mihi  opera  fupereft  O/" 
beunda  circa  formxatcp  imaginis  defcnfione.In  qua  Sili  non  multum  laboro  (Ne/- 
minem  enim  unquam  quali  lorma  narus  cflet  pcEnituitrquid  enim  hic  ingenium  ca 
iufquam  aut  induftriarequiraturCubi  necp  optio,  net^  acumeiudicif  prodeflepoteft. 
Et  quidem  perfgpe  uidimus,  fub  degeneri  forma  generofum  ingenium  delitefcere) 
cogit  mc  lame  improbitas  ate^  impudentia  huius  Sigma  in  hunc  Iocu,ut  uel  intem/ 
peftiua  ac  parum  neceffariam  detenfionem  aggrediar:  uel  fiquid  perfilentiuiranl/ 
miferOjbonecaufx  defuilFejnecp  omnes  defenfionis  numeros  impIeuifTeuidear.Ec 
uera  tbrrafle  quxdam  Sigma  exiflimabitur  dixilTe,fi  ego  nonullaprstermitta,  qui/- 
bus  ordine  non  refpondea.Par  eft  igitur,  ut  omnia  dilua:  omnia  eius  argumenta  im 
portuna  licet,  ac  parum  fortafleadrem  pertinentia,dircutiam.Quare  fiquid  uidebor 
parum  apte,uel  non  fuo  loco  dixifre,omne  in  eam  culpam  reqcice:&dum  hocquan 
tuiucunq?  munus  fupereft  abfoluo,  quales  mihi  aures  hac'i;enus  praeftitiftis,oro  atep 
obceflor  deinceps  accomodate.  Ego  quidem  primum  ludices  mihi  eam  forma  gra^ 
tulari  foleo,qux  necp  ad  luxum,  nccf  ad  iniuriam  accomodata  fit,  fed  retfla  plane' ac 
teretem  8c  expedita,8^  qualis  neqs  ad  ignauiam  necp  ad  contumeliam  idonea  uidea/ 
lurrquam  tancij  abeft  ut  probi  atep  ingenui  reformident,  ut  ab  Aegyptqs  magno  ira 
cultu,  magnacf  in  ueneratione  inter  hieroglyphica  facra^  indigitamenta  habita  fit, 
&lab  lis  nota  lalutis  nucupecur.Quin  £C  ultro  ipia  fateor  crucis,qua  fontes  p!eifluti> 
tur,efiigiem  aicf-  imagine  oflendiiTe:nec  piget  rei  tam  falubri  £1^  generi  hominu  tuen 
do  tam  accomodatx  exemplum  dediiTc. Proprium  enim  femper  fuit  familix  noftrx 
flagiiiofos,  £C  qui  parum  caflas  manus  haberent,  perfequi,  quando  5b  mea  etia  filia 
SUtv  nocentes  ac  iudicio  conuieflos  damnare  folet , StTnuncin  deoru  numerum  re.- 
lata  numinis  uicem  implet. Quod  fi  nos  hac  caufa  reprehendi  par  eft,  reprehendan- 
tur eadem  ratione  £c  ciuitatum  infticut3,£Cleges  quxfccleratis  flagitiofiscpacplane 
liierx  Sigma  fimillimis  fuppIiciaSC  pccnas  flaiuere.  Sane  ego  me  tam  nobili  accufa/ 
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tione  mfimulan’  malim, quam  quod  audio  Sigma  fine  fine  ia<fi:ante,fe  fcilicet  locum 
comeffationibus  ac  propudqs  hiifie  architc<ftata,ex  quo  quenquam  fobrium  aut  ca 
ftum  aut  certe  frugi  exiflc  tur^ie  eft . Qua  ex  re  apud  Sybaritas  fe  fiaiua  meruifle  aij 
immortalitatem  aetcrnitatemq  nominis  fui  pertinere  arbitratur-  Sed  quid  ego  inre 
prafenti  atq  oculis  cxpofita  oratione  quaeroCfpectate  uos  ipfi  ludiceSjfpeciate  ob- 
lecro,  huius  Sigma  faciem  haud  quaquam  fibilo  gC  contumaciae  fuae  abfimilem,fpe 
«ftate  toruos  oculos,  promptasq  atq  erectas  ad  inturiam  manus, fpecute  ira&  furo 
re  aeftuanie  K paulominus  in  nos  impetum  facienteien  ut  fefe  in  ^iram  cotorquetc 
utgrauiter  inubilatCutprorfus  in  anguino  corpore  anguinos  fpiritus  agnofcatis. 
Cgterum  ut  quod  ccEperam  sMfn,  id  eft  de  cruce,  fcrmonem  breuifsime  abfob 

uam,fitem  diligenter  perfpexeritis  iudices,inuenietisnome,fedSigmaipfampiv 
mam  ex  omnibus  id  eft  crucis, nuncupationi  principiu  dediflc.  Quomeninj 
ego  aliquando  in  ccetu  clarifsimoru  hominum  TWfs,  id  eft  de  tauro  animali  ge 
nerofo  acfocio  laboris  humani  uerba  facerem:htcc  protinus  fefe  obf)  ciens  panes 
primasuendicans  racofon  in  soJj^nj  comutauit.  Id  quodpaucis  ante  diebus  fecerac 
quomcgode  muficis  cocentibusloques,  wof/  dixi(rem:h2cfefeimpudeceraAiti5 
oggerens,  svvoy  ideftgemit5£>Cfufpirium,iufsitcffe,qui  ■riv@'  antea  fuerat  ad  ob, 
leclandas  hominu  aurcstdigna  fe  prorfusacfuis  moribus  cSfentanea  elocuta.  Qti* 
nifi  uos  iudicio  defueritis.id  quod  ego  profedo  uos  pro  ueftra  cofuecudine  facturas 
confido,nonuereorquin  jvsco/fsf),  id  eft  cruce, &C  s^wff,  id  eft  fufpirijs  reliquam om 
nem  quanta  quanta  fupeteft,aiftura  fit  xtatem, 

lOANNES  HIERONYHVS  MONFERRATVS  DE  CAl- 
cagninisRcuerendo  acmagnifico  equiti  Hierofolymitano 
dominoAlfonfoTroito  s.  p.  D. 

AI  A B A T te  AlphonfeTrotte  eques  ornatifsime  Cfl/us  Calcagninus 
herusmeus&f  patronusdum  in  humanis  agerer,  plurimum.uteiusall 
A quot  epiftola;  teftes  funtlocuplerifsims:  fed  hoc  imprimis  teftacurofli 
c/a,  quf  inter  uos  ultro  citroq  mulca  amoris  ac  beneuolencia  plena, & 
qug  adhuc  in  hominu  animis  uiret.Hinc  eft  q quom  nuper  euoluerera 
cius  felicis  memorig  uiri  lucubrationes, quas  indefeflus  piurimas(ut  nofti)indiesm 
reliteraria  coficiebat,ingenio  multiplici  eruditione  refertas,&CmoriensquasDii' 
hi  cSmendarati  iniibrum  incidi  rerum  Aegyptiarum  non  uulgare  nec  protritae  lite^ 
ratur3e,quem  ille  uiuens  dignationi  tuae  deftinauerat.Sed  quom  nondum  ei  dedia 
rionis  praefatione  appofuifler,quam  Stf  te  fe  digna  meditabatur, fato  interceptus: 
eius  ego  memor  uoluntatis  6C  fcriptoru  haeres  his  paucis  ac  ineptis  non  tibi  modo 
cui  liber  hic  omni  iure  debetur,  fed  8C  quibufcunq  in  lucem  editur  in  manus  uen^ 
rit, notum  efteuoluf,  uos  inter  uos  inuicemaiiia{re,& mutuam  dedifte  opera,  meq 
fidelem  fui  fle  herilis  uoluntatis  executore.  Accipe  igitur  librS  fi  non  ijs 
ucrbis  ornatu  quibus  decebar,bona  tame  uoluntate  exhi 
bitu.  Vale  Equitum  ornamemu,maniumq 
CaelrfSC  mei  clietis  memor-  Ex*di 
bus  noftris,  Nonis  lunif, 
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•ffiCYpTlACIS  COMMENTARIVS,  AD  MA 

gnificum  Alfonfum  Trottum  equttcm 
Hierofblymuanum. 

V o M a Dis  immortalibus  omnia  peti  oporteat  bona. 

Cum  maxime  eam  qute  deipHs  c5ftac  fapietia  quaeri  opor 
tet . Nam  necp  maius  quicquS  a Dis  dari:  nec  ab  homine 
praeclarius  accipi  poiefl:  ueritate . Ideoq  Alexander  Max 
gnus  dicere  lblebat,muIto  fibi  iucudius  de  Dis  recle  fenti 
re,quam  multis  gentibus  imperare.Ner^  iane  diuinitasa/ 
lia  re  magis  prauar,quam  fapientia.Non  auro,  no  argen 
to  locuples  eit:non  tonitru,  non  fulmine  formidabilisjfed 
fapientia  ac  reru  omniu  prouidentia  longe  excellit. Quod 
nemini  mirum  uideri  debet,  quom  fupremu  illud  numen  no  modo  rerum  omnium 
author  iit: ied  idem  etiacoferuacor  omnibus  omni  tepore  omnifg  loco  interfit. NS  ii 
caufa  illa  opifex  fe  a rebus  abdicaret,eas  protinus  incerireforet  necefle.Et  ianc  fcire 
optima,  ^ optima  facere  multo  eft  antiquius.QuodHomerus  fignificauit  eo  uerfu; 

Et  genus  6C  patria  fimilis  memoratur  utriq?. 
luppiter  at  natu  prior  idem  efi, plura q?  nouit. 

Quare  ego  fummi  numinis  felicicate,rerum  omnium  optimaru  &C  pulcherrimarum 
cognitione  coniiare imprimis  exiitimauen'm,S^  ex  eo  quodnofolumprxfentia  fed 
futura  ac  preterira  in  telJigit,  immortalitate  iureilli  tribui.Et  niea  quidem  fententia, 
quicunq?  mortalium  ad  diuinitate  anhelant, illi  maxime  fapientif  ^ uehtatis  amore 
rapiuncur:quam  ut  faciliore  petant  indagine,caftitate  rerum  iacrarum  cultu  am.' 
plexantur.Id  quod  Gr»ci  omnium  comodifsime  fignificarfir,  quom  Aegyptiorum 
deam  I(in,quafi  rcieciam:&^  eius  holiem,Typhonemideft  infciriam>appcilari3t.Cu 
ius  deae  iacra,  parcitate  uicflus, 6^  quorundam  ciboru  abftinentia,8C  ueneris  conti/- 
nentia  caeceiarumq?  uoluptatu  coertione  celebrabant:quibus  omnibus  puritas  men 
tis  8C  acumen  ingenq  feientiae  cauia  exquirebatur. Vnde  6C  illius  facrariu  iraeum,id 
cftjfcientiae  diuerlorium  appellarunc,K  ipfamalffMercurio,aIq  Prometheo  natam 
dixcrunt;quorum  alterii  lapientia  ac  prouidemia,alterum  gramaties  8^  muficx  in/ 
iientio  iiIuftrauit:5C  in  Hermupoli  Ifin  Mularum  prima, eandem iufiiciam  lapi 
entiam  uociraruntiutpote  qus  diuina  aperiat  fis  quos  cf  »r  Jipoc  nuncu 

pant.Ii  uero  funr,qui  ratione  fedtantur,  qusab  omni  impietate  ac  fuperfiitione  ani 
rtiam  cluit-Proinde  fplendida  ueftis  illis  attributa  eif,qua  QC  mortui  exuta  iam  mory 
talicate&iC  in  priftina  dignitate  reuocad  exornantur. Nec  (ane  hoc  dico  quod  linofto 
iis,id  e(t!inexfiolx,aut  capitis  abrafio  Ifiacum  faciat:  nam  necj  -TrtoyuvoTpo^ec,  id 
cft  barb»  educatio,  netj  tf>iScevo<posAa,  id  eft  pallfi'  geftatio,iic  eft  inprouerbio,philo 
Ibphum  reddit.  Sed  tantam  fymbola  lunt:de  quibus  nonnulli  italentiunt:  Abftine- 
re  fiquidemeos  a lanis, non  iecusacab  ouium  carnibus  abftfnent.Radere aurem  ca 
put  ob  luctum. Ferre  lineas  ueftes  ob  colore,  quem  lini  flosatheriolplendori  fimilli 
mum  prsefe  fert.  Sed  hxcalfi.uera  autem  ratio  eft,qudd(ut  Plato  Icribic)  purum  ab 
impuro  a ttingi  pia  culum  eft.  Retrimentum  aute  cibineq  purum  neq  caftumtatqui 
ex  retrimentis  pelles,uellera5  capillos»  ungues  gigni  certueft.Ridicuium  quippe  fu- 
it capillos  quafi  fupcrfiuos  deponere,  £C  corpus  ieuigaretouillas  aute  lanas  induere* 

Sic  enim  SC  Hefiodus  quom  monet: 

Nec  te  a quinquifida  ficcum  decet  arbore  ramum 
Cadere fplendenci  ferro  inter  facra  deorum. 

fignificat  ut  talibus  muneribus  perfundti  facra  adeamus:non  aut  dum  fis  operamur, 
fuperflua  refecemus.  At  linum  ex  immortali  naicitur  te!Iure>S»l  frutfrum  efculentum 
fertjS^  fimplicem  puramq?  ueftem  praebet, non  adeo  grauem>8C  omni  tepori  accom 
inodata;ex  qua  minime  pediculi  procreantur.  Alioqui  hi  facerdotes  adeo  fuperflua 
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rcformidantjUt  no  modo  legumina  ouillas^SC  fuillas  carnes  auerfenturtceu  quare 
trimemamulta  inuehant:fed  K fale  a cibis  in  cafiimonijs  reiiciuntrtum  ob  aliajtum 
quod  adbibendum  comedendum  appetentiorcs  reddit.  Nam  quod  Arifiagoras 
dicebat, ideo  impurum  cenferi,qu6d  minuta  animalia  intercepta  iugulet,  plenum  le 
unatis  eft.Quin  etiam  & Api  e peculiari  puteo  propinat,  ate^  omnino  a Nilo  arcet: 
non  quod  Nili  aquam  impura  ob  crocodilum  cenfeanc,  ut  quidam  putauere,quado 
Aegyptrjs  nihil  Nilo  honoratius  : fed  quod  obeh  ores  coi  puleciores^  faciat  epotus: 
qua  habitudine  necf  Apin  necg  fe  efTe  uolunt . Satius  enim  putant  leui  ac  expedito 
corpore  animu  includi, quo  minus  eius  diuinftatis  opprimatur. Caeterum  in  Helio-' 
poli  fole  colentes  ,in  templum  uini  nihil  afferut,ceu  per  diem  deocg  ipfoinfpeflan» 
teturpeficuinum  epotareiquoalij  quidem,  fed  parce  admodum  utuntur.  Sed  prfter 
hanc  Aegypttj  multas  obferuanteteremonias  abftcmias,in  quibus  BC  philofopharv 
lur  8C  diurna  edocent.Qutn  &C  reges  ex  inftituto  facrarfi  literarfi  mediocriter  admo/ 
dum  bibebant,  autoreHecatfoiquom  ipfi  facerdotrj  dignitatecenferentur.Qua 
confuetudinem  primum  Pfametichi  regis  remporc  omirerunr,quom  prius  nei^  ipfi 
uinum  haurirent, necp- Dis  libarent  ceu  parum  gratum, utpote^uod  fanguinem  eo/ 
nim  qui  cum  Disolim  dimicaueranr,opinarentuj  ;ex  quo  profluente  SCterratadmi 
fto  uites  natas  ferut.  Quare  largius  ingurgitacibus  ebrietate  66  infania,  amentiamij 
uenire;non  1'ecus  ac  fi  impioru  bellatorum  fanguinc  repleantur. Qua  fic  a facerdoti 
bus  aflirmari  Eudoxus  in  fecudo  Ambitu  teftatur . A pifeibus  aute  marinis  omnes 
non  tamen  omnibus  abftinenc.Siquidem  Oxyrynchitf  ab  hamo  intercepristcolen 
tes  enimoxyrynchon  pifcein,  uerentur  nequando  hamus  parum  purus  Iit,  ceu  qui 
oxyrynchon  atrigerittSyenits  aute  a Phagro,qui  reftagnationcs  66  incremeta  Nt^ 
li  pronuntiare  exiftimarur- At($  ita  facerdotes  abflinent- At  reliquis  Aegypticrura 
nona  primimcnfisdieairumpifcem  pro  foribuscomedentibus:  facerdotes  pileem 
non  guftant  quidem, ied  in  limine  adurunt, gemina  uretes  rationetquarum  alteram 
facra  66  fupra  captum  mentis,annexamq!  qs  quo  de  Ofiride  & Typhone  religiofe 
allata  luntiatringam  alias.  Altera  facilis  atq?  obuia  eft.Nam  pifeem  non  neceflarifi, 
nec  dignu  adeo  curaopfonium  efTe  uel  Homerus  teftatur:  qui  ncc^  Phoacas  honii. 
nes  abdomini  natos, neqi  Ithacefes  infulares  pifeibus  uefcifcribit.Nctj  ipfi  quidem 
Vlyfsis  foci)  in  tam  diuturna  nauigatione  antequam  ad  fumma  uenirenc  inopiam, 
unqua  adpifces  uorandos  animu  induxerunt:immo  uero  mare  ex  igne  putat  quali 
ablegatum , nctj  parte  una  rcrum,aut  elementu,  fed  mifcellaneu  quodammodo  ex/ 
crementum  tiifteac  peftfies  arbitrantur.  Illud  certum  cft,  ea  quo  ab  Aegyprtjstam 
religiofeobferuantur,  necp  fabulofaefle,  net^a  luperftitioneproficifci,  necf  ratio, 
ne  carere,  fed  certas  caufas  habere  uel  hiftoriauel  natura  introdu(rtas.Quod&l  in  ce 
paagnolcitur;nam  in  fiumececidiire,at(5  ira  occidilieDi<ftynalumnuIfidis:quod 
net^  cepis  manum  inr)cere,nc(j  fe  fuftinere  potu  erit, durius  eft  quam  quodperfua/ 
deripolsit.  Vere  enim  facerdotes  cepam  aucrfantjobferuantes  eam  minuente  luna 
augefeere  ac  germinare:  alias  cafte  agentibus  &fcfta  celebrantibus  importuna  cft, 
quod  illis  fitim,his!achrymas  attredtata  prouocet.  Scitu  eft  illud  Biantis:  qui  ab  A.- 
liare  rege  accerfitus  eirefcripfit,  w id  eft  cepas  efTe:  hac  ei  uocelu. 

clum  imperans.Alioqui  inter  ea  quo  appetentia  proritat  5 cepa  quocp  a Xenophea 
te  cenfetur-  Adde  quod  odore  illiberali  a faerfs  longe  arcenda  exiftimatur.  Namca 
de  caufa  qs  qui  allium  guftauerintinterdiclu  eft,  ne  Magno  marris  teplumin^e 
diantur,tefte  Athenoo-Necaliaferede  caula  fuem  impurum  animal  putant,quain 
quod  dccrcfccntc  luna  plurimu  coeat : &1  quod  lac  fuilium  potantibus  tubeia,teprj, 
& plbrico  afperitates  innaicatur.Quod  alias  mirum  eftiquom  fui  66  crocodilo  natu 
ra  eam  conciliaucric  amicitiam , ut  impune  fues  circa  Nili  ripas  obuerfentur,  neqa 
crocodilis  effeniam  ullam  pariantur.  Nccp  illud  fane  apud  Aegyptios  dici  poteft,ad 
nullum  ufum  fues  genitos  efle.nifi  ad  uenti  e 86  ganeam, arcj  ideo  fubus  anima  pro 
fale  datam  efleiqucm  iph  pofrquam  Nilus  rcftagnaredefieTir,66  in  aluum  fuerit  ro 
uocatus,fuum  opera  ad  prefeinden  dos  fubigendostp  agros  uianiur,  in  quosfcmis* 
laciantur . Vna  uero  ratio  eft , quam  facris  operantes  afterant,  cu?  femel  plenilunio 
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fucmguRcnt.TypIioncm  fcilicet  fn  plenilunio  fuem  pcrfequcntem  in  arca  ligneam 
incidilfe,in  qua  Ofiridis  coipusiacebat.  Ali)  melius  exiftimauere,ucteres  ita  oftcn 
difle,  uoracitacidelicijscf&l  gulae  inuiramentis  nuntium  mitti  oportere.  Q^uaretra^ 
dunt  columnam  Thebisintemplo  pofitam , exeerationes  habente  cotra  iNlenidcm 
regem , qui  primus  omnium  Aegyptios  ab  inopi  & frugi  uidiu  ad  pecuniarCE  ufum 
deuocauit . Hanc pofuifie traditur  Technatis  Bacchorei  pater,  quem  Diodorusin 
Bibliotheca  Cnephatum  Vecchoridisfapieniis  patrem  appellat : qui  expeditionem 
aliquando  in  Arabas  faciens,  quom  ferius  impedimenta  fubfequerentur,5i^obuium 
cibu  arripuit,  SC  in  ftibade  acquieuitrdelectatusi^  illa  frugalitatis  fuauita  te  execraius 
eft  Menidem, coprobante  facerdotu  cofilio  exeeratione  publice  propofuit.  Hoc 
cft  quod  Hefiodus  ^ripfi  trftultos  homines,quos  icilicet  tranfuerlbs  rapit  uoluptas, 
^norarequata  foret  in  malua  ScTarphodelo  utilitas.Ob  hanc  caufam  uetereseaob^ 
fonia  auerfabantur,  qua  adfeitis  indigebant  condimentistSC  Perfarum  parfimonia 
magna  fuit  in  comendatione,  quod  parabili  admodum  uicftu  uterentur,fuo  plerucg 
uefcentesnafturtio.Atreges  iptiex  facerdotibus,aut  certe  pugnatoribus  elfgeban/* 
rurtquorum  hi  fortitudine,  illi  fapfentfapraeftabat.  Qui  uero  e' pugnatoribus  fuerat 
cooptatus,  ad  facerdotes  adiutum  fecedens  fecretioris  philofophig  myfticaru  ob.» 
feruationum,qu®  aliud  fronte  proferut, aliud  in  receflu  pollicentur, cognitione  tmr 
buebacur.Quod  nobis  fignificanr  fphinges  in  templorum  propyleis  pofitte,  obfcuy 
ram  dC  anigmatica  theologiam  denionftrantes:  quod  2d  pauimentu  in  facrario  Pal.» 
iadis,  quam  Ifim  putant,  oftcnditiin  eo  enim  haec  infcripta  funt . Ego  fum  quicquid 
fuir,eft,&r erittncc  meu  peplum  qui fqua  mortalis  unqua  retexit . Amplius  dC  quom 
multi  fufpicentur  proprium  apud  Aegyptios  louis  nomen  Amun,  quod  nos  infle- 
«Sentes  Hamonemdicfmus,Manethus  Sebenites  ea  uoce  arcaniJocculcaiionemcp 
fignari  putat.  Hecaraus  autem  Abderites  inuocatiuam  eam'  Aegyptrfs  particulam 
icribittqua  uti  folent,  quom  ignotu  hominem  uocitantjquare  deum  illum  reru  om.' 
nium  opifice  tanqua  abditum  ignotuc^  fibi  Amun  dixere  .Ei  Aegyptijs  fane'  quod 
tam  pie, tam  reuerencer  diuinorufapientiam  tradlenr,  teftes  accedunt  Gr*coru  fa- 
pient  ilsimi,  Solon,  Thales,  Plato,  Eudoxus,Pythagoras,8C(ut  nonulli  credunt)  Ly 
curgustqui  omnes  Aegyptum  adiere,  6d  cum  facerdotibus  confuetudme  habuere. 
Eudoxus  quidem  Conupheu  Memphite  audifle  dicitur,  Solon  Sonchiton  Saiten, 
Pythagoras  Oenupheu  Helfopolicen.Ec  hic  profedio  maxime  omnium  miratus  3C 
imitatus uidetur eorum  hominu mores  ac difciplinam, dogmati  fuofymbola  & my/ 
fteria  quaedam  recondita  admifcens:  quae  non  iane  multum  a Hieroglyphicis,id  eft 
facris  Aegyptiorum  literis  ab  funt.  Quale  eft  illud,in  curru  ne  comefto.ne  fedeto  in 
choenice  . ne  palmam  plantato. ne  domi  ignem  machaera  fcindito . Putant  & ab  eif- 
dem  hominibus  unitatem  Apollinem  uocari , binarium  Diana, Mineruam  feptena 
rium,  Neptunum  primum  cubu.  Atcghaecnomina  in  templis  SC  facris  libris  promif/ 
cue  inuenies.ficut  regem  Ofirim  oculo  SC  fccptro  feribut.  Quod  nome  nonnulli 
multioculum  interpretantur,quddosmultum,iri  autc  oculum  fignificet  Aegypti)  s. 
Caluaut  tanquanefciufenecftutis  ob  perpetuitate,corde  cui  craticula  fubiecta  fiiir, 
annotabant.l  hebis  imagines  iudicum  pofitx  eram  fine  manibus,5«!:  qua:  inter  illas 
principe  fignificabat,  oculis  uifebatur  conniuentibust  quod  incorrupta, quodcf  in-' 
exorabilis  iufticia  ede  debeat. Qui  uero  diiciplina  militari  nauabant  op€ram,pro  fi-» 
gillo  in  annulo  fcarabeum  fcalpebant.  ex  fcarabeis  enim  nullus  fcemina, mares  om.' 
nes,  femen  fuum  in  pilae  forma  glomerantes  generationi  locum  parant.  Quotiens 
ita<^  audimus  hsec  Aegyptios  fabulantes  de  Dis,  de  eoru  genitura  forma  dC  euen 
tibus, nihil  ita  prorfus  debemus  exiflimare:fed  myfierium  aliquod  delitefcere  in  ijs 
coni)  ciendum  cft,  dC  quse  praediximus  in  memoria  protinus  reuocanda.Non  enim 
Mercurium  uere  cane  exiftimanr,fed  cuftodem  6^  peruigilem  animalis  natura  qus 
hoipicem  ab  hofte  dqudicat,  ut  ait  Plato,  deorum  perfpicaciTsimotribuuntincqsfo^ 
Icm  putant  ex  loco  editum  nuper  infantem , uerum  ita  folis  ortum  ex  humidis  ele^ 
uationem  interpretantiir.quando  dC  faeuifsimum  formidabilemcf  fupra  alios  Perfa^ 
rum  regem  Ochum,  no  folummulcoru  parricidam,  fed  SCipfius  Apis  occirbre,que 
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fibi  ac  foctjs  in  menfam  propofuftjMach^ra  uel  ad  hoc  ufcp  tempus  uocant:at(^  hoc 
nomine  in  defcriptioneregumcognofciturmon  homims  proprietatCjfedmoresex/ 
primentes,quem  inftrumenro  parricidio  accomodatoaequiperabat.NihilergoDij 
magis  gratificari  poflumus , quam  fupcrft itione  omni  ablegata,  uera  ac  fyncera  de 
ipfis  fcntire;quare  fabulam  reteremus  fcilicetfub  copendio,et  reictSis  ijsquefupep 
uacanea  uidebGt, rogamus  nequa  diuinitati  fuggillatione  faxit  impietas.  Aiut  Rhe 
ain  furtim  in  complexum  Saturni  ueniire;mox  & cum  Sole  cogreflam  effetfed  qua 
fi  pregnatione  damnata  neq  menfem  neq  annum, quo  parereqinucnilTe.Mercurij 
etiam  amore  capta  cum  eo  concubuiffe-  Subindeaute  cum  Luna  ludentem  aftraga 
Iis  diei  cuiufq  feptuagefima  abftulifletex  quibus  dies  quinq  confecit,  cosq  trecen/ 
tis  ac  fexaginra  connmxir;  eos  nunc  Aeg)  ptij  id  eft  fuperinduefos  uoe 

cani,£c  deorum  natales  putant.  Nam  pnma  Ofirim  genitum : quo  natouocem  ex/ 
ci  di lie, omnium  dominuin  lucem  prodifle.  Alij  Pammylen  quandacelebrannhanc 
Thebis  e Jouis  teplo  aquatum  egrelTamaudifreuoccm  iubemeutexerte  proclama» 
rct, magnum  rege  ac  benefactore  Ofirim  natum  effe.  Atqhancinfpem  Ofirim  ab 
ea  fuifle  educatu-  In  cuius  memoria  & PammyliorS  feftum  inftitutucft,Phallopho» 
rfis  Grxeorum  fimillimu. Secunda  Aruer!n,qu£m  alf]  Apollinem,  alfi  fenioreHo» 
rum  nuncupat. Tertia  Typhonem, neq  tempore  neq  !oco,fede'coftauulnereada» 
clo  cxtiijlTe.Quarralfin  in  panygris  editam. Quinta  Nephthen:  quam  morte  8cue/ 
nerem, quidam  etia  uic^toriam  lufpicantur.Ex  tj s uero  Ofirim  Aruerim  folegent 

los.Ifm  jMcrcuriOjSaturnoTyphone  SC  Nephthen.  Proinde  tertia  IfntypJLviny, 
id  eft  fuperinducfiai  unefaftam  habitam  efletqua  neq  reges  dijudicabat,  fed  feipfos 
curabat  ad  nocte  ufq.  Atqui  Nephthe  cum  Typhone  honores  meruit.  IfinueroSi 
Ofirim  uclantequa materna  aluoprodriflcnt,  mutuo  feamaffe,  acfimulcocubuiflc 
uuigacum  eft.  Quidam  &C  Aruerin  ita  genitu  putant,  & ab  Aegypnjs  feniorem  Ho 
rum,a  Gracis  Apolline  uocitatu . At  Ofiris  quom  regnum  foret  adeptus,  ab  inopi 
SC  agrefti  uidlu  ad  mitiore  cultu  Aegyptios  uocauit;  fruclus  oftedittleges  tulinquo/ 
modo  Di  colendi  elfentpratfcripfit.MoxSc  terram  manfuetiore  redditam  peragra 
uic  no  armis  neq  ui,fedorarione,p€rrualionibus  dC  muficis  cantibus  plerofq  inlen 
ten.tia  trahens . Quare  non  pauci  Graecorum  eumDionyfum  putauerunt. Eadem 
ratio  pcriualit  Celtis  ut  Herculi  Ogmio  catenam  appendercqquae  cxeiusoreniul/ 
tifida  ad  aures  auditorum  producebatur.  Sic  enim  intelligebacur  Hercules  non  ui/ 
ribus , icd  eloquentia  magna  illa  lacinoraperfeciffe.  Quare  & ueteres  clauamcio/ 
leaginam  rribuilTeobf  eruamus  . Dum  uero  ille  peregre  abeffet,  nihil  rerum  nDua- 
rum  Typhon  molitus  eft, quod  accurate  ac  diligenter  ad  rerum  cuftcdialfis  excuba 
rcc.RcdcLMUi  uero  infidias  pofuit,  cum  co  cofpirantibus  duobus  dC  ieptuagintaco/ 
luracis, accedente  etiam  auxilio  reginse  Aethiopum  cui  Afo  nomen.ClamitaqOfi 
ridis  corpus  pei  menfus  ad  eius  magnitudine  arcam  ftruxit  mire  fabtefatftam. Hanc 
in  conuiuium  3!iata,omnibusqeiusftruifrura  admirantibus , Typhon  quafi  per  io/ 
cum  recepit  le  illi  dono  daturum  eflCjCuius  corpus  illius  magnitudini  expquareiur. 
Facientibus  autem  omnibus  de  fe  periculum, cum  eorum  nemini  quadraret, in  eam 
ingreflus  eft  Ofiris;tum  accurrentes  coniuratos  opcrculu  iniccifte,clauifq  ualentct 
ada  ctis, liquenti  etia  plumbo  perfudilTe,  £C  ad  fluuiu  deueda  per  os  T aniticu  in  ma/ 
redeiccifie:  quod  hoftium  ea  caufanunc  etiainuifum  & de teftabile nuncupatur.  Et 
hac  quide  fada  memorant  feptima  fupra  decima  menfis  Athinquom  fol  fcorpiura 
permearet , Ofiris  iam  annum  octauum  8<1  uigefimum  regno  potiretur,  iiceta/ 
Ir;  eum  annorum  numerum  non  regno,  ied  uita  tribuar-QuomueroPanesgCfaty/ 
riqui  circa  Chennin  accolunt, omnium  primi  rem  geftarefciuiflcnqbi  repente  ma 
gnas  turbas,  magnosq  tumultus,  qui  ad  hoc  ufq  tempus  panici  uocaturjexcifTenti 
Ifis  h^c  audies  protinus  capillos  totondit,  & lugubre  ftolam  induit.cx  quo  urbi  Co 
pto  adhuc  nome  manet, tametfi  alfi  hoc  nomine  priuationenotent.Nam 
uarefignificat.  Tum  omnium  inops, omnia  late  pererrans,  nemine  praetermittere, 
quem  de  Ofiride  non  percuncraretur . Quin  & pueros  etiam  fuper  arca  rogitabat, 
quorumaliqui  reigeftaconfcijjquidadumde  arca  aperuerunt,  Ex  quo  tempore 
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Acgyptij  m'm  prafagiendi  pueris  inelTe  fufpicati  funt:corumt|  diumationcm  obfer 
uant,  dum  ludunt  garriuniq;  in  templis  fine  difcrimine  quicquid  in  mente  uenit.De 
abiegna  etia  corona  refcitum  eft,quam  apud  Nepthcn  Ofiris  reliquerat.  Aliqui  eciV 
am  puerum  ex  quo  Ifis  rem  intelkxitjfuD  Anubisnomine  coli  putat : quem  natum 
Nephrhe  tradunt.  Et  illam  quidem  timore  Typhonis  perculfam  ante  maturitatem 
puerum  eiecifle  potius  quam  peperiiTeiattj  eum  ita  Dis  cuftodem  additum,ceu  cax 
nes  mortalibus  adhibetur.  Intelligensergolfisfludtibus  marinis  arcam  Bybloninv 
pulfamtatc^ibi  pulcherrimu  tetradicisgermen  forte  obuium  eam  amplexatum  efic, 
cuius  magnitudine  rex  admiratus  id  pro  fulcro  tecto  fuppofuit:  qua:  omnia  diuino 
quodam  tamg  nutu  relcifces  Ifis  atcpByblon  profecfta,  nemine  A allocuta  fed  lachry 
mans in  fontis  crepidine  fubfedit.  Reddens^ iibi regina  miniftras  b eneuolas  tum 
falutando  comiter,tum  comas  illis  ingeniofe  coaptando,  bL  admirabilem  quendam 
odore  afflansjhis  illecebris  promeruit  a regina  accerfiritnec  iblum  familiaritate  ini- 
re, fed  etiam  regij  pueri  altricem  fieri.Regi  autem  Maleander  nomeniregins  alq  A/ 
ftarren,alij  Saiiin,alij  Nemanunjquod  Graeci  Athenaida  interpretant,  nuncupat» 
Alebat  auie  puerum  pro  mamma  digitum  eius  os  infarciens.Conaraeftetianodlu 
illius  mortalitate  exurere, ipfa  interea  hirundo  fa(fla,m  columnam  aduoIauit.Lu 
gens  tamen  regina  rem  obferuans  8^  materna  pietate  perculia, inclamitans^  lemiu/ 
fto  infanti  immortalitate  ademit.  At  Ifis  iam  fe  deam  profefTa  in  tedtum  alcendirtcae 
fam^  undit^  tetradice  auferens  Sd  linteo  contegens  unguento^  afpergens  regibus 
tradidit,  bC  nuc  tetradicis  lignum  apud  Byblios  in  templo  liidis  afleruatur  colitur <^. 
Tum  arcae  incubans  lugere  non  defrjt,doneciunior  filiorum  regis  obierit.Atmafo.' 
rem  natu  fecum  abducens, naui  arca  imponcns,Phgdrum  flume  indignata  quod 
fub  diluculo  alperius  fludl:uaret,exiccaui  t.  Vbi  aute  folitudinem  naeSa  elt  in  fe  redi/' 
ens,  Sd  totam  mceroris  fcenam  aperiens,  defuncffumOfiridisfalutans  amplexanst^ 
dempto  fineiIlachrymabat.Quod  audies  puer  regius,  clam  a tergo  quid  ageret, ex/* 
plorabat. Id  illa  fentiens  loruoadeo  uultufefeobuertir,  ut  adiutum  puer  terroris  im 
patiens  deperierit:iicetali)  aliter  fentiant.Nam  eum  in  mare  cecidiffe  memoratieiq; 
in  deae  gratiam  honores  habitos  efIe,Sd  in  conuiufis  ab  Aegyptfis  Manerotis  nomi 
ncinuocari  folere.  Quidam  puerum  Palseftinum  aut  Pelufium  uocant  urbi  cogno- 
minem,quam  deam  in  eius  memoria  tedifiealTe  traditur,  ipfum  quidem  Manero 
ta  muficae  inuemorem  celebrant.  Cui  opinioni reclamant  alq,airerentes  Manerota 
nullius  quidem  efle  nomen,fed  dialedium  tantu  comellantibus  admodum  accomo/ 
datam  prseterea  quom  Manerota  concinum,etiadefundfihominisfimulachru  cir- 
cunferuntino  iymbolu  perempti  Ofiridis,ut  aliquiputauere,fed  admonentes  pr®x 
tentibus  fruendum,  genioc^  indulgendum,  non  multo  enim  pofi  conuiuas  tales  fu- 
turos. SChacquidem  ratio  multo  potior.  Cum  uerolfisad  filium  Horum  qui  inBu 
to  alebatur,  profedla  eflet:  Typhon  nodJuinuenationc  exiens,  per  lunam  corpori 
Ofiridis  occurrit:  quod  in  partes  quatuordecim  difcerptuabiecit  - Quod  quom  Ifi» 
refeiuirTer,  ea  fruffa  per  paludes  baride  (fic  Aegyptq  nauim  illam  appellat)papyray 
cea  perquifluit.Quare  nauigantes  papyraceis  nauibus  minime  a crocodilis  ladi  tra 
dunt,uel  timentibus  uel  colentibus  deae  memoria.Hinc&  multa  in  Aegypto  Ofiri 
dis  fepulchra  celebratur,qu6d  feorfum  quacp  parte,  prout  occurrerat,  tumulauerir* 
Alii  non  hoc  putant,  fedifidem  cupiente  illum  a pluribus  coli,  fimulachra  ad  illius 
imitatione&dlaomnibus  urbibusinuulgafTeuumetiaaddunt  eam  exiftimafle,non 
facile  fore  T yphoni  Ofiridis  conditoriis  quaerenti,  in  ea  multitudine  ueru  inuenire. 
Atqui  ex  omnibus  Ofiridis  partibus  folS  pudendum  nufquainuentu  traduntrproti 
nufi:^  influuiiSabiediu,aIepidoto,phagro  Sdoxyryncho  deuoratuiqui  ea  caufaium/ 
mum  inter  pifces  honore  meruere.  Ad  eius  itaq?  imitationem  Ifis  phallum  confecta 
uit,  cuius  fefium  nunc  agunt  Aegypttj.Quin  & Ofiridem  ferunt  aliquando  abinfe/ 
ris  redeuntem  cu  Horo  exerceri  ^ belli  munia  obire  confueuifTe.  A quo  Horus  ali/ 
quando  interrogatus  quid  pulcherrimum  exiftimaret:  refpondifle  dicitur, parentes 
iniuria  affecfids  ulcifci.Tum  bC  illud percucSatuseft  Ofiris,quod  nam  animal  adbel 
Ium  defeendentibus  comodiflimumpuiaret.Eo  ueroequSrefpondente:Ofirim  ad/ 
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miratum  quod  non  leonem  potius  quam  equum  dixiflet:  fcd  Horum  caufam  fubie 
cilTe.Leone  enim  auxilio  indigenti  poiioi  em, ad  fugandos  ucrodeprehendendostj 
hofies  equum  magis  prsftare.Quae  audies  Oliris  oblectatus  cfi,quod  tam  paratum 
SC  promptum  Horum  inueniflei.  Ad  Horum  eiiaaliquado  dicitur  accefsilieThue 
ris Typhonis  pellex, quam ferpens  perfequcbarur.Sedhancipftm  ferpentem  Hori 
miniltri  occiderut.Quarc  bi  nunc  funiculum  in  medium  facientes  fruftillatim  com/ 
minuunt.Iuftactiapugna  Horus  Typhonem  fuperauit,quem  uincralfidi  tradidit, 
fedilla  folutum  milium  fecitiquod  Horus  iniquo  fane  animo  tulit,  &C  matri  manus 
iniecir , coronam  detraxit . Cuius  uice  Mercurius  ad  eam  galeam  e caluaria  bu- 
bula attulit.  Cyterum  quom  Typhon  in  Horum  quafl  fpuria,iudiciumintenderet: 
adnicete  Mercurio  legitimus  a Dis  ludicatus  en,qui  duobus  fubindeprflfjs  Typho 
nem  expugnauie-  Ferunt  etiam  Ifidem  ab  obitu  cum  Ofiride  concubuiiIc;&exeo 
geminos  fultulifie,  Helitomenon,  inferioribus  mebris  luxatu  Harpocrate.Hac 
uintfermcfabulf  capita, cteterisquz  defamatiora  runt,ablegacis:qualeelf,  Horum 
mebranmcacfumj&deifide  capitis  fuppliciufumptu.  QuefidediuiniiateSiincor 
rupta  natura,  ex  qua  maxime'  nume  agnofeif,  uere  intelhganftdefpui  profecto, ex/ 
piariepos  opus,utinquit  Aefehyius-Ft  ea  quicc  labularuuanitas  ad  irn  ta  poetarum 
coroenta  pertineat;  qui  perinde  atq;  araneae  huiufmodi  ex  feipfisjfemotaomni  cau- 
fa,  ordiuntur  & texunt . haec  uero  noffratia  non  multo  diuerfam  rationem  habent 
ab  iride, quam  fpetftrum  folis  probat  Mathematici  ad  nubium  uarios  afpedfus  mul/ 
tiformem.haec  enim  rationis  cuiufdam  fpectra  funt,  ad  aliam  fententiam  refleccen/ 
tia-Sic  uidemus  difpofitiones  templorum  uario  ficu.Nam  quf  ad  rem  lugubre  per/ 
tinentjobfcuriora  (unc:qug  uero  ad  hilaritatem,  & areas  S^curfus  fubdiales  habent, 
aliubi  occulcat  tenebrofa  funt,  quz  inferoriihabentapparatus : qualiaThebanis 
funtfrequetia.  Multi  uero  Ifiacorum  putat  uel  apud  Abydum  ue!  apud  Memphim, 
quam  uocant,uera  Ofiridis  membra  quiefcere.Quarelocupkiioresform 

nacioresep  Aegyptiorum  in  Abydo  tumulari  experuc,ut  comuni  loco  cum  Ofiride 
fepulcfarumfortiatur.  Veru  ali]  quom  Memphi  alatur  Apis,  qui  anime  Ofiridis  fym 
bolum  gerit, par  creduc  eodem  loco  aeque'  anima  & corpus  diuerfari,Sc  eam  urbem 
aJtj  portum  bonorum,  alij  fepulchium  Ofiridis  interpretaniur:&  id  in  Nefideftatil 
unt  alioqui  omnibus  imperuia,u tpote  ad  quam  necg  aues,  nccf  pifces  pofsint  appel/ 
lere.femel  tantum  facerdotes  ingredientes  facrum  faciunt , tumulum  coronat 
mithidisplantainumbratum  omnis  oleae  magnitudine  excedente.  Eudoxus  autem 
copluribus  fepulchris  nucupacisjinBufiride  corpus  Ofiridis  iacere  affirmat-  Quod 
qs  argumecis  probatitum  quod  ea  luerit  Ofiridis  patriartum  quod  ibi  Taphofirim, 
id  eff  Ofiridis  fepulchrum  ofiendant.Quin&i  lignoiufiiccifio,  & linorum  comimi 
tio,&f  chof  effufe,multaq!  id  genus  myftica  idfignificac.His  adde  quod  facerdotes 
Aegypti), no  horum  tantum,  ied  aliorum  deorum,qui  ingeniti  at^  incorruptibi/ 
leslunt, corpora  apud  fe  iacere  K curari  prsdicant,  quorum  animsin  cslo  tulgent 
lydera.  Er  ex  his  id  quod  Ifidis  elf,  a Grscis  canis,  ab  Aegyptijs  fothis  appellatur. 
Orion  aute  Horus,ilIud  auie Typhonis  urfa.foli  Thebaida  habitantes  nullum  mor 
talem  deum  exiftimantes,unum  aeternu  di  immorrakm  ftatuunt,quetn  Cnephage/ 
necum  appellant.  Altj  putant  reges  ac  tyrannos  potentia  excellentes  diuinttatisntil 
Ium  fibi  adfeiuifle,  quorum  deinde  graues  euetus  traduntur.  Quod  fane  non  abeft 
a ratione, ne  quse  mortalitatis  flrnr, impudenter  diuinitati  rribuantur.Quiergohifto 
rias  condidere  i)s  utucur  perfugijs.  Aegyptrjenim  memoria  tradiderunt, MercuriS 
corpore  effe  j-eAtay-xttvarsid  cft  ancB,Typhone  colore  ruffum, album  Horu.Ofirim 
atrum,  ceu  uere  homines  natos.  Ampliuscxcrciius  ducem  Ofinm , gubernatorem 
Canobum  uocantreuius  eiia cognomine afirum  dicunt.  Et nauem  quam  Graci  At 
goappellantjOfiridis  nauis  fimulachrupropofitum  affirmant:  & ob  hoc  Orionem 
a Cane  no  longe  abefle,qu6d  hic  Horo,hic  Jfidi  facer  lit.uereor  aute  nehocfitroo/ 
uere  non  mouenda,&’  a multis  horr.inurcligioneauferreiamdiuergahcsdeosino/ 
lica,&L  impijs  quafi  teneifra  aperire,  £c  Eucmcror.lefTcnioafiipuIari,  qui  dcosoni' 
nes  in  regum  ducum  15  defcriptione  redegit:  quafi  uero  ille  unus  omniumortaliinn 
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hacfn  Pachonte  literis  aureis  defcripta  mucnerit , Sifmncfcio  quos  nSqua  genitos 
Panchaeos  Triphylos  impegeri  t,  quos  Grxcorum  aut  Barbarorum  nemo  cogno 
uenc.  Atqui  praeclara  in  Aliynjs  celebrant  facinora  Semiramios,  praeclara  Sefoftn' 
os  in  Aegypto  . Phryges  etia  ad  hoc  uf<j;  tempus  ipledidagcfta  admiratione  digna, 
manica  uocSr,qudd  Alanis  unus  e prifeis  regibus  bonitate  ac  uirtute  apud  eos  pr*^ 
ftit€rit,que  n5nulli  JMafdc  nucuparut.at  Cyrus  Perfaru^Macedonu  Alexader  uicto 
fias  ad  extremu  fere  orbem  produxere. Quare  Antigonus  fenior  Hermodoto  quo^ 
dam  in  poematis  ipfum  Solis  filium  ac  deum  appellante:  Non  mihi  talia,  inquitj  lar 
fanophorus  affirmat.  Laianiim  enim  uas  ad  excipienda  uentris  excrementa  accom 
modatum.  Bene  etia  Lyfippus  plaftes  Apellem  pictore  increpauit,  quod  Alexadii 
imagini  in  manum  fulmen  addidilTeqquom  ipfe lancea  tribuilTer, cuius  ueram  dC  Ib 
lidam  gloriam  nulla  aetas  afaolebir.jVlelius  itacg  mea  fenrentia,qui  Ofiridis,Typho 
nis,Ifidis  calamitates  &C  aduerfos  eucntusnccp  hominibus,ne<$  Dis  tribuendos  pu 
taueruntrfed  magnorum  daemonum  naturxjquos  Plato,Py[hagoras,  Xenagoras, 
QC  Chryfippus  ueterum  theologorufectatores,mulco  quidem  hominibus  fortiores 
&C  noftra  conditione  praftantfores,  non  tamen  pura  8»^  illibata  diuinitace  praeditos 
flatuerunt.Hos  enim  naturs  anima, 8<:fenrus  corporei  participes,  uoluptate  labor 
recp  & cateros  id  genus  affedtus  mutationibus  obnoxios  fiifpicietes,  hos  quide  ma 
gis, illos  minus  putauere.NS  ficut  inter  homines, ita  inter  huiufmodi  genios  magna 
uirturis  malitiaq;  folet  differentia  inieruenire.Et  profecto  Gigantea  illa  certamina 
apud  Grecosdecatata:6«r  impia  Saturni  a<fliones,6C  Pythonis  aduerfus  Apollinem 
inlblentia,  &C  Dionyfiacaincennones,SC  Cereris  errores  : quid  ab  Ofiridis  6dTyr 
phonis,a!foru(^  qug  febulofe  myfticenarrantur,aiftionibus  diftantCAudimus  cer 
te  Homeru  bonos  d-ioit/lices,  id  efi  deo  fimiles,?^  ««''Zi&fczff,  id  eftdeo  aqualeSjKdeor 
rum  confilia  habentes  nuncupantemidamonum  etia  denominatione  promifeue  in 
bonis  ac  malis  ufurpantem: 

Damonieaccedasrcurtam  metuuntur  Achiuiv  Etrurfus: 

At  limulae  quarto  proceffit  damonis  infiar.  Et: 

Quid  Priamus  primoc^  faticomittcre  tantum 
Damonia  inteauficutpraclarum  excindereprorfus 
Ilion, properes  Troianam  perdere  gentem. 

Quafi  uero  damones  miffam  £C  inaqualem  naturajanimitpmduAicnem  habeant. 
Quare  Plato  Dis  Olympiis  dextra  8sf  inaqualia,  cotraria  uero  damonibus  aferibir. 
Et  Xenocrates  dies  nefaftos,&  celebritates  quibus  plagas,  icflus,ieiunia,  infamias> 
aut  foedas  imprecationes  adhibet,necj  deos  nct^  damones  bonos  decere  putatiucr 
rumeffe  in  hoc  aeris  ambitumagnas  SC  robuftas  qualda  naturas,  calamitates  Si  mce 
rores  inuehentes,qua  huiufmcdifolennibus  gaudeant,neq;  interea  ad  quicquade/ 
terius  conuertantur.  At  bonos  SC  probos  damonas  rurfuSjquos  Hefiodus  «yvis,id 
eft  puros  nuncupat, ad  hominu  cuftodiam  excubareiopes  regna  prabere.  Quale 
genus  Plato  tf#tiu/crt/‘ZiH9f,id  efi  interpres, Sii  inter  deos  bominesqi  mediafiinu  appeb 
lat:qu6d  hinc  preces  QC  uota, illinc  prafidia  nobis  afferat:  oracula  etia  8C  catera  bo 
na  fumminiftret.EmpedocIes  quoqidgmonasquoties  peccat,dare  poenas  affirmat; 
Aetherium  robur  pontum  ipffim  impellinat  idem 
Fundamenta  quatit  pontus  tellurisiat  ipla 
Terra  laborantem  lblcm,quirurfus  Olympum 
Aethereasi^  mouet  per  certa  uolumina  fedes; 

Ex  aIio<$  alius  rapit, Si  fe  odere  mcifsim: 

Donec  purgati  Si  fcelerata  labe  repofia 
Natura  mores  Si  priliina  iura  refumant. 

Hgc  ttaq?  Si  his  Hmilia  de  Typhone  dici  poffunf:  quod  obinuidiam  Si  fimuftates  ca 
paffus  fit, Si  quod  omnia  perturbans  rerramq;  8i  mare  infelta  reddens,  tandem  poe 
nas  dederit.  Si  contra  fofpitatrix  Ofiridis  foror  Si  coniunx  Typhonis  inclementiS 
reprelTeric:cercaminu  uero  qua  paffa  eft  Si  car erarum  uexationu  monumenta  po^ 
fteris  relicta  funt-Ipla  igitur  Si  Ofiris  ex  damonibus  bonis  in  deorum  numerum  ob 
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uir  tutem  relati'  funt-  Sicut  Hercules  Dionyfus  poftcriorc  aetate  deorum  ZC  darnio 
nummiftos  honores  habent.  Adde  quod  Archcmachus  Euboicus  non  alium  Scra^ 
pin  quam  Plutonem, nec  aliam  Ifidem  quam  Proferpina  dixit.Et  Heraclides  Pond 
cus  oraculu  quod  in  Canopo  eft  Plutoni  atrribuit.PtoIemscus  etia  Soter  deprehen^ 
dic  fn  Sinope  Plutonis  coloflum,  quom  nunqua  antea  uidiiret,quali  eflet  forina.Iu£> 
ferat  enim  ille  per  quiete  Alexandriam  quam  primu  ferri.  At  ilie  quom  ignoraret  u/ 
bi  locorum  qugTerec,amicisq^uirum  comunicaretiSobius  quidam  uir  multe  peregri 
nationis  alfirmauit  fe  talem  coloffiim  Sinopae  aliquando  uidiire,qualem  rex  come/ 
morabat.  Delegauit  igitur  huic  muneri  Sotelem  K DionyQum:qui  uix  tadem,nec 
fine  diuino  numine  perduxerunt.  T um  conieAores  Timotheus  SC  Maneihon  Se- 
benites>  qui  regi  aderant,  ex  Cerberi  & draconis  imagunculis  adiedis  eam  Pluto- 
nis imagine  colIigentes,Ptolcmgoperfuafcrunt, deorum  nemini, fed  Serapidi  tribu 
endum  efleiquando  quem  nos  Plutonem  dicimus,  Aegyptus  Scrapin  uocat,  SCfub 
hoc  nomine  Alexandri*  colitur.HeracIitus  etia  philofophus  eundem  Dite  ac  Dio 
nyfum  putat, ex  quo  nonnulli  itainterpretantundite  corpus  effe  in  quo  animat  defi 
piant  8<1  ebrietatem  hauriat. Qug  fane  interpretatio  frigida  eft.  At  multo  fatius  Ofi/ 
rim  & Dionyfum,  Si  rurfus  Ofirim  Serapim  coftle  putareiut  comunis  omnibus 
Serapis  fit, id  quod  initiati  eius  facris  intelligut.  Nec  em  par  uidetur  Phrygijs  lireris 
habere  ftdem;  qu*  illos  Herculis  filia,  Typhonem  Ifeaco  Herculis  natum  tradunt. 
Nec  Philarchus  audiendus,qui  Dionyfum  ab  Indis  in  Aegyptum  boues  duos  per- 
duxiirefi:ribit,quorumalteri  Apis,altcriOfirisnomefuerit.TumueroSerapinino 
men  inditum  efie,quod  omnia  exornaret,  enim  Grscis  deuerrerc  ac  margo 

niffare  fignificat.Abfurda  hxc  prorfus  Pfailarchi-Sed  eoru  abfurdiora  qui  Serapio 
deum  negant,  fed  hac  uoce  Apid/s  fepulchru  fignificari  putant;  in  cuius  rei  teflimo 
nium  columnas  quafda  sreas  in  Memplii  Lethes  Si  Cocyti  nomine  appellatas gra 
Ulter  ac  tumultuolerefonantes  aperirefolere , quoties  Apim  fepeliunt.iiludmulto 
modeftius,  Serapim  quafi  uniuerfi  motus  autorc  uenerari.  Sunt  item  plurimi  facet/ 
dotum  qui  Apin  Si  Ofirim  eundem  affirmat  j nos  admonentes  Apin  imaginem  ac 
fymbolu  cfle  animae  Ofiridis.  At  ego  quom  Serapis  Aegyptia  nomen  fit,idgaudi5 
hilaritate  fignificarc  contenderim, ex  eo  coniedtura  trahens  qucJdfeftaqu?  Gtae 
ci  nos  hilaria  appellamus,  Aegypti)  «•<wg^(/uocant.Nam6i  Piaro  Ditem 

a^Qj  quafi  £i<Avs,  id  eft  uerecundiae  filium  dicit, quod  is  deus  raodcftiisimus  fit.Sed 
apud  Agyptios  alia  funt  etia  nomina;  ceu  fubterraneus  ille  locus,  in  quem  migrare 
animas  a morte  putat:quem  uocant,dantcm  Si  accipientem  fignificantes. 

Quod  nomen  an  ex  Grfcia  antiquitus  conuedum  fit,  alias  decernemus.Nuncreli/ 
quum  propofiti  exequamur . Ofiris  enim  dC  Ifis  ex  dxmonibus  bonis  in  deos  tran/ 
lierunt:  Typhonis  autem  uisobfcura  Kaduexandum  animu  parata,  cuifacrifiqs 
quibufdalitant.  SuntSC  folennia  quaeda  quibus  eum  probris  iniurijs^perfeqmm/ 
tur,homines  etiam  ruffos  contemncntesai^  infedantes,8d  afinumpratereapraed 
pitamesiquem  more  Copeit*  obferuatjquod  ruffb  Si  afinino  colore  fuille  Typhon 
cradatur:quam  etia  ob  caufam  Bufirit*  & Lycopolit*  tubis  non  utuntur,  quod  ru< 
de  quiddam  Si  afininum  fonare  uideantur . Et  idcirco  afinum  tanqua  animal  tmpu« 
rum  Si  execrabile  T yphonii^  fimile  auerfantur;6i  in  placentis  quas  menfibus  Pay/ 
ni  Si  Phaophi  parant, deforme  afinum  eum^uindumconfingunt.Sicut  Si  Solis fa 
cra  adeuntibus  iubent  nequid  aureo  geftent;  neue  indigenti  uidum  prae  beSt.  Quia 
8i  ipfi  etiam  pythagorici  'Typhone  dsmonicam  infenfamtj  uim  exiftimantcs,n^ 
ram  illi  fofidam  ex  Si  quinquaginta  tribuat . At  rurfus  uim  trigoni  feu  triquetri 

DitijDionyfOjSiMarti.Tetragoi  uero  feu  quadrati  Rhef,Vencri,CCTefi,Vcftf  ac 
Iunoni;ea  uero  quae  ex  X 1 1 .angulis  conftat  Iouf,quae  ex  odo  Si  quinquaginta  Ty 
phoni  praebet,  ut  Eudoxus  literis  comendauit.Cstero  Aegypti)  putates  Typhone 
ruffo  colore  natum, ci  boues  fuluos  immolant;hoc  tam  religiofe  obferuates,ut  fi  uel 
feta  una  nigra  uel  candida  interuenerit , eos  ab  aris  refj  ciant:  rati  quod  Dismada- 
tur  nequaquam  gratum, fed  inuifum  effe.  Quare  uidimas,ceu  in  eas  perditorum  ho 
miau  corpora  transformata  fintjoccidi  inftituerunt  antiquo  ritu  uictuns  caput  ese 
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cranreSjSC  mox  decifumin  flumc  iacfenres:quod  nunc  mutata  cofiietud/ne  hofpiciV 
bus  tradunt. Atg  boue,qui  idoneus  facns  eIigebaf,facerdoccs  quos  ilJi  fphragiftas, 
nos  obfignatores  diccrepofrumus,figiIlo(ut  Caftor  tradi t^obOgnabat : cui  homoin 
genua  procides, manibus  retro  uiniSis  enlem  habes  iugulo  incumbente  erat  infcab 
p tus.  Putant  alr]  afinu  non  tam  ob  colore  ^ ob  infcitia  cCuiliraie  brutiisimi  aniina.- 
lis  Typhoni  confecratu. Ciliare  Ochu  Periaru  regem  maxime' cxofi^ceu  impium  ac 
€tiafce!eredeteftabiIe,arinuappcllaruc.C^uauoceiricatus  i!ic:  Atqui  afinus  hic,inqr, 
boue  ueftru  uorabictatcg  ita  Apim  immolauit,ut  Dinon  fcriptii  rcIiquit.Nec  dcfiinc 
qui  Typhone  afierant  ex  bello  profugu  fepte  diebus  in  afino  rcruatu,mox  Hterofo 
lymu  &Iud2u  filios  genuilTetexquo  colligimus,eos  Judaica  religione  conari  adfai* 
bula  pertrahere. 8t:ficquidenonulIorB interpretationes  habet.  Alq  uero  aliograuio 
re  principio  atepad  philofophia  magis  accomodato  utentes  Cjrtecosimitantur,afle 
ren  tes  xfovofjideft  Saturnum,elTe;§flt'«t',  id  eft  tempus,  luno  nem  aerem,  natalem  au 
tem  Vulcani  nihil  aliud  effe  quam  aeris  in  ignem  mutatione. Sic  hi  apud  Aegyptios 
Nilum  efle  Ofirfm,Ifidem  terra  cum  qua  ilJe  cocubat:Typlionem  mare,inquodde/ 
fcendens  Nilus  conlumitur  ate^  aboletur . Quanta  uero  telluris  pars  Nilum  admit/ 
tit,£Ccum  eo  admifcetur,tantum  fertilitate  comendatur.  Adde  quod  Saturni  caufa 
(fic  enim  mare  uocat  ) folennisluclus  celebratur. Fluit  aut  Nilus  ex  finiftris  mundi 
parribusjindextris  aboletur.  Putat  enim  Aegyptij,qua  fol  oritur, mundi  facie  eile: 
qua  ipiratboreas  dextrS,  qua  notus  finiftra . f^om  itacp  Nilus  ab  auftro  profluar, 
ex  parte  aute  boreae  mare  mtercipiatur,iure  dictum  putant  ortum  in  l^ua,  in  terne.» 
cionem  habere  in  dexcraicuius  ergo  facerdotes  mare  auerfantur,  & falcm  Typho/- 
nis  fpumam  nuncupant:  atq?  inter  eos  interdidtum  cli  falcm  in  menfamafferrc.Nec 
homines  quide  nauticos  falutant  > quafi  maritimos  8c  ex  mari  uitSfuftinentesiquin 
etiapifeem  reifciunr,atcp  odio  habentiimmo  uero  odium  ipfum  pifceexprimuc.Cui 
rei  teftiinonium  darepoteft  Mineruse  propyleu  his  notis  in  Sai  deferiptum.  Primo 
locopxdogeron,ideft  puer  fenex,poft  hunc  acc/pitcr,<ubindc  pileis,  lliper  quxo/’ 
mnia  equus  fluuialis  uidebacur. Significabant  autc  h^c  omnia  fyniboIice,pucr  qui/" 
dem  fenex  recenter  natos  3crdefecftos, accipiter  deum,  pifeis  odium, equus  fluuialis 
impudentia:  quod  parentem  occides  matri  pcrmiTceatur.  Quafi  uero  tuita  dixeris: 
6 lenes  pariter  iuuenes  deu  odille  fumma  impudentia  eft.  Ncc  illud  fanc'  multum 
a Pythagorico  dogmate  dirsider,qui  mare  Saturni  lachryma  uocanr,non  puru  nec^ 
nacurx  noftrae  conlentaneu  interpretantes.&:;  haec  quide  obiter  a nobis  diclalunco 
comunemhiftoriam  attingentia.At  qui  prfftant  fapient  ia  inter  facerdotes,  non  mo 
do  Nilum  Ofirim  uocatjaut  Typhonem  mare,fcd  omnem  uim  omnecf  humecftum 
principis  Ofirim  dicuticaufam  uidelicet  generatiois  feminis  primogeniam:  Ty-» 
phonem  contra  quicquid  rqua}lidum,igneO,exuccum  humidirati  relucftaturiquam/ 
obrem  &C  illum  rufFo  corpore  natum  fabulantur,  pallidum  cp  affirmant:  nec^  admo- 
dum libenter  aut  aufpicaro  exiftimant  cu  lioc  hominu  genere  ccnuerfarijaut  qs  oc^ 
currere.  Ofirim  rurfus  nigro  colore  fuifle  reflantur, quod  id  fit  aquae  ingeniu,utter' 
ram, ueftes, nebulas, c^terat^  quibus  admilcetur, denigret.  Quare  Scliuuenu  pubes 
ob  bumiditate  nigrefcitiatq;  canicies  iam  defedtis  aetate  ex  ariditate  albicac.Nec  mt 
nusaduertimus  uer  ex  omnibus  anni  partibus  germinare,  fertilitate^  ac  benignita 
lem  afferre  animantibus:  ex  aduerlb  autumnum  ab  humore deflitutu  plantis  infen^ 
fum  atej!  animatibus  inimicum-  Huc  accedit,  quod  bos  quem  in  Heliopoli  alunt 

uocitantjOflridi  facrum,quem  non  pauci  Apis  patrem  exiflimant.atro  colo 
reoltedicur,SC  ab  Api  fecudos  honores  habet. Sed  & ipfam  Aegyptu,  quam  ob  fer 
tilitate  ac  terrxpinguedine  /itAajj-ifot',  id  eft  uas  nigru  dicere  poliumus,  xvi^k^  ap^ 
pellat,  quam  nobis  pupilla  oculi  licet  incerpretarheamcp  cordi  noftro  coparant . Eft 
em  Aegyptus  calida  8^  humida  arcpinauflralibiismudi  partibus  fita:  ficutin  corpo 
re  humano  natura  finiftra  parte  cor  ftatiiit.  Solem  ite  luna  non  curribus, fed  naui.» 
grjs  circumferri  tradunt,  ab  humidofcilicet  eorum  alimen t u genera tione^arbitraa 
tes.Putant  iiacp  Homerum  »que  ac  Thaletem  Aegyptiorum  difciplina  imbutu  om 
nium  principiumaquam  credidilTejSC  Oceanum  Ofirim  eflTejlfim  Thctin  tanquam 

aientem 


Z^S  DE  R E B V S 

alentem  educantem^  omnia.Nam  2^  Graeci  effufione  feminis  KTnsncw,  qiiafi  abfeo 
tiamtcomiftionem  cnu/sOTo*',  5C  vc.u  filium,  tSi  iJ'xT0',  id  eft  ab  aqua  Ttf  v<rt«, 
id  eft  pluere, Si^  Dtonyfum  viu/  quafl  dominum  humids  natura  appeilauere:quem 
non  alium  ab  Ofiride  fufpicantur. Quando  £4  Hellanicus  Ofirim  a facerdotibus  in 
Eip  uocatum  fcribiqfuarumi^autiumteftimomoutuurreoq:  nomine  tanquadeope 
culiari  ex  natura  £4  inuentione  numen  colitur.  Sed  operta  facrorum  feponcnces  ad 
ea  quae  manifeftofiuru  accedamus.  Sepeliunt  enim  Apis  corpus  facerdotes  illud  ra» 
teelFerentes,  quod  a Bacchicis  facris  fane'non  multum  abeft;  quando  nebridas  fibj 
ini^cientes  arripientes^tliyrfos  inDionyfi  orgiafmis£4  ululatibus  £4  excurfibua 
quafi  deo  afflati  utuntur.  Quare  £4  tauriformem  Dionyfi  effigiem  multi  Grgcorum 
faciunt.EleorumautemuIiercsprecantur,utpedebubulo  adfe  ueniat.  Ab  Argiuis 
etia  Dionyfus  id  eft  boue  genitus  colitur. Reuocant  fubindeipfum  tubain 

cocentu  cxaqua,inabyflum, id  efiprofundifsima  partem  agnum  iacientes:  quafi  id 
muneris  ^rvAtti^w,  id  eftiuniori  Cerbero  emifsionisprsmiu  demittetes.tubas  uero 
thyrfisabfcondutjUt  Socrates  in  libro  facrorufcriptu  reliquit- Simillima  quocjfunt 
Tiranica  illa  84  notfturna  orgia  Ofiridis  laniationibus:regrefsibus(^  ad  uita  ac  rege 
nerat ionibust nec  minus  parenta tioes  quead  tumulu  exerccnf.Aegyptq  em  mullis 
locis  thecas  habet,in  gbus  pofiiu Ofiridis  corpus  memorafjut  fupra  oftedimus.Sic 
Delphis  Dionyfi  reliquias  ex  oraculo  coditas  putat : proinde  in  Apollinis  delubro 
fecrecius  quoduam  facrum  perficiunt : quo  tempore  tliyadesh'cniten , id  eft  ciftam 
(utpuco)lupra  caput  extollunt.amplius  quod  Dionyfus  nonfolum  uino,fed  uniuer 
fx  naturs  humeette  iudicio  Grtecorum  prscfir,  tefiis  mihiPindarus,  Arborum  aute 
legem  hilarus  Dionyfus  augetpcrfpicuum  lumen  autumni.  Quare  Ofirim  colen- 
tibusinterdiclumeft  domefticaarborem  incidere,  fonte  aquae  effodere.  Necfolura 
Nilum, fedquicquidhumc<fiueft,Ofiridis  effluxuuocat,£4  pro  foribus  eius  dei  per/ 
petuo  rituin  honore  numinis  aquale  pofitum  eft.  Thrio  aute,  id  eft  ficulno  folio  re» 
gem  auftraleq;  plagam  deferibunt . Sed  enim  thrium  propinatione  £4  humoris  in/ 
uedionem  interpretantur : quando  £4  particulam  feminalem  genitalemcp  id  folium 
imitaturtquare  Pamylitiorum  feftum  agctes(ut  diximus)quodpbaIlico  fimillimum 
cft,fiinulachrum  proponunt  atq?circunuehunt,cui  triplex  tefticulus  inhtereuquod 
deus  principium  Iit  generat{onis,£4  a generatione  omnia  proficiftantur: 54  quod  fg 
pe  fit,  id  ter  fieri  dicatur.  Hinc  Tpicrfzaiurfrflrjid  eft  ter  beati  di(fti,£4  uinculaquoqtcria 
annectunt, innumera  uolentes  oftendereini  forte  per  louem  K numerus  ipfe  plane 
ler narius  defignetur,  ut  intclligas  ab  humida  natura  ranqua  omnium  primogenia 
tria  prima  corpora,  terra  fcilfcct,aerem,igne,prodii  (Te.  Hincfabula  locum  inuenit; 
quod  Ofiridis  tefticulu  Typhon  in  mareabiccerir,  quiabifidenunquainueniripo/ 
tuericiincuius  deindememoria  £4  fimulachru  £4 phallos  geftari  inftituerit.Quorun 
da  praterea  Aegyptioru  fic  habet oratiotApopin  folis  fratre  fuiire,84  cotra  louear 
ma  tuli(Te;quom  uero  loui  Ofirfsfuppetiasuenifietjhofteq  infugauertifletjaloue 
in  filium  adfeitum  acDionyfum  appellatum.  Quifermofabulofus  licetjUeritateta/ 
men  nature  attingittquandoquidem  Aegypti)  louem  fpirituuocant.  huiciquallens 
£4  ignea  natura  infenfa  eft,  quse  non  ipfe  fol  plane  eft,led  cum  fole  cognatione  ha/ 
bet.  Atqui  humetftio  uim  aridam  exuccamqs  perimit,  £4  exhalatione  auget  atq  con 
firmat:  exhalatione  auccin  uentus  coalefctt  £4  proflat.  Hederam  praeterea Dionyfo 
confecrarunt,quam  Aegyptij  chenofirim,  id  eft  Ofiridis  plantam  uocitant.  Illud  e/ 
tiam  memori»  pofteritatis  traditum  eft:Dionyfum  Ifidis  filium  fuiffeab  Aegyptijs 
non  Ofirim, fed  Arfaphen  nuncupatu:  quod  nomen  ab  alpha  inchoat, fortitudinccp 
demonftrat;quod£4  inprimoDerebus  Aegypti)s  feribitHermeus,  Ofirim  trades 
impetuofum  interpretari . Nunc  prxtermitto  quae  Mnafeasfcriplit,Dionyfuni,0/ 
finm.Serapim  Epapho  addens:item  qu»  Anticlidesjlfidem  Promethei  filiam  affir' 
mas,  Dionyfo  deinde  copulatam.  Nam  64  celebritates  £4  feftafuper  bis  habita  rem 
uc!  fine  icft  ibus  teftatiorefaciunt.Ex  aftrisifidi  Sirium  tribuunt,utpoteaquasinue 
hentem. Leonem  ctia  coluntihiaiibus^  leoninis  templorum ianuas  exornanurelta» 
gnat  enim  Nilus  fole  primum  leone  ineute . Sicut  aute  Ndum  Ofiridis  effluxionem 
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piuant,ira  ^ IfTdis  terram:  nec  omne  quidem  , fed  eam  tantu  quam  NJilus  irngauc/- 
ric  femina  uegecas.Ex  Ifidis  icaq;  SCOriridis  cocubitu  Horum  genera n'  eradunt. Eft 
autem  Horus  qui  omnia  alit  &C  conferuat,id  eft  jpfa  aeris  temperies- hunc  in  paludi 
bus  circa  Buium  dC  Latopolim  educatum  f er unt.£C  profecto  ita  cff.  Viiginofaenim 
K aquis  redundans  tellus  exhalationes  alit : qu*  ariditates  fquallorcs  perimunt. 
Tum  uero  Nephthyn  uocant  oram, id  eft  terre  marginem  mare  attingentem.  Pro.^ 
inde&C  mortem  Nephthyn, quafl  uicc  terminu  uocauererquam  cum  Typhone  fum 
gi  exiftimant.Quom  uerofupcrfluens  exundansq:  Nilus  ulterius  promouet,Ofin> 
dem  Nephchy  aiunt  admifeeri:  quod  ex  plantis  germinanibus  colligunt,  ex  quibus 
eft  melilotum.Tradutita  Ifin  legitimo  partu  Horum,  Nephthyn  auce  incerto  Anu/ 
binpeperilTe.  Atqui  in  fuccefsioibus  regum  deferibitur  Nephthys  Typhoni  nupta 
primo  fterilis  fuifte.Quodfi  de  dea, no  aute  muliere  feribitur,  par  cftitaexplicariiuc 
intelligamusab  initio  terram  infeeeundam  fnfrutftuofam*^  cxtitiiTeiTypbonfs  uero 
impotentiam  SC  tyrannidem  nihil  aliud  fuifte  quam  fquailoris  uim  procellente,  8C 
genitabilem  natura  humedtationisoffbcantein  . Et  illa  Aethiopuin  regina  adiutrix 
nonalia  fuit, quam  auftrales  fpiritus  ab  Aethiopiauenientes,propellences^  nubes 
quas  Aethiopiam  uerfus  inducunt  etefi3e,unde  Nilus  fufcipit  incrementa,  atep  eum 
augefeere  prohibentcs:6d  tunc  Typhon  ille  luridus  uidtorcf  humentis  naturo  exre/ 
nuatum  Nilum  coarcftat , cogici^  tenuem  admodum  ac  reductum  in  mare  defeen/ 
dere.Hoceft  fcilicetilla  Ofiridis  in  arcam  coniecftio  conclauattocp,id  eftaquo  ipit/ 
us  interitus  occultatio. Proinde  Ofiridem  menfe  Athyr  occidilie  ferutiquo  tem/- 
pore  deficientibus  plane  etefijs,  Nilus  in  alueo  rcdit,ac  terra  deregicur.Tunc  rurfus 
quom  notfte  intendente  Sb  crefeetibus  tenebris  lux  attenuatur  immi  nuitur, facer 

dotes  tum  alia  faciunt  lugubre  in  more, tum  autem  bouem  pulIauefte,SCea  quidem 
byffina, induentes  deg  lugenti  offendunt. Bouc  enim  Ofiridis  imaginem,terram  au 
«em  Ifidis  putant. Quo  omnia  diebus  quatuor  poftdecimamfexcamenfisfequenti^ 
buSjfolenniter  obeunt.  C^aruor  enim  occurrunt  mccroris  caufo.  prima  Nilus  dece/ 
dens:alteraboreales  flatus  reieefri  auftralibus  incumbentibusjuitftoriami^reportan 
tibusitertia  dies  remittens  nodricg  cedens:  denit^  terro  denudatio  SC  plantaru  firon^ 
des  proferentium  exilitas . Decima  aute  nona  die , noclu  ftolati  facerdotesad  mare 
defcendunt;2»lfacram  ciftam  efferunt,  aurea  arculam  intus  continenterin  quam  po/ 
fculentam  aquam  fundunt. Interim  magnus aftantium  clamor  exoritur,  tanqua  Ofi 
ride  inuento. mox  aquo  fcc eundam  gleba immifcentjingerentcsqj  aromata  acpr®^ 
tiofa  fuffimenta,luno  fimile  fimulacbrum  effingunt:quod  ftola  exornat,  3tc^  in  me/ 
dium  proferunt. Illos  enim  deos  ad  aquae  terroq;  fubftantiSreferunt-lfide  itacp 
ridem  fufeipiete,  Horocj  nebulis  & euaporationibus  corroborato,  uieftum  quidem 
non  tame  occifum  Typhonem. Nec^  enim  permifit  terro  domina  aduerfam  hume/ 
dlationi natura  prorfus  deperire, temperiem  perpetuam  uolenspermancre:quando 
integer  mundi  ornatus  concetufe^  nullo  modo  elfe  potuit  ignea  ut  depereiite-Quod 
nifi  hoc  interpretatio  recipiatur,  non  eft  quod  Ofiridis  partes  a Typhone  antiqui/ 
tus  deuicftas  admittamus.Mare  fiquidem  olim  fuir,que  nunc  eft  Aegyptus. Id  tcftan 
tur  conchilia,  quo  in  metallis  QC  fubterraneis  hodie  montibus  inueniutur.  Qirin  8C 
fontes  putci<^,ne(^  hi  pauci  numero, falfam  aquam  amarulentamcphabeCjtanquam 
hucquicquid  e prifeo  mari  reliclum  olim  fuit  defluxerit: SC  Phari?,  quam  Homerus 
diei  unius  curfu  ab  Aegypto  diftare  dixit, nunc  Aegypto  coniuncftauidemus.  Hoc 
atq;alia  huiufmodi  a Stoicis  theologice  dicla  audimus,  qui  Dionyfum  genitalem  al 
iricemcj  uim,5<l  fpirituqui  rebus  inferatur, interpretantur:  Herculem  uero  qui  per/ 
cuiiendi  interfctndendii^  facultatem  habet,  Hammone  qui  res  natas  excipiar,  Cere 
rem  KProferpina  eum  qui  terram  peruagetur,5i  fcetus  eliciat. Neptunum  qui  ma/ 
ripercurfet.  AcquiPhyficaSi  Aftronomica  permifcent,Xypbone  folarc  effecftum, 
Ofirim  lunarem  arbitrantur . Lunarem  quidem  genitabilem,  humectante  SC  rebus 
procreandis  accomodatum:  folarem  contra  ceu  purum  igne  piantarfis  Si  germina- 
tioni infenfum,magna(^  ex  parte  terram  flammis  incultam  reddentc,5C  ipfi  lune  ini 
micum. Quapropter  Aegypti)  Typhonem  Seth,necfunqua  aliter  uocant:quauoce 

uiolen/ 
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uiolentam  K perrinax  quid  intelligur.Qum  dC foli  Herculem  comitem  addunt,  qui 
cum  eo  cseleftem  ambitum  percurratdunae  Mercurium.  Nam  que  ad  lunam  attinet, 
philofophisacratiomtqux  ad  IblefpeAant,  fortitudini  acuiolentis  coparant.Stoi 
ci  e mari  folem  accendi, eocf  enutriri  traduntrat  lunam  e fontanis  paluftribusi^Iocis 
pafei,  ac  dulcem  Sumite  euaporatione  effundere.  Atqui  decima  fepeima  Ofiridem 
perqfle  fabulantur  Aegypttj,  inquacertumacmanifeftum  oftenditur  plenilunium: 
propter  quod  eam  diem  Pythagorei  id  eftinterfegmentum  appellarunt; 

5C  hunc  omnino  numeru  abominatur,  quom  enim  x v i.fit  nifolyiev^,  ideftquay 
dratus  numerus, decem  autem  ocio  altera  parte  longior: quibus  folisinterplanoj 
numeros  configit  aequas  habere  comenfiones:  decimus  feptimus  occurrens,  utruej 
interfecatrdifiinguitq:  tmyifbiy,  id  eftfuperoctonaria  ratione  5C  interualla  intequa/ 
lia  concifus.annorum  uero  numerum  quibus  Ofiris  regnaffe  memoratur, ocio  fcilu 
cet  dC  uiginthaddies  quibus  luna  fuas  uices  obit,referunt.Et  materiam  quaminO- 
firidis  fepulchra  exornant, in  lunarem  fecanr  formatquod  luna  foli  propinquans  lu/ 
cercdefmatjK  oculis  noftris  auferatur. Tum  uero  in  partes  X 1 1 1 J . Ofiridem  con/ 
uulfum  cominutumcp  ferut,  eas  referetes  ad  dierum  numeru  qui  inter  plenilunig  8C 
neomeniam, id  eft  noua  lunam  interfunt.  Diem  uero  quo  fe  luna  radijs  folis  fubdu/ 
cit  ulterius  abiens,  perfedtum  bonum  appellant.  Ofirim  enim  tum  beneficum,  tum 
fortem,interpretantur.Quin  halterum  dei  nomen  Omphin,  IsViiJij-tTiujideftbene 
faclorem  exponit  Homerus. Putant  etiam  Nili  incrementa  ad  luces  Iunx  non  care; 
re  analogia . Maximum  enim  incrementum  quod  fit  cfrcaEIephantina  cubitorum 
odio  bC  uiginti,  diebus  quibus  totum  ambitum  luna  perfecit,  coparatur.  Minimum 
aute  quod  circa  Medeta  bC  Xoinfex  cubitorum  cotigit,  ad  luna  ideftfe- 

midimidiata  transferrur.Mediocreuero,quod&;iuftum  eft,&  circa Memphinan. 
notatur,  cubitorum  x 1 1 1 1.  plenilunio  refpondet.  Apin  etiam  imagine  Ofiridisani 
matam  efle  ferunt.  Nam  SC  gignitur, inlibidinem  concitatur , quom  luna  firmio/ 
rem  cofiantiorem^  lucem  ad  generatione  nacta  efi.Habet  idem  maculas  nigras im 
miilas  candidiSjficut  8C  luna  cum  luce  non  nihil  habet  obfcuritatis.Innouilunioc/ 
tiammenfis  Phamenothfeftum  agunt, ingrefTum  Ofiridismlunanuncupac,quod 
principium  ueris  exiftit.  Ofiridisitaq;  uim,Sd  Ifidis  generatione  lunae  tribuunt.Na 
bC  lunam  mundi  parente,8d  naturam  habere  mafculofoeminea  putant.  Nam  bC  fole 
impletur  concipir,eadem  rurfus  in  aere  feminaSd  principia  qutedam  genitalia  do 
ftillat.Nec  enim  femper  corruptio  illaTyphonia  euincit : quin  fatpe  uida  profii.. 
gata  aduerfus  Horum  rurfus  contendittquando  fic  habet  inferior  hic  mundus, ut  al 
fernarim  corruptione  detrimentis  compenfet , nunqua  noua  fobole  & generatione 
carcns.Nec  defimt  qui  ea  quae  ad  dcfeclum  eorum  fyderum  pertinet,  fabulaeaccom 
modent.deficit  fiquidem  luna  in  plenilunio  aduerfam  foli  fiatione  habens,  in  ura 
bram  terrae  incidens,  ex  quo  Olirim  in  arcam  detrufum  memoranttfedipla  rurfus 
cum  fole  paria  facit  SC  quali  iatfluramcompenfatjfingulis  trigefimis  diebus,no  occi 
dens  omnino  foIem,ficutnecpIfis  Typhone  occidit. Quid  ueroCquod  enixa  Neph 
thy  Anubim,Ifisfubijcitur.Nempequ6dNephthys  eaeftobfcuricasquaefub  terra 
latet:Ifis  ea  lux  quae  fupra  terram  emicat.  At  finitor  circulus,quem  horizontem  uo^ 
cantjUtricp  comunis  Anubis  dicituriSC  iure  cani  coparatur . luxtaenim  dieno(lu(| 
canis  uidet:  bC  ea  uidetur  apud  Aegyptios  uim  habere  Anubis,quam  apud  Grecos 
habetHecate,csIofcilkec  terra;^  pollens. Alq  Anubim  Saturnum  exiftimat  ,qu6d 
ex  fe  pariat:  oiob  id  Mtny  appellatus  creditur.Adde  quod  antiquitus  ab  Aegyptijs 
canis  maximos  honores  meruit : quod  occifo  abiecloq;  Api  a Cambyfeex  eonihil 
omnino  guftarit.  Alrj  obumbratione  lunae  in  quam  delapfa  regitur,  T yphone  uoca/ 
uere. Quare  par  eft  ut  non  uni  particulatim  de  ijs  feribeti,  fed  omnibus  coliecnmli/ 
dem  habeamus.Necj  enim  fqua]lore,neq;  uentum,necpmare,necptenebras,fedotn 
ne  quicquid  natura  noxium  et  tabificum  eft,  hoc  Typhonis  particulam  arbitremur, 
in  corporibus  fiquidem  anima  carentibus  minimepar  eft  rerum  principia  ftaiui, ut 
Democritus  8c  Epicurus  fecit.  Necg  mundum  infedium  opinari  decet:  ncejunara- 
tionemjunamueprouidemia  materiae  opificem, omnia  feparantem;  qualis  fuit  Stoi 
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eorum  opinio.Ficrf  enim  non  porefi,ut  ibi quicquam  mali  fit, ubideus  eficaufa  om 
niuiuelquic^bonijubideonihilferturacceptu.Alcernus  enim  ac  mutuus  eft  mudi 
conccntusjficut  lyrteatq?  arcus, fecundum  Heracliti  & Euripidis  fentcntia.Neqp  ky’ 
orfum  bona  mala  confiftunr,fed  quaedam  teperies  5C  quafi  cinnus  ex  utrisq?  mo 
deratus,qui  fe  habet  comodifsime  ac  pulcherrime. Qug  opinio  admodum  prifca  eft 
a Theologis  &r  legum  latoribusinpoecas  ac  philoiophos  profecta,  nullum  certum 
habens  autore,fed  publica  opinionis  fide  confirmata,  moribus  deinde  ac  facris  tam 
barbarorum  quam  Graecorii  fancitaiuniuerfum  hoc  fcilicet  necf  finemente,n€Cj  fi/ 
ne  ratione,  aut  re<ftoreadminiftrari:neq!  unum  reefiorem  efle,  qui  ccu  ratio  clauum 
teneat,  8C  frena  moderetur.  Mifta  enim  omnia  funt  cotemperata  malis  ac  bonis, 
ut  Homerus  fcripfit,duo  in  louis limine  doliaiquoru  difpenfatorem,&  ueluci in^ 
ftirorem  non  unum  credi  par  efijied  duobus  contrarrjs  principfjs  dC  repugnantibus 
potentfjserogarfiquaruhaecdextrorfum  redla  prouehatur,finiftrorium  illa  SC  obii/* 
quedeferaturtquorum  utric^  hxcuita,SC  hic  mundus  oblecundetur;no  omnis  quiV 
dem,fed  inferior  hic,!unje  citimus,terr«  proximus,  ingcqualis,murationu  StT  uicifsi 
tudinum  capax.In  qua  profedio  fententia  plurimi  fiint,  ates  fidem  fapientifsimi.Ex 
quibus  nonnulli  duos  putant  deos  tanquam  co  trarios  artifices,  hunc  bonoru,  hunc 
malorum  opifice . Alfi  meliorem  hunc  deum,  deteriore  illum  dxmonem  uocant:  in 
quahaerefi  eftZoroaftermagus,quiannorQ  quintj  milibusanteTroianum  bellum 
uixifletradirur.  Hic  igitur  meliore  illum  Horomazen,  deteriore  uero  Arimanium 
uocitauit.Eumc^fimilem  luci,  hunc  obfcuritati  afferebat:  inter  hos  uero  mediu  Mi- 
tram adfcribebat.Quare  Mirra  Perfg  Mefitennuncupant:ex  duobus  uero  illis  prio 
rem  precibus  8^  gratis  facrifiefis  exorari, alteri  amuleta  &r  auerrentia  deprec5di  gra 
«a,facradenicp  funefia offerri iufsit-At<5  inter  ciKtera  ftatuit,herbam  quandam  o/4o> 
ft*  nomine  in  mortario  conteririnuocantesq?  Ditem  8C  Scotu,id  cft  tenebrarum  nu.' 
men,  admifceniesq?  immolati  lupi  fanguine  in  locum  opacum  deferri,  eoc^  porrici» 
Ex  plantis  enim  alias  boni  numinis,aliasmaIidamonis  efle  putat.  Ex  brutis  etiam 
canes,aueS;8^  terreftres  echinos  bono,  aquatiles  uero  malo  tribuunt:  eumep  qui  ex 
illis  plures  occideritjincer  dsemonas,  idefi  beatos  referut.  quin  multa  alia  de  Dis 
afferunt  fabulis  prope’  fimiIia:utputaHoromazen  e puriisimo  lumine: Arimanium 
t tenebris  genitum, utruncp  inuicem  pugnare.Et  ex  priore  deo  fex  prodfifie. pri- 
mum beneuolentiae, alterum  ueriiatf,  tertium  prob*  legi  praefecffos:e  reliquis  uero 
unum  iapienti^,aIteraopulenti:e,poftremumdeIiciarufuauitatum^opificem.Ad/ 
uerfus  quos  Ai  imanius  totidem  sequato  numero  protuliffe  creditur.Deinde  Horo 
mazen  ter  iefe  attollentem  tantum  fupra  folem  euetfiu,  quantum  fol  ipfe  a terra  ab- 
fcefsitlercaelumq;  aftris  exornaffe,Si  inter  afira  Sirium,quafl  cuitodem  Si  fpeculato 
temftatui(Ie,mox  alios  quaiuor  8^  uiginti  deos  molitu  effeJquosomneis  inouo  co- 
didft.Tum  Arimaniu  ex  aduerfo  totidem  procreaffe:qui  perforantes  ouum  eodem 
fefeconiecerunr:arcj5  ita  mala  bonisimmifta.Secutupoftmodum  fatale  tempus, quo 
Arimanio  iubducffojpeftilentiatj  ac  fame  deleta,  terram  squalem  folidamt^  faciam 
effe,unamq5  felicium  hominu  uiram  bC  rempublicam  acdialedueuafifie.Theopom 
pus  etiam  alferit  magos  exiftimare,hosdeos  uicifsim  anno  fingulo  quoq;  fermillefi/ 
mouincere  acuinci.Ab  altjs  ite  credi  eos  ter  mille  annos  pugnare  8ic6tendere,atcp 
alteru  ab  alterutro  diffoluiacprofiigari.  Deniqjomniaefie  ad  Ditem  refereda,quo 
tempore  perpetua  erit  homini  felicitas,nec:^  ullo  cibo  indigebit,nec5  umbra  reddet- 
Tum  demum  bC  deus  coquiefcet,&r  tempora  defincnt:ccu  uero  fummu  numen  mo 
rc  hominis  bC  ocio  8^  ibmno  indigeat.SC  hsc quidem  magorucomenta  funt.Chal/ 
dgt  quoqi  inter  planetas  duos  bonfiduositem  mali  opifices,  tres  uero  medios  comir 
nes&:  translaritios  dixerunt.  Grscoru  etia  placita  abunde  nota  funt:qui  ita  mundu 
parciuntur,ut  altera  parte  loui  olympio,  altera  depellenti  Plutoni  tribuat-fidem  tra 
dunt  e Venere  ac  Marte  Harmonia  genita  effe,  quoru  hic  pugnax,  immitfs,hecbe/ 
nignaSi  generationisadiutrix.QuinSuTphilofophiuidentur  cum  fis  mirifice  conue 
nire.  Heraclitus  liquide  appellat  bellum  , patre  et  regem  dominumcf  uniuerforum: 
dc  Homerum  accufat  precancem , ut  ex  fuperis  sque  bC  mortalibus  Iis  aboleatur: 
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quafi  parum  inteIligcntem,eo  modo  fegcneraiioneni  omnium  exccraruqua  expu 
gna  atcf  antipa:iiia,id  e(i  repugnantiajplane  confiat. Empedocles  queep  amore  at® 
amicitia  bonorum  opifice;  malorum  autem  concentione^  pugna  uocar:c^  hacefle 
rerum  principia  affirmat, qua  Pythagorici  multis  fbict  nominibus  appellare. Quan 
doquide  bonum, unum, definitum, permanens, rectum, insquale,  tetragonum, de- 
xtrum, fplcndidum:  malum  ucro  binarium,  infinitum, infiabile,  obliquum, tequale, 
oblongum, fin!ftrum,obrcuiura  nuncupat,  ceu  uerohsecfint  principia  generationi 
fiibiecta.  Anaxagoras mente  ol  infinitum rAriltoteles  forma  iC  priuationctPlatoiti 
dem  quali  cocrana  elTe  principia  coniec'ras,hoc  •mv-Tzi/,  id  eft  idipfum,hoc 
id cft  alterum  appdiauit.  Jn legibus ueroquom  fani  eflecKtatis  ingrauefcentis,  nec 
iam  per  xnigmata  SC  fymbola  loqueretur , fcd  proprijs  nominibus  res  exprimeret: 
non  una  anima  mundum  mouei  i,fed  pluribus  squalicer  afferuitjqua:  tamc  non  ef/ 
fent  duabus  paucioresiquarum  ilia  boaum,iI!abono  coriarium  ledearecur.  Addidit 
etiam  tertia  quadam  naturam,  necp  inanimata,  neqs irrationalem, neq;  immobilem; 
fed  proprio  5c  ultroneo  utente  mocu,ucl  utalfi  putant, ambabus  iliis  prioribusinni 
tentem, cupidam  ac  fec'latrice  eius  quod  optimum  exfftic.Sed  quod  Aegyptia  philo 
fophia  huic  maxime  confenranea  fiqiam  lequentia  indicabunt.nam  geaerationein 
conftiturionei^  mundi  huius  ex  contrarijs  poteftatibus  conflare  arbitrantur. 'qu®  ta 
meii  non  ®qiiam  pareirxy  uim  habent,  quando  melior  praecellit  5>1  primatum  obti- 
net; deterior  autem  prorlus  deperire  ac  tolli  de  medio  non  porefi:  ceu  qua;  plurima 
corpori,  plurima  anime  mundi  congenita  fit,adiicrfus  potiorem  femper  decertans. 
In  anima  itaq:  mens  ac  ratio  bonorum  omnium  dux  & moderatrix  Ofiris  dicitur. 
Nec  fccustn  terra  cxioc^quicqiiid  ordine  lepciamentumq;  6- ornatum  rei-uat,quic 
quid  horas  ac  periodos  anui  tuetur,  hoc  ab  Ofiride  origine  imaginet^  mutuari  cre- 
ditur. Quicquid  cotrain  anima  cfl  perturbationibus  obnoxium, quicquid  a prudea 
tia  Sd  fanicate  alienum, hoc  T yphoni  tribui  folet.Sic  quicquid  corporis  ucl  cxcefius 
ueldefeifluscaufa  infcftat,  quicquid  (bli  adimit  lumc,  quicquid  lunae  detrimenta  itu 
uchit,omne  ad  Typhone  rcfertur.Hunc  patria  lingua  ir«9  nuncupant, quod  uiolea 
tumact];  infeflum  defignac.  Sunt  qui  eriaBebaona  inter  focios  Typhonis  anmimc 
ranf,fed  Wanethus  Typhone  nomine  Bebonemetia  appellauit:quod  nomen  fuftre 
nationem  auerfioneniq?  fignificat:ceu  rebus  fuccefsibusq,  fua  uia  procedentibus  il/ 
lefcreobficiat&dinaduerfumauierat.quam  obcaufamexdomefticis  aninialibusci 
maxime  indocile,  afinumfcilicct  cofccratumlex agreftibusueroelferatifsimaduo, 
Crocodilum  fcilicetSdhippopotamum.  Etdeafino  quidem  abunde  fupra.fed  enim 
in  Hermipoli  Typhonis  imagine  exprimentes,  hippopotamum  effingunt:  cui  acci 
picer  infidet  cum  (erpente  depugnans, 6d  hippopotamus  quidem  Typhone  indicat; 
accipiter  uero  uim  ac  potentiam  illam  qua  coercetur  ac  retunditur  Typhonis  impe/ 
tus. Qua  re  qui  ia  eris  operantur  ieptima  die  menfis  quam  uocant  aduentuffi/ 

dis  ex  Pha;nicia,in  placentulishippopotannimligatum  efformat.  Adde  quod  in  ur/ 
be  Apollinis  fancitum  cfl  ut  quifq;  de  crocodilo  comedat  ablegata  omni  exceptione: 
ucnancesi^ac  enecantes  quotquot  poiTunt  e crocodilis  c regione  templi  proponunt, 
allcrences  quod  Typhon  iactus  crocodilus  Horum  aufugerit,  omnia denicp  anima/ 
lia  intcfta,  omnes  alfeclus  improbos,onincs  motus  ptftilentes  Typhoni  imputantes. 
Olirfm  rurfus  oculo  difeepero  deferibunt , quorum  illeprouidentia,  hocpoteflatem 
teftatur.Nam  Homerus  confulcorem  loue  appellans, cius  iapientiaproiitdentiSij 
demonftrat. Pingunt  ecia  huc  deu  accipitris  imagine  nonun^,cum  ob  uifusactrme, 
tuob  alaru pernicitate:  que  ferunt  cadaueru inhumatorum  oculis  terra  inqccredefa 
per  uoiance.Defcenden  te  prsterea  ad  flumen  rcclis  pennis  deferri  tradunt:quas  rur 
fusinclmat  in  latus  metu  crocodili  ad  fugam  paratus;  quod  nequadoimprouifus  cp 
primarur,mceiianter meditari  foIet.Sed  comunis&l  confueta  omnibus  Ofiridis for- 
ma efl, humana  fcilicet  effigie  Sc  genitali  ereclo  • S:c  enim  eius  uitn 

ad  generatione  cducacionemcp  propenfam  oftendunt.amic^tus  item  flammeus,  quo 
exornantur  eius  imagines , ad  lolis  corpus  rcfertur:cui  uifibilcm  potentia  tribuunt. 
Quare  oL  illos  alpern ari  decet,  qui  (olis  iphsrra  Typhoni  «endicantjcui  fpIendiduBi 
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nihil,nihil  rafutare,nihil  ordine  prsditum,  nihil  generationi  aprum,  nihil  quod  mo^ 
dum  rationcmi^  habeatifed  contraria  omnia, id  eft  fquallida, lurida, obfira,S^  obfcu 
ra  coueniunt, quibus  multa  animantium, mulca  gcrminuenccanfrquod  minime  fo- 
li  debet  irrogarijfed  exhalationibus  qux  incempe(tiue6i  prar ter  ratione  a terra  at<^ 
aere  prodeunt  aut  extinguuntur.Q.uare  in  ia  eris  hymnis  Ofiridem  inuocat  in  folis 
ulnis  latentem ;&fdie  trigeflma  Epephi  menfis  feftum  celebrant, quod  natalem  ocu 
lorum  Hori  nuncupant: quom  fol  &!lunafe  redtacofpiciunt . Ex  quo  intelligimus, 
eos  no  Iblem  tantum, fed  ScT  luna  Hori  oculos  putare,  ocftauoaute  die  -nP 
tfituifi,  id  eft  abeuntis  Phaophi,feitumrurfus  agunt,  quo  baculos  folis  nafei  feruntt 
id  poft autumnale  aequinocftium  celebrant, ficdemonftrantes  folem  roboreae  firma 
mento  indigere.  Amplius  dC  bouem  iub  folftitio  hiberno  ftpiies  circa  templum  cir/- 
cunducuni,qu3e  folennitas  ^n-rp^c,  id  eft  inquifiiio  Ofiridis  uocatur,  folem  fciiiceC 
defiderante. Septies  uero  templum  obambulant,  quod  a folfiicio  hyemali  ad  folftiti 
um  xftiuum  fol  demum  feptimo  menfe  pertranfeat . Ferunt  item  Irorum  Ifidis  fili- 
um omnium  primum  quarta  die  conOftentis  menfis  facrum  ibli  obtulifle,  ut  in  con/- 
feriptis  Hori  natalibus  traditum  eft.  Singulis  e tia  diebus  terfuffitu  folem  ueneran- 
tur.Sub  ortu  quidem  refina , myrrha  quum  ad  c»Ii  medium  peruenit:  cyphi  autem 
quomiam  declinat  ad  occafum:  quorum  omnium  mores  rationes  enarrabimus! 
his  enim  folem  coli  ac  oblecftari  perfuafum  habet.  Sed  quid  opus  tam  multa  collige.* 
re,quom  nonnulli  Ofirim  folem  eftej&i  Sirium  a Graecis  dici, palam  affirment:licet 
articulus  praepofteus  apud  Aegyptios  nomen  in  dubium  uocauerit.SicIfimnonef/ 
fe  aliam  aluna,fimulachrum  ipfius  fidem  facir,corniculatum  ad  lunae  imitatione.  Et 
niclanoftoIi?,id  eft  nigrgftolae, occultationes  inumbration escp  fignificat,quibus  ob/ 
du(fta  luna  defiderio  lolis  allicitur- Q^tram  ob  caufam  luna  ad  amatoria  inuocant: 
cut  & Eudoxusferibit  ab  Ifide  philtra  & amatoria  fumminiftrari:  in  quibus  nonmV 
hil  perfuafione  dignum  eft.Qui  uero  Typhone  folem  effe  contendunt,  neutiquam 
audiedi  funtrfed  iam  nos  alia  orationem  ineamus.  Ifis  enim  ea  eft  uis  naturae, qug  fcc 
minina  eft, Sd  totius  fufceptrfxgeneratioistproprerquod  id  eft  nutrix,8i  ttcuc 

id  eft  fufceprrix  a Platone  nuncupata  eft  A multis  au  te  id  eft  in^ 

numeris  honeftata  nominibus  . Na  facile  omnes  ideas  omnesc^  imagines  admittit: 
habet  enim  cogenitum  amore  erga  id  quod  primuac  fummueft  inter  omnia,  quod 
fane  ipium  bonum  eft.  Ad  hoc  rapitur,hocoptar,  hoc  fequicur:  quod  malum  autem 
eft, fugit  a iq;  auerfatur.Quom  uero  amboru,id  eft  boni  ac  mali,  regio  fit  5<;  quafi  ar^ 
ca,  ad  id  quod  melius  eft  femperadlecftat.  Ecex  eo  femina,  effluxusi^  ac  fimilitudi/ 
nes  infe  concipit, qui  l«taiur:eas<^  exhauftas&^  exolefc entes  refarcit.  Hinc  non  ab 
re  Ofiridis  animam  incorrupta  SC  fempiterna  teftanturtcorpus  uero  a Typhone  di/ 
fcerptum  ac  laniatu:  Ifidem  errante  id  querere  a rep  in  artus  reuocare.Nam  quod 
perpetuum  eft,  id  defultorio  ac  mutabili  multo  prsftantiustSC  quas  a mutabili  imagt 
nes  fumit,nec  perennat,  nec femperexdefunr;  fed  quafi  e'  caera  figilla  SiC  imprefsio/* 
nes  ueftigiacpdelentur.Quom  hasitaq;  praeter  rationem  admittit  ac  mutuatur, tunc 
aduei  fus  Horum  manus  conferi  dicit ur:quem  Ifis  ceu  fenfibilem  intelligibilis  mun/ 
di  imagineprogenuit.  Ob  hoc  iudiciumuiper  natalibus  intentatu  a Typhone  effu./ 
gilTe  dicitur,  ceu  ex  incefto  concubitu  natus  foret:  qualis  anima  quae  ex  fua  origine 
limplex  finceracp,  ab  omni  aftedlu  femota  , luntfta  deinde  corpori  ad  materiam ' 
degenerat-  Reliquu  eft  ut  deuicftoriisMercurfi  agatur,  ex  quibus  colligimus  ratio/ 
nem  praepollere,  Sd  quod  natura  intelligibiii  adiuncfta  mundum  procreauir.  Quom 
enim  adhuc  Di  in  Rhex  utero  delitefcerent,  ex  Ifide  Ofiris  Apolline  fuftulit-  Nam 
priufquam  hic  mundus  uifibilis  fieret  QC  fub  afpcclum  ueniret,  prima  generatio  im/ 
perfedta  adhuc  facta  eft.  Hoc  eft  itacp  quod  deum  illum  captu  oculis  natum  produt, 
£C  ob  tenebras  caecum:quem  antiquiore  etiam  Horum  nuncupant.  Necdum  enim 
mundus  erat,  fed  mundi  fimulachrum  ScT effigies  quaedam- Hic  aute  Horus,de  quo 
nucuerba  facimus, perfedfus  atep  abfolutus  eft:  nec  is  quidem  omnino  Typhonem 
occidit,  fed  eiusuires  fregit  conatiiscpdepulir.Proinde  in  Copto  Hori  fimulachrum 
altera  manu  tenens  Typhonis  pudenda  effingitur. Et  Mercurium  aiunt  euulfos  Ty 
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phonis  neruos  pro  chordisac  neruiis  uti,  fic  innueres  quod  opifex  ratio  uniuerfum 
hoc  coaptans  concentum  fecit  ex  diiTonistBC  tabificam  quidem  uim  nondeleuiCjfed 
reprefsit  ac  rctudittea  tame  adhuc  licet  admodum  luxata  perturbar,immutat,impli< 
cat,miras^  rebus  humanis  uicifsicudines  oRerttmotusc^  aridos  excitans  terra  qua- 
ticrin  aere  ucro  importunos  fpiricus  euocas  preficres  ac  tulmina  iaculatur:  aquas  eti 
am  inficit,  SC  citra  lunam  cuncta  fubuertit,  pulcherrima  acfulgidifsima  quscf  con/ 
fpurcans.  fic  enim  renturAegypcfijaflerences  a Typhone  Hon  oculum  primo  per/ 
cufi'um,mox  euulfumatq;deuoracum:deinceps  tamefoli  redditumtquoniaminter^ 
dum  lunam  minui,  interdum  etii  deficere  contingit.  Qu»  omnia  detrimenta  folrc/ 
farcit, quom  feab  umbra  telluris  fubduxeric.C  a:  tcru  potior  natura  e tribus  confiat, 
inteiIigibili,2C  materia, K eo  qui  exucroq;  coalefcitiquc  nos  mundum,  Grtecicofi 
mon  uocant- At  Plato  intelligibile  nunc  ideam , nunc  exemplar,  nunc  patrem;  ma/ 
teriam  uero  matrem,  alias  nutricem , nonnunquam  fedem  locum  generationis; 
quod  auce  ex  ambobus  concretumeft,  id  clrprogenitum,auc  certe  genera/ 

lione  foiet  appdlare.Quis  uero  pro  dignitate  facis  Aegyptios  miretur,  trigonorum 
pu!cl)errimum,id  cft  orthogonie, uniuerfi  naturs  comparantes* cui  Plato  inRepiy 
blica  yetfiHXtay  id  eft  nuptialem  figura  arquiperauit.  Habet  illa  triangu^ 

Ium  trium  linearum  ad  rectitudine, quatuorbafin,  quinq;  angulum  fubdirtencuain 
beumibus  tequipollente.  Angulum  fiquidem  ad  rec^s  afsimulat  mari,  bafin  fcemi/ 
nSjfubdilkt.tum  ex  ucroqsprognato.Ofirim  icacj  tanqua  principium, Ifin  quafi  fn> 
fcipienceir.,  Horum  ceu  ab  utrocp  prodeuntem  ueneratur.  Et  ternarius  quidem  pri- 
mus eft  impar  perfectus,  ternarius  autem  tetragonus  a latere  integro  binartj  profe 
(fius.  Quinarius  alicubi  patti,alicubi  matri  fimilfs  proditur, ex  triade  fcilicei  & dya- 
de congenitus  . Sicitacf  omnia  ad  quinarium  redigunt.  Hinc  uerbum 

de  uerbo  Qufnari,  numerare  fignificat;  ceu  tu  dixerisjper  quinc|  nuineru  extende/ 
re.Reddic  aute  quinarius  ex  fe  tetragonumtquota  eft  apud  Aegyptios  literaru  mu!/ 
titudo:&^  quoto  atatfs  anno  Apis  uiucre  definit.  Horum  praterea  Csemin  uocant, 
hocefiuifibilem.fenfibilis  enim  bi  fubiedtusobtutuinoftromudus.Ifinuero  modo 
modo  modo  fuSv^,  nuncupantrquorum  nominu  primum  maire.fecun 
dum  Hori  domum  mundanam,  quam  Piato  generationis  regione  coceptaculuraij 
dixitrtertiu  copofitum  ex  multitudine  caufa  fignificat.  Ad  hac  enim  mundi  con- 
geriem quod  bonu  purumcp  8^  ornatu  eCi  cenuenit;  ut  non  adeo  forte  abfimile  He/ 
iiodus  dixerit, prima  omnium,  chaos, terra,  bC  tartarum  amoremi^  fiatuens;utterta 
]fidi,umor  Ofiridi,  Typhoni  rartarus  refpondeat.  Nam  chaos  ipfum  quafi  ftratum 
51  icd;menrum  qiroddam  uniuerfo  fubijcitur . Sed  hsec  de  quibus  agimus  comenta, 
iure  fuo  fabula  quam  fuper  amoris  natali  Socrates  in  Sympofio  Platonis  confinxit, 
uidccur  expetere.  Peniam  fciiicet,hoc  eft paupertate,  incelTenre  filiorum  defiderio, 
Poro  opulcnriec  deo  dormienti  accubuiilc:  ex  eo  concepifle  ac  peperiffe  Amore  na 
turaprxftantem  dC  ad  omnia  fa(Sum,quod  eius  patri  peculiare  ac  propriumrceuqui 
bonus,  fapienSjfibi^  fuffi  ciens  prgdicetur.Ex  matre  aute,qua  iners  dC  impotes,  SC 
egellatis  caufain  alterius  femper  amore  rapitur, fegniciem  cupidicatecp  abfiulir.Sc/ 
denim  Porus  non  alius  eft, quam  primus  ille  amator,  undicf  abfolutus,undicf  inte- 
ger,libi(^  fufFiciens.Peniam  uero  maceria  appellauit,  femper  indigentem  ac  bonum 
expetentemrquo  etiam  prtegnans  ac  fcctano  definit  femper  optare.cx  hac  mundus 
& Horus  nafcitur,non  at  tei  nus,necgincorruptibilis,fcdcotinueinhians,  femper  in 
generatione  procinctus  : qui  quom  innumeras  uicifsitudines  alternas  periodos 
lufcipiat, femper corrumpitur,necf  unquam  abolelcit.  Fabulis  itacj^ficutidebemus, 
non  tanquam  feriis, fed  feria  continentibus.  Quom  materia  igitur  nuncupatur, non 
oportet  nos  quorundam  philofophoru  opinione  abducitur  inanimatum  ac  rude  ig/ 
nauumtj  corpus  quodda animo  cocipiamus.  Nam  Sf  oleum  unguenti  materia, au- 
rum ftacuae  dicim ust non  quafi  inania , fed  quafi  fedimenta  ac  ftatumina  fuper adin/ 
ucnieritts  formc.nlencem  aute  nonnulli  locum  formarum  duntaxat  intelligibilium 
uocaucrunt.Sic  dea  !fis  ranquam  materia,qaam  Peniam  appeilauimus,iii  amorem 
aedefiderium  OfiridisfemperrapicurfincurrcnteautemTyphone&cxtrcmainfe- 

ftante 
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fiante,mccrereaclirgcredicitiir,reliquias€tiam  &^fragmctaOfiridfs, modo  legere, 
modo  ftola  contegere  ac  recondere:  quem  deinde  refectum  reftiturumt^  in  ai  tus  O' 
ftendar.Nam  in  cselo  8e  aftris  fpecies  SC  effluxus  dei  perennes:  in  terra  ucro  SC  mari 
SC  plantis  caeteriscp  animanribusdifsfpaca  Sc  latentiauidemus,  quom  generantur. 
Quam  obeaufam  Typhone S£  Nephthynconuenire  fabula  traditum  eli,£<l  Ofirim 
clandeftinum  concubitu  exercerelquoniam  extremas  materiae  partes,  quas  Neph.' 
lhyn£CTeleuten,idelt  finem  uocant,  corruptibilis  8C  tabifica  potentia  maxime  in., 
feftat:  genitalis  aute  SC  foipitatrix  perexiguam  SClanguidulam  uim  habet  a Typho 
neproHigataiex  qua  id  tantum  fuperftes  manet,  quod  IfisaiTumpfitS*!  in  fidem  rece 
pit.Qug  oratio  non  omnino  abiiirda  eft.Nam  Plato  & Ariftotcles  tradunt,  id  quod 
eft  in  natura  generationi  accomodum  8C  falutare,ad  ipfum  atep  ad  exiftentiam  mo/' 
ueri  S£  adniti,  contra  quod  interneciuu  8C  tabificum  eft,  ab  ipfo  SC  ab  exiftentfa  re^ 
cedere  obludiari. Quare  illud  quide  Hin  ■s^cc  it.eSttt,ideft  ab  eundo,prudente  fci 
licetnaturseprogreffumappellant.Necenimbarbarum  nomeefttuerum  ficut  deis 
omnibus  a duabus  uocibus  nome  eft,  mP  tS^  SiarT©-,  id  eft  fpectSdi  SC  cur 

rendi  ufific  deam  illam  a fcientia  fimul  motu  nuncuparuc:  quam  Gratci  Ifin,lfin 

etiam  Aegyptii  dixerunt.  Quin  Sd  Plato  octccv,  id  cftfanciimoniam,quafiiWK*'  uoca 
tam  tradit  a prifcis:5tl  vasotj/  id  eft  notione  prudentia,  tanquam  men^ 

tis  idefi  prodientis  8C  prouehentis  cxcurfum.  tS'  <nuj'i'^cu,  id 

eft  Icire,  &C  boni  uirtutis  uis  omnis  in  inueniendo  &C  fpeculando  pofita  eft.  Sicut  ex 
aduerfo  contraria  nomina  qs  impoficarunt,qu«ediuerfamuim,inhibendi  fcilicet  6^ 
impedicdi,nacta funt:t«»:«««  uidelicet  mzlici3,h/iQcx impotetia,</2aAjfl:  timiditas, 
dolor.  Ofiris  autem  UmP  id  eft  ex  facrofanefto  nomen  inuenit.  Comunis 

enim  hgc  appellatio  eft,rjs  que  in  c»Io,8C  qug  funt  apud  inferos:  ex  quibus  illa 
id  eftlacraihaec  uero  ocia,  id  eft  fancla  ueteres  indigitarut . At  ratio  qu$  caeleftia&C 
fuperiores  ambitus  oftendit,  Anubis  dicitur.Eft  rurfus  Hermanubisifedadhuncin/ 
feriora , ficut  ad  illum  fuperiora  pertinent . Quapropter  illi  candidum  gallum,  huic 
croceum  immolant. Nam  candida  iynccra  K lucis  plena, at  crocea  mifta  dC  uariaexi 
ftimantur.  Nec  fane'  oportet quenqua  mirari  huiufmodi  nomina  ex  Gr^ca  ratione 
effi (fta, quando  £C  alia  innumera  ex  Gr®ciademigrarut,5Cin  hoc  ufej  tempus  apud 
alios  hofpitantur:  quoru  nonnulla  adeo  ab  origine  degenerarunt,  ut  eas  linguas  in 
quibus  funt,  ceu  barbaras  notauerint. In  Mercurq  quoq?  libris , de  quibus  diximus, 
feriptu  tradut  defacris  nominibus:  8iqu6d  ordinaria  folis  potentia  in  permeado  cg 
ioHorus  que  Grseci  Apolline  dicunt, lignificat.  At  eam  qu$  ipiritupollet,alri  Ofi/ 
n'n , ali)  Serapin,  alq  caSi  dicunt.  Significat  autem  ea  uox  praegnationem  uel  con.» 
cepcum.Proindcperuerfione  nominum  facla,Grxcis  kvcoi/,  id  eft  canis  nijcupatur, 
aftrum  quod  peculiare  Ofiri  traditur.  Sed  enim  minime  oportet  uerborum  ambitu 
laborare,  non  magis  quam  Serapidis  bC  Ofiridis  apud  Aegyptios , quoru  illud  ex/’ 
ternum,  hoc  Graecum  eft, utrunq;  deum  unum,unamcppoteftate  flgnificas*i)scom 
paria  funt  qua  tradunt  ab  Aegyprfjs.Nam  fepeifidem  Minerua  nomine  appellat: 
quo  uerbo  fignificat , a meipfa  uenirut  ultronea  delatione  intellfgas . Typhon  uero, 
utditftueft,  &■  (r«&  bC  JiiScoi'  bC  a-ttv  ntincupatur:  quibus  nominibus  uimquandam 
ad  prohibendum  reluctandumcp  bC  fubuertendum  facftam  indicant.  Ad  hac  fiderT 
tim  lapidem  ofia  Hori, Typhonis  aute  ferrum  uocant,ut  Mancthus  feriptu  reliquit. 
Sicutt  enim  ferrum  perff pe  mores  pati tur,trahi^ a lapideae  fubfequi  uideturifedSC 
perfape  retro  abit  bC  in  aduerfum  reploditur : fic  &C  falucaris  ille  bonusi^  ac  ratione 
praditus  mundi  excurftis  conuertitui  tobuiusi^  occurrens  molliore  facit  perfuafio.* 
ne  magis  quam  ui,duriciemillam  plane  Typhonfam. Sed  rurfus  cohibitusacretroa 
ctus  infeipfum  facultate  fua deficitur . CateruEudoxus  tradit,  Aegyptios  deloue 
hancfabulam  adferre.Iouem  fcilicet  concretis  coagmentatis^  cruribus  natu,ad  in- 
grediendum impotem  fuifte:  quare  ob  pudorem  feceftus  ac  lolitudinecoluifte,  Ifis 
uero  difiecans  diduccnsc^  has  corporis  partes,  nouam  ac  facilem  ad  ingrediendum 
facultatem  dedit. Qua  fabula  hanc  enarratione  fufeipir:  quod  mens  ac  ratio  diuina 
perfeipfam  inuifibiliatc^  ignoto  loco  abdita,  a motu  in  generatione  promoueatur. 
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Declarat  K hoc  fiftrum,raoueri  fcilicet  omnia  oportere , necp  unqua  animi  delatw 
ne  imcrquiefcere:  fed  quodammodo  excitari  ac  propelli  ne  pigrcicant  > £C  marcore- 
conficiantur.  Aiunt  enim  Typhonem  fiftris  depelli  &effugaii;qudd  corruptione  ac 
deliquio  rerum  innitece  incumbente^  generatio  naturam  foluit,  motus  prxfidio 
uegetat.  Superioris  autem  ambitus  fiftri  facies  quatuor  qua  monetur,  ampkclitur. 
Siquide  pars  mundi  corruptioni  dC  generationi  obnoxia  fub  lunari  globo  contine^ 
tur.In  hac  omnia  agicantur,Sduicifsitudincquatuor  elementis  capiunt,  igne,  terra, 
aqua,  ST  aere.  Ablidi  aute,  feu  curuaiurte  fiftri  in  faltigioinfculpferuntseiurumhor, 
minis  uulcu  praditum.Infra  autem  ea  quae  moueri  diftinxfmus,alfcubi  Ifidis,a!fcu/. 
biNephthyosfacie,  gemina  hac  facie  ortum  obicum  interpretantes:  quando  ha 
funt  elementorum  comeantium  tranfmutacioncs.  Aelurus  aute  lunam  fignificat,ob 
uim  uaiiam  K in  tenebris  elFicaccm  prolificamq;  eius  animalis-Diciturenim  unuia 
parere,  mox  duo, ac  deinceps  tria,  quatuor,  K quinep,  a tq  ita  ab  uno  uiq  ad  feptem 
enituncur,ut  in  unfuerfitate  fint  otfto  dC  uiginti:  quot  etia  lunae  dies  numerantur.Ei 
hoc  forcalTe  aliquibusfabulofum  uideaturrillud  ucro  uifui  pater, pupillas  oculorum 
eius  animalis  impleri  ampliariq  in  plenilunio, rurfus  minui  atqhebetari  eo  aftro  mi 
nuente.  Quod  uero  humanam  forma  habeat  slurus , cx  hoc  oftenditur  intelligibilc 
ac  rationale  illud  quod  circa  obuerfiones  Iun«  uerfatur.  Si  aut  lubet  rem  in  compen 
dium  conferre, dicemus  neq;  aquam, ncqfolcmjnecp  terram,  neq  caelum  Ofirinaut 
IfinrectenuncuparirneqTyplionerurlusignemjneq  fqualloreneqmaretfedquic 
quid  eft  in  rjs  immodicu&i  ab  ordine  feiuncftum  uel  exceffiis  ueldeliquq  caufa , Ty/ 
phoni  tribu€ces:quoducro  adornatu 5^  bonu  & comodum  eft,  quafi  Ifidis  opificiS, 
imaginem  aute  2^  exemplar  K rationem  Ofiridis  colentes  ac  uencrantes,  ncutiqui 
peccemus.  Alloqui  Eudoxum  indignu  fidefinamus  uaIere:utpore  qui  dubitet,  qua 
ratione  non  Cereri  rei  ST  materis  cura  miuneffa  eft, fed  Ifidi;&l  Dionyfum  no  incre 
mentum  Nilo  dare  neq  mortuis  pofTc  dominari.  Vna  enim  comuni  ratione  hofce 
deos  arbitramur  circa  omne  boni  portione  ftudere:  quicquid  bonum  aut  elegas 
eft  in  natura,  ab  qs  proficifei, Hunc  quidem  prsbcnte  initio,  illam  uero  fufeipieme 
ac  difperciente.Id  quod  ita  efle  multis  8^  grauibus  argumentis  contendemusiOueil 
lidcfulcorijsteporum  mutationibus  uniuerfi,  fiuc  fructuum  prouentibus,  fementi' 
bus  arationibusq  gaudeant.Qua  Dis  iftis  tribuentes  dicimus,  Ofirin  quidehuma 
ri,quom  fatus  frueftus  terra  abditurtrurfus  aute  rcuiuiTcere  & palam  prodire, quom 
germinationis  principium  eft.Propter  quod  etiam  dicitur,quodlfisfencienspariea 
di  tepus  appctere,amuletu  feupr£feruatorium€dicamentualTumir,fexta  fcilicetdie 
Pfiaophi  mcnfis  confiftentis.In  luce  amem  edi  Harpocratem  circiter  brumale  folftt 
tium,&i  eum  quidem  imperfedum  &iuuenc  ob  ea  qus  prapropcrafuntinfloreri' 
do  ac  germinando.  Prioinde  prmitfas  edits  lentis  ipfi  afterunqdiesq  partioniscele 
branca  uerno  squinoclio.Quom  enim  Iiscaudiuntafientiunt,&  fidem  habent, ex 
rjs  que  in  promptu  & cofuetudfnc  funt  perfuafionis  argumentum  arripientes.Neq 
grauequicquam  nobis  uideturtprimum  fi  deos  coxnunes  obferuct,  neq  peculiares 
Aegyptiorum  faciant.  Neq  uero  Nilum  quam  folam  irrigat  Nilus  terram  his  in> 
minibus  appellant, neq  paludes,  neq  lotos  ad  diuinitatereuocates,  alns  hominibus 
deos  magnos  aufeiunt,quibusneqeftNilus,neqButus,neqMemphis.irinprate 
rea  £C  csccros  qui  cum  ea  funt,deos  habent, & agnofeunt  omnes:nonul!os  quidem 
non  iampridc  Acgyptfjs  nominibus  nuncupare  cSdifcentes,  cstcru  eorum  cuiufq 
uim  ac  facultate  a primis  initijs  intelligentes  £<luenerates.  Alterum  quod  eft  maius, 
quodq  auerfandum  eft  £C  extimefcendumtnefugiancnosqufuentos  fluxus, fe/ 
mentes  arationesq  aiiofq  affecftus  terrae  K temporum  mutationes  dcfcribunr,acie» 
foluunt  diuinicatc:ceu  qui  Dionyfum  uinu,  Vulcanum  flamma  fnterpretantur.Pm 
feplioncm  aute  uocat  alicubi  Cleanthes  fpiritum  frueftus  peruadente  petimencee^ 
quin  SC  quidam  poetarum  de  melTonbus  inquiri 
Quom  primum  iuuenes  Cererem  per  membra  iccarent. 

Nihil  enim  liocintercft,anriqu/s  uelijiunium,  SCanchortenomine  gubernatore  sp 
pellaucric ; aut  per  fila  £C  tramas  textorem  flgnificauerii;aut  fub  potionis,  aut  mulfi, 
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autptifane  nomine  medicum  mdicauent.  Sed  oppido  quam  graucs  QC  impias  inue 
hunt  opiniones,  qui  Turdis  & brutisinanimatisq;  rebus,  deorum  nomina  cribuunr. 
Hscenim  deos  putare  non  licet.  Nec  lane  deus  quicc^  eft,aut  exors  anim<e,aur  ho/ 
mini  obnoxiQ.Neq!  decet  ullis  utentes  rationibus  immortalitate  illa  honeftare,  alios 
apud  alios  effe  deos,  feu  Barbaros,  feu  GrecoSjfeuagecesTubauftrali  aut  Boreo  car/ 
dine.Sedficuti  fo!,luna,celu,  terra,  ma  re,  comunia  lunt  omnibus,  alit  er  aut  apud  ali 
os  nuncupatur:  eadem  iane  racionequoni  una  ubiq;  prouidcntia  acpotcftas  omnia 
alit,fuftinet,  exornat,  alq  tamen  apud  alios  fune  ritus  lege  inftitutitaJia  Tunt  indigita/ 
iiienta,alia  fymboia,obfcure  quidem  a primis  autoribus  coniccrata,red  quorum  in/- 
terpretationc  non  facile  nec^  Ime  periculo  quifquam  diTquifiueric.Sic  enim  no  paa 
ciin  fiiperftitione  inciderunt;  quam  rurfus  alxj  ftigiecesmulio  ftudio  in  impietatem 
quafi  in  uoragtne  imprudentes  lapfl  funt . Quapropter  oportet  e media  philofophia 
antiftitem  myfterioru  peritum  &1  Tibi  coftancem  accerfere,quo  pie  omnium  eque  di 
ctorum&  fatSoru  ratio  afferatur: ne  quod  Theodorus  de  fe  aiebaciQjrgfcilicet  ipfe 
dextra  promeret, nonullosauditoru  linilrra  arripere;idenobis  eueniat,utqug  leges 
recte  circa  facrificia  S<1  celebritates  connituerunf,ea  nos  peruerfe  accipientes  aber- 
remus. Ratio  enim  una  omnium  imprimis  in  confilio  habenda  cft.  Enimueronona 
fupra  decimam  primi  menlis  Teftum  die  agentes  Mercurio,  meile  5C  fico  uefcuntur, 
hanc  orationis  fumma  facienteSj^^AwKv  « dulce  quid  eft  ueritas.Sed  5C  ifidis 

PhyladferiUjid  cftamuletij,  quod  ipfi  circumi}  ct  fabulantur,  non  aliud  quam  ueram 
uoceminterpretatur.  Harpocrate  quoq:  ncqidcum  imperfetfium  & quafi  puerum,, 
netp  aliquod  legumina  exifiimemusiTeddeum  iuuenilis  adhuc  atq?  imperfeclae  inar 
ticulargcp  orationis  prafidem  ac  moderatore:  ex  quo  digitum  ori  admotum  habet, 
utpoie  filent ij  ac  taciturnitatis  fymbolu.huic  mefe,  cui  /uilrsj/j  nomen  eff, legumina 
afferetes  aiunt:  yA£'>^ccT^/j(^^,y^w^x</lcupteeijy  lingua  fortuna, lingua  deus. Ex  plantis 
itai^quat  in  Aegypto nafcutur,  deo  impriniispeifeam  confecrata  ferunt :quod  cius 
frucfliis  cordi,lingu:e  folium  fit  quam  fimillimu.Sic  etiam  ex  i}s  qug  homini  propria 
fiinr,nihii  efi  oratione, de  Dis  pra:rcrtim,ad  felicitatem  accoinodatius.Hic  er^o  no 
abfurde,ad  oraculum  defccndenti  confulam,fancffa  fapere,S^  honefia  dicere.  Sed  e/ 
nim  multi  in  facris  pompis  ac  celebritatibus  bona  uerbaproc!amanr,de  ipfispoftea 
Dis  peruerfa  ac  deteftabilia  tum  dicentes, tum  fentienres.fiquis  ergo  pcrcuncfetur, 
quomodo  qs  facris  utendum  fir,a  quibusriTum  abJegamus,mcerore  autem  8^1ucffa 
afterimus:quid  aliud  dicam, nifi  ut  ea  ita  finamus , prout  ab  initio  fuerut  confiftutaj 
nei^  de  Dis  nouas  opinioes  introducamus,abfurdisrufpirioibus  omnia  labcfaiflan 
tes. Sedentm  apud  Graecos  multa  eodem  ferme'  tempore  aguntur  ijs  fimillima,qua£ 
Aegyptrj  in  facris  operantur. Nam  & Arheni-s  mulieres  cibo  abftment  inTheimo.^ 
phorqs,acqs  humi  fedent . Quin  £c  Bceoti  -rw  kyaiers  i^i-ya^te  aivBCTf/,  td  eft  Cereris 
sedes  mouetjeam^  celebritate  l-mcySS,  id  cft  querula  SC  adgcmebunda  uocitanrtceu 
tunc  Cerere  ob  raptum , & id  eft  Proferpinx  , defccnfum  in  lucftu  agen- 

te.Eft  autem  hic  menfis  circiter  pleiadas,fementi  praifinitus,  Aegyptfj  kCt/f,  Pyanc 
pfionem  Athenienfes,  Boeoti  Damatrium,  quafi  tu  Cerealem  dixeris,  nuncupant. 
Theopompus  hiftoria  Tua  prodidir,ab  qs  qui  ad  occidentem  habicanr,hyemem  Sa^ 
turnum,:eftatem  Venerem, uer  Proferpinam  appellari. Ex  Saturno  autem  8C  Vene 
re  cuneffaeffe  progenita.  At  Phryges  exiftimantes  deum  per  hiemem  fomno  uaca^ 
re, seftate  aurem  eufgilarejhy  eme  quidem  }<ss'T^vxa-iJ.is,id  eft  dormi tione.s,arfta te  ue 
tOMiy^'<r4s,  id  eft  uigilias,  bacchantes  excurrentesi^  deo  celebrant.  Sed  Paphlago 
nes  deum  coerceri  ac  uincf  um  efte  per  hyeme,pcr  uer  autem  moucri  ac  refolui  me- 
morant. Nam  2C  ipfa  temporis  facies  feminibus  adhuc  latentibus  fufpicioneaPcrt, 
«■/tvSfcumto-iLcof/,  id  eftmceftitiam  acdti  iratemfieri.Atquiprilci  non  eos  quidem  deos 
uocabant,fed  deorum  dona  QC  neceflaria  QC  eximia  ad  uitam  minime  agreftem  &C  fc 
rinam  degendam. Pro  temporii  ita cp  ufcifsitudine,aut  quom  arbores  fiondcs  amit-/ 
terent, au tiS  delapfis  frondibus  inhorrefeeret, alios  atq?  alios  ritus  induxeriiciquom 
uero  femina  terra  comendarenr,tum  mulca  faciebant  quafi  tumulantes,lugcnrcsq!, 
funeri  operantes.Prsterea  ficuii  Platonis  comemarios  comparantes,  nos  nobis 
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Platonem  comparare profitemur:8i  eum Mcnandrumimitarfdicimusjqui Menan 
dri  poemata  fibi  proponit  imitanda  Jiuxta  illi  deorum  nominibus  deorum  donaatep 
opificia  non  erubefeunt  honcftare,  ab  utilitate  illis  honorem  ac  ueneratione  impen 
dentes. Sed  poftera  aetas  hfc  inerudite  arripicns,&C  indo<fleperuertens,feminu  aiFe 
dtus.prouentusjabfcefius  ac  deirimcta  ad  deos  retulit,  deoru  natales  & obitus  non 
folum  uocasjfed  etiam  exiftimanstatcf  ita  fe  abfurdis,  peru£rfis,atcp  omnino  imprjs 
opinioibusretorfit.Qug  imperitia  eos  no  modo  in  Xenophanis  Colophonrjrepre 
henfione  inducit, qui  Aegyptios  monebar, ne  eos  lugerent, quos  deos  putarent;  uel 
certe  ne  deos  putarent, quos  lugendosexiftimarcr.  Sed  quod  maiore  excipiendum 
cft  rifu,fimul  lugent  2C  precaniur,uc  frudus  inftauren  t ac  fibi  ipfis  reparent,  ut  rur^ 
fus  aboleant6C  lugeannSed  res  aliter  fe  habet.Siquide  ob  frucws  lugent,  deos  aute 
largitores  K effectores  frudhium  precantur, ut  deperditos  farciant,  & alios  largiaii 
tur. Quare  apud  philofophos  rede  diclum  uidetur:  eos  qui  non  redte  audire  nomu 
na  didicerunt,  rebus  etiam  ipfis  peruerfe  uti.Sicuti  Grsci  qui  sereas  & piflas  &laf 
pideas  deorum  imagines  non  difeentes  nec^  affliefcentes  fimulaclira  in  deoru  hono 
rem  pofita,fed  deos  appellare,  poftea  no  erubefeunt  dicere  Minerua  a Lachare  fpo/ 
liatam,  8^  Apollinem  aureis  cincinnis  excultum  a Dionyfio  detonfum,  S^IoueCa. 
pitolinum  tepore  ciuilis  belli  coflagraflie  & in  terfi  ffe.In  quem  errore  Aegyptij,quo 
ad  animalia  qug  uenerantur,non  paru  inciderunt.  Nam  Graeci  de  rjs  melius  loquun 
tur  arq;opinantur:columbafcilicet  Veneti  effe  confecrata,  dracone  Palladi,  corua 
Apollini, canem  Diane.Hinc  Euripides  dixit, luciferae  Hecates  fimulachrumeffca 
nis.Pleriq?  aute  Aegyptiorum  bruta  animalia coIentes,&l  quafi  deos  fe(rtantes,noii 
modo  res  facras  in  rifum  6C  illufione  uocant,  quae  minima  improbitatis  pars  cft:  fed 
mera  intolerabili  aliorum  metes  fuperftitione  implicant, aliorum  aute  in  ferinam 
.8C  pudendam  impietate  trahunt.Ex  rjs  nonnulla  hoc  locoperftringere  no  adeofue 
fit  importunu.  Nam  deos  uim  T yphonis  reformidant  cs  fefe  immutare, 6C  nuc  ibiu, 
nunc  canum  aut  accipitrum  corpora  induere,omnes  fabulas,omnia  excedit  porten 
ta.Tum  animas  defunefrorum  quotquot  fupeiftites  funt , in  haec  fola  migrareacie/ 
generari,  ab  omni  abhorret  fide.  Quarum  rerum  qui  credibilem  8C  urbanam  quaiv 
dam  caufam  afferre  ftudet,  aiunt  Ofirim  magnum  olini  exercitu  duxiffe,  ciufcp  uim 
ac  multitudine  in  partes  multas  diduxilTe,  (manipulos  arcp  ordines  Graeci  uocant) 
ijs  omnibus  priuatiminfigniadediffebelluataatcj  animalibus  diffintff a, que  poftea 
unufquifq:  ordo  in  honore  habuit  5^reIigiofe  coluit.  Nonnulli  aute  tradunt,  eosre/ 
ges  qui  pofteriore  fuerunt  fecuIo,u  t ftupore  incuterent  hoftibus,priores  feraru  par/ 
tesipfacp  ora  nunc  auro  nunc  argento  confeeffa  in  pugna  gefiauiflc.Alrj  rurfusmw 
morie  prodideruf,praegrauem  qiiendam  ac  fceleraiu  regem,  quom  didiciffet  Acgy/ 
ptios  natura  quidem  leues,&i  ad  comutationes  ac  res  nouas  moliendas  praecipites, 
csteru  imbelles  xque  atq;  infrenes  cffe,ob  multitudine  necp  fapere  necp  inmediuni 
c6fulereafluetos,immanehanc&Caternam  fuperftitione  eis  inieciflVjperpetuein- 
ter  eosdifeordiae  ac  fimulcatis  caufam:feras  fcilicerquas  alias  alifs  coledasobferuan 
das(^conftituft,difsidentesmuicemacinimfcitiasgerentes:  tumalijs  alium  cibum 
praennifle.  At  illi  inferentes  ac  reponentes  iniurias,  non  intelligebant  fe  feraru  gra/ 
tia  depugnare  &C  fimultates  exercere . Nam  foli  Aegyptiorum  ad  hanc  diem  Lyco/ 
polita  ouem  guftant,in  lupifcilicet gratiam,quem  deum  putant.  Oxyrynchitatau/ 
lemnoftra  atate,qu6d  Cynopolita  oxyrynchumpifcem  fibi  cibum  iecerint, anes 
arripientes  atep  immolantes  tanquSfacrificium  comederunitqua  exreutricfinbeb 
Ium  exarferunt,fecp  inuice  mutuis  cladibus  inclementer  affecerunt,  donec  5d  a Ro» 
manis  male  multati  a contentionibus  defiiterunt.  Enimuero  quom  multi  afleratTy 
phonis  anima  in  h*c  animalia  abijfle  ac  difsipataelTe,pareft  uthcecfabulaadcxpli 
cationem  uocetur.  omnis  enim  natura  irrationalis  atcf  efferata,  quafi  pars  quadam 
a malo  genio  auulfaexiltimatur.lllum  itacp  demulcentes  ac  propiciames,  id  genes 
animaliauenerantur  £c  colunt. Quod  fi  grauis  aliquis  8C  immodicus  fqualloracca:/' 
li  intemperies  inciderit,  & exitiales  morbos  uel  alias  calamitates  in/peraras  arcp  iiv 
expeciatas  attulerit,  facerdo  tes  ex  ijs  animalibus  quae  in  cultu  habent  quaeda  per  Ib 
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kntium  quiete  m obfcuruni  locum  perducentes  primo  commantur  ac  perterret. 
Q_udd  nffi  ea  calamitas  defient,  tum  demum  iugulant  £C  facrificam;  ita  fc  opinantes 
djemonis  iniuriam  ulcifci,aut  alioqui  magna  quandam  expiatione  maximis  nccefsi 
fatibus  ad  bibere.  Siquidem  dC  -Trc^i,  in  ciuitaceldithite  agentes,  homines 

CTemabant,  cos  Typhonios  uocantes  : utMancthon  in  hiitoriis  ieripeum  reliquit, 
eoruep  cineres  difpergebant  atq;  abolebant;  quod  &:  palam  fiebat,  £C  cerro  anni  cem/ 
pore, canicularibus  uidelicet  dicbus.Sed  eorum  animaliu  quae  religiofe  habent,im/ 
molatioesarcanxfunttnecpitatisteporibusjfed  prout  rerum  euentusco  monuerint. 
Quare  multos  latent, nifi  quom  tumulos  habent.  Tunc  enim  in  conf^ecftu  omnium 
aliao{tendunt,alia  conie<flura  ailequuntiir,  hac  inducti  opinionciquod  ita  Typhon 
uicifsim  moleftia  afficiatur, 8C  uoluptate  quam  male  agendo  acceperiqmale  audien/ 
do  amittar. Nam  Apis  StT  alia  quaedam  pauca  pertinere  ad  Oriride,&  ei  facra  cxiftiV 
manturtatilli  plurima  tribuunt.  Et  fi  uerus  hic  fermojputo  ad  Oflride  pertinere  que 
ex  confeflb  comunes  honores  habent.  Exempli  gratia,  ibis,  accipit  er,  cynocaepha^ 
Ius,  Si  hic  ipfe  Apis  Si  Mendes : fic  enim  in  Mendice  hircum  uocant . Ad  animali- 
um autem  cultum  utilitas  pariter  fymbolum  feu  fignificatio  defideratur  ; quo/» 
rum  nonnulla  altero,nonnuIIa  utroeg  carent.  Sane' conftat  bouem  atej?  ouem  Si  ich' 
neumonem  utilitatis  ac  benefici)  gratia  in  cultu  fuiffie.  Sicuci  Lemni)  colunt  cory^ 
dos,  id  eft  alaudas,qu6d  oua  locuftarum  ferutentur  SC  perfringant:TJieflali  ciconu 
aSjij  multos  ferpentes  terra  prodeuntes  perimant . proinde  lege  conftitutu,  ut  qui 
ciconiam  occiderit, folum  uertat.  Caeteru  arpide,  Sd  galen,td  eft  muftelam.  Sii  can- 
tharo, id  eft  fcarabeum,  imagines  quafda  fibi  ipfis  obfcuras  ad  deornuim  fignifica 
dam  ceu  per  folis  ftillicidia  contemplantes  propofuerunc-Galen  enfm>id  eft  mufte.- 
Iam,multi  putant  Si  teftancur  auribus  cocumbere,ore  partu  edcreiqux  imago  nata 
lesfermonis  oftendit.In  fcarabeoiu  aute  genere  non  efte  fccminam,  fed  omnes  ma/ 
res, at(^  in  rotundam  (phericamc^matenc  genituram  !mmittere,quam  cefsim  Si  m 
contrarium  impellentes  conuoluanr,  ad  fbiis  fymbolum  uidetur  fpecT:are . Nam  fol 
tiidetur  caelum  in  aduerfum  circumagere, ab  occidente  ftilicetin  ortum  deuoluens- 
Aipidem  aute  tanqua  a fenecta  immune.  Si  ad  motum  nullis  utente  inftrumetis,ut# 
pote  apodem  Si  lubrica  facilicp  conuolutione  fe  contorquente , aftro  compararunt. 
Sed  necp  crocodilus  fine  caufa  uerifimili  ac  plena  perfuafionis  honorem  nacftus  eft. 
Ad  fummuenim  numen  quandam  habet  imitatione,  utpore  ex  omnibus  unus  elfn.' 
guis.Neq?  enim  fermo  diuinus  uoce  indigec;&r  per  mutam  Si  filent?  uiam  ac  iuftiri 
am  afcenacns,ad  uocalem  iuftitia  perducit  mortalia.  Solum  aut?  ex  i)s  quae  degunt 
in  humtdo,  a fronte  tcnu?acperrpicuam  quandam  pellicula  deducere  tradunt,^  uiy 
fumobtegeretquafi  nonuifus  uideat,quod  primo  numini  plane  congruit- Vbi  uero 
crocodilus  foemina  peperit,ibi  terminum  incremeci  Nili  futurum  agnoftunt.Quom 
enim  in  humido  partum  edere  non  polsint,procul  aut?  non  aufintrid  feruant  tepera 
mentUjUt  exac'ie  futurum  incrementu  pr3elentiant,S(r  a partu  ner^  uicinicate  offen.' 
dantur,  neqjob  diftantia  fluminis  beneficio  uti  no  poftint,  Si  ip  fatam?  oua  loco  in.- 
humecfto  acficco  cuftodiantur.Scxaginta  aut?  catulos  pariunt,0C  totidem  dies  cef» 
fantttotidem  etia  uiuunt  annos  qui  plurimum  uiuuntiquae  dimeafionu  prima  eft  i)s 
qui  c^leftia  fpecuIantur.Sed  iam  de  i)s  agendum,  qug  propter  utrunqj  uencratione 
funtaffequuca.Et  de  cane  quid?  fuperius  dictu  cft.fed  ibis  perimens  lei  petes  noxios 
acieiales , prima  omnium  edocuit  fpecfiatores  narurz  ufum  medicae  euacuationis, 
fic  ipfa  fe  ipfam  pelluens  ac  expurgans.  Itacj  qui  fune  ex  facerdotibus  legum  obfer^ 
uantifsiuii , fefe  expiantes  expurgatoriam  aquam  fumunt,  unde  ibis  porauit.  Necp 
enim  potat  uelmorbofam  uelimpurS  aciuam , fcdneqj  etiam  permeat.  Pedum  aute 
inuicemdigrelfuSCroftroaequilaterum  facit  triangulum,  nigrarum  prgterea  pinna 
rum  circa  albas  uarietas  Si  comiftio  lunam  id  eft  utrintj  exturgentem, 

prae  fe  ferr.Necg  uero miradum eft,  quod  Aegypti)  Si  Graeci  hafcc  adeo  Icues  ac  te- 
nues fimilirudinesamauerint.  Na£C  ali)  multis  huiufmodi  tum  inferiptis  tum  effor- 
matis  deorum  imaginibus  ufi  funt.  Quale  apud  Cretas  louis  fimulachrum  auribus 
carens . Dominator?  enim  Si  principem  omnium  nemine  decet  audire.  Minerux 

autem 
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autem  fimulachro  Phidias  draconem  adiunxit,  Veneri  autc  quae  in  Elide  coliturte- 
ftudinem:quoduirgines  cuftodia  mdigeant,uiro  auteconiunclas  & domciticagu' 
bernario  6C  fdencium  imprimis  deceac.Neptuni  auic  tridens  tertia  regionis  fymbo 
Ium  eft,quam  mare  occupatjUtpote  poft  calum  atq:aere  coordinata:propter  quod 
etia6C  Amphitrite  £4  Tritones  licappellarut.  Pythagorici  aute numeros  51  figuras 
deorum  honcftarunc  appellationibus. Nam  triangulum  aquilateru  uocauerunt  Mi 
neruam  ks® id  eftuertice  na  tam,  SCtrigoniam:  quoniam  atri 

bus  lineis  ad  perpendiculum  ductis  ex  tribus  angulis  diuiditur.  \'’num  Apolline  di 
eunt,  uel  quod  unus  Apollo  fit , uel  quod  duplicata  unitas  incipiat  degenerare. 
quidem  binarium  contentione  5C  audaciam  uoettant,  iufticiamueroternionefigni 
ficanttqudd  iniuria  facere  51  iniuriam  accipere,adefe(fiu  8C  exceffu  proficifcaturiu 
ftum  uero  quod  gqualitati  debetur, in  medio  uerfetur.  Sed  qui  dicitur  quaiernio,ina 
ximum  erat  iufiurandum,utuulgatumeft;51  mundus  appellatur, uipoteconfiitutuj 
81  abfolutus  ex  quattuor  integris  & exxquatfs : item  ex  quatuor  fuperfiuentibuj 
in  idem  utrincj  coalefcentibus. Siquidem  opinatifsimi  philofophoruminrcbus  etf 
am  anima  & corpore  carentibus  nihil  ofcitanterprstermittebant,nihi!afpernaban 
tur:fi  modo  in  fis  uel  obfcuram  aliqua  diuinitatis  fpeciem  annotarent.  Quod  mulco 
magis  fieri  confentaneum  in  fis  quae  fenfu  K anima  prsdica  funt,  quxcjaiFedusK 
inores  habent, quom  in  fis  certe  proprietates  natura  obferuentur.  Non  igitur  fisfa 
uendu  qui  hac  uenerantur,fed  qui  modefie  opinantur,  in  fis  diuinitacequafiinfui/ 
getnsimis  natura  fpeculiselucefcere,51  hac  elfe  ueluti  infirumeta  ad  artificia  902?^ 
dam  late  omnia  exornantis  dei . Nihil  enim  par  eft  inanimatum  animato  aut  exors 
fcnfusfenfili  melius  exiftimare,  uel  fi  omne  aurum  omnisijfmaragdus  unum  in  lo/ 
cum  conuehatur.Necgenim  in  co!oribus,ne9  infiguris,necf  in  fcalpturis  diuinitas 
infitaeft.  Turpe  enim  cflet,  eaquanecj  uitam  necf  fenfus  participant,  81  extrema 
natura  conditione  damnata  funr,  honores  comereritqua  autuiuutacmdent,&lmo 
tus  principium  ex  fe  habent,  81  uim  tenentfeacaliacognoicendi,contemni:  quom 
ea  defluxum  ac  participationemutuentur  ab  eo  fiimmo  numine, quod  folumfapit, 
quo  uniuerfa  gubernantur, ut  inquit  Heraclitus.  Non  ergo  ineptius  necjinconcin/ 
nius  fis  qua  diximus , diuinitascxprimicur,  quam  areis  ac  lapideis  opificfis,qu* 
coloribus  illinuntur,  81  corruptiones  fufcipiunt,fenfu  auce  SC  cognitione  prorfus  ca 
rent.De  animalibus  igitur  qua  in  cultu  habentur,hac  a nobis  qua  diiflafuntmaxi 
me  probantur. Stoleautc  Ifidi  tiariegaiaSl  ex  cortinauarfisiniedla  coloribus iuie 
iribuuncur.Nam  Ifidis  uis  circa  materie  omnia  generantem  ac  fufeipienteuerfatur, 
Iiiccm  {cilicet,tenebras,diem,noc'tem,ignem,  aquam, uitam,  morte,principiumac 
finem.  Ofiridis  aute  ftolcnon  habent  umbra, neq?  uarietatem,ied  unum  fimplexla 
ci  limillimu.  Simplex  enim  dC  impermiftum  eft  principiu,quod  primum  eftKincel/ 
iccTiilc:  unde  icmel  hac  mutuantes , illud  feponimt  8l  cuftodiut  inuifile  8l  intadiie. 
atqui  Ifiacis  utuntur  frequcter.qua  enim  obnoxia  funtfcnfibus,  in  crebro  ufufunt 
81  quodammodo  fub  manu  politaimultisi^  modis  fub  tadIuSlafpetflu  uocantur,a!i 
terq:  atqs  aliter  mu  tatioes  81  uicifsitudines  patiutur.Eius  aut  quod  inielledile,quod 
fyncerum,quod  fancflum  eft, cognitio  tanqua  fulgetra  promicans  ac  trafiiolansanf- 
ma,olim  femeluidendi  ac  tangedi  uim  accepit.  Ob  id  Placo  & Ariftoreles  hanc  phi 
lofophia  parce  id  eft  fpediatriceuocat,  utpote  qui  opinabilia  81  mifta,21 

confufanca  hsc  omnia  rationi  tribuat,  & hinc  ad  illud  primum,quodfimplexeftSl 
ab  omni  materiaablegatum,trafiliant:alioqui  circa  ipfiim  puram  uetitate  attingen/ 
tcs,inquo  perfectum  finem  aflequi  philolbphiam  opinaniur.Et  lioceftquodnoftri 
teporis  facerdotes  e fancTuario  educeres  5l  retegeres  religiofe  oftendunr,quafi  deus 
ifteregnu  51  dominatum  habeat  in  mortuos , non  uritj  alius  ab  eo  quem  Ditem  81 
Plutonem  Greci  nuncupant. Quod  fi  uerum  eft, multos  perturbari  par  eft,fufpican 
tes  in  terra  ac  fub  terra  facrofanc'f  um  Ofirim  uere  habitareiubi  eorum  corpora  con 
duntur,qui  iam  uideridefinunt.  Eft  aute  ipfeab  omni  tert*  contagio  femotus,onv 
nis  labis  )mmunis,purus  ab  omnifubftantia  que  folutionem  ac  interitum  admittat. 
Dum  liero  monalium  anims  in  hoc  carcere  corporis  afFetftibus  agitanturjnuUa  eft 

nobis 
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nob/s  cum  deo  comunio,  nifi  quantum  prsefidio  philofopbix  quafi  per  obfcurum 
quendam  fomnum  attingimus;quom  aute  iblurgiranrrnigrarfnt  animae  ad  illud  in/ 
torme  bC  inuifibile,&  fanctum  ab  omni  motu  SL  affeclu  abdicatum:  hic  ipfc  deus  fe 
ducem  SC  rege  offert, ex  quo  anima:  quafi  dependentcs,infatiabi!itercotcmpIantur 
inhiant  ad  pulciiritudinc,nulli  mortalium  nec^  fando  audita,necp  oratioe  exprei/ 
fam. Cuius  amore  fuccenfam  Ifin  eumfecfari,cumeo  uerfan,eo  denicg  expleri  qug' 
cunqjapud  nos  boni  pulchrii^  participant, prifeorum  monumeta  tcftantur.  Et  hxc 
quidem  fic  fe  habent,  deorum  fermoni  plane  confentanea  - Si  uero  nobis  reliquum 
eftdetfs  uerba  facere,ucmefa(flui-urecepi,qux  ad  fuffimentapertinent,  qusccp  die- 
busfingulis  euaporacur:iI!ud  quocj  praefari  par  eftjfemper  homines  multu  ftudrj  cir 
ca  (alutis  curaconferuaiionem^  impendiffe.-maxime  aute  facrificqs  bC  caftimonqs 
&r ratione uitflus  non  minus  fanitate  corporis  quam  fandeitate  animi  curaffe  ■ Necp 
enim  bene  habere  exiftimabanr,pijrum  illud  bC  innoxium  atq?  impollutum  uel  cor^ 
poribus  uel  animis  faniofis  ati^  morboOs  colere.  Quoniam  igitur  aer  quo  plurimum 
utimur,  8C  immoramur  frequenter,n5  eandem  femper  habet  difpofitione  ac  tempe 
riem,red  nodlu  denfatur,&r  corpus  premit;animamc^  in  moerore  8C  cogicatiS  perdu/ 
cir, quafi  caligine  oppreflam  £v  grauem:furgcntcs  protinus  relinam  fuccendunt,  ea 
diliindiione  aerem  curantes  Sd  depurgares,  & infitum  corpori  ipiritum  languidum 
refouentes.  Habet  enim  odor  ille  ueheraens  quiddam  Sd  depulloriu  . Quomrurfus 
meridie  fentiat  multam  Sdgraueeuaporacionem  a terra  ui  fbh'seuocaram,c5mffcen 
tesaerimyrrham  alia  euaporatioe  teperant.  Calefaciio  enim  dilToIuic  acprofcindic 
quicquid  efi  in  ambeunteaere  cccnofi  ac  perturbati.  Etenim  medici  adpeftilcntes 
contagiones  opem  afferentes, flamma  multam  fuccenduntjutpote aerem  attenuan/ 
tem. Multo  aute  melius  attenuant,  fi  odorata  ligna  comburant,  cuprefsi  fcilicet,iuni 
periaut  pinus.  Sic  Aeronem  medicum  ferunt  Athenis,  fcilicetmagna  illapeftiletia; 
facuienre, ignes  (uccend/  iufsiflejarcj;  ira  non  paucis  xgrotantibus  fubfidium  atrulil/ 
fe.Sfc  Arifioteles  a(Teritunguentorum,6d  florum, ac  pratoru  fuaues  8d  bene  odora/- 
tos  afflatus  no  minus  ad  lanitatem  quam  ad  uoluptarem  conferre. Quom  enim  cere 
brum  fitnatura  frigidum  0d  gelu  concretu,  eorum  calore  ac  lenitate  fenfim  diffundi 
lur5d  excitatur.QuinSd  apud  Aegyptios  indigengmyrrham  .SkA  folent  appellaret 
quod  ipfi patria  lingua  ^ Agpvcnios  4«£r>(Sf7rJ<rftc{/,  id  eft  dementi*  dircuflbriu,  inter- 
pretantur.que  interpretatio  cauf*,  quam  modo  attulimus,plane  teflimonfum  red/“ 
dit.Eft  & cyphi,  cinnus  2d  comiftio  ex  fexdecim  rerum  minis  compofit at  meile  fei- 
licet,mno,uua  pa(Ta,cypefo,id  eftiuco  quadrato,refina,  myrha,a(paIatho,fefeIi,iun 
corot5do,odoraro,bicumine,bryo,id  eumu(co,Iacaphtho,ad  haec  utra cf  iunipero; 
ex  quibus  hanc  maiorem,ilIam  minore  uocant : item  cardamomo  8dcalamo.c6mi/- 
fcenturautehrccno  temere  necp  promifcucjfed  ordine  fa eris  literis  trad!to,5d  fepla/ 
fiarqs  adhancipfam  compofitionem  preeferipto  .Eum nero  imprimis  numerum 
probauerunt,qu6d  fic  e quadrato  quadratus,  6^  folus  habeat  numeru  circuncurian- 
tem  in  ambitu  interiori  regioni  parem.  Ad  hoc  aut  confert  multoru  aromatum  con.- 
fufio,  quibus  odorata  S>^  pigmentariauis  ineff,  quod  leniorem  fpiritum  reddunt,  8£ 
proba  euaporatione  comendantur,qua  demum  aere  immutatocorpus  et  ia  immuta 
rioporcettK  ad  nos  fubinde  perueniens,  temperiem  conciliat  clementem  £c  faluta- 
rem. Curas  cciS  fine  periculo  ebrietatis  depellit,&^  quafi  animi  uincula  exoluic:par- 
temep  imaginum  6C  fomnioru  rufceptricem  quafi  fpeculuni  abftergit.ncc^  minus  adi 
puritate  reuocar,quam  lyre  pulfus,quibus  ance  fomnum  Pythagorici  utebantur, fic 
animi  partem  affedfibus  obnoxiam  bC  a ratione  auiam  excantantes  lempcltiue 
procurantes.  Olfadtoria  enim  bC  odorata  pleruncp  deficiente  fenfum  reuocar  bC  in-* 
ftauranr;f*pe  etia  hebetant  8^  reprimunt,  diffufis  fcilicetac  fufpenfis  in  corpore  ob 
leuitscem  fpiritibus.Sicut  2^  nonnullimedicorumtradunt  fomnum  fieri, quoties  ali 
menti  euaporatio  leniter  circa  inreftina  obrepens  quandam  inducit  titillationem. In 
ufum  aute  uenit  cyphi  &r  potu  £<1  allitu:  fiquidem  epotum  qu*  intus  funt  depurgar, 
allicum  autem  emollit. Praeterea  refinaopus  quidem  efl  folis,  myrrha  aute  ad  lunam 
pertinet,utpote  qu*  SCex  plantis  diftillancibus  ad  luna  emanet.  Ex  ijs  uero  quse  ad 
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condiendum  cyphtconucniunt, nonnulla  nodu  magis  gaudent:ccu  qua  frigido  at 
flatUjUmbrac^  & rore  &C  humore  fuaptc  natura  educantur  . Quippe  lux  diei  & una 
eft  SC  fimplex:8C  Pindarus  ait  folem  per  merum  &C  aflum  foli  tarium  aerem  perfpici. 
Atqui  nodturnus  aer  multis  luminibus  muliaq;ui  confufus  eft  atc^  permiftus:utpO/ 
te  feminibus  ex  quocfaftro  in  unum  coflucntibus.Pareft  igitur  illa  quide>  ceufim- 
plicia  8C  a fole  originem  mutuantia, nociu:  haec  autem  ceu  mifta  uarijs  qualitati/ 
bus  confufa>ineunte  notSe  euaporari. 


AMPLISSIMO  VIRO  DOMINO  lOANNI  LAN/ 

giacojcpifcopo  Lemoufcenfi,Chrifiianifsimi 
regis  oratori,  Calius  Calca/ 
gntnus  S . 

T S I ego  mihigraue  aduerfariam  conftitutauidcam  Antifies  amplifsi 
me, tuam  de  me  expectatione,  camq:  opintonem>quam  de  ftudtjs  meis 
E concepifti,  cui  faiisfaccrepro  eius  magnitudine  arduumfitaeperdiffi 
cile:  facit  tame  incredibilis  mea  erga  rc  obferuantia,  ut  uel  cum  pericu/ 
lo  exiftimatiois,nihil  pofsim  tibi  tam  ftudiofe  atep  amanter  petentino 
gare.Extant  enim  tot  tui  erga  me  animi  teftimonta,tot  cfRcia,  ut  ferreus  plane  fim, 
omniumq  ingratifsimus,  fi  cuntflanter  ac  parti  accurate  tuo  refpondeam  defiderio. 
Mihi  enim  hoc  imprimis  prorpicienduin  eft:  ut  quo  minus  mihi  fuppetit  facultas 
obeundi  qus  a me  poftulafti , hoc  magis  uoluntas  obfequendi  adfuifle  intelligatur. 
Mittoigiturprafidetius  fortaffcquam  oporteathn  Ciceronis librosDeofRcijsdiC- 
quifitiones  aliquot,  quas  in  gratia  Aiberti  Bendedci  uiri  grauis  SC  rpecff  atae  pruden/ 
tise  proximis  menfibusluferam.  Quod  feribendi  argumentum  poflet  exiftimariin/ 
uidiofum,fi  in  eorumanus  pcrucniret,qui  parum  candidoanimo  aliena  feriptame/ 
liuntur.Darcnt  enim  tiitio  quod  in  Ciceronem  aufus  fimftylum  perftr!ngere,&fa' 
crofanctaniiusuohiminaliceternimium  attretftare-Graue  etiam  mmciudtciuexci 
tarenitquod  publicum  latine  eloquentix  parente  minus  reuerenter  quam  parliierit 
fa!utaucrim.Qu!busegofacilerefponderepoflum,adilludfaftig{um  Ciceronisglo 
riam  perucnilie , quo  nctj  inuidia  ne^  obtrectatio  cuiufquam  graftari  pofsit ; tUL 
lam^  efte  fumnii  illius  ingenq  felicitate , u t fua  fe  a telis  impetentia  maieftate  Wci/ 
tur:  ntcf  laude  augeatur>ne9  uituperatioeimminuatur  aliena.  Ego  ucro  is  fum,qia 
non  folum  ad  tanti  uiri  fulgore  me  fatear  caligare, religiofe  ingenfj  fefcesfummit 
terc:fed  me  felice  futurum  putem,  fiquando  tenui  K infirmo  hocmeopenicillotam 
elegantis  tamej  admirabilis  formae  umbras  lineamenta  aliquot  expreftero.  Etut 
ucrum  loquar,  fuit  illeipfe  mihi  hortator  Cicero  ut  hgc  fcriberem:qui  decercandum 
cum  optimo  quoq;  omnibus  ifs  perfuafit,  qui  ad  aliquam  dicendi  frugem  nituntur 
peruenire.  Cicerone  autem  quem  maiore  putemCqucm  magis  admirerfcoiplusla» 
boris  impendamcPatcfacit  hoc  meum  cofilium  ipfe  titulus  c6mcntationis.cuiDi& 
quifitionum  nomen  feci, quo  ex  profeflb  multa  in  dubitationem  uocamur,  nihil  cer 
to  decernitur.  Sed  enim  res  bene  habet,  hoc  omne  onus  defenfiois  ac  patrocinfjmi/ 
hitum  primu  ademi,  quom  tuum  nomen  meis  commentationibus  praefixi:  cuius  au 
toriiatc, non  modo  calumnijs,fediuftis  etiam  accufationibus  locus  procludi  poteft. 
Tametfi  hocipfum  quicquidcftquodadtcmitcojtam  fandfeapudteadfcruatumiri 
opto,  ut  nullius  in  uoculas  aut  manus  incurrat : ncue  alio  in  fantftuario  recondatur, 
quam  quo  folct  amiccru  recondi  munufcu!a,qus  non  adfpecic,fed  ad  fignificauo' 
nem  amoris  dari  folentrut  fint  non  precij  ac  fortunae,  fed  familiare  tantum  beneuo* 
leniia:  monumentum.  Bene  uale  pater  eminentifsime,&C  Caelium  ama 
tui  obferuantifsimum.  Quinto  Calendas  Decembris. 

M.  D.  XXXV.  Ferraria. 
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CLARISS.  ALBERTO  BENDEDEO  C^E.  CALC.  S 
CIO  ego  ^ difficile  fit  grauifsimo  iudicio  tuo  fatisfaccre : ut  uix  qufcr 
quam  ut  tam  exacta,  cui  cenlura  tua  nota  nonprxfigat.  Quos  ergo  tu 
S rifuSjDibonijexcitabisCquomnichomfnemediocnsIiteraturgmOffi 
cfjs  Ciceronis  ingemofum  effe  uoluiffe  fenties . Eris  tamen  aliquanto 
in  mefortafle  aequior, fi'  tecu  cogitaueris  hzc  me  non  antea  feriptauo/ 
luifle , quam  tu  loca  aliquot  Ciceronis  indifquifitionem  uocaueris,quin  6C  uniuery 
fum  tertium  de  Officfjs  librum  in  ordinem  redegeris.NuIIo  enim  alio  inuitamento 
allici  poteram  ut  tantu  mlanirem,nifi  tu  prior  hoc  mihi  iter  quafi  praemuniffes,  atep 
liancfeneftramaperuiiles.Quareauttutemihi  aequum  iudiceprabebis,aut  ego  tu/ 
um  in  te  exemplum  regeraiut  uel  utruncf  noflru  eodem  iudicio  abfoIui,ueI  utrum^ 
damnari  fit  neceffe.  Bene  uale- 

^DISQVISITIONES 

ALIQ.VOT  IN  LIBROS  OFFICIO^ 

RVM  CICERONIS,  CJE.L10  CAL/ 
cagnino  autore. 

RIMO  mihi  titulus  no  plane  fatisfacit.  De  ofRcifs.  Nam 
plenius  atep  uberius  De  officio  exiftimaffem,flcuti  dC  Pa/ 
nstius  infcripfit,  Necme  fallit, Cice/ 

ronem  libro  x v i.  Epiftolarum  ad  Atticum  ex  profeffo 
p hancinferiptionem  magis  probaile,  ceupleniorem  . Sed 

fuec  fententi$  nullam  rationem  affert.  Quare  nulla  eum  a/ 
lia  caufa  motum  ad  titulum  immutandum  arbitror, quam 
ut  a Panario  euariaretxuf  palam  reclamat,  quo  ture,  qua 
ue  iniuria  fe  illi  offerat  occafio.  Quare  quom  in  uniuerium 
de  eo  quod  ad  hominem  pertinet,  quodq;  agi  deceat  in  omni  uita  genere,  his  libris 
pertracflet  Cicero:  non  aute  ad  aliquarum  perfonaru  officia  dC  funtflionesfeobftrin 
gacrmulto  plenius  eft,  multocp  latius  propofitum  Ciceronis  completffitur  officium, 
quam  officia. Sicut  de  fifu  terra  quam  terrarum  libentius  geographicos  meos  inferi 
pferim.  Sic  de  imperatoris  officio  reeffius  liber  inferibatur  quam  imperacorff,in  quo 
m uniuerfum  prafcribatur,quid  imperator  agere  debeat, 6C  qua  ratione  imperatori/ 
am  poteftace  adminiftrer.Contra,uftasimperatorum,&rdeimperatoribus  comen/ 
tarios  nuncupauerim, quibus  non  omniS, fed  aliquorugefta  comprehendam. Sunt 
enim  nonnulla  uerba,qua  in  numero  unitatis  uberius  quid  fignificent,  quam  in  nu 
mero  multitudinis.  Ad  hoc  exemplum  titulum  quoi^  De  finibus  bonoru  dC  maloru 
immutauit,que  Zeno  TiA»?,  mea  quide  fententia mulco  comodius  infcriplerac» 
ipfo  etia  Ciceroe  affertote,  qui  in  tertio  De  finibus  inquit:  Quom  enim  hoc  fit  ex/ 
tremuffencis  enim  credo  me  lam  diu  quod  ■AA&'  Grgci,id  dicere  tu  extremu  tu  ulti 
mu  tu  fummuilicebit  em  fine  pro  extremo  aut  ultimo  dicere.Quom  ergo  hoc  fit  ex/ 
tremCi  cogruenter  natur^-couenietercj  uiuere,neceflariofequif  omnes  iapietes  icm 
per  felic!ter,abibIute,fortunareuiuere,nuilare  impediri,  nulla  prohiberi, nulla  egere. 

Idem  fe  definiturum  offiefS  pollicetur,  quod  a Panetio  praetermiffum  fuiffe  mira/ 
tur.Nec  tamen  ego  uideo  eum  prxftitiffe  quod  pollicebatur,  nam  protinus  offien  di 
uifionc,  no  definitione  aggredit.  Omnis,mquit,de  officio  duplex  eftqusefiio.Quo 
loco  obferuandum  eft,  Cicerone  ueritate  coadum  de  officio,  non  autem  de  officijs 
quaftione  propofufiTerS»:  moxrurfus  ita  corcripfiffe;  Atep  etiam  alia  diuifio  eft  offi 
eti . Differre  aute  diuifionem  a definitione  nemo  eft  tam  ignarus  dialedticae,  ^i  ne.- 
feiat, uel  ipfo  Cicerone  autore  in  Topicis.  Nam  iufta  definitio  e genere  ac  differen- 
tiis c6ftar,nec  ad  definitione  accerfenda  eft  diuifio,nifi  forte  in  aquiuocis,  ne  in  fo/ 
phiTtaru  laqueos  incidamus.  Nec  mihi  argutator  aliquisobrjciat,diffinition€6<:defi 
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nitioncm  differre , prioremcj  illam  ad  diuiTioncm  magis , id  cft  Jiiufiffiy,  quam  i» 
e&cc-fioij  fpedarc.Nam  hanc  libi  Cicero  defenfioiicm  ademic,quom  ex  Placonis  imi 
ratione  dixit: omnem  qux  a ratione  fufcipiiur  aliqua  de  re  inftitutio>  debere  adefi, 
niiione  proficifei  tutintelligatur  quid  fu  id  dequodiipuretur . Idemtp  in  Topicis; 
Finitio  eftjinquitjqux  id  quod  definitur  explicat, quid  fit. Cuius  etiam  inuefiigads 
rationemdoc^enarrat.  In  definiendo  enim  illcordofcniandus  eft,  uequomium-. 
prerimusea,qus  funt  rei  quam  definire  uelimus  cualijs  comunia,  ufcjeopcrfequa/ 
mur  dum  propriu  efficiatur,  quod  nullam  alia  in  rc  trasferri  pofsic.  Ob  id  ergo  fiibi| 
cidebuitjofficiumefleadioneinomni  uitacum  uirtute  ac  ratione  coiunda.Adio, 
genus  eft.In  omni uita, tam  eam  offiefi  parte compledicur, quae  adfinembonorum, 
ideft£eJicnaicadipifcendam:quam  eam  quaeprsceptis  conftar.Cumuirtute,diffe/ 
rentia.Quod  quicquida  uircuceabiundum  efi,ab  officio  longe  abfit  Sf  ratione.  AI/ 
tera  differentia  comunem  hanc  uitam  attinges,in  qua  decorum, id  eft  ■wTiyfcOTt'  re/ 
quiriiur.Nihil  enim  agendum  eft, cuius  probabilis  ratio  afferri  no  pofsit.Toiusaut 
hic  locus  a Cicerone  erutus  eft  ex  Phaedro  Platonis,  apud  que  ita  Socrates loquit: 
5piiS;  TtM-ni  y-ix  w « «^3A«,k  ffovTO} 

cwxyKij./S^  '^  AtAsSy/  «tj  isk  tQemy  zcim  l>(jss».£C{  Oi'  eic/V-rtf,» 

j-5vj5’5v  pl  cTKf^taiff^Ty^iA&ivn^ y -fi)  ftKS?  ia5cft^'cto7i/.s74yl'  tfa<7r(S,S7%  ccAAcitw^» 

yiiny.  lis  y rccte  at(^  ordine  cofulere  uoIut,unu  eft  omniuprincipivrjcognofceregd 
illud  fit  qtjod  in  confultatione  uenir, alias  error  accidat  oporret.Na  plericj  nefeiunt 
fe  rei  cuiu.lcp  propofitae  fubftantia  ignorare,  fed  quafi  fciat  8^  perlpcdam  habeat, in 
ipfo  difceptationis  initio  eam  declarare  no  curant-  ]n  progrelfu  igif  orationis, quod 
par  eftjfubfequicur:  utmulta  nec  fibi  nec  alfis  confentanea  loquantur . Dehocloco 
nuncuparim  meminit  Cicero  infecudo  De  finibus . Omnis  aute  in  quaerendo, qus 
uta  quadam  & rarione  habetur  oratio, prsfcribcrc  primum  debet,  ut  quibufdam  in 
formulis  ea  res  aga t ; ut  inter  quos  dideretur  coueniat,quid  fit  id  de  quo  differaiur. 
Hoc  pofitum  in  Phaedro  a Platone  probauit  Epicurus  :fenfitcp,in  omnidifputaticr 
ne  id  fieri  oportere.Iureconful  ti  atej  oratores  non  temere  fe  definitionibus  obftrin/ 
gunqexiftimantcs  eas  pleruncp  fubuerti  foleret  ex  quofiar,ucquicquidijs  fuerit  fu/ 
perftrucftum, protinus  concidat.De  qua  re  ita  Vlpianus  libro  quinquagefimoDige 
florum:  Omnis  definitio  in  iure  ciuili  periculofa  eft.Rarum  eft  enim  ut  non  fubuerii 
porsit.  K Quintilianus  libro  feptimo:  Rarifiima  enim  apud  oratores  reperietiirilla 
ex  confuetudine  philofophorudidafcruitus.eft  enim  certa  feruitus,ad  certa  feuer/ 
ba  obftringendi.Idij  faciendum  in  libris  Ciceronis  De  oratore  uetat  M.  Antonius. 
Nam  eft  etiam  pericuIofum,cum  fi  uno  uerbo  fit  erratum  tota  caufa  cecidifle  uidea/ 
mur.Optimac|:  eft  illa  uia  qua  utitur  Cicero  pro  Cccinna:ut  res  proponatur,  uerba 
nonpericlitentur.Cato  apud  Ciceronem  intertioDefinibusdiuifionem  hanc uidc 
tur8ilocup!ctius&C!ucul^ntiusenarra(re:quaminhunc!ocum  tranftuliffejputoad 
huius  loci  illuftratione  plurimum  pertinere . Sed  quom  quod  honeftum  fir,  inquil, 
idfolum  bonum  effe  dicamustconfentaneu  rame  eft  fungi  officio,quom  id  officiutn 
nec  in  bonis  ponamus,  nec  in  malis.Eft  enim  aliquid  in  qs  rebus  probabile,  & qui/ 
dem  ic3,ut  eius  ratio  reddi  pofsit-Ergo  ut  etia  probabiliter  adi  ratio  reddi  pofsit.Eft 
au:c  officium,  quod  itafacftum  eft,  ut  eiusfadi  probabilis  ratio  reddi  pofsit.Exquo 
inteiligitur,  oniciu  medium  quoddam  efle,  quod  nei^  in  bonis  ponatur  necf  in  con 
trarfis.Quoniamcp  in  his  rebus,  queenecf  in  uirtutibus  funt  nec^:  inuitris,  eft  tamen 
quidda,quod  ufui  pofsiteflertollendum  id  no  eft.  Eft  aute  eius  generis  adio  queep 
qiisdam,Sc  quidem  talis,  ut  ratio  poftulet  agere  aliquid  facere  eorum.  Quod  aut 
ratios  aclum  eft, id  officium  appellamus.  Eft  igitur  officium  eius  generis,quod  nerp 
in  bonis  ponatur, neq;  in  corrarfis.acqpperfpicuu  etiam  illud  eftjiniftis  rebus  medij* 
aliquid  agere  fapience.  ludicatigiturquomagit,  officium  illud  efte:  quodquoniain 
nunquam  fallitur  in  iudicado,  erit  in  medljs  rebus  officiG.  Quod  efficitur  etiam  iiac 
conciufionc  rationis-  Quoniam  enim  uidemuselTe  quiddam,quodrede  facium ap 
pellemus-,  id  autem  eft  perfedum  officium:  erit  etiam  inchoatum  - ut  fi  iuftedepcv 
luum  reddere  in  recte  fadis  ftt,  inofficijs  ponatur  depofiium  reddere  -lUo  eni® 
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addiro  lude  facit  rccfle  facetum . Per  fe  autem  hoc  ipfum  reddere  in  officio  ponitur, 
quoniam^  non  dubium  €ft,quinin  qs  qus:  media  dicimus,fii  aliud  fumendum,ahV 
ud  reqciendumiquicquiditanc  aut  dicitur,omni  officio  cocinetur. Ex  quomtelligi/' 
tur,quoniam  ie  ipfos  natura  omneis  diligat,  tam  inOpiente  quam  Tapictem  iumptu 
rumquz  fecundum  natura  ffnt,reiecfurumq5  cotraria.Ira  eft  quoddam  comune  offii 
ciumfap tentis  infipientts.Ex  quo  efFicitur,uerfariin  his  quae  media  dicamus,  uel 
quom  ab  qs  medqs  omnia proficifeantur  officia,  non  fine  cauiadicitur  adea  referri 
omnes  noftras  cogitationes  5 in  qs  £C  excelTum  e uira  6^m  uita  manfionem . in  quo 
enim  plura  funt,qux  fecundum  natura  funtjhuiusofficiu  eft  in  uita  manere:  in  quo 
aut  aut  funr  plura  contraria, aut  fore  utdentur,huius  officiu  eft  ex  uita  excedere.  Ex 
quo  apparet, 5C  officium  fapientfs  effe,aliquado  excedere  e' uita  quom  beatus  fit:SC 
ftulti  manere  in  uita  quom  fit  mifer.Et  caetera  qu^  in  hanc  fententia  fubfequuntur. 

Illud  no  pr3etermitta,aliquos  fortaile  noftrg  huic  difquifitioi  ita  poffe  occurrere,  1 1 1 
ut  offici}  definitionem  non  praetermiflam  contendant:  quompoft  perfecfti  S<C  medrj 
officq  diuifionejUtriufc^dennitionemfubiunxerit.Sicenim  inquit  Cicero:  Hoc  au/ 
tem  comune  officium  uocat,atc};  fic  definiunt,  ut  redlum  quod  fit,id  perfecftum  effe 
definiant.  Medium  autc  officium  id  effe  dicunt , quod  cur  fadium  fit,ratio  probabis 
fis  reddi  poisit.  Quorum  opinionirecte  ita  reiponderi  poffe  arbitror.  Multum  fcili-' 
cet  intereflejan  quis  genus, an  generis  formas  differetiasue  definiat.  Perfecflum  au/ 
tem  8C  medium  officium  non  effe  genus,  ftd  duas  generis  differentias.  Diuiditur  e/ 
nim  officium  in  perfectiS  6^  medium  : ficut  animal  in  rationale  8^  irrationale.  Quod 
fi  quis  utruncgper  fe  definierit, nonis  in  comune  animal  definiffeexiftimandus  eftt 
quando  in  definitione  generis,  puta  animaIis,difFer€tix  omnes  ueiuti  rationalis  5C 
irrationalis  incIuduntur.Tam  enim  rationale  quam  irrationale  animal  eft, fi  Platoni 
cis  credimus.Atquom  genus  partimur, fuse  cui cj  parti  fua  differentia  tribuenda  eft; 
quo  fit  ut  longe  diuerfa  fit  generis  formarum^  definitio.  Genus  omnes  differentias 
complecftitur,qux  deinde  feorium  generi  additec  fingulas  formas  pariunt.Sic  perfe 
<fium,ficmedm,  officio  adiuncTrum,  duasfeparatas  formas  efficiut:  quaru  unaqu^c^ 
fua  cotenta  eftdifFerentia>quom  tameomnes  intra  generis  coplexu  delfteicat.Qua 
reutadinftitutum  redeat  permulti  intereft,  an  quis  in  uniuerfum  genus,  an  generis 
formas  definiat.Ex  quo  facile  nobis  conflare  poreft,  officiu  quatenus  genus  eft, non 
effe  definitum,  cuius  definitionis  Cicero  nobis  expecftationeconcitauerat.  Quod  fi 
illud  quoq?  exacftfus  explorare  lubeat,  qualis  fcilicet  hac  ipfafitmedq  perfecftii^  ofi 
fierj  dcfinitio,eam  prolecffo  paru  idoneam  parumcjaccomodatam  cognofeemus  ad 
officq  naturam  iubftantiacg  decIarandam:utpote  cui  genus,hoc  eft  caput  iplum  de^ 
finitionis  defit.  Quid  enim  defignatur,perfe<fl:um  eft  id  quod  recftum  fitCAut  mediV 
um  id  effe  dicut,  quod  curfacfcCilic,  ratio  probabilis  reddi  pofsic.  Sane  hoc  nihil  eft, 
mea  quidem  fententia, quam  in  uiiium  illud  incidere,quod  Graci  ■r(xo^^sy^K^/  dice^ 
re  foler, quom  idem  feipfo  exprimitur.Dicenim  per  Mufas  rogo,  quid  pronomen, 
id,eo  loco  tibi  fignificet.Quippe  mihi  officium  repetit,ur  ita  interpretari  fit  neceffe; 
perfecSum  officium  eft  id  officium, quod  rccflum  fit.S^  medium  officium  eft  id  offici 
uin,quod  cur  fa dium  fic,  probabilis  ratio  reddi  pofsic. qua  omnino  abfurda  8d  Cice 
roneipfo  indigna  eft  repetitio,  tum  qua  ad  officq  fubftantiam  indicandam  fic  omni 
nofuperuacua.Quddnifi  hanc  interpretatione  approbemus,pericuIum  eft  ne  pro/ 
tinus  in  paralogilmij  illum  fophiftarum  incidamus, quom  dicut:officium  perfectum 
ex  definitione  Ciceronis,eft  idquod  rcdlum  fit.  Sed  perpendiculum  eft  id  quod  re/ 
dium  eft.  Nihil  ergo  repugnat,  quin  perpendiculum  fit  officiu.  Huius  argumetima/ 
xima  propofitio  in  promptu  eftrcuicuncp  competit  definitio,eidem  competit  defini 
lum.  His  adde  quod  perfedli  officq  definitio  medio  officio,  fid  uicifsim  medq  officq 
definitio  perfedlo,  bellilsime  accomodari  poteft.  Nam  Sd  perfeclum  officium  eft  id, 
quod  cur  factum  fit, probabilis  ratio  reddi  polsit.Necp  enim  quilquS, puto,  tam  con/ 
lumax  eft,qui  fine  probabili  ratione  perfedlum  officium  geri  cotendat,  aut  medium 
officium  elTeidquod  rectum  non  fit.  Alioqui  fi  re  clum  non  eft,peruerftim  acpra/ 
poftermn  id  effe  fateamur  oportet- 
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1 1 1 Verba  Ciceronis funt.Hac  diuiTionc,  quom  prscterire  aliquid  maximu  uftium  in 
diuidendo  fit,  duo  prsetermilTa  funt.  Nec  enim  folum  urrum  honcflum  an  turpe  fit, 
deliberari  foieCjfed  etiam  duobus  propolitis  lioneltis  utrum  honeftius:iiemq:duo/ 
bus  propoiitisutilibus,utrumutilius.  At  tu  lirec  Cicero, quod  tua  pace  dictu  fit, ni- 
mis cupide,  ne  dica  anxie,  Panaetioobiicis.An  tu  uir  canti  ingenfj,  tantuscj  dogma» 
tis  Stoici  prolelTor,  nonmeminifti  apud  Stoicos  eiufcemodi gradus  elTe  fublatos? 
necg  dato  honefto,  honeftius  aliud  inueniricSed  fac  ut  aliquando  in  comuni  uub 
gari  Liita  haccin  dubium  reuocariuideancur,quidfi  non  duo  tantum, fed  tria&qua- 
luoruel  etiam  plura  dubitanda  occurrant  :puca,  pater  grauiter  ex  morbo  laboratjtu 
gnarus  eius  remedfj  es, quod  patri  faluiem  reflituat.  Eodem  tepore  amicus  de  fortu 
nis,de  capite, de  dignitate  periclitatur.Tu  caufarum  patronus  auxilio  effe  potes,ei/ 
demcf  grati  animi  teftimonium  reddere, quom  ille  te  aliquando  fortung  indignitate 
oppreUum  fubleuauerit.  Eodem  tepore  ignis  uicinas  ades  corripuit, uerendunK^tj 
bi  ne  tua  ades  tua  cu  familia  protinus  conflagrent.  Eodem  tempore  hoftis  patriam 
aggreditur, Si  propemodum  intra  mcenia  irrupituit  uno  tempore  te  dubirate  opor- 
teat,non  iam  quid  utilius,quidhoneftius,redquid  utiliisimum,quid  honeitiisimum 
fit  ex  omnibus.  Hinc  patris  falus  teuocat,binc  amici, hinc  uicinia  tuarumq?  adium 
periculum,  hinc  prafens  patria  tuorumti  ciuiu  direptio  ac  feruitu.s-Sane  fi  huic  di/ 
uifionifemelfeneftram  aperueris,  non  eft  ubi  fiiias.  Nam  Si  quid  utile  Si  quid  utili/ 
us  Si  quidutilifsimiijSifi  ulterius  promoueri  licet, ex  plurimis  utilifsimis  quidprs/ 
ponderetjCrit  inquirendum. In  quo  non  aliunde,  quam  ab  ipfo  Cicerone  teliimoni- 
um  mutuabor.ls  enim  in  prafationc  fecundi  libriDeoflficijs  ait:No  folum  quid  uti- 
le, quid  inutile,  fed  ex  utilibus  quid  utilius  auc  quid  maxime  utile  quarendum  elTe. 
Quare  ne  ad  hac  infinitate  defcedere  oporteat,  Panatianaobfccro  diuifioniacquie 
fcamus,  prafertimquom  Ariftoteies  libro  quinto Ethicoru  ita  feribar. Boni nariKj 
ratione  fubit  minus  malum  ad  maius  malum  comparatum.  Minus  enim  malum  ma 

gfsquam  maius  eft  expetibile.  At  quod  expeiitur,bonum  eft,5Cquod  magis  maius, 
X quibus  plane' colligimus,diuifione  hanc  a Cicerone  allata  contra  Panaetium, ho 
nefti  Icilicer  & magis  honefti,uti1is& magis  utilis,  effe  fuperuacanea.Siquidemmi 
nus  utile,utileene  definit, fi  magis  utili  conferatur.  Sic  minus  honeftum , honeftum 
elTe  definit, fi  magis  honefto  conferatur.  Sic  affulgente  fole  egtera  lumina  hebetant, 
fiefub  didatore  exterae  iurifdicliones  abolentur.  Huius  rei argumentu  inde quocp 
elici  poteft.  Quod  fi  cotingateode  tepore  opiculandu  effe  amico  &parenti,qui  pa- 
rente grauiter  laborante  deftituerit,  amico  fuerit  opitulatus,improbedic£rurfedife; 
quamuis  certu  fit, quod  abdicata  comparatioe, amico  opitulari  bonum  eft.Sed  com 
paratio  rei  conditione  mutatteeu  qui  in  altera  parte  trucinxpondufculum,  inaltera 
magnum  pondus  pofuerit.  Pondufculum  enim  magno  ponderi  collatu  nuUiuspto- 
pe  ponderis, nullius^  graiiitacis  exiftimabitur. 

V Pbilofophidifcendiftudioimpediti,quostueridebent,deferunt;itacjcosadrem/ 
publicam  ne  quidem  accelfuros  purar  Plato, nifi  coados.  xquiusautecratidiiolun 
late  fieri-Nam  hoc  ipfum  ita  iuftum  eft  quod  recte  fit, fi  eft  uoluntariu.Turedequi/ 
dem  Cicero-  Nam  bonarum  malarumue  adionu  modus  ac  menfura  eft  hominis uo 
luntas-Sed  enim  nein  Platonis  fententia  argutetis. Nec  enim  Plato  debere  philolb/ 
phosaurpolTe  cogi  dixit  ad  reipublicx  gubernationem, ftd  eos  fibifuafpontehaoc 
necefsitatem  impofituros:utquomtempuspoftulaucrii,ideft  quom  nullus  idoneus 
publicx  adminiftracioni  prxlidebit,  uei  magnum  aliquod  periculum  imminebit d/ 
uibuSjtumipfi  fe  a rerum  cotemplatione  IfisvTib’  khsvt^  (ut  dicunt)auellent.Etli» 
cut  naiiis  falam!nia,uc  aiebat TheiT)iftocIes,non  nili  ad  neceifaria  tempora  necelTa/ 
riasq  fundiones  expetebaruruta  ipfi  non  nifi  rerum  temporum  ratione  impulll, 
prodeunr  in  medium  fuorum  ciuium  comodis  ac  falutf  confdturi.Certc  Plato  quin 
to  libro  9^  TTcAiraar,  tradit  non  eife  munus  nautarum  SC  gubernatoru,  cos  rogare 
qui  naui  iu-lnincur,uc  fe  uehi  finanttfed  eorum  potius  qui  uehuntur, orare, urguba 
natores  SC  naurx  eorum  curafufcipiant,at£f  in  portum  prouchani.Pari  ratione  ncfp 
pliilofophoruintereftejuc  rogent  ipfi  fe  ad  publicam  adminifttatione  admitiuftdut 
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rogentur  potius,  ut  uelint  fpfi  reipubhcae  clauum  capefTere,  laborante  ciuftatem 
fua  prudentia  fuftinerc.  Alioqui  mulca  accidere  poiTunt,  quat  philofbphos  deterre/ 
ant,nereipubiicf  curam  fufcipiant:quod8i  Cicero  in  quadam  ad  Lentulum  epifto 
Ia  attigit. Id  iubet, inquit, ille  Piato, quem  ego  aurore  uehemeter  fequorttantum  con 
tendere  inrepublica,  quatum  probare  in  tuis  ciuibus  pofsis:uim  netf  parenti,necp 
patria  afferre  oportere-  Arcp  hanc  quidem  ilie  caufam  fibi  non  attingenda  reipub Ii 
cx  fuiire,qubd  quom  offendiflec  populum  Aihenieniempropeiam  defipientem  fe/ 
necftute,  quom  eum  nec  perfuadendo  nec  cogendo  regi  pofle  uidiIIet,quom  perfiia 
deri  pofle  diffideret,  cogi  fas  effe  non  arbitraretur. 

Sunt  aut  priuata  natura  nullatfed  aut  ueteri  occupatione,  utqui  quonda  inuacua  V I 
uenerunt;aucui(5toria,utquibeIIo  potiti  funtiaut  lege,  aut  paiftione,conditione,  for 
te- Quom  in  diuifione  pr^terfre  aliquid,  maximuuiciuin  diuidendo  fit,  ut  paulo  fu 
perius  hoc  libro,  in  Topicis  ipfe  teftaturiquid  dexjs  dicemus,  qu$  ediclo  prscto/ 
rio  nobis  addicta  funt^nam  edidlum  praetoris  a lege  diuerfum  eft.  Quid  deijs  quae 
contrad^u  nobis  Sd  precio  ita  comparauimus , ut  noftri  mancipij  facTra  fintdquid  de 
ijs  qu$  praedio  nofiio  alluuione  fluminis  accreucrutfquid  derjs  quxfe  nobisforte 
fortuna  obtuIerut,uttheiauriinuetio:utauiu  captura,  qug  libero  aere  uagant. Quod 
fi  quis  omnia  hac  adiege  referat,  qu»  quid  quat^  fnre  obferuarioportear>conftitue 
ritttum  ueroin  alterum  diuifionis  uitium  non  multo  minus  inciderit.  Sicut  enim  in 
diuifione  defiderari  aliquid  turpe  eft,  ita  aliquam  diuifionis  partem  redundare  tur.' 
piTsimu.Nam  Sdqui inuacua uencrunt,8d qui uidtoria  potiti  fLint,qui  pacflione,con 
ditione,  forte,  ufucapione  aliquid  tenent,!]  omnes  promifcuefelege  defendunt.  A/ 
pudM.  Varronem  in  cmptioibus  domfnu  legitimum  fex  fere  res  perficiunt.  Si  ha- 
rcditatem  iuftam  adfjtifi,  ut  debuit,  mancipio  ab  eo  accepit,  a quo  iure  ciuili  potuit: 
aut  fi  in  iure  cefsitjcui  cedere  potuit;&d  id  ubi  oportuit.aut  fi  uuicepir,aut  fi  e prada 
fiib  corona  emit,  tumue  quom  in  bonis  fecftioneue  cuiufuis  p ublice  uenit. 

Qui  autem  nondefenditjnec  obfiftit  flpoteft  iniuria:  tam  eft  inuitio  quam  fi'  pa  V H 
rentes  aut  amicos  aut  patriam  deferat.  At  hoc  nimis  Stoice  diiftum  eft,  quod  in/ 
ter  paradoxa  referri  oporteat. Quid  fi  fonte  defendamCfi  eum,  qui  alium  prius  iniu 
riaprouocarit:fi  eum  deniq;  cuius  caufa  5^  mihi  meis  diuturnas  offenfasconcitef 
Sane  hac  ad  obruffam  SC  rigore  illum  Zenonis  metiri, durum  plenum  inclemen 

tig  exiftimauerim:prgfertim  quom  in  medio  hominu,  necp  interperfecftos  uiuamus. 

Adde  qu6d,ut  ipfe  paulo  poft  monet,  multa  circunfpicieda  funt  in  omni  officio, 
cofuetudo  exercitatioc^  capienda:ut  boni  ratiocinatores  officiorum  efle  pofsimus, 

addendo  deducendorp  uidere,qua  reliqui  fumma  flat,cx  quo  quantum  cuicj  de^ 
beatur  incelligas  . Quid  prgtereafi  peregrinus  ignotus  in  periculo  fit^itideiSjqui 
de  te  optime  meritus  fit. Quid  fi  plures  eode  tepore  defendendi  fintc'quidficoftitu-' 
to  in  periculo  opitulari  no  pofsiSjnifi  alium,  putaamicuuei  neccnari5,Iaferis.Pro/ 
fedto  ha  omnes  circunfpecftiones  fententiam  Ciceronis  infirmant.  Qua  uero,ma^ 

Ium,  hac  comparatio,  quam  abfona,  quam  ueritati  refradfaria-ergo  ignotum  ac  pe/ 
regrinum  et  forte  nihili  hominem  deftituiffeiuxraparfcelus  exiftimabis  ac  fi  parcn 
tes,  quibus  uiram  educarionemi^  debeo:  ac  fi  amicos,  quos  eadem  mihi  uoluntas, 
idemtfftudium  coni unxit:  ac  fidcntcj  fantftifsimam  patriam, in  qua  omnia  iurare/ 
pofita  fint : prodidero.  Videobfecro,  ne  flpofitionem  tueri  uolueris , pietatem 
erga  parentes, ncceflttudines  inter  amicos,  8^  charitatem  in  patriam,  uili  nimis  Io 
co  habuiife  uideare,  quam  publico  ac  late  nimis  profufb  humante  focietaiis  uincu/ 

Io  adsquauer  is. 

Cicero  liberalitate  cum  iuftitia  confundit.  Habent  omnino  aliqua  inter  fe  uicini/  v 1 1 1 
taTem,prafertim  ea  parte,  quae  in  erogando  conftat.  Dat  enim  utracp  pro  dignitate 
benemerenti:  fed  iuftitia  multo  latius  euagatur.  Sane  Ariftotcles  duplicem  iuftitfx 
proportionem  tribuit :geometr!ca  alteram, alteram  arithmetica.  Arithmeticam  uer- 
fari  in  contracfiibus,inquibus  omnes  homines  pares  effe  decet.  Geometricam  uero 
unicuiq;  fuum  difpenfare,quantus  eft  cuiufcp  captus  exiftimatio.Haec  imperia  ac 
magiftraius  praeclare  natis  ingenijs  pratbet:  caeteris  pro  fuo  modulo  munera  dC  miV 

y 3 nifteria 
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nifteria  partftur .Proprium  eft  liberalitacis,pecuni5  aipernari,eam9  ad  publica  ho- 
minum commoda  impartiri.Multos  habere  fuo  bencHcio  obftriclos.  Nemini  quio 
quam  imputare,  a nemine  uicem  repofeere.  hanc  philofophi  animi  magnitudiniac 
defpicientise  rerum  humanarum  proximiore  quam  iuftitiseexiftimauerunt.Poflet 
aliquis  fortaiTe  ea  ratione  tueri  Ciceronem, quod  iftz  uirtutes  coniundaefintaetta 
proxim^jUt  mutuo  uincuio  teneatur.  Quod  qui  dixerit,  incidet  in  Menedemi  Ere/ 
trienfisfententiam;qui  omnes  uirtutes  unam  effeuirtutem  arbitrabatur, eamcp  pro 
fuis  funeftionibus , diuerfis  nominibus  appellabat.  Autor  Plutarcims  in  libello  Dc 
uirtute  morali. 

IX  Et  quac^  omnis  uirtus  nos  ad  Cc  allicit:facit9,ut  eos  diligamus  in  gbus  ipfa  ineffe 

uideatur, tamen  iuftitia  QC  liberalitas  id  maxime  efficit.  Cur  hoc  fiat  Cicero  pratter/ 
mittit  oftendere,oftendit  id  Arifto  tcles.  quod  csierx  fcilicet  uirtutes  habenti  deco/ 
rifint  £CemoIumento:fbIa  iuftitia  £C  liberalitas  no  habenti,  fed  exteris  potius  mor/ 
talibus  profint, aliorumi^ gratia  Kcomodo exerceantur. Ob id  etia  eas 

id  eft  alienas  uirtutes,ueteresappellauere:qu6dpublic£eutilitatisgratia  poti» 
us  quam  priuatx  inuentae  fint.  Omnis  aurem  uirtus,  quo  (c  pluribus  adiutricc  prs/ 
betjhoceftapud  omnes  charior,maiore9inadmirarionchabetur.SiigiturCicero, 
quom  Officiorum  librum  feriberer,  Ariftotelem  habutlfet  in  manibus  potiufqua  P* 
natium,  non  dubito  quin  fcccundiora  uberioraeg  fuis  ciuibus  pracepea  tradidilTe^ 
ea(5  locupletioribus  argumentis  2>C  rationibus  comprobaffet. 

X  Et  Themiftocles  quide  nihil  dixit  in  quo  ipfc  Areopagum  adiuueric.  An  parum 
dixit  Themiftocles, parucj  adiuuit  Areopagutquom  oraculum  intcrpretatusiquom 
oftendit  fuis  ciuibus  qua  foret  lignea  mcenia:  quom  perftiafitjUt  fe  nauibus  tueren 
tunquomregi  uatro  confifio  utile  oftendit  in  anguftijspugnaref  Sed  quid  opus  di/ 
cfto  fuitdquomnauiteratcf  induftrie  agendo  patria  feruaucrit. Quod  nififortiterpii 
gnando , fcc|  maximis  periculis  exponendo  prapotentis  regis  uires  fregiffet,  cerie 
Areopago  locus  nonfuperfuiftct,fcd  una  cum  Areopagitis  falus  SC  gloria  Aiheni/ 
enfium  cocjdiftet.Poftem  hic  toga  bellii^  confilfa  coparare,  poftem  ciuiles  cafiren/ ' 
fescp  labores  coferre,  ea^expafsis  eloquetia  uelis  exaggerare,qua  inoraiionepro 
L.  Murena  incredibili  facundia  Cicero  profccuius  eft : fed  in  re  plana  atcjp  omnibus 
expofita  non  adeo  oportet  efte  eloquentem. 

X I Prudentia  apud  Anftotelem  inter  uirtutes, architejftonica  locum  obtinetiutpote 

qug  careris  imperet, reliquas  moderctur-Ob  id  Socrates  omnes  uirtutes  pruden 
lig  nomine  appellabat. Quam  fentemia  Ariftoteles  in  Moralibus  arguit.  Non  enim 
omnis  uirtus  prudentia  eft, fed  nulla  uirtutu  eft  fine  prudetia,  Plato  in  Legibus,  pru 
dentiam  oculum, iuftitiam  pulchritudine,  temperantiam  fanitarem, fortitudine  ma/ 
num  animi  uirtute  inftituti  eleganter  nuncupabat. 

XH  Duplex  omnino  eft  iocandi  genus,  unum  illiberale, petulans, flagitiofum,obfc(S 
num.  Alterum  elegans, urbanum,ingeniofum,facetum,  quo  genere  no  modo  Piau 
tus  nofter,&r  Atticorii  antiqua  comccdia,fcd  etiam  philofophoru  Socratici  libri le/, 
ferti  funt.De  iocis  Plautinis  ftat  Horatius  aduerfus  Ciceronem; 

Atnoftriproaui  Plautinos  numeros  SC 
Laudaucre  faks, nimium  patienter  utrunqi, 

Ne  dicam  ftulte, mirati,  fi  modo  ego  8C  uos 
Scimus  inurbanum  lepido  feponere  diefio. 

Si  detur  rame  mihi  liber  iudicandi  ]ocus,in  Ciceronis  malim  quam  Horatq  fenteiv 
tfamdercendere.  Nam multu mihi fii  falis  &fe!Iis  SdfacetiaruSC  feommatumhabe/ 
re  uidcrur  Plautus,  iocis^  perfonfs  pulcherrime  inferuiretut  mirari  fiibeatHora 
liujgrauifsimialiog  iudici}  fcripforejtainiquefuper  iocis  Plautinis  dccidilTc;quoin 
faris  coftet  cum  imitatum  efte  Siculum  Epicliarmu, quem  Cicero  in  quadam  ad  At 
licum  epiftola  uafru appellat. E tfane  coftat  Siculos  homines  ad  ioca  K dicta mult3 
acuminis  habuiifeinec  profcc'to  uidetur  Horatius  hoc  ignoraiTcjqucm  dixit, 
Plautus  ad  exemplum  Siculi  properare  Epicharmi  Dicitur. 

Mouet  me  quoi^  Varronis  authoritas,  qui  in  cefura  comccdiarum  PlaurinaiS,"'^" 
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alio  fere  argumento  ufus  eff,quom  eas  a fuppoficitijs  leccrncretrtiifi  quod  qujeiocis 
&luribus  redundaret,  eas  incunetSter  omniq:  abdicata  dubitatione  Plautinas  pro^ 
nuntiabat.Adde  quod  in  hoc  genere  longe  plus  fidei  Ciceroniquam  Horatio  habe 
ripar  efliucpoce  quom  Cicero  luerit  mirificus  iocoruartifex,£C  Ciceronis  iocos  coi 
legerit, 8C  in  aliquot  uolumfnadigefleric  Tyro  libertus,  fi  credimus  Quintiliano. 

Pulchre  Ariftoteles  in  Ethicis, dcT  Plutarchus  in  cometario  De  uirtute  moral;>o^  XIII 
ftendunt  inter  continente  mcontinentemjtemperanteintemperantemcj  quid  diffe 
rar. Continens  cum  affectibus  colluctatur  SC  uincit.  Inconrincs  relucfatur  quidem, 
fed  uictus  doler. Cotra, temperans  nullam  habet  lucfa,  fed  pacatis  affetftibus  utitur: 
ut  mare  tranquilla, quod  nulla  impellitur  unda- Intemperans  uero  fi  nelucta  manus 
dat  affectibus,  fet^  obfequentem  ad  nutum  omnium  uoluptatum  fponte  profitetur. 

Cicero  trahit  officium  ab  hone(to,ab  utili;  tum  quomodo  pugnet  honeftum  cum  XI 1 1 1 
utilfjquid  honefto  honeftius,quid  utili  utilius  explorandu  proponit.  Ac  ego  a iucun/ 
do  quofj  officium  exquirendum  puto.Xria  enim  funr,ob  qu«  quifpiam  cxpctit,ho 
neftum, utile, iucundum:8C  triarurfus,ob  quf  refugit, turpe,  inutile, a tep  molelium. 
Etuirtutem,  facultatem  eneferibit  in  fecudo  Ethicorum  Ariftoteles  agendi  resopti 
mas  circa  uoluptate;&C  Speufippus  uoluptatcm  cogenita  nobis  atteftaturrob  id  no/ 
bis  etiam  maxime  elaborandum  efl,ut  eam  moderemur.r^am  medicamenta  ex  con 
trarfjs  coftant.  Ceterum  ficut  ex  populari  opinione  utile  ab  honefio  feparamus,  ita 
&r iucundum  ab  honefio  atq?  utili  iure  feparari  poteft.  Quatehus  ergo  fequendum 
fit  quod  iucundum  eft,difquiri  ex  officio  debet.  Tum  illud  quocj  dubitari  poterit,  u.* 
trum  iucundius,an  agriculturam  exercere,anciuilem  uitam  agere.  An  contempla- 
ri, an  in  medio  hominum  degere:  an  uxorem  ducere,  an  coelibem  uitam  uiuere.  Ee 
ex  tribus  quid  prsefter,cultum  ne  agri, an  uillaticam  pafiione,an  mercaturam  perfc/ 
qui.  Incurrit  fn  hanc  fucundi  mentione  Cicero  nolens, aut  certe  aliud  agens,  in  fine 
tertii  libri  Deofficfjs.Qua  admonitu  miroratrulifle in  medium  multifaria  hanc  arcp 
operofam  diuifione,  honeftum  &Cturpe>utile  & inurilc,iucundu  & non  jucundum, 
honefium  ciJ  utili contendens,  iucundum  cii  hcneftodecertas,  iucundum  cum  utili 
depugnansrqu*  fexcuplex  eritdiuifio.quodfi  honeftuS<l  honefiius, utile  utilius, 
iucudum  3i.  jucundius  addamus,  fam  adnouenarium  ufcpnumeru  procedet  diuifio. 

Vtenim  uenuftas  8(1  pulchritudo  corporis  fecernf  no  potefi  aualctudine,  fic  hoc  x V 
de  quo  Ioquimur,decoru,  illud  totum  quidem  cuuircute  confufum:fed  mente  8^  co^ 
gitacione  diftinguitur,generaIequoddam  decorCE  in  omni  honeftatc:aliud  huic  fub/ 
ie(ftumquod  ad  lingulas  honeftatispertfnetpartes.  ISIon  negauerim  effe  quoddam 
decorum  in  uniuerfum  per  uircutes  perfufiim: quoddam  rurfus  particulare  ad  fingu 
los  aiftus  priuatos  pertines. Sed  prius  illudin natura  abfeondirum  efi,&l  ratione  ma/ 
gis  quamlenfu  dignofei  poteft:  ficut  omnia  uniUerfalia,  qu^  fenfu  percipi  non  pof* 
funt.Priuatum  autc  hoc  alterum  mihi  uidetur  locis, temporibus,  perfoniSjalfjsc^:  de.' 
lediibus  circunferibendum  efIe:no  quidem  morepoctaiu,  apud  quos  rurpes  fcnrcn 
ciaelaudaniur,quom  funt  turpibus  perfonis  atiributx,fed  ciuilis  cuiufdam  modeftig 
refpecfiu.Nam  hortari  ad  ufreute  intempeftiue;  fortitudine  uti,  quom  parum  opor.' 
teatjUel  leuis  caufa  urgeatffi  in  conuiuio  aliquis  ftueritarem  adhibeat:  fi  puer  de  iu,» 
fticia  inter  fenes  difpuretjhac  omnja,& his  fimili3,dedecer.  Cotra, fi  loca, tempora, 
perfong  caetericp  relpecfus  SC!  deledlus  feruentur,mirQ  fane'  ^ omnia  deceat. Egregt 
us mimus animaduercere  debec,quid fu2  perfonxeonfentaneum  fit.  nam  fi  paruus 
Hectore  agat, tum  illud  Aniiochenoru  in  eumquadrabit:  Aftyanadem  uidemus, 
ubi  reliquifii  Hecflorec"  Siquis  amicum  ad  uenatione  exiturum,  ad  fortitudinem  ScT 
animi  magnitudinem  horretur;  uel  is  fe  ipfum  paret  ita  ac  fi  cotra  hoftes  confifelu/ 
rusttum  omnes  clament,  Paruo  pedi  magnum  calceGinduxifti:uel,colofsi  ornamen 
la  pumilo  impoluifti.  Atq;  hoc  eft  fortafle,quod  inquit  Cicero,iufiicia  no  uiolat  ho 
mines, uerecundia  non  offendit. 

Cicero  Sd  hic  alibi  multis  locis  dicit, nihil  effe  tam  cofentaneum  natur<e  quam  XVI 
uirtute.  credo  ex  ea  rati5e,quia  natura  femp  er  bonum  appetit :Sd  quato  quodqj  bo' 
num maius  eft,  eo  magis  appetit,  nihilautuittute  melius;nihil  ergo  a natura  magis 
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appetitur  quam  uirtus.K  liatc  ratio  quidem  apud  me  plurfinu  pollet.  Sed  contra  Ay 
riftoteles  uirtute  in  parte  irratioali  uerfari  fcribit,&  naturalibus  afFecTtibus,  uolupta 
ti  pr3efertim,obIu(flari.  Eius  rei  argumeniu  eft,  quod  nemo  natura  uirtute  praeditus 
inuenitur,fed  longa  omnes  exercitatione  proficiunt-In  his  enim  qua  a natura  profi 
cifcuntur,  non  eft  opus  exercitatione,  fed  protinus  natura  duce  ea  amplexamur.flc 
ridemus,  fic  ambuIamus,naturafponte:nccuthisinrebusiTieditemuropuseftAt 
in  hisquaaduirtutemfpedant,  longa  aifuetudine  8C  crebris  aiflionibus  opus  eft. 
Hinc  fcilicet  emanauit  uetus  illa  2C  digna  memoratu  fententia,  t As  w 

TrtuiWi  elige  optimugenusuiuendijfuauifsimum  id  reddet  alTuetU/ 
do-Deniep  comunis  eft  philofophorumaflcrtio, uirtute  no  naturalem, ied  nec  pr*y 
ter  natura cfTe.  T eftimonium  reddit  huic  opinioni  Plato  in  Gorgia,  «r  7«  j»J 
•mJTK  (jisffif;  jviwTi'*  <jivinj  Hffi  0 plurimuenim  hcec( ut  aiunt) 

coniraria  funt  inuice,lcx  fcilicet  SC  natura.  Ob  id  & B.  Paulus  teftatus  eft  fe  habere 
aliam  legem  dominante  membris  fuis,8i  menti  fu*  repugnantem. 

XVII  Alteram  offici)  diuifioneadferibit  Cicero,  in  perfedum  feu  c5munc,quod  wtwj 
Scantt  Grseci  appellant;&  mcdium,cuius,  cur  fatftu  fit,ratio  probabilis  reddi  poteft. 
Ego  perfeiftum  illud  quoduocat,  fi  ad  fquilibriu  redigatur,  loge  imperfedtifsimum 
puto.  Hoc  enim  illud  eft  quod  fie(ftinefcit,quodncqj  locorSneq?  teporum  ne^  per/ 
fonarum  ratione  habere  potcft:quod  contuentibus  oculis  Si  obftinatis  animis  me- 
dium illum  rigore  tefier,a  quo  nulIarationededucipotcft.HocDiogencs  tuebatur, 
hoc  Timon  ille  ^(l(rcwSf»7r(^,  hoc  Stoici,  qui  homini  ignoto  alapa  incutere  8i  paren 
tem  iugulare  par  crimen  putant.Hoc liquando  in  iudictjs  uerfatur,fumm3  ius  a no- 
ftris,a  Grxeis  uocaturquod  nonnulli  fumma  crucem, alij  fummain- 

tuftitiam  definiucre.Huiustemperamentuxquitatem  arbitramur,  qu*locoru,tan 
porum,  perfonaruqi  deleiftu  habet.  Hsc  mifererf  folec,  ac  tum  demu  parcere, nifiad 
maleficium  perueria  uoluntas  Si  dolus  malus  accelTerit.Stc  per  fedtilsimi  huius  offi/ 
ct)  acerbitate  ac  duricic  medium  alteri!  ofFiciu,  quod  folumoffkij  nomine  dignueft, 
moderatur. Quod  ni  faciat,tranfit  ille  animi  rigor  in  mores,  cfficitcphominesindc' 
mentes,incxorabi!es>Si  quales  a Grscis  appellabantur. 

X V 1 II  Quo  loco  Cicero  de  prudentia  ac  fapietia  agendum  proponit, utrunc^  uidettirita 

comifecre,  ut  non  facile  intelligas  quid  prudentia  fapiemia  differar , quodue  fit  u. 
triufcp  munus. Ciceronis  uerba  funt.  In  prima  parteinquafapietiam  Si  prudentiam 
ponimus, ineft  indagatio  atqi  inuerio  ueri:  eius^uirtutis  hocmunus  eftproptium. 
Vt  enim  quifqj  maxime  perfpicit,  quid  in  re  quai^  uerifsimum  fit : qui^  SC  acutifsi/ 
me  8C  celerrime  poteft  6c  uidere  Si  explicare  ratione , is  prudencifsimus  & fapien/ 
tifsimus  rite  haberi  folet.Hoc  primu  nego, prudentia  Si  fapietiam  eandem  elTeuir/ 
lutem.Nam  prudentia  eft  exacfa  reru  humanaru  diferetio,  quf  in  confili)s  & omni» 
busfjsquat  in  dubitatione  ueniunt, dominatur.  Sapientiaautem  eft  rerum  humana 
rum  diuinarum^  cognitio.  Hacinqs  qua femper  eodem  modo  fc habent,  diuinis 
pura  Si  acernis  uerfaiur.Prudetia  munus  no  tam  uera  Si  falfa,^  bona  QC  mala, uti/ 
lia  Si  inutilia,  appetenda  Si  refugienda  internofcere:fuperfjsc6ruItamusqua^tet 
ar(^  aliter  fefe  habere  polTunt,qu£^  indiget  fortuna. Na  reluctante  fortuna, prudfii 
lia  fuum  nunqua  finem  adfequatur.  At  fapien  tia  tam  fublimi  Si  cxcelfo  loco  poGta 
eftjUtreru  humanarum  uicifsitudincs  longe  defpiciat , fortunaq?  ipfius  imperiSiii/ 
hil  ad  fc  pertinere  arbitretur.  D e prudentia  uerba  funt  Ariftotclis,quem  iurc  Plato 
philofophumucritatfs  appellabat.  Videtur  itaej?  prudentis  effejbenecofulerepoiTe 
circa  ea  qua  fibi  funt  bona  Si  profunt:non  aliqua  ex  parte, ut  qug  na  ad  fanitateuel 
uirestfedqua  ad  bene  uiuendum  omnino  coducani.  Argumento  eft  id  ita  eire,eos 
etiam  qui  circa  aliquid  uerfaniur,prudetes  dici,  quom  bene  ad  finem  ftudiofum  ali- 
quem excogitauerint  ea,quoru  nulla  eft  ars.  Quare  Si  omnino  prudens  is  eft, qutad 
coiultandum  eft  aptus. ex  rjs  facile  intelligas,prudentiam  no  circa  uera  Si  falfatboc 
enim  comune  eft  humani  animi  omniui^  uirtutu  propofitu:  fed  circa  utilia  Si  inuti/ 
lia  uerfari.  Sed  quid  ego  peregrinis  aduocaiioibus  utor,  quom  Cicero  no  multo  po 
fterius  eodem  libro  aduerfus  fe  teftimonium  dicat, ut  hic  prope  fui  oblitus  uideatur. 

eius  ucr- 
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eius  uerba  nonpigcbic  fubfcribere.Prudcniia,quam  Graeci  a!i3quandam 

incelligimus,  eft rerum  expecendarufugiendarucp  fcieniia  . Illa  autc  fapicmta.quam 
principem  dixi, rerum  efi  diuinaru  acq?  humanarum  fcienriajinqua  concinccurdeo/ 
rum  5C  hominum  cSmunicas  51  focieias  inter  fpfos.In  hac  ergo  quaeflione  no  alium 
de auc  libentius  quam  a Cicerone  ad  Ciceronem  prouocauerim. 

Libro  Officiorum  tertio,Efletiajinquit,ius  beilicum,ftdesc5  iurifiurandi  faepeho  X i X 
ftiieruanda.Quod  enim  iuratirm  elt,ut  mens  conciperet  fieri  oportcrecid  obferuan 
dum  eit-Quod  aliter, id  fi  non  fecerit, nullum  periurium  eft:ut  ii  praidonibuspro  ca 
piie  precium  non  attuleris,nulla  fraus  eff^ne  fi  iura tus  quidem  id  no  feceris. Nam  pi 
rata  non  eft  ex  perduellium  numero  definitus,fedcomunis  hoftis  omniu.Cum  hoc 
no  fides  effe  debet, no  iufiurandum  comune.  Non  enim  falfum  iurare,  peierareeft: 
fed  quod  ex  animi  tui  lententia  iuraueris,  ficuti  uerbis  concipitur,  more  noftro,  id 
non  facere,  periurium  eft.  Sci  te  enim  Euripides;  luraui  lingua,  mente  iniuratam  ge/ 
ro-ReguIus  ucro  non  debuit  coditiones  pacftionestp  bellicas  dC  hoftiles  perturbare 
periurio.Cum  iufto  enim  SC  legitimo  hofte  res  gerebatur,  aduerfus  quem  &!  totum 
IUS  feciale,  mulca  funtiura.  Hoc  loco  mihi  uidetur  Cicero  parum  cSftantiS  fuam 
feruafTetquom  iurandum  cuiqua  arbitratur,  quod  mens  concipiat  fieri  no  oportere: 
prxferrim  quom  in  his  libris  decretis  Stoicorum  nomen  dederit,  apud  quos  nullus 
cff  tam  grauis  mecus,qui  in  conflante  uirum  cadere  pofsit,qui  no  malit  mori  quam 
qaicquam  prs ter  dignitate  aggredi.  Nunc  mitto  quod  necp  prxdoni  fallendam  fiV 
denijnecp  gladiufuriofo  abfurandum  putat.  Quod  fi  ex  feueritate  illa  Stoica  SC  duri 
cic  fummi  ^abfoluti  officij  alio  loco  a nobis  improbati  aliquidrecidenduputamus: 
fane  tacito  quodam  hominu  iudicio  confticutum  eft;  ut  prsdoni  SC  ficario  fides  fer^ 
ueturmon  quia  fir  ex  perduelliu  numero  defini  tus,  nec  ut  ex  fuofcelere  aliquid  com 
modi  lucrifaciat;  fed  ne  uiolaco  hoc  iureiurado  protinus  materia  detur  ad  maius  ne- 
fas, 6C  captiui  qui  fpe  prxdse  fer uantur, ut  aliquando  incolumes  emittantur,  prxcfe 
fa  utilitatis  cxpecftatione  acftuium  iugulum  praebeant  carnifici.IIlud  quocg  no  uideo 
quomodo  probari  pofsit,  falfum  iurare  no  efie  peierare,  fed  quod  ex  animi  tui  fen^ 
tetia  iuraueris.  Sicut  efn  oratio  no  dicentis,fed  audietis  gratia  inueca  eftiitaiufiuran 
dum  non  eius  qui  fe  iuramento  obftringir,fed  eius  cuiobftringitur,caufa  inftitutum 
eft.SC  profedto  fi  luras  ut  fallas,  ab  ipfo  ufc^  principio  periurium  eft-Nam  quid  aliud 
periurarecftjnifi  perpera  in  alterius  fraude  iurareC  quod  in  ipfis  fi'tauipicijs,  quom 
uerbis  conceptis  te  in  iuramcnm  adigis  :accp  ita  inducis  animumut  iam  tum  fidem 
fallas,  quocuncp  id  nomine  aut  titulo  praitexas. Certe  Placo  X i .Legum  libro  id  fie 
ri  uecat,nequid  in  deos  peccestquorum  maieftasuioiari  putatur,  fi'  parum  religiofe 
iufiurandum  feruaueris, cuius  ipfi  autteftes  aut  uindices  inuocaci  func.Ob  id  probe 
ac  fande  fecifie  uidentur,  qui  nunqua  fubeundum  iufiurandum  monuerunt. Ea  cau 
fa  Socrates  uel  canem  uel  anfere,  Zeno  capparem  adiurabat:  no  quod  in  fjs  aliquid 
numinis  efie  fufpicarecur,fed  nequando  temere  deorum  numine  abuterentur.  Hoc 
praeterea  in  difquificionc  uocandum  puto,  quod  nam  fit  iufiurandum  quod  inuifus 
au  rex  animi  tui  fent  entia  fufcepcris. Nihil  enim  a quoquam  inuito  fieri  aut  dici  exfe 
fiimandum  eff,cuius  principiu  in  nobis  iplis  fitum  fit,ita  ut  id  agere  aut  praetermit^ 
tere  incegru  fit  nobis. Nam  quae  pendent  ex  animi  noftri  fententia , ea  plane  noftra 
fieri  fponcc  2C  in  noftra  efle  poteftate,ue]  Epideto  autore,  iure  dixerimus.  Contra 
qu£  extra  nos  funtjquaecj  principium  SCimpulflim  habent  aliunde,  ita  utreludan- 
tes  repugnantescp  nos  urgeant  jhsec  merito  cogentiaSC  uiolenta  dixerimus.Cui  rei 
indicium  eft, quod  dum  h2caguncur,uel  ada  funr,  dolemus: in  fuperioribus  autem 
illis  nullum  doloris  teftimoniu  accedit. Ex  quo  facile  agnofcas,no  efle  uiolenta  necg 
prx ter  animi  uoluncate.quienim  captus  eft  a praedonibus,  qui  inuinculis  retinetur 
apud  tyranum,fiquid  peierer  fui  comodi  gratia,  ut  fe  in  libertatem  uendicer,  fcqp  ab 
ea  neceftitate  eximat,  fane  uolens  2^  propria  animi  indudione  hoc  agit.  Nec^  aut 
dum  peierat , neq;  quom  peierauic , angitur : fed  laetatur  potius  fe  ea  traude  uel  prae^ 
donibus  uel  tyranno  impofuifle,fuisc5  rebus  confuluifle.  Quod  plenifsimerefiimo,' 
nium  eft,  eum  nihil  coadum  pr«ier  animi  fententia  fecille.  Aicp  hoc  peritifsimt 

in  hac 
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in  hac  cenfura  fentiunt.Quid  uero  dicam:"  quod  nonulla  funt  qtra  animu  mordent, 
86  permolefte  habent, tamennoftta  fpome  prouenilTe  arbitrantur.Vifi  quiscru/ 
ciaribus  ac'^us  patria  prodiderit, fi  ui  tepeftatis  confiernatus  iad^u  fccerit.Nec  enim 
uerifimile  eft,qucnqua  aut  patriam  prodere,  aut  fuarum  rerum  ia c’tura  facere  uellc. 
Hactamen  &fimoleftiaafferantjSiffi  pcenitentia  permoueantammos,quiaor!um 
habent  ab  animi  noftri  fen  tetia,  iccirco  uoluntaria  cenfcntur.  Ex  rjs  in  confeffo  eft, 
quoties  quis  falfum  iuraqquia  uolens  ac  fciens  fallit, quia  deos  fuae  teftes  fraudis  uo 
cat,quia  uio  fcelerenonafflidlatur,  fed  potius  gaudet,  fibiq?  gratulatur;  eum  periit 
rioobftringi , nec  ullo  praetextu  fuolatebram  inuenirepolieiacinori.Quodfiquis 
hac  in  re  argutator  dixeritjbuius  pcriurq  principium  non  a libertate  confilij  noftri, 
fed  uel  a timore, uel  a fpe,uel  ab  alio  quopiam  affccfu  proficifciiis  fe  nihil  dixillede- 
mum  intelliger,  (i  obferuauerit  nullam  efleadionc  humanam,  qu«c  ab  aliquo  huma 
ni  animi  motu  non  ortum  capeflatraut  amor,autIibido,autuoIuptas,aut  alius  quit 
piam  affectus  mortaliu  animos  percellit:  ita  in  funclioibus  humanis  nihil  erit,  quod 
uoluntarium  8^  ultroneu  dici  pofsit.quod  quam  fit  abfurdum,  melius  a^nofcer,qui 
reda  opera  uoluntate  metiacur,8C  ijs  prxmia  deberi  cotcndunt,  quam  a nobis  poC- 
fit  oratione  explicari. 

X X Cicero  prope  infinetcrtf)  De  officps;  Coferamus  igitur  in  pauca.nam  ut  milita 
tem  nullam  eue  docuimus, quae  honeftati  elTec  contraria-.fic  omnem  uoiuptaie  dici» 
mus  honeftati  efle  contrariam.  Ego  cotra  honeftate  nihil  melius, nihil  dulcius, nihil 
magis  uoluptiiicum,nihil  magis  naturx  confentaneum  puto.  A.C  longe  illos  falli ar- 
bitror,qui  uolupratem  ab  honeftate  diremerunt,  quom  hscc  duo  fint  omnium  maxi 
me  animantu  generi  accommoda;multoscp  minus,  mea  lententia, uoluptas  abhonc 
fta  te  quam  utilitas  feiungi  poteft.Na  ratio  uoluptatis  multo  magis  per  fe  innata cfi; 
quam  ratio utilitatis,quapleruncpextra nos  eft,Kadfcititiaaduenir.Ne9  uolupti/ 
tes  nuclibidines  aliaf(^  improbitates  uoco,quibus  et  honeftati  Kuoluptati  nihilma 
gis  cStrariil  arbitror,nifi  quatenus  naturae  necelsicaii  morigeramurifed  confenticn 
lem  animi  86  corporis  habitu, tranquillitate  66  conftantiaperfruentem:  hancdeniqi 
ueram  uoiuptaie  exiftimo,qua  ab  honeftate  nunqua  abiugi  poteft.  Certe  huius  fen 
tentie  noftreEudoxu  uirum  grauifsimu,  K Ariftotelem  philorophoruacutirsifflura 
autores  habemus.  Quorum  alter  uoiuptaie  fummu  bonu,  alter  fummum  bonunon 
conftarefine  uoluptatecontendittutnemoputecuelfolum  AriftippuuelfolumEpi 
eurum  fuifle  uolupcatipatrocinatu.Tametlihocinter  nos  atcf  illos  intercft,qu6dilli 
uoiuptaie  brutis  comunem  S^corpori  agnatam  admiranturinos  cseleftem  illarataa 
tum  8dDishominibus9  Dis  fimillimis  familiare  approbamus,quam metito  Grse/ 
ci  uocauerunt. 

X X I Idem  aitlMercatura  aute  fi  tenuis  eft,fordida  putanda  eft.Sin  magna  £C  copiofa, 

mulca  undicp  apportans,  multis^  fine  uanitate  imparciens,n6  eft  admodum  uitupe/ 
randa . Atep  etiam  fi  fatiaca  qusftu,  uel  contenta  potius, ut  fepe  ex  alto  in  portu, ex 
ipfo  portu  le  in  agros  polTefsionescj  cotu!erit,uidet  iure  optimo  pofTelaudari.HaC 
egofententia  non uideo quomodo  rationiconfentaneam putem  .De mercaturae/ 
nim  in  uniuerfum  quf  rimusjprobada  an  improbada  fit.fi  probada  eftjprofedio  tam 
probari  in ftitore  oportet, qui  cymbam  onultampipere,quam  qui  ingentem  onera/ 
riam  nauim  ultimis  ex  regionibus  adduxerit.Non  enim  hic  quseftto  eft  de  rei  quan^ 
titate,  fedde  qualitate,  quzrimus  enim  uitium  an  uirtus  in  re  fit:  quae  qualitate  non 
quantitate  fpecrant.Siuirtusineft, plane’ tota  laudanda  eft:fin  uitium, roiareijcien/ 
da.ueteratoriam  artem  Kimpoftrice  totam  reprobamustfiuein  re  exigua,  finema/ 
gna  impoftura  facta  deprehendat  .tota  era  mala  eft . Statuaria  laude  profequimur,C/ 
ue  in  colofsis  fine  in  chamsteris  formandis  induftria  oftendatE  tiamille  Pyrrhica* 
qui  Ryparographus  uocatus  eftjcx  tonftrinarum  6^  afeliorum  pidfurafuamcomcn 
datione  tulit.  Poteft  ergo  mercatura  qua  in  rerum  magnarii  magni^  fumptus  con/ 
uccftionibus  agitur, illuftrior  fortalTe,non  melior  uideri,quam  qua  in  rebus  petexi/ 
guisuiresimendittquandoquibus  modulis  quife^  fuara  metiatur  induftriajnonab 
arte  pendet,feda  cwiufi^  facuItate-Penetremalij  Euxinum, ad  ultimos  naufgent 
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Garamantas,quibus  magnas  opes  fortuna  indulfitjaccg  indc raras  S^exquifiras  mer 
ces  conuehant.  Iiuicqut  rerum  SCfortunaru  difFiculcate  premitur.  Tat  cr;r  cx  Sicilia 
medimnos  aliquot  frumenti , aut  ex  Chio  amphoras  uini  non  adeo  inultas  ferre  in 
fublidium  laborantis  annona:.  Par  induitria,  par  uoluntas  ucriufl^,  pari  quoc^mihi 
laude  uidenturprouehenda.  Atq?  hic  forte  angulis  fortuna  inftitor,  maiore  uidea- 
tur  aliquibus  gratia  emereri,  quod  Icuiorequaftu  propoli to,  paria  tamen  maris  ese- 
liq?  feuientis  pericula  non  reformidarit.Caco  enim  quodam  fcifcitantc,quid  fibi  de 
mercatura  uideretur,  non  mercatura  damnauir,  fed  magnitudinem  periculoru  qute 
a mercatoribus  perfsepe  adirifblent  exhorruit.  Quis  enim  lure  mercatura  qualifqua 
lis  QC  quantulacunq;  eftjimprobaueritCcuius  ope  fadu  eft,  ut  humano  generi  innu- 
mera comodaproueniaqSsl  totus  prope  orbis  in  comunione  ueniat.Reclius  Arifio 
teles,  qui  non  in  quantulis  rebusjfed  in  quibus  euigilaret  mercatura  obferuauir.Na 
quse  diftrahitea  quae  fibi  profufius  fuppetunt,quiec^  comodis  hominum  inferuir, 
hanc  recipiendam  approbandamt^  exiftimauir.  Contra  qug  uilius  emit  quaedam  ut 
deinde  charius  uendat,84  in  monopolffs  maxime  fieri  Iblet  publicam  flagellans  anr 
nonam, cui  etiam  uoce  Graeca,  HStTry^inlu/  nomen  fecit, hanc  prorfus  explofit.Haud 
multo  fecus  dC  quae  inftrumeca  luxuria;  fuppeditat,  eft  ciuitate  iure  exturbanda.  Sic 
Lycurgus  eos  qui  delicias  fcitameragule  apparabant,  exilio  mulcauit.  Sic  Roma 
ni  eos  urbe  eiecerunt,qui  ui«o  Antiocho  &C  Afia  in  poieftatem  redacla  exotica  un 
guenta  nundinabantur. 

Ciceronis  uerba  func.Exquatuor  autem  locis, in  quos  honefti natura.uimc^diui  x Xll 
fimustprimus  ille,quiin  ueri  cognitione  confiftit,  maxime  naturam  attingithuma^ 
nam.  omnes  enim  trahimur,  QC  ducimur  ad  cognitionis  8Cfcientia  cupiditatemim 
qua  excellere  pulchrum  putamusj  labi  autem  BC  errare,  nefeire  8^  decipi,  SiTmalum 
51  turpe  ducimus.  Soleo  ego  apud  familiares  meos, qui  mecum  incredibili  amore 

arcg  admiratione  Ciceronis  tenentur.-perftcpe  teftari,  non  aliud  uolumcn  mihi  uide/ 
rinegligentius  <l  Cicerone  conferiptumquam  hoc  De  ofFicfjs,ucpropemodum  ahV 
ud  agens  hoc  egilfe  uideatur.  Quod  e^o  inde  profccflum  arbitror, quod  eo  tempore 
Ciceronis  animus,fublato  C.Caefare  erebus  humanis,  uarfis  curarum  fludlibus  agi 
tarefiatcp  hinc  Ocfiauio,qui  deinde  Auguftus  appellatus  eft,  ftuderet,inde  Antoni.' 
um  acerrime  oppugnaret , neutri  facis  fideret . Quare  mihi  uideor  animaduerrere, 
hec  a Cicerone  in  fummis  animiauocationibus  literis  mandata. Nifi  enim  hoc  forer, 
qui  fieri  poteft,ut  tam  diuinumingenium,tantaeloquctia  illuftre,totdifciplinarum 
praefidfjs  munitum, tam  ofeitater  multa  effuderiffnei^  in  his  folum,  qux  ad  morum 
cognitionem,  fedSCqus  ad  dicendi  facultate  pertinent . Id  quod  habeo  perfuafum 
multis  uifum  iri  admirabiletqui  fententiaru  dulcedine  capti,qu»  hoc  libro  continen 
tur,  quibuscj  uica  egregie  inftitui  poteft , nullum  aliud  uolumen  huic  praeferendum 
exiftimaruntiarcj  illud  Plinianum  frequenter  in  ore  habent,  hac  uolumina  non  mo 
do  in  manibushabenda,fed  etiaedifcendaelTe.Quod  ego  tamen  no  de  his  tantuuo 
luminibusDeofficfjsjfed  de  omnibus  que  felicifsimo  illo  Ciceronis  calamo  coferip 
tafuntja  Plinio  dictum  arbitror.Quod  ueroad  dicendi  rationem  pertinet,fiquando 
alias  defipiendi  ocium  dabitur,puio  me  id  facile  pofTe  certis  aliquot  tcftimonijs  ob- 
tinere. At  nunc  quod  oftendendum  fufeepimus,  id  pro  uirili  profequamur.  Illud 
primu  uideor  mihi  dieffurus,  Cicerone  prudentia  fcientiamcjno  redte  permifeuiffe, 
quom  hgc  duo  multum  inter  fe  difsideant.Prudentia  fiquidem  in  confultationc  tota 
confiftitiquom  fctlicet  nobifeu  ipfi  quid  feq^uendum,  quidue  fugiendum  fit,perqui^ 
rimus.  Quae  fanc  dijudicatio  in  ijs  folu  polita  eft, qu* aliter  atq;  aliter  fe  habere  pof. 
funt.Nam  de  cerris  ac  exploratis  non  eft  quod  quifquam  confultationc  ineat.  Quare 
neminem  inuencris  qui  de  capelTenda  homini  felicitate  quicquam  dubitet,  quando 
felicitatem  fibi  omnes  mortales  pro  fine  ftatuunttfed  quibus  rebus  felicitas  ftatuen- 
da  fit,  hoc  eft  demum  quod  prope  omnibus  feculis  atq;  in  omnibus  diatribis  in  diO 
quifitionem  uocatum  eft,alrjs  uo]uptatem,aIijs  uircutem,aliisalia  comprobantibus. 

At  fcientiaurpote  qua  in  demonftratione  pofita  eft, ex  ijs  pendet  qua  eodem  mo 
do  femper  confiant , quorumcp  principia  aliter  fe  habere  nonpofTunc . Necp  enim 

eorum 


l64  DIS  Q.V1SITI  ONES  IN  LIB; 

eorum  haberi  poteft  demonftratio,  quorum  principia  euariant  at<^  inter  fe  difTenti. 
unt.  Quod  ut  melius  intel!igipofsir,fciendum  elt  duas  efle  animx  rationalis  par- 
tesiquarualterafolemus  ea  contemplari,  quotu  principia  in  diuerfum  abire  no  pof- 
funtialtera  ea  intuimur, quae  defultoriis  5C  alternatibus  principijs  prodeuni.Inprio 
re  fcientiam,in  pofteriote  prudentiam, ftatuimus.  Ob  id  rccle  diefium  putamus, pnj 
dentiam  circa  contingentia  dC  incerta,fcientia  circa  certa  bC  neceiTaria  uerfari.Pru/ 
dentiam  in  parte  opinabili  intellectus, quam  (^^vogLxLij  Grsci  uocanufcientiamin 
parreoptimate,fedem  habere  Illam  de  rebus  humanis,  hanc  de  rebus  srernis  decer 
nere-Quom  itaq  uirtutes  omnes  qux  ad  mores  pertinent,  rerum  agendaru  ofRcijcj 
deleclum  habeant,  prudentia  una  eft  quae  inter  eas  pluritnu  eminetj&C  apud  omnes 
quali  architedli  uice  fungituriuiacj  deliberandi  aperit , Si  ad  praeferiptu  quodammo 
do  limitem  perducit. Quare  in  prudenria  uim  fubducedi,fn  fcientia  uim  cognofeen 
di  cife  dixerunt:  feientiam^  nullis  fludtibus  agi,fed  ablegato  omni  aftedu  luas  im- 
plere func^onesicomra  prudentis  partes  eflcjuarias  rationes  inire, uariistjexcurfi 
bus  agi, donec  quid  agendum, quid  fugiendum  fit  confticuerit.  Iis  adde  quod pru 
detia  circa  res  geftas  fe  minime  exercet, fed  futura  tantu  fibi  proponit.  At  fcietiauer 
fatur  in  his  qus  necp  derierunt,ne(5  unquam  defitura  funt.SicphiiofophoSjfipien/ 
tes  multarumc^  ac  maximaru  rerum  capaces  uocamus:  prudeces  nequaqua,  utpote 
g in  re  familiari, in  republica,in  comuni  denicj  uita  coniueat,  fintcf  omnibus  his  in 
rebus  plus  nimio  negligentes.Hmc  Thalete  ab  ancillula  deliifum  accepimus,  quod 
cseleftes  ambitus  exploras  in  foueam  cocidiffet.  Vnde  illud  uetus:Qui  quafuntan» 
te  pedes  non  uidet,  caeli  ferutatur  plagas. Quin  K belluas  nonnullas  prudentiam  ba 
bere  dicimus,feu  mauis  quadam  prudentis  imagine.  Nam  8C  nidulos  admirabili ar 
tificio  futurs  proli  architeiflantur,quam  deinde  alunt  incredibili  fo!ci  tia:in  futuras 
etiam  tempeftates  profpicium  ea,que  uitae  neceiTaria  augurantur.  Contra  nullibel/ 
luarum  fcientiam  irrogamus:qu6d  nulla , etia  fi  precaria  a Dis  Termonem  impetta- 
ueritjiuasacfTioncsdemoftratione  probaicpofleuideatur.Hoceftfcilicetquodno 
feciieinuenias  qui  aberrer  in  ijs  qus  ad  fcieiitiara  pertinent.  Atqui  in  ratione  fubdu 
cenda  & deledu  rerum  faciendarum  prudens  fxpe  fallitur:  K licet  diligens  conCii' 
um  adhibeat,  id  tamen  non  poteft  incerto  no  efl'e,quom  in  rebus  fortuitis  admouea 
tur:  confilio  uero  fcientia  minime  indiget,  utpote  quam  breui  tempore,  boni  opera 
ptsceptoris  adfequi  poffumus.  Mature  aute  confulendu  eft,  ut  iam  in  prouerbium 
abieric:moram  nullam  rei  efte  prsterquam  confilio  falutare.llludcf  uecus  ftequctei 
ufurpainus;Romani  fedendo  uincunc.Ob  idrecte  ditftum  eft  a maioribus, pruden- 
tiam fortuna  egere, ut  fumma  aliquando  uoti  adfequatur:  cj^uom  fcientia  fit  longe  fu 
pra  fortuna  polita, eius^prsfidio  minime  egeat.Quid  quodiuuenes  fcientiam  fibi 
copararepolTunr;putagcometrs5imuficicnicipofl*unt,quando  fcientia  uniuerfK 
libus  conftat . Sed  iimenem  prudentia  prsditum  nonfacileinueneris:  quando  bxc 
a particularibus  pendet, quorum  notioni  praefetfia  eft  experientia,  atqui  hanc  iuue/ 
nes  ob  xtatem  aflequi  n5  pofTunt.  Hoc  quocf  inter  prudentem  fcientemqdifcri» 
men  agnofcimus,qu6d  prudes  nemo  eft,nifi  bonus  idem  fit,  fi  Ariftotcli  credimus: 
fciens  malis  peruerfisq;  moribus  etiam  uti  poteft.  Nam  prudentiae  oppofita  eft  uei/ 
futia,rcientic  uel  fola  infeitia,  uel  nihil  eft  oppofitu.  Voluptas  ac  dolor  ex  confelfo 
nullum  inuehunt  fcientfse  uitium.Nam  qui  uoluptatefruitur, aut  dolore  torquetur, 
nihilominus  compertu  habet, triangulo  treis  ineife angulos  duobus  recftis  pares, At 
prudentiam  dolor  aque  ac  uoluptasintcrpellat.Prudensenimpcrfaepemanusdat 
affecftibus,&  nunc  odio, nunc  amore  huc  uel  illuc  rapitur. ex  quo  temperantia  coiv 
feruacrix  prudentia didla eft,  K inde  autf^onwi)  nomen  naaa eft  apud  Gracos. 
Dentc^  non  fcientia  fed  prudentia  iter  illud  pramunit,quod  ad  retftum  uirtutis  pro' 
pofitumnos  aliquando  perducit.Scientta  ad  mores  paru  confert.nam  fi  pereunde/ 
tur  quis,an  ad  gubernatione  reipublica  bene  mftitutus  fit  Pericles,  no  ferente  ne^ 
fapientem,  feduclprudcnteueliuftumuel  liberalem  refpodemusjuel  alio  quopiam 
uirtutis  titulo  eum  exornamus-Prudentia  praterea  ad  agendum  pertinet,  rerumt| 
agendarum  delecSum  habet,  nam  omnis  uirtutis  laus  in  adione  confiftit.  At  icien/ 
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da  non  in  asftione,  fedinmukaruoptimarucj;  rerudilciplinaraq:  cognitione  ucrfaf. 

Fundamentum  autem  fufiitiae  eft  fides, id eftdicfloru  conuentorumcpcofiantia  £C  X Xl  1 1 
ueritas. Mallem  dixiiTet  fidei  fundamentum  effe  iufticiam-Fides  enim  ad  iuftitia  re^ 
fertur, non  iuftitia  ad  fidem. Tolle  iuftitiam,non  habebit  quo  nitatur  fides, £C  protiV 
nus  corruet,  tolle  fidem, erit  tamen  adhuc  locus  iuftitia,  magnae^  eius  portio  fuper^ 
ftesmanebic-Qiiodfiquis  clementius  cum  Cicerone  agere  uelit, dicet  fidem,  fiquid 
fides  ad  iuftitiam  fulciendam  pertinet,  uix  unius  particulae  fundametum  elTe  polle. 

Quom  enim  iufiitiamduobusfafiigtfs  metiamur, uniuerfali  altero, quo  iuftitiam  in/ 
lerpretamur,  publicam  naturse  lege  ab  ipfis  primum  natalibus  mortalia  animis  infi- 
tam,qua  bonumalumcf  fecernimus,uidemus  quid  appeti  quid  refugi  oporteat,  cu/ 
ius  dentep  complexu  omnis  uirtus  clauditur:  ex  quo  carmen  illud  apud  Gr^cos  ef/ 
fluxit,  Ji  J):Hs^ocrwjn  a-v7}^H€<Aluj  7r«<r  ct^iTH  if>j.  tritum  illud,  Necj  heiperum  necp 
luciferum  xque  effe  admirabilemtalterum  eft  iuftitia  faftigium,niinus  illud  quidem 
uniuerfale , utpote  quod  iuftitiam  unam , non  reliquas  etia  uirtutes  completftatur. 

Sed  hoc  quocp  biceps  eft.  altero  diftributiua  iuftitia,qua  a Gr^cfs  du 

citur,  c6tinecur,ad  qua  Geometricaproportionereferimus.Hgceaeft  (cilicet,  qug 
imperia,  honores,  magiftratus,  cui  cp  pro  dignitatedifpelat.altero  ea  iuftitiaepars  in/ 
cludicur,qu£e  ccK^cckLkh  uocatur  a philofophiSj&Tadcontracftus  conuentiones<^  ho 
minum  refertur;  in  qua  Arithmetica  uerfatur  proportio,  quom  fcilicetomnibus  ex 
sequo  quod  luum  eft  impenditur.  Ad  hanc  fponfionu  aequalitas,  ad  hanc  fpeclatiu/ 
risiurandilandiitas.In  hac  una  fides,  id  eftdieftorum  conuentorumc^  conftantia,do 
minatur  .Nam  in  careris  quas  diximus  partibus,  non  uideo  cui  ufui  fides  effepoi/ 
fitreerte  in  eis  aut  nullum,  aut  omnino  peranguftum,mea  quidem  fententia,locum 
habere  poteft. 

Illud  quocp  uidetur  indifquifitionemuocaripofle,  quur  Cicero  prudentiam  loco  x XI 1 1 1 
principe  inter  uirtutes  ftacueric,quam  in  quartam  demum  claflem,  dC  poft  ipfam  iu/ 
ftiitam  Ariftotelescollocarit,  quom  in  fronte  SC  inter  antefignanos  fortitudo  ordu 
nem  ducat.  Vterq;  fane  uidetur  iuftis  rationibus  fuam  tueri  pofle  fenientiam;quaiiy 
do  Cicero  ufdit  prudentia  unam  efle,quxfe  exieris  ducem  uirtucibus  praebeattme/- 
ritO(^  apud  Platonem  uice  oculi  fungitur.  Nam  plane  ablegata  prudetia  exoculatae 
funt  omnes,  fuunK^  munus  implere  no  poflunt.Iure  ita q?  prudentiae  princeps  locus 
debetur.  Atqui  diueria  ratio  Ariftotelf  perhialitjUC  in  quartum  locum  eam  reqceret. 

Tres  enim  priores  uirtutes,  fortitudineputa,temperantiam  Sd  iuftitia  parti  animae 
ratione  carenti  tribu!r,eas^  tantum  moralibus  adnumerat.  Tum  demum  aliam  diui 
fioneinit  eius  anim^  partis,  quae  rationis  eft  compostquom  eius  partem  altera  con/ 
templacioni  earum  rerum,qugfemper  eodem  modo  fe  habenr,praeficit;quoloco  Ici 
entia  SC  fapientia  imprimis  pr^pollet.  Pars  uero  altera  prslidet  cofultationi  earum 
rerutn>qux  neq?  aeterna  funt,ne<^  eodem  modo  iemper  fe  habent.  Hic  aute  pruden 
tiae  prima  partes  cedunnqugquonia  certo  quodammodo  inter  morales  intelledtua 
lesc^  uirtutes  ambigit,  ex  eo  in  limite  utraruq;  confulto  ab  Ariftotele  conftitura  eft, 

&in  quartum  denicf  ordinem  traferipea.  Caterum  quddfortitudineantefpfaprin 
cipia  coordinarit,ideo  fadiumuidemrtquonianet^  temperatia  necg  iuftitia  fine  for^' 
licudine  efte  poteft.  Nam  &fi  mutuo  quodam  inter  fe  nexu  uirtutes  omnes  morales 
contineantur , fortitudo  tamen  una  omnium  maxime  ad  continentiam  temperan/- 
tiamcp,&l  rurfus  continentia8<C  temperantia  ad  iuftitia  pertinet. Quid  enim  aliud  eft 
temperantia, nifi  aduerfus  corporis  uoluptates  lucla^de  quibus  uolupraiibus  iam 
uicftisacq;  expugnaris  ceperantia  propemodum  trophgum  ftatuit.Iuftitia  uero  quo^ 
modo  fuu  unicuiq!  tribuat,auc  fuas  alias  funccioes  perfequatur,nifi  temperantia  in 
comitatu  adiciuerit.  Ob  hseciure  optimo  princeps  locus  fortitudini  fuit  tribuedus- 

Cicero  dC  hic  &ralifsmultis  locis  extollit  exemplum  illud  Reguli,  quaft  fingulare  x X V 
quoddam  fidei  teftimonium.Quod  puto  pulchre  SC  comode  in  examen  difquifitio/ 
nemc|  polfe  pertrahi . Sed  prius  ad  uerbum  fententiam  Ciceronis  tranicribamus. 

M . Attilius  Regulus  quom  ConfuI  iterum  in  Africa  ex  infidfis  captus  eflet,  duce 
Xanthippo  Laced«monio , imperatore  autem  patre  Hannibalis  Hamilcare : iura/ 
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tus  miffus  eft  ad  fenatSjUt  nifi  eflent  redditi  Pcenis  captiui  nobiles  quidam, rediret 
ipfe  Carthagine.  Is  quom  Roma  ueniiler,  utiliratisfpeciem  uidebartfed  eam, ut  res 
declarat, falfam  iudicauit.Quae  erat  talis, manere  in  patria,  elTc  domi  cu  uxore, cum 
liberis,  quam  calamitate  accepilTet  inbellojcomunem  fortunte  bellicae iudicantem, 
tenere  confularis  dignitatis  gradum. Quis  haec  neget  utilia^quae  cenfesCmagnicudo 
animi  K fortitudo  negat,  an  locupletiores  quxrisautores  Pharum  enimeftuirtutS 
proprium, nihil  extimefeere:  omnia  humana  defpicere;  nihil  quod  hominiaccidere 
porsiqintolerandum  putare.Itarf  quid  fecitrin  ienatu  uenit.  mandata  expofuit.Sea 
tentiancdiceret,recufauit:quamdiuiureiurando  hoilium  tcnereturjnoneiTefcnato 
rem.  Atq;  illud  etia(6ftultum  homine,dixeritquifpiam,&i  repugnante  utilitati fuf) 
reddi  captiuos  negauit  effe  utilc.Illos  enim  adolefcentes  Si  bonos  duces e(re,feiam 
confedtum  fenetSu te.  Cuius  quom  ualuifTetautoritas,  captiui retenti  funt,ipfe  Cat/ 
thaginc  redijt:ne<$e5charitas  patrig  retinuit, nec  fuoru.Nec|!uerotame  ignorabat, 
fe  ad  crudelifsimu  hofle  8c  ad  exquifita  fupplicia  proficifcitfed  iuliurandQ  coferuatj 
dum  putabat.Itacf  tu  quom  uigilado  necabatur,  erat  in  meliore  caufa,  ^ fi  domife» 
nex  captiuus  periurus  Si  cofularis  remafiflet.  Vidit  Cicero  ^ paru  fapienter  hoc 
facflum  fit  a Reguloioccurritcp  aliquot  quaeftioibus,  qux  intendi  potuiffent.nialuit 
tamen  pofitionem  Stoicorum  tueri,  quam  ex  fentetiadecedere-Ita  enim  Ciceronis 
Si  feriptorum  plerum^  mos  eff,  inferuire  tempori,  Si  quo  iure  quacf  fniuria propjfi 
to  patrocinari.  Illud  uero  mihi  primum  petendum  duco,  quid  Regulo  peruiaferit, 
ut  legationem  fufeiperet  ad  ienatu:  ut  fe  hoftibus  iurefurando  obitringeret,  nifi  im/ 
petrafletut  captiui  redderentur, ie  reuerfurum.  Nam  fi  hociam  fecum  ipfe  pracogi 
tarat,  captiuos  reddi  non  debere, cur  fruftra  homo  fenex  tantum  itineris, fuperuacu 
awcf  operam  aggredirurc'cur  hofii  illudendum  pueatf  qui  no  alia  caufa  eum  mitten- 
dum iudicauit,nifi  ut  operam  daret  adnitereturep  ut  captiui  redderetur.  Ac  Regulus 
non  modo  ea  parte  hoflem  fallit, quod  de  reddendis  captiuis  nihil  agitmeip liberum 
iudicium,ut  par  crac,fenatuirelinquit:fed  ipfe  contra  fidem  ac  iufiurandum, contra 
morem  patric,(necp  enim  erat  facultas  ei  fententia  dicendi  in  fenaiutnecp  ciuis  netp 
(enator  erat,  fed  maxima  capitis  diminutione  perculfus,atcp  interim  dum  erat  hofti 
obftri<rtus,nulIa  erat  fpes  confequendi  pofiliminij)  ille  inquam  contra  datsfideifa- 
cramentum  non  modo  no  fuadet  faciundum  quod  fuadendum  fufeeperat,  fed  quan 
tum  poteft,  hortatur  ne  id  fiat, cuius  caufa  legatus  aduenerat.Quid  efi  obfecro  prs/ 
uaricaricfi  hic  non  prauaricatur.Quid  fidem  frangerec^fi  hiefidem  non  frangit.  At 
patriat  utilitatem, dicat  aliquis,  fide  hoftibus  data  multo  antiquiore  habuit.  Verum 
hoftes  no  utilitatis  patris  gratia, nccp  ut  fuotum  beneficio  inferuiret,  ei  legationem 
adfenatum  demandarur,fed  utrem  Carthaginenfium  utiliter  procuraret, eas^  par/ 
tes  obiret,  2C  quae  ad  fidem  tanti  uiri  pertinere  uidebantur . Quid  quod  necp  fuum, 
necpfuorum  commodum  uidetur  fatis  intellexifie : quom  patriam  tanto  Ciue,ain/ 
plifsimum  ordinem  tam  eximio  fenatore,  totam  deniq;  rempublicam  tam  fortiini/ 
peratore  orbauit.  Atqui  adolefcentes  SC  boni  duces,  iple  fenex  K prope  mutilis  rei/ 
publicf  .Quo  modo  inutilis,  qui  tata  patriam  charitate  complccftebatur^An  lu  hunc 
mutilem,dum  uiuitjexiftimareaudesfAn  inutilis  Appiusfqui  Sf  fenio  confeftusK 
captus  oculis,  Pyrrhum  non  admittendum  intra  urbem  cenfuitprs  clara  illa  ratione 
de  qua  Ennius; 

Quo  uobis  mentes, redae  quae  flare  folebant 

Antehac,  dementi  fefe  flexere  ruinae' 

An  Caco,  qui  fuprema  prope' state,  dum  fecuritatipofteritatis  confulit,  arrepta  te/ 
centis  ficioccafione  Carth  aginem  delendam  perfuafit.  Nam  protinus  tertium  bel/ 
Ium  Punicum  decretum  cftiquo  deinde  Carthago  interifqquo  tempore  Caco  iam  c 
uita  emigrarat.Quos  uero  tu  mihi  adolefcctes  narrasCquos  duces  obijcisC  ceu  uero 
nefeiamus  praclara  illam  Africani  lententia,  qui  unum  fe  malle  ciuc  lcruare,quani 
multos  hoftes  occidere  profitebatur.  Ac  tu  mihi  fsepius  fidem, iufiurandumjpromif/ 
forum  conftantiam  ingerisiquafiuero  ego  aduerfus  hacnonpofsim  uxoris  6t  libe' 
rorum  £C  totius  famili»  amicorum^  beneuolenciam,  tum  etia  patrite  charicatemSi 
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cctcra  nccefsitudinum  pignora  regerere.  Adde  amoris  umcuIum,quo  quifq?  fibi  na 
turx  inftindiu  dcuincicur,  Eft  id  fane  tenacifsimuatc^  aref^e  nobis  imprelTum:  quod 
quom  omnibus  infleum  efle  debet,  tum  qs  maxime,qui  deibeietatehominiS,  qui  de 
rebus  mortalium  poiruncbenemereriiuceo  quilc^impenOorem  curam  fibi  ac  faluti 
fux  impendat,  quo  poteft  melius  ac  prolixius  comuni  hominu  conforttoaccommo 
dare.  Turpe  enim  eft  8C  prope  impium,  eum  fe  non  tanti  facere,  quanti  uirtutes  bC 
Jplendor  animi  Sd  rerum  a fe  geftaru  gloria  pofhilat. Quare  ego, pace  tanti  uirj,non 
adeo  Regulum  laudauerim,  qui  uolens  ac  fcies  in  eum  fe  locum  coniecit,  qui  fibi  a^ 
trocifsimafupplicia  dd  exitium  cum  fummafuorum  ciuium  iaciura  cxcitauit.  Quid 
ucro  dicamc"  quod  fauifsimoru  etiam  hoftium  caufam  meliorem  fecit : qui  quom  ib 
Ium  acerbifsime  torquerent, eum  meritas  fua;  perfidigac  ^ 7^«7n®<5trfsarf,  id  eft  uio 
latelegationisjpcenas  luere  caufabStur.Scio  Auguftinum  alio  modo  fatfium  Regu 
lioppugnafle-Sed  ego  oratoria  uti  malui,  ne  quis  a me  Regulum  inuitum 

in  Chriftianorum  facrariumtracftum  calumniaretur. 

Illa  quocf  Ciceronis  fentetia  no  eft  per  ignauia  5C  focordiam  praetermitteda.Ait  x X v S 
ille.  Nec  uero  illaparua  uis  naturae  eft  rationis^tqudd  unum  hoc  animal  fentit  quid 
fit  ordo,  quid  fit  quod  deceat  in  fatftis  dicftiscj,  qui  fit  modus.  Itacj;  eorum  ipforum, 
qujeaipecftu  ientiuntur,nullum  aliud  animal  pulchritudine,  uenuftatem,conuenien 
tiam  partium  fentit. Quam  fimilitudinem  natura  rati oc^  ab  oculis  ad  animu  transfe/ 
rens,multo  etiam  magis  pulchritudine,conftantiam,ordme  in  confilijs  fadtistp  con 
feruandu  putat : cauet<5  nequid  indecore  effceminatecj  faciat . bd  quse  deinceps  fe^ 
quuntur.Quae  fithate  in  rebus  agendis  exercendis^  uirtutibus  pulchritudo:  qua  a 
rebus  corporeis  oculoi^fiibiecftis  ad  animum  transfertur,  dignum  uidetur  ut  in  dif> 
quifitionem  ueniat,fubtiliqt  iudicio  teftimetur.  Quod  mihi  non  aptius  fieri  pofleuiV 
detur,quam  fi  prius  quid  in  rebus  corporeis  pulchrum,quid  deforme  flt,cognoueri 
mus. Quando  enim  translatio  inteliigatur,  nifi  prius  peripecflum  habeamus  illud  ex 
quo  translatio  fit  aciftptaCeft  igitur  pulchritudo,  cuius  judicium  ad  oculos  pertinet, 
refponfiis  inter  fe  partium  apte  6d  comodecohgrentiu.  Nam  fi  unius  corporismem 
brafeorium  multo  eiia artificio  faberrime  fatfta  conftituaniur:  caput,  puta,  thorax^ 
pedes, !acerci:qugdeindeconiuncfta,S<l in unu locum redacfta,  refponfum  8^  concen 
tum  non  habeant;  ea  protinus  oculos  offendant,  bd  deformia  putenturnecefleeft, 

Eft  enim  oculorum  non  minus  quam  auriu  fuperbum  iudiciu.  Nam  quom  primum 
fe  eb  conqciuntjunde  abfit  analogia, quam  nos  proportione  dicimus,refugiunt  atep 
auerfantur:hoceft  quod  multi  hominum  licet  parum  iudicio  poli  eant,  quom  tamen 
in^difleium  a malo  architedfo  dimenfum,aut  in  corpus  a natura  deftitutu,uel  certd 
n5  abfolutu  refpexerint:offenfam  protinus  fenttut,inuitiq!  cotuentur,  Quom<^  hoc 
illis  cueniat:non  tamen  cur  eueniat,rationem  idoneam  reddere  fatis  poftunr.  Quin 
imofiquis  eos  adigat  ad  lenfum  ilium  decIaradum:ilIisc{;particuIatfmobtjciat,mem 
bra  omnia  SC  articulos  fuam  habere  fpeciem:ut puta  propylgum, columnas, epiftylu 
um,feneftras, acrium  in  aedificioiin  corpore  aures, frontem,  oculos,  os, mentum;  ob.- 
mutefeant  necefte  eft, quo  crimen  intendant  non  habentes. Sed  huc  demum  res  uer 
git, ut  partes  laude  non  careanr,fumma  accufationemmereatur.Hxcaute  ratio  tan 
tam  habet  uim,ut  perf^pe  illud  omnium  confefsione  eueniat:uc  quom  feorfum  par 
tes  uelmale  audiant,  uel  non  adeo  comendentur:  fi  tamen  refponfum  inter  fe  tene/ 
ant,ab  omnibus  mirifice  laudibus  prouehantur,nnrcj  apud  pleroft^  multa  in  admt/ 
rarione.Hicille  eft,qui  a noftris  decor,a  Grtecis  nuncupatur,  alius  omnino  a 

pulchritudine.Namrationem  pulchritudinis  certa  aliquam  reddere  poflumuSjdeco 
rem  magis  inielligerepolTumus  quam  explicare.  Ob  id  Apelles  multos  adferebat  pi 
cftoresfe  longe  praeftatioresrfedpierift^eam  deeflejquam  Graeci  uocat  Charita.Sic 
Catulus  Rofefum  peruerfis  quamuis  oculis  amabat,  fic  Anacreon  nseuu laudabat 
in  puero.  Huiusautecotemplatiolatepatet,  ad  omnia^  humana  opera  prope  re/ 
ferri  folei.EIeganter  hoc  cxprefsit  poeta  Tibullus: 

Quicquid  agis,quicquid  tradlas,  quocuncj?  mouetfs, 

Furtim  prsceditjftibfequiturcj  decor. 
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Wcmini  ego  uinim  bene  eruditum,  quom  amcpcrcudrarenir,quiddc  eius  carmine 
fcntirem.crat  id  alfoqui  abomniuitio  alienum, &Cob  id  fortaHe(ut  Plinius  Cgcilius 
inquit)uiriofum;fed  nihil  habebat  quod  aurem  lcaberet,auc  quod  ad  legendum  ite/ 
rum  inuitaret.RefpSdi  igitur,  me  in  eo  nihil  habere  quod  damnare:  minus  tamen 
ea  re  placere, quod  genio  carerer. urgebatjUt  quis  genius  ille  lor et,  declarare. Often/ 
debat  lepore  ^grauitatemmelTe  argumentotlatme  omnia  diclaeiletBarbarifmiK 
folcEcifmi  labem  abelTeinihii  non  ex  autoritate  ueierum  prolatum  efie.Quaeomnia 
ego  latebar  ingenue  ita  habere.  Sed  amice  tamen  admonebam  his  tam  incorruptis 
carminibus  geniu  ac  uenerem  amedefiderari . Stomachabatur  ille, & memorofuia 
appellabattcui  carmen  no  placeret, in  quo  uirtj  nihil  deprehendere:  & nefeio  quem 
genium,icumauisuencre  dicere, rem  plane  ignotam  bi  inexplicabile  defiderarein. 
Tum  ego  homine  hortatus  fum,  ut  multus  ellecinlecfrioneueterumiexquoipfepet 
fe,modohirpidam  aure  exueret,  genium  8^  uenere  illam  agnofeeret,  quam  ego iiv 
teliigere  quidem  poteram, explicare  auienon  poteram. Abpi  a mcfubiratus.Caete/ 
rum  haec  a me  dicta  lunt, ut  omnes  fciant,  decorem  omnibusrebuselTe  infituiquifi 
dclite(cir,iaceant  omnia  oportetrfin  emineat, ac  fe  proferat,mirum  didu  quam  om- 
nes alliciat ac  teneat. Hunc  folet  lulianus  Nafcllus  meus  fiore  pulchritudinisappel/ 
!are,quafi  Graecum  illud  interpretetur,  -n?  Refponfum  uero  illud  parti 

um  ex  quo  emergit  pulchritudo, 8>^  hanc  ipiam  de  qua  dixiueneremjcomodeadmo 
dum  graphice  Catullus  uerfibus  illis  indicauit; 

Qjiintia  tormola  eft  multis, mihi  candidajlonga. 

Reda  eft,  hac  & ego  fingula  confiteor. 

Totum  illud  lormofa  nego.Nam  nulla  uenuftas, 

Nulla  in  tam  magno  corpore  mica  falis. 

Querar  aliquis  hac  fibi  exadius  declarari:  6l  quOmodo  ex  partiu  analogia  hfcput 
chricudo  cnafcafjautexdilTidentia  bC  anomalia  deformitas,  quarat.  Qua  inrenon 
recuiabolententiammeam  aperire, ftudio  magis obtemperaS  tua  uoluntatiquam 
inferuiendi  exiftimationi  mea . Illud  ego  habeo  prope  exploratum,  mediocritatem 
aquibilitatemcp  omnibus  in  rebus  maxime  expeti, utpotequgubiq;  gratia  plurimo 
conciliet.cotra  uero  defedus  ac  redundantia  odiofa  eft,  offenfamq  omnibus  rebus 
inuehit- Sicut  ergo  natura  in  remufica  itauoces  temperauir,ut  ad  faciendu  concen/ 
tum  proportionem  quandam  inter  fetueanturtferqualteram  puta,  ex  qua  diapente: 
fefquicertiam,ex  quadiatenaron;duplam,exquadiapafon  proportio  emergitteuius 
totius  concentus  cenfuram  imprimis  auies  exercent.  Quod  fi  paulo  altius  intctida/ 
tur,autprefsiusquam  oporteat  ucx  deprimatur, protinus  aures  fafttdiunt,aiq!  iniu- 
riam  agnofeunt . Eadem  quoq  ratione  oculi  non  modo  eruditi , fcd  eorum  quition 
omnino  a fenfu  communi  & uulgari  iudicio  abhorrent , fimulac  in  id  iprdaculuffl 
inciderunt,  quod  ratione  ac  dimenfione  na  ture  careatttaciro  quodam  inftinfiurclil 
giunqac  rem  propofitam  auerfantur.Nam  ut  exemplo  res  fiat  pei  fpiciia,naturaom 
nibus  probe  compacfiis  corporibus  casdimenfionesadiunxirjquasdiligentesdein 
de  artifices  infenas  parres  fecreuerutthas  rurfus  in‘denas  unciolas:  has  poftremoin 
fcrupulos  iterum  denostitautminuts  iftg  particulae  ad  fexcent as  ufc^partiunculas 
fuccrefcaqquas  Graci  dicunt.Exifsomniamcmbraartufcf  articulos  cow 
porum  dimenfi  funttqua  analogia  & refpectus  fi  abfiqputa  quem  a mento  ad  imas 
capillorum  radices  qua  fiimma  Iron tem  attingunt,  unciolae  feptem  interelledebe/ 
anr,  5t  inde  ad  capitis  uertice  unciola  una  fuperaddi:  quom  inter  genas  latitudo  uiv 
ciolas  quatuor,  & ftrupulosotftocapiat:  nifi  h»  partes  ad  normam  refpondear,fe(i 
uel  deliquium  ucl  exccHum  patiantur,  protinus  corpus  quadratu  efle  definit,  & re/ 
quifita  proportione  cieftitiritur.  Hac  eandem  fimilitudinem,  amore  puro  Cicerone, 
comode  ac  perbelle  ad  animi  pulchritudinem  referemus, id  eft  ad  omneummCco/ 
cetum. Quom  enim  uirtus  in  diioiuextremoru  medio ftatuatur, fi  locum  luumtcne' 
at, admirabilis  prolcc'10  animis  licminum  occurritjfuiqamoresincrcdibilesexciw 
re  confucu/t . Sin  a medio  dccefierir,  & uel  ad  redundantis  uel  ad  defectus  lancem 
inclinare  caperit,  tum  ex  dignitate  bC  fplendore  fuo  tantu  amiierit,  utexui/iuiein 
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uitti  nomen  lam  demigret. Exempla  cuiq?m  promptu  facile  eflepoiTunt  uirum  for/ 
tem  eum  appellamus,  qui  necf  terrore  rerum  formidabiliu  permouerur,  ne<^rurrus 
temere  aut  mtempefiiue  fe  periculis  exponi t.  Hanc  uirtutis  aequabilitate  dum  luebi 
tur,  maximas  uticp  laudes  promerebitur.  Quom  aute  ijs  rebus  permouebicur.quae 
contemnendae  funt,uel  eas  imprudenter  fubibit,  ex  quibus  neq;  gloria  neq:  utilitas 
cuiquam  affulgeat, fed  ambitiofa  tantum  quaedam  temeritas  oftentetunin  quoru 
terodefecSuSjin  altero  excefTus  agnoiciturrnon  efi  quod  fortitudinis, id  eftuir rutis, 
appellatio  conferuari  poisit.  Pulcherrima  enim  illa,  £C  praeitantifsima  animi  analo/ 
gta,  quaad  uirtutes  omnes  rerpofum  habetjturpifsimedeformatur.Quod  idem  ad 
reliquarum  omniu  uirtutum  agmereferri  poteft.  Nam  necg  iuifitia  fuum  decus  ob-' 
tinebit>nifi  mediocritate  feruata;ut  necp  ex  alieno  iure  quicquam  cuiquam  adimat, 
ne(j  plus  tribuar,  quam  poisit  quifquam  fuftinere . Ob  id  inuentus  elf  difeeptator, 
quem  Graeci  uocanr,qui  altera  parte  prg ponderantem  trutinam  ad  %qui/ 

librium  corrigat. Nam  addendo  uni  atep  alteri  detrahedo,recuperatorium  iudicium 
cxercettomnibust^  miurrjs  medetur,  &:  iuffitiae  faciem,  qua  nulla  elegantiorinueni 
ri poteff,ab  omni  noxa  feruat  immunem. 
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COMMENTATIO  CAELII  CAL 

C A GNIN  I ^F  ERR  A R I EN  S IS  AD  lOAN» 

Baptiftam  Cynthium  Gyraldum- 

VJE  licerae,  uir  clarfisime,  magnam  mihi  profetSo  rpem 
attulerunt, rem  Iatinam,a^  egregia  ifudia,iactle  po iTe  ali/ 
quando  reparari,poftquam  & uos  nacurx  interpretes,  QC 
abditaruartium  profelfores,  findetis  pulcherrimas  difei/ 
T plinas  cu  eloquentia  coiungere.Quas  proximo  feculo  pa 

tres  ac  praeceptores  noftri,  ita  pugnare  inter  feexiflima/ 
bantjUt  nulla  conditione  in  foedus  coirepofTeiudicarent. 
Eraccp  illa  fententia  iam  recept3,atcp  approba tajPhilofo/ 
phiam  &C  Oratoria  aduerfis  frotibus  pugnare:  eofdem^ 
philofophos  8^  oratoresnulio  paefeo  poflerepcriri.Sed  eam  fententiam  perfacile  ri/ 
debunt,qui  tuas  liceras  iegcrint,urpu ta  a fumrao  philofopho  profediasiin  quibus  ca 
men  omnes  dicendi  ueneres,  omnes  eloquentiae  fuauitaces  admiremur . Bene  itac^ 
ac  feliciter  res  habet:S^  redie  fapere,&i  commode  dicere  conciliautmus:  & iam  lin/ 
guae  peclius, lingua  pediori  fucefnit.  Illud  uero  mihi  iure  admirarilubittunde  tibi  in 
mentem  uenerit,  requirere  a me  imitationis  rationem,&il  quid  illud  fit  quod  nos  po 
tifsimum  imitari  oporteat,  quom  tu  ipfeiam  tantum  dicendo  pro  feceris,  ut  non  mo 
do  tu  te  ipfum  imitari  pofsis,  fedalifs  quocp  exemplum  prsfcribere . Sane' fi  ego  ad 
te, hominem  tantae  eruditionis,  tantique  profeiSus , de  imitatione  feribere  quic- 
quam aufim,pcriculum  eft  nequis  me  improbe  facere  cIamiter,quiMincruam  doce 
am,in  fyluas  qui  ligna  feramrpr^fertim  cum  ex  tuarum  litcrarum  tefiimonio  intelli/ 
gam,  teclarifsimi  cuiulc^  conditorisfuper  imitatione  fentcntiaexplorafTe,ac  piopc 
nilinexcufTum  reliquiffeiutiam  mihi,ue!  fi  ingenio  maxime'  polleam,  nihil  fiat  reli- 
quum, quod  in  medium  afFerrepofsim.Proinde  fi  a ese  teris  adfarietate  inculcata,  ad 
aures  reuocem,a<fi:umagam:fin  abeuntes  ind/uerfum  rententias,quafidirceptaror, 
trutina  expendam, necp  rem  facilem  aggrediar,  in  tanta  opinionu  uarietate:  nec^  id 
fine  multorum  ofFenfa  efficere  pofsim. Ne  igitur  ad  alteru  aut  alterum  fcopulum  of/ 
fendam,h»c  inita  efi  a me  ratio,  arq;  hoc  propofitum  eft  temperamento,  ut  praeter/ 
mtfsis  aliorum  fententiis,quidipfelentiam,breuifsimeperftringam.Inconfeflo  efi, 
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imitationem  omni  atatc  fui  ile  perneccflariain.  quom  enim  ars  nulla, nullai^  erudi/ 
tio  infuisinitqsabfolutamueniatur,ftd  omnis  per  (iios  gradus  producatur,fane  ea 
qui  cupit  celeres  progreiTusfacere,  oportet  qu?c  abalijsinucnta  atq:  obferuata  funt, 
ca  fibi  in  exemplum  proponere.  Quod  ni  fiat,  artes  omnes  femperad  limenfubfi- 
ftant,necf  ultra  progrediantur  necelfeeft.Tantuenfm  lemper  proinoucbunt,quan 
tum  unius  hominis  diligentia  8<1  cura  adfequccur . Qus  ucro  ab  alijs  praemeditata 
fuerint,£^praemumca,eain  obliuioneabireoportebit  Hacigicurrationears  diceo/ 
di  fuis  in  rudimentis  femper  manebit:  K qui  animu  ad  feribendu  appulerit, iatis  exi 
ftimabic»  fi  ex  tribus  muneribus,  quibus  fungi  debet  orator,  unumodoailequatur: 
K quantum  dicentis  audientiscp  interfit,  tantum  pofsic  dicendo  proferre.  Namdc- 
Icciarc,  &rpermouere,  aut  parum,  aut  certe  nihil  ad  fe  putabit  attinere.  Admirabi/ 
les  ergo  illas  opes  Demofthenis,uberrimos  illos  flores  Ifocratis,cumulatifsimo$il" 
los  Ciceronis  thefauros,  nullus  agnofcei:  fed  quafitum  primuoratoriainlucepro/ 
deat,  nunquam  ultra  infantiam  promouebic.  Hoc  enim  accidat  necelTeeft,  fi  ex  re. 
bus  humanis  imitationem  abIcgaueris.Quam  quom  omnium  qui  recT:e  iudicarunt, 
cofenfus  approbauerit,tum  maxime  indicendo  hoc  noftrofcculoneceflariam  opi», 
namurquo  nonfolum  eloquentia  defijr,fcd  uernaculus  etiam  ille  maiorum  noflro/ 
rum  fermo  in  defuetudine  abrj t.  Cuius  locum  fcedifsima  barbaries,  ex  uariaru  gen» 
tium  colluuione,  qua  fuperioribus  feculis  Italiam  inuaferum,  coalita  pccupauit,ut 
iam  proprias SCconfuetas  patrum  SC  auorum  uoces requiramus.  Quid  dicam, quod 
huic  Ultio,  quod  par  fuit  omnibus  machinis  a nobis  deturbari,  ita  patrocinamur, ut 
iam  inuenti  fine,  qui  illud  rationibus  fouean  t,&f  certis  regulis  adiuuct,8i  fi  Dis  pia 
cetuerxac  germana  latinitati  praferant  c’ Qua  res  multa  praclare  nataingeniain 
tranfuerfum  ab ij cic : quippe  qua  inuentfsj  paratisq;  fAigibus,  glandibus  tamen  ut/ 
fci  malint. Hoc  eft,  hoc  fcilicet  quod  efficit , ut  imitationis  prafidio  magis  egeamus. 
Nam  antequam  maieftasimperi)  Romani  peflum  iret,  &fpIendor  Latini  nominis 
obfolefceret,quom  catera  ad  imitationem  uocarentur,uerba  certe  cum  ladle  nutri/ 
cis  hauricbamus.neq^tn  ijs  quarcndismultuslaborrelinquebatimfjjontefiqindem 
intra  priuacos  penates  occurrebant.  Nunc  autein  tam  perdita  tempora  incidimus, 
ut  in  uerbfs  perquirendis  etiam  fruftra  laboremus : nifl  ad  ueteres.  St  receptos  con/ 
dirores  perfugiamus , quorum  autoritate  innitamur,  quos  imitemur , quorum  ex» 
emplamutuemur.Nam  protrita  uoces  il!a,qu!busnond;couulgus,  8^  tabernarum 
mancipes  utuntur,  fed  ipfi  proceres  qui  rerum  in  Italia  potiuntur , tantum  abeffut 
^rafidfi  aut  comodiquicquam  nobis  ad  eam  rem  afferre  poffem,  ut  multo  maxime 
a uia  nos  deducat, & tranfuerfos  agant.Dccepti  enim  uiemicate,  quafiuocaima- 
gine,manifeftosetiafblcecirmosbarbarifmos(^incurrimus,  adlcdiprafertimtabcf 
lionum  exceptorum  frequentiatqui  omnes  has  fordes  in  tabellas  tormulastffu^s 
non  dicam  prom!fcue,fed  ambitiofcj&f  cum  plaufu  congerunt:  rescj  mira  dictu eue 
nir,uc  quanto  quifej  corruptius  dixerit, eo  inter  fuospopulares  maiore  laudeprouc/ 
haiur,idem^  ampliore  quaftu  dignus  exiftimet.  Quid  uero  ego  in  hoc  cenfutamu 
tabellioes,8t  exceptores  appelloCquom  iurfs  Romani,&  fancftifsimxphilofophix, 
aliaruq;  pulcherrimarudifciplinaruprofeflbres  inhocmaximeerroreuerfent  f Na 
pofiquam  artem  dicedi  a rerum  cognitione  ex cluferunt:  id  eft  (ut  clarius  dica  quod 
fentio)pofiquaantiquosfcriptorestmitaridef;eruf,acciditil!ud,  quod  fuitnecefTe, 
ut  optimas  8<i  fplendidifsimas  c6mentaiionesfo:difsime  inquinaucrinc.  Non  enim 
iam  ex  foncibusSi  conceptaculis, fed  ex  impurifsimis  lacunis  uerbaSC  totam  dicen/ 
di  rationem  corriuant.Hi  funt, apud  quos  Ibl  & homo  homine  caufantur.  St  quiar/ 
canos  natura  effedus  cotemplantes,  admiratione  afficiunturrquicj  quod  in  obliga/ 
tionibuspraffaredebenc,  illud  fe  manu  tenturos  pollicentur,  tametfi  fuam  caufam 
tueri  foieant  ea  ratione, quod  pius  pecftori  quam  lingus  tribuatiquedq;  egregie  fem 
tirequam  perpolite  loqui, longe  prafiet. Nunquam  tamen  illud  effugient,  quiniff/ 
reuifiodecur,eosrespr^ftantifsimas,acprscdpugsflimarionis,in  ordinem  redige 
re,acnegle<ffui  habere. Quod  fi, qui  per  defidiam  ferace  agrum  finebant  fierilefccre, 
uel  equum  ex  publico  acceptum  incuriofe  habebant, & ftrigofum  efic  patiebamur, 
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ijs  cenfom  nota  inurebat  ;quIto  lufiius  danaueris  qui  admirabiles  opes  ingenb,qui 
philofophi5,tam  qua:  ad  mores  Si  ad  naturi,  ^ quse  ad  inquirenda  uerftare  rpectat, 
re  inter  omnes  rancftiTsima,  qua  nibil  maius  aut  melius  a dijs  immortalibushominiS 
generi  datu  fatemur,  defpicatifsimo  orationis  genere  deformat  utcp  conrpurcatCno 
lecus  aeperditiisimi  ilh  ganeones,  qui  in  Diony fi)  Syracuiani  couiuio  exquintifsi 
mas  epulas  infpuebant,  ut  foli  ipfi  fine  icmulo  heluarentur,  ac  eseteros  conuiuas  rei 
fceditate  ab  ij idem  abfterrerent.Et  fane  proxima  atatisphilofophis  res  magna  par/ 
teexuoco  procefsir.na  pleri q?  auipicato  literis  initiati, perterriti  portentofb  oratiofs 
genere,cognitionemaximar5at<^oprimaru  reru  auerfaci  funt . Sed  ego  parcius  hac 
partem  attinga:  quod  illud  genus  hominu  pridem  multorii  5C  clartfsiinoru  ftylo  ex/ 
ploiumatcpprofciirum  eft.bgo  cerre  de ijs  nulla  aha  caufa  mentionem  fcci,nifi  ut  o/ 
mnesintelligSr,ob  id  eos  in  hanc  tam  iuiiam  accufationeincidiire,ueI  quod  nefcic' 
rintfUel  quod  graue  duxerint  ueteres  imitari : fuoi^  ingenio  freti,  quod  in  /pfis  fuit, 
circa abfirufas  ac  profundas  cogitationes  fe  exercuerint : quod  uero  aliunde  felig en 
dum  fuitjdicendifcilicet  facultatem  prorfus  abiecerinc.ex  quo  factum  eft,ut  qua  na 
turafemngi  non  poterant,orationis  6^  rationis  confortiafqueideonobis  datafunr, 
ut  no  modo  nobis  faperCjfed  recte  etiam  alios  pofTemus  admonere)  difsilire  ac  diTst 
dere  cceperint.  Sed  hac  uetus  expoftulatio:  cui  facilius  obtrecfare  pofsimus,^  me/ 
deri.Ex  hac  tamen  no  difficulter  tbrtaffe  elici  poteft  id,quod  tu  Cynthi  a me  per  lite 
ras  efflagitabas  : Quid  fit  illud  fcilicer  potifsimu  qcf'  in  imitatione  ueniat.  Recff  e em 
mihiuideorpofferefpodere,  in  eo  plurima  effe  imitationilocQ,  in  quo  minimus  eft 
ingenio.Dica  hoc  apertius,fi  potero;  ut  ince!ligas,me  defiderio  tuo,  fi  modo  facultas 
afiuiiret,no  defuturu  fuiffc.Ex  ijs  qug  in  ratione  dicendi  ueniunt,  quada  infita  fune 
in  re  nobis  propofita,qugdain  nobis:qugda  necp  in  re,neq?  innobis,fed  peregre  ac/  ^ 

cerfunt.Quod  fi  exeplo  uti  iubet,quo  res  fiat  illufirior, dicamus  inuctione  in  re  cfle. 

Na  dicturus  decede  Clodi)  fiatim  tibipropois  ferieacreidudu  ad  ueritate  maxime 
accomodatu.Etquid  piius,qd  pofterius  faent  fi  t, quid  poft^  ad  manus  uentuefl:,^ 
potes  perrpicue,conaris  enarrare. Non  qj  no  pofsis  ingenio  quada  pramollire,  aut 
exafperarCjUt  Cicero  fecit,  Clodiu  infidiatore  oftendens,eumq?  quantu  potuit  in  in/ 
uidiam  uocans:contra  Milone  ab  omni  eximens  fufpicione : impudens  tame  fit, qui 
tam  longe  ab  bifioriaS^  a re  ipfagefta  euariet,urnoca  inficietur, SCcaufam  prodidifi 
fefuam  in  ipfis  fiatim  inidjs  coargui  pofsit.In  nobis  erieexordi)  apparatus,  ut  ati en 
lum,docilem,beneuoIum  auditore  protinus  reddamus. Id  facile  fieri  poterir,fi  natu/ 
ram  atqp  ingenium  homintS,apud  quos  dicimus,  perfpexcrimus.  aliam  enim  prxfa/ 
tionem  Caco,  alia  C^xfzr  approbauerit.Tum  quomodo  quis  attentus,  docilis,ac  be/ 
neuolus  effici  pofsit,  a nobis  petimus.Eade  ratione  natura  nobis  fuppeditabit,  quid 
prius,quid  pofterius, quid  in  medio  orationis  ft acuamus: unde  elucet  admirabilisil/ 
ladirpofitionis  coordinatio;  qua  qui  commode  uti  nouerit,  hunc  Plato  dijsccelefti/ 
bus  parem exiftimat.  Ad  eundem  calculum  uenit  ea  pars , q^u®  argumetis  coIligii3^ 
probat,aut  diluit  ac  refelit  alienas  argumecationes;  In  qua  Ii  quado  cominus  confe/ 
ramus  pedem,altercauo  appellatur:quae  una  pars  omnium  maxime  paratu  atq  pro/ 
cinclum  ingenium  poftulac.Peroracioaute  6C  amplifi'catio,nouifsimx  quidem  illae, 
fed  omnium  potentifsimae  orationis  partes,  8^fi  a re  ipfa  multum  trahunt, ab  orato/ 
ris  tamen  induftria  ac  uehemetia  imprimis  pendent,  animorum  motus  comitantur. 

Et  hz  quidem  omnes  licet  in  nobis  fitae  fini,  fuaq  in  nobis  habeant  feminaria,  a re 
tamen,  &C  a fubiecfla  materia  opes  SC  temperamentum  quoddam  acquirunt;  S<1  ut  ita 
dica,  fead  argumeci  propofiti  imagine  propemodu  effingCrt.Sola  eft  memoria, quae 
ita  in  nobis  tota  delicefcic , ut  a naturae  beneficio  magis  ^ ab  ingenii  facultate  pen/ 
deat  .Ex  rjs  quaeneegin  re,  neq  in  nobis  pofita  (iinr,  fed  tota  peregre  adueniunc,  ea 
pars  eft, quae  ad  dictione  fpectar,  qux  orationi  fupelledtilem  6>1  domefticum  inftru/ 
mentum  fubminiftrat;&ut  ita  dicam,  tectorium  fuperinducit.  quam  unam  propria 
oratori  exiftimauit  Ciceroieamqita  admiratus  eft, ut  cius  explicanda  gratia  nobile 
illum  ad  Brutum  libru  fcripferitjCui  titulum  Oratoris  fecit.  Certe  apud  Gracos  rhe 
torice  non  aliunde  nome  accepit.  Facit  enim  phrafim:id  eft,  eloquentia  corpus  ab/ 

z 4 foIuiE 
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foluit.Et  quom  ceterse  partes  reliquis  artificibus  comuncs  cum  oratore  flntt  nam  Sc 
prjefati,&  inuenirc,£cmcbra  digerere,  tu  refellere  &laireucrarc,Kcerto  finecoclu/ 
derequffcriptafunt,foiet  omnes,  qui  nome  literis  dederuiifed  dicere  pro  dignitate, 
Sc  uerbainuenirerei  propofitse  accomodata,hoc  uero  proprium  eft  K praefiantifsi. 
mum  magni  illius  eioquctiginftitucoris  munusihoc  illud  eft, quod  nemo  per  fcfuiscj 
uinbus  cofirus,ucI  diuturnitate  temporis,  uelarsiduitace  ftudij,uelingcnijfellcitate 
unquam  adrequetur.hicregnat,bic  rerum  potitur  imitatio.  Q.uifquis  uerohaeparte 
imifarifaftidit,poteft  (pfefibi  placere  fortafte, milii  uero  plane  opera  fruftraneius^ 
profedus  cociamatos,ac  prorfus  defletos  puro.Naquomin  oratione  prscipuauir/ 
IUS  fitperfpicuitas,  qui  poteft  ille  plane  ac  latine  loqui,  qui  nefcieritfeproprtjsuer/ 
bis  id  poffe  adfequifPropria  aut  uerba  appellarim, qu2  in  loco  natafunt  adreipfam 
fignificada:qualia  runt,quse  a V arrone  primigenia  nncupant.Eius  generis  funqquf 
magnus  illedialecfticusin  Cracyloapud  Platone  iniienit:quefummusphilofophu^ 
non  iiiequidc  naturaliter  fatfta,  (ficenim  eadem  effent  apud  omnes  gentes)fedhaij 
fta  ex  proprietate  natura:  exiftimauiE.Quod  fi  exornadgorationi  quis  ftudeat, quo» 
modoid  melius  facere  poteft,quam  fi  translatis  comodeuocibus  frequenter  utatutf 
Translatae  autuoces  funr,quae  ex  loco  in  quo  natae  func,in  alienum  migrarunttquae 
quafi  ftellg  orationi  interferuntur.  Omniaaat  uerba  aut  feorfum,aut  in  cotextu  con 
liderancur:reorfum,ut  pura  rint,ufitata,&  rem  fignificantia.  Quom  enim  oratioiit/ 
fticutafitin  auditoris  maxime’ gratiam,  quam  indigna  laude  fit,  fi  obfcura  fuerit,  & 
apud  homines  confuminaiae  prsfertim  lectfoiiis,egeat  mrerpreteC  Jn  contextuau^ 
tem  orationis  uerba  concinna  funt, apte  inter  fe  coh«rentia:qua  in  ingrefiuoratio/ 
nis,&  in  exitu, maxime  uoluprari  aurium  inferuiant.  Illud  uero  cum  prudentia  con 
iunctumeft,utquidixeritjinteIIigat,acfeccrnat,mquogenereuerfeturoran'o-Natn 
cloques  ille,  quem  fcperfepequaefiffe, nunquam  auteinuenifle  Antonius  prefiteba 
tur,cogno(cet  a fe  humilia  fubtihter,  magna  grauiter,  mediocria  temperate elTetia/ 
danda.  At  hac  tam  diuerfa  nemo  effeccr/t,nifi  qui  fufeepto  argumento  obfecundar 
uerit,  & ad  genus  dicendi  uerba  temperauei  it:  cx  qs  innumera  fcliemata,  ex  ijs  an/ 
titheta,  cxrjs  epicheremata,  &(  catera  in  dicendo  lumina  effulgent.  Qiiiddicamde 
numerisfquibus  quafi  amentis  contorta  oratio  fulgurat,  tonat.  Si  in  animos  faomt/ 
num  tyrannidem  exercet:  utpote  quos  pro  arbitrio  in  omnem  faciem  lum  odij  tum 
mifericordia  tum  indignationis  comutat . In  numerofa  oratione  Anftoteles  paana 
quartum  omnibus prafert. Cicero, Brutus, atcf  alq  longe  diuerfa  fentiunt.  Dicliort/ 
us  Afiaticis  oratoribus  familiaris  eft,  SC  propemodum  in  delicqs  habetur : & fi  uea 
fatemur,  non  eft  alius  qui  apertius  auribusblandiatur . Quanta  enim  acclamatione 
Ciceronianum  illud  cx  Rofeiana  exceptum  eft^Quid  tam  comune  quam  fpiritits  iri 
uisderramortuis^marefluciuantibusclitrus  eiec^tiscltauiuuntdumpofiunt,  utdu/ 
ccre  animam  deccelo  no  queam : ita  moriuntur,  ut  eorum  ofia  terra  non  tangatiti 
iaifianturfludibus,utnunquaalIuancur:itapoftremoericiuntur,  utneadfaxaqui/ 
dem  mortui  coquiercanr.Egouero(ut  dica  quod  fentio)hunc  auriu  pruritum  ijso/ 
mnibus  pedibus  animaduerto, quos quatuorfaltemfyllabis  meiimur,SC  proximacn 
a fine  attollunt.  Sit  exemplo  illud  ex  Cornelianatnecj  mediuitiamouent,quibuso' 
mnes  Africanos  dC  Laelios  multi  uenalitij  mcrcatorescpruperarut.  ob  id  paeana  ter/ 
tium  quarto  multo  libetius  priEtulcnm.Hincfcgermanos  Ciceronis  exiftimabanq 
qui  hocfine  periodum  clauferac,efl'euideatur.  Atqui  buncuerborumdeledtu,  hunc 
apparatum  nemo  adfequi  poteftjnifi  qui  (e  afsidux  accurat^q?  leiftioni  dederit:  qut 
in  uoluendis  fcriptoribus,i]sc5pr3ecipuis,fed{uexercuerit:8cquaficocoxeiit,utad 
feribendu  deinde  fubadtam  opera  afferat.V’ era  cftenim  imitatio, qua  hac  parce  pio» 
rima  poli  ea  t.bec  obferuat,  excerpit,  feponit;qu»,quomtcpuspofiu!auerir,quafies 

Eenu  depromat.Hscolim  erat  oratori  accomodata,  quom  adhuc  inipfis  crepudqs 
aiing  linguae  caftitas  ageret, quom  in  theatro  uoceuna  parum  comode  enunciaia, 
uniuerfus  populus  acftorem  exibilaret.  Cur  enim  Cicero  de  bono  oratore  pronon/ 
ciaturusad  populif  prouocaicCur  Demoftliencs  una  diefiione  corrupte,  W ea  con 
fulto  prolata,  “>'a<^cIamationem  totius  populi  Athenien 

fis  emeruit 
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fis  emeruJt,  (ttSai-nf,  niTi  quod  prorricse  ac  pcruulgata  erant  dic5Vi'oncs,  quibus  do/ 
Cii  indocti  pTOnuTcue  urebantur  c Aiioqui  anicula  una  olitrix  non  annota  Ii  et  affe- 
ctaruin  atcicifmum  in  Theophraito -fix  quo  nobis  multo  maxima  ilia  diRicultas  ad/ 
lurgir,  dc  qua  paulo  ance'  diximus:  dedifcendi  fcilicet  uerba  corruptifsima,  quae  alq 
Gocciiis,alij  LongobardiSjalrj  Mauris  QC  V'andalis  accepta  ferunt;  ego  ex  omnium 
fece  haufta  contenderim. Nouifsimus  autem  labor  incumbet  edifeendi  a tej  ebibem 
di, ferip torum  ucteru  beneficio,  non  drcoquseopiima  iunt:  (nam  in  hoc  ueteres  iaL 
ua  adhuc  populi  uicitoris  gentium  maieftate  elab.orabant)red  ea  quae  non  fini  pelsf/ 
ma:quae  fi  no  ornamentum  orationi  afffc'ranc, certe  dignitate  non  detrahant.  In  cob 
locatione  aute  uerborum,  QC  numerofa  oratione,  illud  non  dii5imulabo,nonnullam 
quocp  partem  naiur$  dcberi,quse  acutis  QC ^jaufbus  omnem  pronunciatione  modu 
hea  efttin imitatione  tame  certum  efi  parrerr,'  longe  maxima,&r  ipfam  quodam  mo/ 
do  fumma  efie  pofitam.Hinc  eft  quod  Platonerti  legentes, heroicam  quandam  am/ 
plicudincm  haurimus,  8C  afflatu  prope'  diuino  incitamur.  C^ui  uero  frequentes  funt 
in  lectione  Ifoeratis,  hi  comptam,  undiep  pidiurata  orationem  effingunt,  paixftrae 
quam  iuftse  pugn*  multo  aptiorem.  Qui  apud  Det.nofthene  uerfantur,  hi  bellicum 
quendam  concentum  animo  concipiunt,  ut  paulo  minus  ad  arma  ptofiliant.&^iam 
exde  QC  fanguineipircnr,8»^  uulnera  afferre  Qi  accipere  honeffum  putent.  At  quom 
M. Ciceronem  adimus,Di  boni,qiiis  habitus  crisfqjJ^  animorum  imago  no  leno/ 
bis  ingerite"  quantis  iile  haftas  lacertis  in  orationibus  laculaturf  quos  ille  clamores, 
quos  tumultus  elicit}  quoties  indignaf  C"  quos  il!e  iuctuSjquas  deplorationes  animis 
inrpirat,quornmifericordi3e  ue!a  intenditcQuale  illud;  O memiierum,  6 meinfeli-' 
cem  reuocai  eriimein  patriam  Milo  potuifti  per  hos:cgo  te  in  patria  pereo(ciemre/« 
tinere  non  potcrofK  qu^  fequuntur.Qiiae  tantu  fecum  ignis  coi.tchunr^ut  totus  aii 
ditor um  animus  exardcfcac.Qj.rid  in  fis  libris, c^uos  dephilofopEria  colcripfitcquam 
prefle  ingred/turfquaiTiluculenterenarrarCquam  fortiter  redarguite qiuam  conftati 
teraffeueratvin  fis  autem  libris, quibus  rationem  dicendi profecutus  eft,  rem  plane 
admirabilem  prxfticitruc  quom  fibri  illi  minime  fint  eloquenti*  capaces,  is  tanta  ta/ 
men  eloquentia  illos  exornarit,  ut  non  aliunde  libentius  eloquenti*  ratione  mutue 
ris.Et  quoia  h*c  portio  innume.^abiliumlaudumfquas  eminecifsimus  ille,  QC  plane 
incoparabiiis  orator  promeruit,  Joge  omni  inuidia  maior; quas  prseier  Cicerone  nCf 
mo  facik  enumerauerit  Sed  nos  hfC  pauca  ea  tantu  caufa  aitigimus,ut  omnes  intel/ 
ligant,  ei  qui  profecffurus  eft  in  dicendo,  imitationem  optimi  cuiufq?  efte  neceflari.. 
am.qua  ablegata  acreiecffa,oinnes  conattisiacere,ac  non  aliter  eftedeftiiutos  opor/ 
tct,qiiam  fi  nauis  oneraria  pacato  in  marfire.miftentibus  uctis,inhibenribus  naucis, 
flutftuet  tantum,  necp  promoueac,  neq:  praeftituros  portus  fibi  unquam  polliceatur. 
Q^Liod  fi  nemo  dubitat,  quin  ad  imitandumoptimusqjiifcp  deligendus  firtnecp  id  dii 
bitabic,  Ciceronem  fine  cotrouerfia  longe  omnibus  efff'  pi  *fei  endum.  ISsam  ex  cae 
teris  una  aut  altera  uirtus  peti  poteft,hiC  un;i  omnia  implet  mL’nia,foIusc)5  pomoeria 
Romang  eloquentiae  tantu  protuIit,quantu  imperatoru  nemo  uidtricibus  armis  im/ 
perium  propaga  uic:ui  non  ini  uria  Apollonius  Molonis,  quom  Cicerone  Rhodi  O/» 
rantem  audiftct,ingemuerit  uicem  Graecorum, quibus  quom  Romana  uirtus  impe 
r;uabftuiiirer,id,quod  unum  reliquu  erat, eloquentia  fcilicet,  Cicero  quafi  fpoliu  ex 
deuictis  ingeofis  in  Romana  urbem  referret.  Nec  a me  quifquam  putet  haec  ideo  di 
cfa  efle,qu6d  caeteros  feriptores  in  ordine  redigam,autfuo  honore  fraudatosuelim. 
Abficenim  a me  hic  furor- An  ego  Cxfarem  no  furpiciamC  qui  ea  fcripfic  animi  ma 
gnitudinc,qua  depu^nauit. Cerre  ego, fi  mihi  argumen tu  afferatur, in  quo  illeucrfa 
tus  eft,  Cafarem  quam  Cicerone  imitari  malim.  Qiiid  LiuiumC  quid  SaluftiumC"  u/ 
truncp  diuerfa  uirtute  eminente-quid  Celfum  in  re  medicae"  quid  Columella  in  re  a/ 
greftiCCerte'  in  hiftoria  nacurg  C.  Pliniu  facile  omnibus  protulerim:  in  cuius  deferi 
ptione,nemo  mirificas  illas  opes  feIiciorcpenicillocxprefsit:nemodulcius,nemo  a/ 
ptius  Anftorele.Theophrafturn,  to tamc^  illam docffifsima  antiquitatem  fub  copen/ 
dio  reprofentauit.  Certe  me  loca  quodam  ex  Cicerone  excerpta,5i  a Plinio  repeti/ 
taconferencem,ingens  admiracioperuafit,  quom  eacomodius  acfubtilius  a Plinio 
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nartata(inco  quidemiudido)ofFendin’cni:uf<:5ade6multimtcrcft,cuiquismateri* 
defcribenda  nomen  dederit. Mirum  cft  enim, quantum  in  eoquifcp  promouear,ad 
quod  a natura  fedtusuidcatur.Sed  corruptaadeo  ad  nos  Plinianaledioperuenit,ut 
(quod  aiunt) Samnium  adhuc  qusramus  in  Samnio.  Solent  hocnonuHipercun 
diari,nunquid  ab  eojque  nobis  imitandu  propofuerimus,liceat  eadem  prorfus  uer. 
ba,  nihil  immutata,  nihil  inuerfa,in  noftra  Icripta  transferreC  Anceps  qusfiio,&  fii 
perquanecp  uerba,necj  rationes  defideresrfeu  tu  hanc,autiIlapariepropugnanda, 
feu  oppugnanda  fufceperis.C^od  fi  teftimonijs  uti  malis , autoritas  clarifsimorn  fe 
utrintj  profert.Mitro  cgteros.  Sane  Vergilius,  Belli  ferratos  rupit  Saturnia  poftes: 
&,  V nus  qui  nobis  cudtando  reiiituit  re:  aliaq?  loca  innumera  tu  ab  Ennio , tu  abay 
lijs  prilci  fcculi  icriptoribus  bona  fide  fceneratus  deprehendit . Sicutillud  a CicctO/ 
nc  detorfit,  Proximus  huic  longo,  fed  proximus  imeruallo.  Sed  ipfe  Cicero:Ti/ 
mor  mihi  omne  lapientia  expcdlorauic.Et  illud:  Arce  facere  ex  cloaca.  Nonne 8Cib 
lud  Teretianua  Liuio  Andronico  acceptu  eftc  T ute  lepus  es,  SC  pulpamentu  qus* 
ris.  Cotra  alius  dixerit, imitatione  nihil  elTe  aliud  nili  imaginem, ad  quam  ftylunj 
quis  orationeqt  coformet.  Atqui  in  imagine  quaeda  fimilia,  difsimiiia  qujedam  fune: 
nulla  funt  eade.  Nam  fi  eade,  tum  ucro  eueniet  illud  ridiculu,  quod  Lucianus  argu. 
te  illufi  t in  loue  Trageedotut  tunc  Demofthenem  pulchre  imitati  uideamur,  quom 
Demofthenis  orationem  tralTcripferimus;  & manitefto  in  plagio  deprehenfi,  quali 
cornicula  Aefopi  fpedhtoribus  rifum  prabeamus:uel  conuidfi  adiudicati^  credito 
ribus, nexum  ineamus.  Sane  huc  cenluram  direxit  Ariftophanes,  quom  prsEfedus 
bibliothccaPtolemaei,  adiuratilsimos  feriptores  profcripfit:  qui  tanti  exiftimarunt 
aliena  monumenta  fuis  chartis  inleruilTcjUt  ea  protinus  fui  mancip fi  facfla  efle  iudf 
carcm.Suntetiam,qui  ab  alfis  accepta  ideo  mutandanon  putent,  quod  prioresillioi' 
ptima  qutrqs  inualerinttquibus  peiora  fubftituere,non  modo  turpe  fit,  fed  etiam  te- 
meritati finitimum.Rurfus  alfi  fortiter  audendum,  cum  antiquis  intrepidedigla/ 
diandumfuadent.  nunquam  enim  nobis  uerba  defututa,  uel  propria,  ue!  translati, 
uel  cx  contrario  deduda. Exemplo  fit,  ea  res  mihi  perpetuo  memoriae  condicama- 
nebit,eam  rem  nulla  gtas  mihi  expunget  aut  delebit  ex  memoria,ea  res  nulla unqua 
obiiuioe  obfolcfcet.ln  priore  illa  fentetia  fuit  Cicero,  cuius  uet  ba  fub  perfona  CraC- 
fi  enunciata  fubficiam,ut  res  melius  intclligatur.  In  quotidianis  aute  cogitationibus 
equidem  mihi  adolefcentulus  proponere  folebam  illam  exercitatione  maxime,  qua 
C.Carbonem,noftra illum  inimicum, foliiu  efie  utifeiebamtutautuerfibuspropo/ 
fitis  quam  maxime  grauibus,  aut  oratione  aliqua  ledla  ad  eum  finem, que  roemoria 
pofTem  comprehendere,  eam  rem  ipfam  quam  IcgiiTem,  uerbisalfisquammaximt 
polTem  leAs  pronunciare.  Sed  pdft  animaduerri,  hoc  effe  in  hoc  uitfi,  quod  ea  u«r/ 
ba  qug  maxime'  cuiufcp  rei  propiia,qu£c5  clTent  ornarilsima  atcf  optima,  occupaffet 
autEnniu.s,n  ad  eiusuerfusme  exercerem;aut  Gracchus,fi  eius  oratione  mihiforte 
propofuiflem.Itafi  fifdeuerbis  uterer,nihil  prodefieifi  alfis, etiam  obelTejquom  mi- 
nus idoneis  uti  confuefeere.  Aduerfus  Ciceronem  fiat  Quintilianus : & grauifsimo 
oratori,  cui  alias  reuerenter  femper  adfurgir,  audadier  repugnat.  Eius  quotf  iierba 
no  pigebitadfcribere,ui  quod  praeclara  ingenia  utrintj  attulerint,  agnoicatur.Neqs 
ego  efle  interpretatione  tantum  uolo,fed  circa  eofdem  knfus  certamen 

atq;aBmuiationem;ideoc5  ab  illis  diflentio, qui  uertere  orationes  latinas  uetanuquia 
oprimisoccupatis,quicquid  aliter  dixerimus,neceircfiiefledeterius.Nam  necffem 
per  eft  delperandum,  aliquid  illis  quae  di<Sa  funt  melius  pofie  reperirhnecfadeoie' 
lunam  8d  paupere  natura  fecit  eloquentia,  ut  una  de  re  belle  dici  nifi  femel  nonpof 
fir.  Nifi  forte  hiftrionu  mulca  circa  uoces  eafde  uariare  geftus  pofliint,  orandi  minor 
uiseft.utdicatur  aliquid,pr®rer  quod  in  eadem  materia  nihil  dicedum  fir.Sedelto, 
ne(^  melius  quod  inuenimus  fir,  nec  par,  eft  certe  proximus  locus.  Annonipfinos 
bis  ac  fepiusde  eadem  re  dicimus,  SC  quidem  continuas  nonnunquam  fententias^ 
Nifi  forte  contendere  nobifeumpoflumus,  cu  alfis  non  poflumus.  Nam  fi  unoge- 
nere  duntaxat  bene  dicetur, fas  erit  exiftimari,praccluiam  nobis  a prioribus  uiam  in 
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uitatis  grat!a,fiuc  copia.alia  rralatis  uutus  alia  proprrjs.hoc  orafio  recta, illud 
radeclinata  comendat:ipfa  deniq;  utrtils;ma  eft  exercitatio:  difficultas.  Quid  quod 
autoresmaxiini  fic  diligentius  cognofcutur 'T  iSO  emm  fcripta  lectione  fecura  cranff 
currimusiied  tratffamus  linguIa,Sil  neceffario  introfpicimus:  SC  quaniuuirtutis  ha- 
beant,uel  hocipfo  cognofcimus,qu6d  imitari  nSpoffumus.  Quod  fi  mihi  in  re  con 
trouerfa  liberum  permittatur  iudicium, illud  uideor  fine  cuiufquam  iniuria  poffe  di- 
cere:qusda  efle  tam  proprie, tam  appofitejSC  ad  rem  explicandam  accomodatc  di- 
cta,ut  uix  cSmutan' poisint,nifi  indererius.quale  Caefarianum  illud: Altero  cornea.' 
tu  omnes  copias  trans  flumen  expofuit.Et  Plinius  Cscilius,quom  lachrymas  uccti 
galcs  eorum  appellauit, quorum  haereditati  pars  detrahebatur,  no  potuit  efficacius 
rem  comonftrare.Quom  Cicerointegrumdifcipulum  uocauir, fatis  indfcauit  horni 
nem  nullis  adhuc imbu tum  rudimentis.Neq!  illud  Ciceronist^uifquam  melius  dixe 
ricAutopus  fartum  redfmere,aut  operam  in  diem  locare.  Qiiod  fi  ha;c  ufui  ueniar, 
nemini  fraudi  duxerim,  tjs  fine  ulla  interpcIationeuti.Qudd  fi  quis  immutare  tenta 
uerit,me  quidem  iudice,non  id  faciet  fine  affecffationis  fiifpicione.Sed  quom  multo 
plura  finr, quae  uarijsmodis  dici  atcf  ornari  pofsint,  ^(ut  ita  dicam)  eloquenti*  ca.' 
pacia  flntiis  apud  me  longe  potior  fuerit,  qui  pluribus  luminibus  oratione  uariaue- 
rit,5C  copiam  in  dicendo  iuam  approbauerir.Quam  rem  uidco  Senecam  Ouidio  ui 
tiodedifle.Seduitium  hoc  tam  amabile  eft,  & magnis  ingenfjs  tam  peculiare,  ut  no 
altero  libentius  uelim  bene  fnftitutos  adolefcetcs  laborare.  Illud  erit  in  imitatione 
pr«ecipuum,ut  a pari,afimfli,&  quafi  ex  eadem  uicinia  multa  cotrahas,  & quafi  re^ 
ponas.  Exemplo  fit  illud.  Cicero  dixit,  turpe  efie  amicida  ad  calculos  reuocare.Xu 
hancdiccdi  imagine  mille  modis  effinges,  mu!tiformiq:pcrfona  indues -Nam  be/ 
neficenriam  nihil  reuocare  ad  calculos, &d  probos  in  promerendo  calculis  no  uti,S^ 
ingratos  uocandos  effead  ca!culos,S^  neminem  effe  qui  cum  bonitate  fummi  numi 
nis  pofsit  calculis  decidere:8>i  legem  Talionis  tacito  confenfu  antiquatam,  quod  pa 
ribus  calculis  iniuri*  penfari  non  pofsint , comode  pro  loco  8<:  rc  praeftnre  dixeris. 
Quaerunt  humanaru  artium  ftudiofi,  quis  fuerit  celcbcr  6>.'  ore  omniCi  dictus  canon 
Polycleti. Ego  eum  Doryphoru  illum  uiriliter  puerum  fuifle  arbitror,ex  quo  omnes 
omnium  membrorum  exemptum  fumebant  artifices:  no  ea  quidem  ratione,  ut  tam 
excellentis  imaginis  membra  conuellerentrfed  ut  numeros  eo.^dem  tantu  candemtp 
proportione  feruaret. Solus  enim  ille  arrem  fccific  artis  opera  iudicarur.IIIud  quoq» 
Ceftatum  uelim,  nullam  effe  parte  in  arte  dicendi, que  diuturna  Ic<flione,fbIertiq:  imi 
latione  no  multo  fiat  melior  atep  aucffiorifiue  illa  ex  re  pendcat,fiuc  ex  dicentis  inge 
nio.Nam  8C  exordia, qu*  ex  re  petuntur:Str  inuentio,qu*  infiia  eft  in  re;  dC  coordiV 
natio,qu*  ingenij  functio  efticaetera  dcnicgquaefupcrius  enumerauimus,  fi  ad  ima^ 
ginem  optimi  SC  probatifsfmi  cuiufcp  referantur,  infinitum  eft  quanto  cultiora  abfo 
iurioracp  effici  pofsint:ficut  dC  reliqua  naturg  bona, fi  manu  tracffentiir,8id  mangonis 
artificio  expoliantur,  fupra  fidem  fplendefcirt  atcf  illuftrantur.  Me  igitur  iudice,prfi 
mus  locus  fit  imitationi  indelecffu  ucrborum,feuqu*  ad  rem  examplificandam,fea 
quae  ad  exornatione  pertineant. In  reliquis  autem,  fecundarius  & poftremus  fubfi- 
deat.inadtioneincertum  eft, plus  natura  an  cura  ualcaticertefuauitas  uocis,S«llitera 
fum  exprefsio,  quam  in  Catuli-s  laudauit  antiquitas;  quin  ScT  oris  probicas,dignitas 
corporis,  faciles  membro ru  flexus, natur*  debentur. Nec  tame  huic  omnia,  alfo/- 
qui  Demofthenes  non  tantum  operae  dediffet  Andronico  hypocrits:  no  Auguftus 
Phonafco:non  Cicero  toties  cum  Rofeio  Sci  Aefopo  contendiflet:  neq?  idem  optaf- 
fet  aliquot  locis  fuum  fibi  oratore  non  quidem  palseftrita,fed  net^  omnino  kyrxXou.’ 
SJ>i>  contingere.  Atqui  ne  illud  quidem  omittendum  puco;hancfpfam  imitationem, 
quam  candidatis  ftudiorum  ita  comendatam  uoIuinus,ut  fineea  prope  inanis  fit  o/ 
mnis  opera, tunc  demum  non  folum  inutilem  fore,fed  iacfturam  etiam  allaturam  rfs, 
qui  iam  fuis  uf ribus  uti  poflunt , Sxi  (quod adagio  tritum  eft)  fine  cortice  natare.  A> 
lienis  enim  femper  ueftigqs  haerere,  StT  ferperaftris  (ut  ait  Varro  ) eum  uti,  qui  per 
sratem  ftare  pofsit , att^  ingredi,  non  modo  turpe  eft,  ied  periculum  etiam,  quom 
non  facile  eorum  uires  coaIefcat,qui  alienispedibusincedunt,alienis  manibus  pu.' 

gnant 


27^  DE  RATIONE 

gnant, alienis  oculis  uidenf,alienaIingua!oquuntur:  fui  denicf  obliti,  alieno  fpiritu 
uiuunr. Quippe  hoc  ijs  per  me  liceat,  qui  nondum  in.  fuam  tutelam  ucnerunt:  qui^ 
per  aetate  prsmanfo  adhuc  cibo  aluntur:  quoru  adhuc  membra  fafcqs  effinguntur. 
At  quorum  adulta  eft  3etas,&l  firmiores  Iacerii,ij  iam  prodeant  ex  umbra, iam  profi 
liant  in  campum,iam  cum  ipfo  lanifia  contendant, a quo  o!im  folebant  dicftacaaccL 
perCjfuasqj  cum  eo  uires  expendantinec  cedant, fcd  contra  potius  adfurgant,pen'cii 
Ium  fa<fturi,an  ipfi  quocg  pofsint  ordinem  ducere,84fuo  Marte  de  gradu  aduerfari/ 
um  deficere.  Nec  fane  hoc  loco  mihi  abfurdu  uidetureiusfabul*mcminiffe,  cuiu» 
autorem  habeo  Alexandrum  ex  Aphrodifiade , philofophum  dC  in  AcademiaK  in 
Lyceo  praeftantifsimu.  In  lucem  ediderat  Venus  CupidinLMirabatur  dea,qu6£l 
multos  poli  menfes  a natali  die  nihilo  aucftior  fieret  Cupido.  Qua  caufaeiusraora< 
retur  incrementa,  ne<^  inteiiigebar,  ne<$  quid  fat^Io  opus  foret , aut  quomodo  huic 
mederi  pollet  incomodo  profpiciebat.FatidicamigituranumTheminaditjConlu/ 
lit,refponfum  accipit:  no  ante  illum  iuftos  auifius  babiturum,quam  Venus  alteruo 
filium  peperiflet,  in  cuius  amulationc  ille  fuccrefeeret . Venus  refponfoThemidis 
accepto, it  in  Martis  complexum, fiiiu  alterum  parit, cui  nomen  Anterotis  imponit: 
ceutuAnticupidinis  dixeris.  Tumuero  mirum  diclu, quam  repente, quamfclicitcr 
adolefcitille.Certatim  dixeris  alterum  in  alterum  cotendere,utcrpulchriusacpr^ 
flantius  fe  porri gat.Mirantur  dfi  catteri,  tumuero  imprimis  parctes,tam  egregiam 
prolem  exurgere . Ex  fis  puto  facile  colligas,  nulla  pratclara  ingenia  pofle  ingentes 
pro-cclus  facere , nifi  habeant  antagoniftem  (ut  Graeci  dicunt)  qui  cum  decertent, 
qui  cum  coliucficntur.Nei:^  folum  oportet.utcum  aqualibus,  uiuentibuscpconten/ 
damus:fed  cum  fis  etiam,  quiolimfcripferunt,  quos  mutos  magiflros  appellamus: 
alioquifuiurifemperinfances. 
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BER  C.S.LI1  CAEC  AGNINI,  IN  GRATIAH 
Seraphim  lacobelli  inceptus. 

B S E A R defidetio  tuo  Seraphine  dod:ifsime,&lad  tcuirummia 
dicando  non  modo  prudenter,  fed  etiam  feliciter  uerfatum  Deratione 
o iudicandifcribam:noneacaufajqu6dexmeis  commentarfis  accedere 

quicquam  pofsit  ad  eam  iudicandi  pericia,quam  tu  diuturnis  lucubra/ 
tionibus  mulca  cxercitatioe  es  afiecutus:fed  ut  noftralegcsste  tuos| 
mores  quafi  ex  fpeculo  agnofeas:  gratuleris^  cibi , quod  ca  quae  nos  uelmeditando 
inueniinusjuel  legendo  excerpfimus,uel  iudicado  annotauimus,  tu  fine  monitore, 
te  ipium  tantum  & ingenfi  tui  bonitatem  habens  in  confilio,  pridem  obiueris:ut  in/ 
tciliganc  omnes,  tibimulto  elTe  facilius  id  exequi,quod  nobis  feribere  no  fuit  admo 
dum  difFicile.Nec  fime  mirum  cuiquaid  uideri  oportet,  cui  aetatis  tua  rudimentaS 
ftudiorum  incunabula  perfpeifta  funt.  Primu  enim  natus  es  eo  parence,quifuote® 
porc  in  foro  caufarum  defenfione  principem  locum  obtinuit:  ut  quom  cateridiu 
pertinaci  ftudio  in  rebus  forefibus  profecerint,  tu  ex  primogenio  femine  K cum 
ipfo  lacfie  nutricis  eam  cognitione  haufiffe  uideare . Accefsit  deinde  inter  optimos 
praceptores  primaua  illa  educatio  non  minus  literis  quam  moribus  exculta:quam 
tanti  fecit  Pia  to,ut  egteros  omnes  profectus  qui  praclaris  ingenfis  poflunt  accrefee 
re,prima  educationi  deberi  contenderit;quare  uir  fapienrirsimus,quom  in  conffim 
tione  legum  pracepta  recce  uiuendt  traderet,  magnam  partem  eorum  uoluminuii» 
educanda  infiituendac^  pueritia  confumplerit.Sed  poftmodum  optimo  tibi  parea/ 
(e  fiibducbo  ex  rebus  humanis , quom  iam  ex  manu  praeceptoru  in  tuam  tutela  per/ 

uenilTes 


IVDICANDI  277 

aenifTeSjquanta  cura  ingenuas  difciplinas  6^  pulcherrima  phirorophi®  partem  arri/ 
puiftifnulla  fuerit  profecto  portio,qua  ad  eloquendi  differcndit^  rationem,  aiu na- 
tura contempIatione,autnumerorum  dimenfionumc^  8<1  uocu,ambitus  dcnicj;  cae/ 
li  explicationem  pertineretrquam  tu  non  modo  attigeris,  fed  cumulate  etiam  pei  ce 
peris. Tot  prtcfidi^s  munitus,  tot  opibus  fubnixus,  gradi  palTu  ad  lureconiultorum 
Icientiam  prudentu  refponfa  procefsiftiiquibus  inftudiisbreui  tepore  adeo  pro/ 
mouiltijUtmagnam  ipem  ciuibus  tuisinieceris,temox  clarifsimu  lumen  parri$  no/ 
ftrg  accenfuru.Prouiderat  hocolfm  uirperfpicacifsimi  ingenti  Fracifeus  Calcane/ 
us,  dum  Ferraria  prima  ftudioru  fiipendia  inires:  mox  Carolus  Ruinusgrauifsimi 
uir  iudierj,  cui  Bononia  afsiduam  operam  dabas:Ticini  demum  lafon  ille, non  Italig 
modOjiedexteraru  etiam  gentiu  oraculum. Hos  enim  duces  pariter  5C  uates  tuarum 
uirtutumhabuifti,quoru  audito  nomine  fatis  magnam  accefsione  tu$  laudi  facftam 
puto-Nafiextefiimonio  uetcru,qut  fub  Africano  aut  Cffaremcruiflet,  abunde lau 
datus  uidebatur:  quato  hoc  iuftius  iedlatoribus  clarifsimoriS  in  liieratura  hominum 
dabiturfex  quibus  cultum  animi,  & exceliaingenq  ornamenta  mutuari  pofiumus: 
quom  milites  ut  cteter^m  itari  pofsint  in  imperatore,  fortitudincmcerte'6t  corpo/' 
ris  robur,  adde  Sf  felicitate  in  muneribus  obeundis  imitari  non  poTunt.  2n  patriam 
deinde  reuecilus  fufceptisi^  publice  ornamentis  ftudiorum,tam  celebri  omniu  plau 
fu  leges  profiteri,  de  iure  refpondere  aufpicatus  es,utno  folum  a tuis  ciuibus  ma/ 
gnos  honores  acceperis, fed  dC  Tergeftinus  fenatus,8f  procuratores  Caefaris  hac  fa 
mainuitad,  te  fpontCjidqi  minime  ambeuntem  ad  praetura  8C  fummu  in  ea  urbe  ma/ 
gifiratum  prouexerint.C^uem  tu  magna  grauitate, fed  dC  maiore  moderatione  gefsi 
ftijUiriscIarifsimfs  admirantibus  in  iuuene  tam  praecocem  prudentis,  tam  exa^am 
uiuendiratione  uigere,ut  plane  te  ablblucam  iudicandi  norma  tenere  faterentur, ad 
cuius  exemplu  futuri  omnes  pofi  te  prgtores  refepoflentcofirmare.Iure  itaq;  pofsit 
quifpiaue!  audacia  mea  uel  infeitia  mirari,  qui  fapientiore  admonere,  prudetrori 
conliiium  ferre  non  erubefeam.  necp  lane'  ego  me  a iufla  tueri  accufatione  audeam, 
nifi  tua  me  rogatio,  tua  preces  defenderent:  quibus  non  dicam  a recufante(quid  e/ 
nim  ego  tibi  recuiem!r)fed  certe  a multum  diucf  exculante  exprefsifti,  id  quod  iure 
optimo  potui  cibi  denegare,  fi  maiorem  exifiiniationis  mea , quam  tua  uoluntatis 
rati  onem  habere  uoIuilTem. 


E s fane  ardua  ac  perdifficilis  eft  iudicium:  uel  fi  eum  fpe/ 
<fies  ad  que  pertinet  iudicatio,  uel  fi  eum  de  cuius  re  iudi/ 
candum  efi,uel  fi  res  ipfa  fpectetur  ex  qua  pendet  iudicru. 
Siquidem  eum  qui  iudicadi  munus  fufeepit, omnibus  nu/ 
R meris  prudentia  continentiae^  ornatu  efle  oportet. Nam 

qui  in  republica  gerenda  diu  uerfatus  fuerit,multoru<^ho 
minum  mores  perfpexerit,  hunc  facile  circumferibipofle, 
no  adeo  credibile  eft . quando  id  eft  proprium  prudentia 
munus, ex  anteatflis  funiftionibus  & prafentes  cognofee 
fCjK  futuras  colIigcre:fi  modo  quifquis  ille  eft, qui  fe  huic  iudiciorum  muneri  dede/ 
ric,ad  eam  rem  acumeingenr7,fb!ertiam,arsiduitate,ah'a<^  huiufcemodi  natura  pra/ 
fidia  attulerit. Nam  fi  quem  natura  lbcordia,ignaui2,acftuporedamnauerit,fruftra 
huncadbafilicas  aucfubrellia  inuites.  Decet  enim  ut  omnibus  in  rebus  obeundis  fu 
am  quifi^  induftriam  Si  quafi  ftipellecftilem  ante  omnia  excutiar,  nec  prius  de  quo/ 
piam  mortaliupronunciet,  quam  defeipib  pronunciauerit.  Quod  fane  fieri  non  pO 
teft,  nifi  quis  eximiadefeinhaefori  acciuitatis  luce  exempla  dederit.  Si  quidciues, 
quid  amici, quid  clientes  fentiant,certis  reftimonqs  compererit.  Quid  uero  dicamC" 
quod  non  aliunde  certius  expIoratius<^  quifquam  quanti  fit, poterit  iudicarerqugm 
fi  fead  cenfur5,&r(ut  ficdicam)aduerfarioru  codculam  explorauerit.  Magno  enim 
animo, ^ lingulari  ingenio  inftrucflum  ciuem  ficuti  amici  colunt,&  frequentant, SC 
admirantur:  ita  inimici  uercntur,ac  metuunt.  Hoc  eft  fcilicetquod  maiores  noftros 
illuftres  inimicitias  exercuifte, praeclarum  fuit  ac  magnificu.Quippe  quom  laudis  ac 
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glorif  defidcrium  in  gcnerofos  animos  multam  habeat  uim;tum  probri  attitinfami^ 
odium  & metus  multo  habet  maximi.  Scitum  iiacj  fuit  apud  ueteres  peruerfis illis 
temporibus, quibus  plericp  auribus  inferuire  maluerunt  quam  ueritati,  id  quod  hac 
tempeftate  noftris  hominibus  peculiare  propofitum  eftmon  temere  quenquaueriw 
tisuocem  audire, nifi  aut  rarz  nota  amicum  aliquc,aut  iratum  admodum  inimicum 
offenderit-Hucergo  prat  eseteris  omnia  dirigenda  iuntconfilia,  ut  qui  alios  iudica^ 
turusacceditrfeipium  imprimis  dqudicettncmoin  tranfuerfum  fuoipfius  amore la 
ptus,eauldicetfibi,quae  aut  natura  denegauerit, aut  nondum  coparauerit  indufiria. 
Non  enim  fruftra  oraculo  moniti  fuimus,  ut  in  nobis  ipfis  cognofeendis  principem 
operi  exhibeamus,  Et  hoc  ipfum,  ienoITe,  omniumeiredifficillimu.  Obidbomine 
acri  admodum  ingenio  acexperrccloencconiienit;&i  qui  infuminaquanarccex* 
cubet,  luascj  adtiones  diligenter  fpeculctur.  Id  quod  facturus  commode  uidetur,  fi 
quod  clarifsimiummaiores  nofiri  fecifleproduuir,fead  alicuius  eximqacptaflan 
tis  in  republica  fenatoris  imagine  coformauerit,  & ab  eius  fimulachro  morum  ac  ui< 
tsliniametaduxerit.Sic  Cotta  & Sulpiiius  L.Ctafsi,Gc  Carbo  SGipioiSjfic  P.Scse 
uois  Cicero  effigiem  reprgfentare  conabatur-  Atcf  is  erat  h#neftifsimusprcficicD- 
di  modus,  qui  ab  optimi  & clariisimt  cuiufcp  imitatione  proficircebatur . Sic  Cano/ 
nem  Polycleti  adibant  ftatuari], qui  abfolutc  alicuius  imaginis  membra  reddere  coa 
ftitueranr.Vix  enim  animo  concipere  aliquam  alicuius  rei  perfedta  formam  quifpi/ 
am  poteft, qui  multas  oculis  imagines  no  perluftrauerit:  quom  fenfus  hicprtelettim 
exterior  interiori  animo  haulf  a rerum  Ipedt  ra  fuppedicare  foleat . Ex  multis  itaqo/ 
ptimi  cuius(^  facienda  eft  optio, atcf  ad  hac  omnis  acies  ingenrj,  omnis  curaarqdili 
genriaobuertendaef]:.  Eorum  ueronegligcntiaatcf  imperitia  multo  maxime  effu. 
gienda,  qui  in  deledlu  faciendo  parum  lapientes  extiterunt : 8Cquos  imitandos fibj 
propofiieran t, eorum  uirtutes  no  folum  fccuti  funt,  fed  uitia  etiam  per  fummamig» 
norautiam  acfocotdiam  non  fecusac  uirtutes fibi exprimenda  putaacrunc.Hac 
parte  magnu  Alexadrum  Macedonem  male  audiffe  accepimus,  quiLeonidx  p|da 
gogi  pr^ceptisinftitutus  uitia  quaedam  hauf)r,qu3e  grandiore  etiam  xtate  deforma 
luntl&^fiea  culpa  in  Philippum  patrem  magis  quam  Alexandrii  filium  uidetur  ttsn 
fcribcnda-Fufius  quom  dicendi  ratione  fecfaretur,  C.  Fimbria  fibi  imitandum  pro/ 
pofuir;ciusiameneruos,quosiilehabuif,non  efiairecimis:onsprauitate&iuerba< 
rum  latitudine  adfccta tus  eft.lta  ille  nec  deligere  fciuit,cuius  potifsimu  fimilis  elfei: 
Sf  in  eo  ipfo,  que  delegerat  (quod  impudentifsimu  eft)  imitari  Sd  uitia  uoluit.Abfit 
ergo  ab  hac  impudetia  quifquis  in  hic  fpem  iudicioru  ingeniu  alit:  atcf  tjs  fefe  adiun 
gat, quorum  uirtus  atej  mduffria  ita  emineat, ut  eius  prudentite  ac  temperaniitenon 
unus  alterueaduSjfed  tota  uita  tcftimonium  reddat.  Ad  huius  imagine  quafi  infpe/ 
culo,  ut  Grteci  dicunt,  omnis  animi  atq  ingcnfj  habitus,  omnis  color  atquigoreft 
excoIendus.Huius  oculi, frons,uu!tus  exploradi.  Quom  primum  ad  eum  caufade/ 
fertur, quid  primum,  quid  fecundum,  quid  poft remum  fibi  enarrari  poftulet.  Quam 
benigne  litigantes  admittat, quam  grauiter  altercares  patiatur,quam  cautis  ac  prz/ 
munitisaunbus  caufarum  patronis  uacet,  prouidens  ne  temere  autaccenfaotatio 
faces  admoueat , aut  demiifa  lachrymas  extundat : deniep  ne  alteriHra  fucum  fadal 
ULTitati.Tum  qua  indagine  iugulum  caufeferutetur,  delitefcentes  rcrudiffieulta 
tesiniuce  cruat.Quantum  fidei  laudatoribus,  quantutefiibus,quantuqu^fiiombus 
prsbendum  atbitrctur.Hac  uero  parte  quxad  prudentiam  pertinet,  quam  magna 
fit, faris inceiligo  lutpotequam  omnibus  ali)s  uiriutibus  princeps  PeripatcticoruB 
Anftoteles  quafi  architeiftum  prsfecit>crcteras  ei  quafi  opifices  ac  miniftros  fubic' 
cit-Sed,mea  quide  rententia,non  minus  operse,atq;  haud  fcio  an  plus  forte  in  ea  ad/ 
hibendum  eft, quae  admoderandos  compefeendos^  pertinet  animi  affedius.  Nam 
quom  plerofcp  ego  mortalium  animaduerta  magno  magis  ingenio  quam  bono,boc 
facit,  ut  maiore  curam  impendendum  cenfea  coercendis  caftigandisc^  fenfibus  atcf 
animi  illectamentis,  quam  excitandis  prudentieigniculis.Plures  enim  inueniasqui 
ob  nequitia  6C  improbitate  pccccnt,quam  quiinicitia  attj  imperitia  labantur. Quo 
tus  enim  quifej  eft, qui  no  auaritiain  trifuerfum  rapiat , oblaui^  pecunia  cotrump* 
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non  pofsir.Sed  fac  ut  cius  animus  pecunia  maior  inueniatur,  an  no  libido  maximas 
Tolet animis  faces  admouere^TheodeCtes  quom  fuse  caufae  parum  confideret,  Phry 
nes  cuius  agebat  caufam,finum  aperuitjiudicibuicpinipectandumproporuit.res  ex 
fententia  fuccefsit . expugnati  enim  illi  fccminse  pulchritudine,  caufam  pro  ea  de^ 
derc.Quid  quod  Clodiano  in  iudicio  Cicero  nobilium  puellarum  SC  aduieiirentulo/ 
rum  coemptas  noctes,  fcripcum  reliquit,  hinc  de  nundinato  conftupratoq;  iudicio 
perfWpeconqueritur. Quanto  ergo  frequentius  hacpart^eccatur,  hoc  diligentius 
ac  accuratius  hic  locus  prgmunienduseftrut  nonfolumaffe<ftus,ied  oculos  ipfos, 
ut  CraiTus  Philippu  prudenter  admonuit,caftigemusatq5  in  officio  habeamus.Sunc 
aiq  qui  necf  pecunie  necf  libidini  manus  dederint,  fedica  laborant  ambitionejita  cu 
piditate  honoru  incefTunt,  ut  promiflb  magiffraru,  prouincia,prffecitura,alio  pub/ 
lico  munere  feufacerdotio  adlecii,  nihil  fanctum  habeant,  nihil  impol]ut5,omniacp 
fibilicerearbitrentur . Alij  cognatione  aut  amicitia  tranfuerfos  urgeri  fe  patiuntur! 

quod  ne<^  utilitati  nec^  cupiditati  ceflerintjhoc  focietati  dC  coniuntffioni  humant 
generis  fe  debere  reliantur:  dC  ut  plerunc^  homines  uitrjs  fpeciofa  nomina  praeten- 
dunt, ita  hanc  probitate  facflitatemi^interpretantur.  N5  defunt  qui  dent  operas  in^ 
ter{emutuasjS<lin  eius  gratia  coniueant  in  indicando, qui  mox  poterit  pari  benefi/ 
cio  beneficium  compenfare.  hoc  fcilicetius  collegi)  appellant.netp  fecus  acpiacu^ 
Ium  reformidarent  in  cius  fiudfj  profeflbrem  fententiam  pronunciare,  non  intelhV 
gentes  fublata  e medio  iuftitia,nec^  amicitiam , necp  necefsimdine,nec^  officiorum 
confundiione  cuiquam  pofTe  coftare. Hoc  uicio  magiftratusS^  opcimares  Venetos 
imprimis  laborare  noflra  setate  fama  confiat.  Pofiqua  enim  Venetia  maioribus  fuy 
is,  qui  illud  olim  imperium  prudentia  iufiitia  conftituerunt,  ita  degenerarunt  ut 
pro  mduftria  {bcordia,pro  aquitaceauanciam,pro  fide  calliditate  in  precio  habeat: 
extera  animi  bona  pefsum  iere,  uirtu  te  Si  gloriam  aut  nulli, aut  certe  perpauci  dimV 
lifsanteferuttquare  apud  eos  homines  de  iure  difeepeareita  ftulcum  pucatur,utple- 
riep  malint infignes  iacturas  prxgrauesc^iniurias  perpeti,  quam poft longi tempo.' 
ris  impenfaSjUarios^  tudicioru  anfracflus,  dc  capite  aut  fortunis  aut  de  exiftimatio^ 
ne  certifsimd  periclitari.  HfC  atej  alia  funt,  que  animos  homintf,prout  cuicp  fualibi 
do  eft,  uehementer  hucatq?  illuc  permouerepofsint.  Sunt  tamen  quos  inuic'ios  ui^ 
deas  aiq;  inexpugnabiles  ad  omnes  affeifiustut  nei^  ui  pecunix,necp  illecebra  uolu/ 
ptatiSjnecp  honorum  ambitu,ne<$  gratia  cuiufqua  a redio  pofsint  auocari.Et  i)  licet 
perpauci  tortafieinuenianrur,  inueniuntur  tamen  nonnulli.  Atqui  non  facile  reperi 
as, qui  no  metu  Si  cominationibusdeterreantur.Plus  enim  in  animos  hominu pol- 
let timor  Si  confternatio,quamlpes  StT  propofita  utilitas:  neutro  aut  tangi  eum  par 
eft,  qui  lemel  iuftitix  nomededer!t,Siiuris  facramento  fit  deuindfus.Nam  Si  R-uti/ 
liummaluifleexulareacceptmus,  quam  facere  quod  minus  honeftufibi,8i  reipubli 
cg  parum  uideretur  falutare.rvie tellus  non  recufauituinculajdum  maiorefux  exifii 
mationis  quam  alieng  gratiae  ineundx  refpedtu  habet.  Quom  aut  duobus  modis 
uis  inferar, palam  fcilfcet  Si  ex  condicfio,iu  obiter  Si  cladeftinotfanc  difiimulata  in- 
iuria  Si  alto  petSore  condita  multo  folet  efie  atrocfor,Si  quom  depromitur  latius  e^ 
uagari.  Vrraq;  tyrannis  fane  familiarisrfed  altera  frequentius  utuntur,noftra  prxfer 
tim  State,  reguli  in  quos  difsipatum  abiuit  impertu . Malim  autem  tyrannos  quam 
regulos  appellare,  quom  nihil  incomuneconfulant  5 omnfacp  referant  ad  propriam 
utilitatem. Ii  ergo  quom  non  audeant  palam  mente  fiiam  profiteri,  fiquando  familia 
res  aut  beneficiarios  fuos  comendant  iudici  apud  quem  caufam  agant,  nihil  fenon 
xquuaciuftum  poftulare  teftanturtquom  tamen  nihil  minus  in  uoto  habear,  quam 
ut  quifep  ius  fuum  obtineat.Rogant  igitur,f€d  hg  rogationes, ut  fcite  dicebat  Plato, 
miftam  necclsitate  habent.  Eius  rei  ceftimonium  eft,  quod  ntfi  eorum  defiderio  QC 
comendationiobfequarernifi  qui  fuerit  ab  ijs  commendatus,  quo  iure  quai^  infuria 
malam  etiam  caufam  obtinear,  protinus  prxfto  eft  factura  atcf  infortunium.  Com- 
mendationes ergo  tyrannoru  caufis  ita  colophonem  addunt,ut  prouerbio  locu  Cx' 
faris  candidati  fecerintfin  eum  qui  poteft  in  utrans^  aurem  dormire, Sd  citra  puluere 
defiderium  affequi.Ceterum  ingenue  magis  Caefar,qux  palam  prxdicabac,fema!c- 
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ficis  acficartjs  hominibus  etiam  gratia  relaturum , fi  per  eos  dignitatem  cxiftimatio 
nem^fuamdefendilTet.Et  Ageiilausquom  amicum  iudici  comcndarer,nihilpeTfu 
cum  agebat:fedapercerogabat,ut  fi  bonam  caufamtucrcturjcum  in  juftitie  gratiam 
abfoluerettfi  minus, eius  defiderio  obfequcrctur.Vtcuncp  autc  res  cederet, eum  ora 
ninoabfolueret.  Porro  iudex  qui  ad  liancMalca  impegerit, no  facile  confiliffinue 
n{et,quofe  expediat:  quando  hinc  urget  cofeientia:  uis,  proqua  uir  bonus  libenter 
emoriaturtinde  periculum  faiuiis  £C  metus  agit, qui  conltanie  ct ia  uirum  comouerc 
pofsit-  Inreitacj  tam  ancipiti,  in  qua  prope  oraculum  Aretinum  agnofeatur,  nihil 
fatius  inuenio,quam  a fe,qua  fieri  poteft  ratione,  iudicium  ablegare:&i  non  liquere 
fibi  pronuntiare,  ad  aliumcp  iudicem  caufam  dimittere, qui  tutiore  locofir^aufitcj li- 
ne falutis  periculo  iufiitiae  obtemperare.  Iliud  non  prsEcermitta,propriis  fimulta/ 
tibus  nihil  omnino  dari  oportere,  fieri  enim  non  poteft,  ut  is  pure  aclandeiudicct, 
qui  factiones  atcf  iniurias  habeat  in  confilio,  Quicuncp  ergo  ad  indicandum  acteffe 
rit, imprimis  eniti dcber,ut  amoris  gqueatcpodijjgratig  arejiniurie  obliuifcat.Quo 
facium exiftimo,  ut  ThemiftoclesAchenienfis  arte obliuionis fibi  quam  memoris 
prfoptauerit. Cfteru  mihi  opportune  KThemiftoclis  nome  locus  hic  de  quo  agi 
mus,in  memoriam  rcuocauit  uctete  illam  ac  diu  inter  fapi entes  agitata  qusftione: 
an  quidquafcilicet  ab  amico  iudicc  amicitis  indulgeri,&  fiquid  indulgendum,qui, 
tenus  amicicigindulgen'  oporteat.CIeon  certe  8C  Tliemiftoclcs  diuerla  fenfilTepto# 
duntur.  Etenim  ille  magiftratu  initurus  conuocatis  amicis  amoris  fcederi  tenuncii- 
uir,  6(fipfam  quodammodo  amicitis  teftera  confregit  enim  putabatillequen/ 

quampofteredSclauum  tenere,qui  amicoru ratione  inire  uelir.Themiftcclescon. 
tra,  quoin  fibi  obeudus  effet  magiftratus,  alacri  uultu  amicos  hortatus  eft,ut  eius  o/ 
pera  audacfter  uteretur:fiquidcin  tepus  illud  adueralTe,  quo  ille  amicitis  teftimoni3 
dare  pofsit.Neuterrecftc, mea  quidem  fentemia-neqienim  probus  magiftratus  nitni 
um  uoletapiid  fe  amicitis  liceretneq;  tanti  fupercihir  putabir,ut  res  optima  ati^fua/ 
uilsima  in  uiramortahu  amicitia  eius  caufa  refringi  debeattfic  licuti  omnibus  in  re/ 
buSjfta  in  hac  faluberrimuelTc  modum  exiftimabit.Tantu  ergo  dabit  amicitif,quan 
cum  iuftitia  patietur.  Certe  prompto  animo  nullum  laborem  detredtabit,  trt  amicus 
iusfuum  obtineat.  Quod  fi  ille  infans  fit,  K addicendum  parum  idoneus, dabit  ope- 
ram ne  multum  aduocato  8d  patrono  indigere  uideatur . Quin  liti  compendiuti/ 
ciet,8i  anfracftus  calumniaruatcf  argutationum  fummouebititemporisetialapfuin, 
8c  male  inita  adlionis  formulam  nen  grauatd  corrigi  finer.Nouaseria  rationes, qus 
forte  prster  opinione emerferinc,  pou/uftos  etiam  dies  £{  tranfadtam  folennecau. 
fs  dilquifitione,  uel  in  ipfo  pronunciandi  articulo  admitteirhabebitcp  multo  maio- 
rem uericatis  ac  iuftiiis,  quam  legitfmg  actionis  arcp  formulprationem.ldquod  in  re 
cuiultjquamuis  peregrini  etiS  fadticabir,fed  cundtatius  ac  religiofius.Necj  enim  te- 
mere ac  promifeuenimis  inftitutaa  maioribus  iudicandi  ratio  folui  debet,  ftd  eam 
omnem  religione  cuncftationemq;  araic/tig  faneftitas  excutiet.lllud  quocp  poteft hue 
accedere, quod  fi  amicusparuiuftam  caufam  tenebit,  familiariterhominemadino- 
nebit,  ut  ue!  prudecer  definat,uel  ut  qua  poteft  ratioe,  cu  aduerfario  decidat-Dcniqi 
nepertinaciterineacaulapertendatjinquabona  confcientiadefidereturjautfitdu- 
bio  procul  fuccubiturustcum  uero  & locus  ac  tempus  Sd  ipfius  rei  ratio  multam  po- 
terit occafionem  fuppeditare,  utamicftisobfcquiatc^inlerufreporsii:  modoidfal- 
uaiufima,fa]uaexiftimacioneproficiatur.  Tantum  ueroabeft,  ut  in  amicitis  gratiS 
ullo  unqua  tempore  iuftitis  maieftatcputepofTeuioIari,  ur  abdicata  iuftitia neqip 
funi  fanctifsimu  amicitis  nomen  fuperftes  elTe  pofte  contendamtquin  eadecidatac 
depereat  oportet, fi  quo  prscipue  nititur  iuftitis  fubtraxerisfundamentum.  Nob 
fumprscermiflurus  unum,  in  tota  uita  atq;  in  omnibus  acTtionibus  exploratifsimS 
prsfidiumtquo  unoS^femper  uti  polTumus : nec  aut  detradtat  operam,  aut  confit- 
ledo  ]aftatur;nec  eft  periculum,  ut  falli  aut  corrumpi  pofsit.  Hoc  fcilicet  pofitum  eS 
in  multorum  lecftione  librorum  ,quos  mutos  magiftros  appellamus:  & in  ipfaccv 
gnitione  hiftoris  : in  qua  quicuncp  parum  uerfatus  eft , isiurepuer  etiamfiadmul 
laai  |catera  uenerit,  uel  Aegyptiorum  teftimonio  nuncupari  poteft.ln  antiquiians 
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rrgo  praeteriti  temporis  repetitione  operam  diligentiamc^  ponamus  .nam  8^  more^ 
hominum,  uartjcp  euencuslefe  ofFerenc.  quin  SC  czufs  pr^iudicatae,  Qi  multa feges 
earum  difciplinarum  quae  ad  inftruendam  inftituendamtp  uita  percinentroccurrer, 
tmdeiudicandiracione  locupletiorem  cumulatiore)^ reddamus.  Vix  illud  mihidi 
gnum  uidetur  quod  admoneri  oportear,euEn  qui  fe  iudicem  profeiTus  fit,  muhu  afsi 
duumc^eile  debere  in  le<ftitandoiure  ciuili,  quod  proprium  eft  populi  Romani,  aut 
certe  eo  iure  quodeiuitati  regioniue  coniuetum  efl  in  qua  iudicia  exercentur,  nec 
enim  adfolum  Seruium  Sulpitiupertinetreprehenfio,  qua  in  eum  ufus  eft  Q.Sc« 
uolajTurpeeiTeacprobrofum  patritioRomano,cauias  prgferrim  agetfiius  illud  in 
quouerfeturj  ignorare.  Quom  aucehx  leges,  quae  hodie  in  ufu  habentur, quafi  ca/- 
put  polypi, multa  contineant,  qu%  ad  bonam  fruge  5C  augendam  prudentiam  perci 
neanc:multa  rurfus  qute  inintegru  reuocaripar  foret,  utpotequg  per  ambitione  auc 
auaritia  tetras  humani  animi  labes  coftituta  funnob  idquifquis  ille  eft,  cui  recfta  iu^ 
dicia animo  func,noofcitater,  nei^per  inertia,fed  caute  SiTuigilater  in  eamletftione 
debet incumbere:&  imprimtsillud  memmiire,unam  eife  legem  aeternam  ac  pereri/’ 
nem  omnis  mutationis  ac  uicirsitudinis  expertcm:84  ab  hac  una  caeteras  omnes  le^ 
ges  quafi  a fonte  profluxiflV,et  ipias  perpetuas  atq?  immutabiles.IIlaenim  cui  uerus 
legis  titulus  debetur,coftans  eft,  qualis  ab  initio  prodijt,talis  femper  futura:net^  iu 
ftitia  res  defultoria  eft,  fed  qua  ordinem  femel  initu  fineuicio  femper  tuatur.  Atqui 
leges,  qua  pro  tempore  accp  utilitate  fta tuuntur, S>^  rurfus  immutata  temporii  ratio/* 
ne  couelluntur:  non  plane'  leges,  fed  litigandi  potius  artificia  funt  at<^  inftrumenta. 
Huius  generis  leges  olim  erant  honoraria,  quas  fcilicet  pro  libidine  pratores  fere/ 
bant.  Eorum  enim  ius  annuum  fuit : quod  a calendis  lanuarfi  incipiens  in  lanuartj 
calendas  defineret.  Atc^  interim  quom  canta  foret  imm  utatio  figen  di  ac  refigendi,  ut 
iam  populo  Romano  eftet  intolerabilis  : amore  Flauio  feriba  ad  edieftum  perpetu/ 
um  peruencum  eft,  ex  quo  perenni  ritu  ius  diceretur . acqp  ira  licentia  illa  immodica 
finem  accepit.  Quanti  autem  ponderis  fit  iudicatioapud  eum  iprum,cuiusdere  a 
gicur,hinc  facile  poteftintelligi:  quod  nullius  non  res  in  iudicium  uenit,  quin  eiuf/ 
dem  aut  fortunae, aut  caput,  aut  exiftimatio  periculum  fubelt:  quibus,  meaquident 
fcntcntia,omnia  continentur, quae  non  folum  ad  bene  beatetj  uiuendum,fed  ad  ip- 
fam  etiamuitapertinent-Qui  enim  pocefl:  ademptis  fortunis  cuiqua,ut  Ennius  feri/ 
pfir,uita  efleuitalisc'  Omnia  liquidem  non  modo  uicae  ornamenta,  fed  etia  praefidia 
hisljonis  confiant,  quibus  iortuna  dominatur,  a qua  etiam  nomen  mutua  ntur.Mul 
tos  fane  accepimus  haec  adeo  contempfifie,atq5in  poftremis  habuifie : ateg  hinefibi 
nomen  &:  famam  collegi  11  e,  quod  ea  fi:ilicetafpernareniur,qu3e  caeteri  mortales  ad- 
mirantur: neminem  tamen  ad  hanc  diem  proditu  eft  monumentis,  fine  his  potuifle 
uitam  iuftinere  aut  traducere.Nam  quom  intra  nos  uitalis  ignis  delitelcat,qui  humi 
dum  illud  populetur,quo  maxime  corpus  alitur,iemper^  aliquid  deterat  Stf  commi 
nuat  ex  ijs  quae  a natura  parata  llincad  animatiumconferuaiioneifane  breui  animal 
intereatnecefle  efi:,nifi  cibo  potuq?  farciatur  id,  quod  momentisomnibus  attenua/ 
tur.  Frigora  certe  no  facile  defendamus  ad  omne  iniuriam  expofiti  a natura,  nifi  cx 
his  qux  terra  depromuntur,  auc  quae  pecori  detrahuntur,  nobis  adiumenca  conqui/ 
ramus. Quid  contra  reliquam  caeli  SC  teporum  inclementiam,contra  agreftes  8^  in- 
domitas belluas,  contra  hoftiles  minas  (non  enim  aliunde  homini  quam  ab  homine 
plura  damna  proficifcuntur)contramorboru impetus  aliaq?  eiufcemodi,  quae  nobis 
pleruncf  nouerca  probant  natura,  quid  tandem  perfugi)  atq;  auxilif  nobis  relicftum 
eft"ntri  ut  eas  opes  cSparemus,  quas  uel  natura  monfirauit,  uel  arsfibi  conquiiiitic. 
VentOSjimbres,  pruinas>ie<f5:is  defendimustlepiis  telifc^  feras  arcemus:  hoftes  foisis 
ac  propugna  culis  deturbamus  fffuietes  morbos  herbis,  fu  ccisjpharmacifi^  expugna 
musruc  facile  cuiuis  c6fiarepofsic,h»c  omnia  deorum  prouidentia  genita  ad  homi- 
num utilitate  dC  coferuationemrquae  quifquis  neg!igic,3ut  uili  loco  habet,  parum  fe 
gratum  exlnbec  erga  diuinS munificentiam, 2>C  fummi  numinis  indulgentiaparum 
agnofeic.  Et  bxc  quidem, de  quibus  modo  diximus,  ad  agriculturam,  architeefioni/ 
camcf  2C  uillaticampaftionem  fpecfiant.Quouiuendigenerenullum  prarclarfus  aut 
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beatius  ircteres  cxiftmiauere.llla  enim  adempta  no  uideo  quemedo  uitae  nefeflar/a 
pro  rpicipofsint.Quomautc  alia  fatis  fini  hemini,  alia  humanitati,  ut  inquit  Varro, 
!ubct  hac  parte  auro  omnium  conuicqsprofciflopatrocinari . Pefiquamenim  per- 
mutatio gentium  & reium  comerciadefierc:  quod  perraro  fciliceteuenirer,  utquiV 
bus  ego  indigerem,  ea  tutibicomutandaexiftimares  ijs  qusmihifuperelTcnc,  ea^ 
res  magnam  difticultatcnecersitatibus  afferret  hiimanisicoicnfusgentium  auro,& 
ante  aurum  ari  argentocj  magnam  exiftimaiione  dedittquod  ex  ijs  numus  excude 
returprsfens  Tponfor  egeftacis  humanx.Neq;  enim  ego  aiiumcomodioremfeque- 
ftrum  potuifleinueniri  arbitror, qui  precia  reru  xquaret,&  uno  ordine  omnium  ne/ 
ceisitatibusrefponderct.  Quare  ego  multorum  improbitate  miror,  qui  paruuiden/ 
turtam  excellentem  tami^  optatam  uirzcomoditatcm  incellexifle : fine  qua  profe- 
dlouita  multis  magnisip  pitefidijs  uacarer.  Quid  uero  dicam  de  mercatura , qua  ad 
fatietatem  S^delicias  omnia  omnibus  locis  dirpenfat'&  gentium  nationumt^bona 
ita  partiiur,ut  quae  calu  multis  denegau/t,ca  large  omnibus  comeaniium  induflria 
fuppleantur-Quid  quabareditarioiuread  nos  peruenerunt,  quam  gr  ara, quam  cha 
ra  nobis  exifttmatunceu  quibus  &Cauit£E  opes  K monumenta  maioro  & facragen/ 
tilitia  ccnfeantur.  Noflra  aute  labore  coquifita, quanto  nobis  gratiora  lucundioraej 
funt,utpotequ2ueI  ingenio  ueidiligentix  noftr»  debeamus.  Quod  fiira  cotingat, 
uchxcranta  &ltam  exoptata  uitae  ornamenta  in  diferimen  ueniant,£ciudiciouid& 
antur  peritura,  quam  hoc  durum, quam  mirerabile,quam  calamicolum.  Quippeijs 
fublatis  fundamentum  liberalitatis  corruit, familix  praefidia  difsipantur, fides  conci/ 
dit,rerumdeni(j  omnium  agendarum  inftrumema  labefaclancur.Quarencnteme» 
re  quifquam  fe  alterius  judicio  comictattfcd  uitam,mores,  confueruamemi^  hemi/ 
num  imueatur.ExcIamat  Laberius:Per  deos  immortales  nolite  uos  evederefeque/ 
ftro.Sequefirum  enim  aibitium  ac  difceptatorcuideturinteiligere, cuius  fideinfen/ 
lentiam^utracppars  fequatUr.  Nam  feqiiefiriatq:  arbitri  latius  patet  potcfiasclm/ 
dicis,  Sciiuteri^  definitione  iudicis  cocludatiu'.  Quom  amici  Alcibiadem  hortaret! 
tur, urfeiudicio  populi  A iheniensfubiiccrcr, maluit  folumuertere, quam  fenadifflo 
nio  11  flere,  necp  iplius parentis  iudicium  affirmans  fc  Iponte  fubituturueritusfcilicet 
nequando  per  errorem  albos  calculos  atris  comutaret.  lure  igitur  maiores  noftri  in 
fortiendisiudicibusfacultatedabant  reficiendi  expungendicp  exalbo,  quos  fibipa 
rmn  aequos  fore  arbitrarentur.  Sex. Rofeius  Amerinus  quom  apud  iniquos  iudices 
pcriclitaretur,patrimonif  propemodum  naufragium  fecerar,nifi  tandem  iudiefisa- 
gitatus  in  C. Aquili)  fententia  quafi  in  aequitatis  portu  conquieuiffet.  Cum  fis  felici 
ter  acfium  putamus,  quibus  ludice  eligendi  oblata  eft  facultas:  id  qiicd  necf  ofeitan/. 
rer  nci|  imprudenter  fieri  debet,  ob  incertos  animoru  motus  uariasc^  fentcniiaruin 
comutariones.Nccp  enim  cufquam  licet,  faluaexiflimationeabeiusiudicioprouo' 
care,quem  fibi  ultro  delegerit,  8C  quafi  ducem  prtefecerit.Huic  optioni  eamionmi/ 
!amdicimus:ucnffires  qua  deiudicandumcfl,  ita  certa  fir,  ac  perfpicuafit,  ut  nulla 
pofsit  latebra  in  tabella  delitefcere,  nemo  fibi  alteriueiudicem  ferar,a  quo  deinde, fi 
ita  expediat, necp liceat  declinare,nec}i  melioris  iudicis  auxiliu  implorare- Africanus 
quom  aduerfus  tribunorum  iniuri as  Metellum  appellaret, uirum  bonum, fed  alloqui 
infenfum  fibiobdilsidcntesin  repiiblicafentennas,illudpalamproficebaiur,iniquo 
etiam  iudicife  facile  cauiamfuamapprobaturu.  In  fponfionibus  is  feremoseratanti 
quis,apudprseflituium  iudicem  facramctodecerrare.fic  pecunia  uocabant,  quxea 
codicioneapud  prpeore  deponebat,  ut  qui  iudicio  fuccubuiffctjeam  amitteret, uiiffo 
ri  autem  lucro  accederet . In  re  dubia  aicpobfcurahceciudiciorumratioeffugicnda 
eft,in  quibus  propter  rerum  caligine  iudex  uel  caligare  poteft , uel  facile  aliena  per- 
fuafione  corrumpi . Cateru  necp  tutum  eft  de  quopiam  hominu  certi  fibiquippiam 
polliceri.Eft  enimuoluncas  hominisambulaioria,&C  ut  Plato  ad  Architam  icripfit, 
qiisefuapte  natura  uariaspariatur  uicifsitudincs,  & bucatcpilluc  lacile  impelli pofi 
fit- At  ubi  res  tam  clara  tamcpilluftriseft,utcumipla(utIureconiiiIii  dicunOmeiidii 
na  luce  contendar,  minus  eu  periculi,  ni  modo  aut  plane  improbum  aut  plareftipi 
tem  delegeris.  Ego  nuper  quom  mihi  foret  aduerfus  Conflanti?.  Rangonain  eoa 
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tcncio:  quod  proagris  uecrigalibus , quos  agenrilibus  meis  dono  acccperae , deci' 
mam  antiquoiure  &C  quidem  gentilicio  debitam  JMagnteuirginfs  facello  ita  denega 
rc'jUtme  ui  ate^  armis  a ponefsione  exigedi  depelierec- Aiebat  illa  libera  immunccg 
donationem  factam  efle  ; ego  contra  uectigales  agros  meo  obnoxios  facerdotio 
negabam  liberos  immunescg  cuiqua  dari  potuiffe . T um  uero  me  a'  ucteri  poflefsior 
nenccp  iurenecp  more  deturbari,  improbum  nimis  plenum q;  iniurife  aiTercbam.Ea 
res  quom  diu  foret  con£rouerfa,mu[ti<^  multas  fcd  iniquas  conditiones  ofFerrcncie/ 
goiure  meo  plano  ac  peripicuo  confifus,  iili  Guidum  Rangonem  fratre  uirum  for- 
tem Di  boni  acfapientCjiudicem  tuIi:utquodiile  iudicafietjid  iufium  ratucputrinc^ 
haberetur. Intelligebam  enim  muku  fauoris  cauf$  mceaccelTurum,n  eum  iudicem 
delegilTem  que  nemo  non  fufpeclumhabuifretiputabamq;  non  fine  ignominia  fra/ 
trem  a fotore  poflerecufari. Quod  fi  in  rjs  rebus,  quse  ad  fortunam  pcrcinenr,qusq5 
amilTk  reparabiles  funt,  tanta  eft  cautio  adhibenda;  quanto  hoc  religiofius fieri  de/ 
cet,quom  de  capite  agitur, quod  amifflim  femel  irreparabile  eif.  Adde  quod  ubi  de 
faluteaclueft,  omnia  eodem  impetu  rapiuntur. Nam  de  ijs,  qui  infortunio  fiiofuper/ 
uixerint, illud  Archilochi  dici  poteft:C^i  terga  uoi£it,rurius  ide  dimicat.Iucundirsi 
ma  igitur  omnibus  eft  mortalibus  uita,  dC  iioc  lumen  caeli  fpirabile  quod  haurimus, 
grahfsimum  eftruei  quod  hos  amoris  igniculos  animi  corporiscp  fociatio  nobis  infe 
uerit:uelqu6d  huius  lucis  dulcedo  uiuendi  defiderium  eblandiatur.  Vtpotequom 
omnis  noftra  cognitio  fenfibus  inhaerefcattquibus  ademptis  nullus  uidetur  fuperef/ 
fe  locus  aut  notioni  rerum  aut  uoIuptati.Qui  uero  anima  cum  corpore  interire  con 
tenduntjq  nihil  reliquum  faciunt  homini  cx  hac  uita  abdicato,  in  quo  ipes  ullarecle 
aeSae  uitae  refideat.  Qui  uero  ita  decidunr,ut  immortalitate  animarum  felicitate  pro/ 
pagari  cenfeant;ij  tamen  non  facile  iiulgo  perfuaferintjfublatis  oculis, auribus, nari 
faus, tactu, palato,  fecundum  obitu  homini  quicquam  eflepofie  iucundiT,qu6d  non 
alia  uoluptatis  infirumenta  cognofeant  homines  belluis  proximi.  Sed  fac  efle  pr«- 
ftantifsimos,8(^  in  media  Academia  educatos,  an  uero  i)  patietur  in  fe  capitis  anqufi 
riYan  in  flimmaetia  innocentia  locum  putabunt,m  iudiciumarcefsiCinquo  defum/- 
niarerum,idcft  de  falute  fit  ftatuendum-an  cuilibetiudiciflne  diferimine  fe  iudican 
dos  immo  iuguIandosprcbebuntcAn  hominum  opinio, an  publica  exifiimatio  eos 
nihil  mouebitCut  ferui  pcenae,  bC  Icelcre  obftridiijquafi  Ibnces  pereat.  Certe  no  tam 
erunt  negligentes,  non  ita  famae  contemptores,  ut  hoc  finant,  fi  qui  modo  fiint  qui 
fe  homines  leniiat,neqs  ultro  mortem  accerfant,  bC  iudicis  quafi  carnificis  ad  id  ope 
ra  uti  uelintiquod  apud  Indos  8>C  in  Gracia  quofdam  faeSitafle  accepimus  , Socrate 
larum  uirum  nullo  fuo  facinore  fed  fbla  iudicum  iniiidia  bC  iniquitate  periclitatum, 
proditum  cfl:  monumetis-Qua  in  re  nonnullam  etiafummi  philofophi  culpam  feri/- 
ptores  agnofc0t;qu6d  dum  grauitate  feueritatcmi^  tucti  uulqrccufatq;  temporibus 
inrcruire,ne<$  infenfos  iudices  reiecir,nccpad  populum  prouocauit,  nccpdefenfio/- 
ne  uti  uoIuit.Quin  SC  oblatam  paratam qi  a I_yfia  orationem  defpexitjnon  magis  c- 
am  fibi  quam  Sicyonios  calceos  conuenire  teftatus.  Dum  ergo  tenorem  illum  uitae 
fuflinere  nitilur,dum  ab  inftitiito  negat  defeifeere,  dum  fibi  uidtum  in  prytaneo  de/ 
beri  con  tendit, dum  exulceratos  iudicum  animos  iritat,  pro  dolor,  uiro  grauifsimo, 
in  quo  omnium  fpecimen  uirtutum  eff  ulgebat,  8cf  patriam  5C  orbem  priuauir.  Mal- 
lem homine  fcrualTet  tam  frugi,  tam  utilem  iuuentuti,  tam  fuis,dfcam  bC  nobis, ne/ 
ceflarium.  Nec^  enim  fn  fure  tantu  statis  benefici«,fed  totius  poften'tatis,qu^cunc5 
uirtutis  nomen  admirabitur,philorophiam  qug  ad  mores  pertinet, deuocauit  e cslo. 
Sed  poterit  toriafTe  Socrati  & naturx  conflantia  adturatus  ille  uiuendi  modus 
patrocinari:  qui  maIuic,utquodam  locofcripfic  Cicero,  perdere  quod  uic'turus  erat, 
quam  quod  uixiflet.  At  nobis  quibus  magis  Socratem  admirari  quam  imitari  licer, 
alia  quadam  ratio  ineuda  eft.  Imprimis  enim  eniti  debemus  ut  boni  uiri  fimus  : tum 
ut  omnis  uita  noftra  longe  abfic  ab  omni  malefici)  fufpicione.Quod  fi  tamen  fortu/ 
na  indignitas  8C  inimicoru  iiiuidia  nos  in  iudicium  iiocet , 5C  quafi  perduellioni  diV 
emdicar,nauiter  atej  intrepide  fufeipienda  eft  defenfio,caufa  innocentia  noftra  iu 
dici  explicanda,uit«  ratio  exponenda, crimina  quaecucf  intenduntur  diluend3,gra/ 
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uueratcfingenucuctitas  aflereda.QuinKfi  ita  expediar, tefleslaudandi,tabuU,{v 
gna,  monumenta  profereda,  tantifpcrdum  probitatis  atcj  innocetiae  noftrae  fidefa 
ciamus.Quodfires  anguftiusproccdat,uel(uperate  inuidia,uel  poteciaaduerfario/ 
rum  urgenteitS  omnis  lapis  mouedus,  omnis  anchora  ia^andajmagni  patroni  coa 
duccdi,quin  & inuita  lege  T itia  audorandi,dies  diffindenda,  obnuntiandum 
£C  fi  aliter  caufa  obtineri  no  poteft,a  praetore  Si  confilioprouocandumadfenatum, 
a fenatu  ad  populumja  populo  ad  principcm.Deniq;  nihil  prgtermittendum,quofa 
ma  incolumitas  noftra  rebus  omnibus  prxpoderafie  intelligatur.  Scio  quofdam 
bonos  uiros  ato  infontes  acerbitate  iudicioru  coados  condemnatione  paratam 
cunia  redemifTe,quorB  inftituram  nemo  no  uituperaret,nifi  necefsitasexprefsiuet: 
quamuis  magni  celebreftj  in  philofophia  uiri  negent  in  fapiente  eundemaabfolo^ 
ra  quadam  probitate  ornatum  necefsitatem  cadere.Sed  ea  profedo  cadit,  a monj 
lia  omnia  fuo  (ut  Plato  inquit)  turbine  agit,  fubigit,  uenit,  fubuertit  ut  lubet.  Hint 
maiores  noftri,in  eos  qui  uim  attuliffent  poenas  ftaiuerut,8«i  luculenta  illaL-Craisi 
exclamatio  excattEripite  nos  e feruitutc.quf  profedo  non  ucnifTent  in  ufum  dicta 
di,  nifi  maiores  noftri  iudicaflent  nos  cogi  poffe  bC  ad  nccefsitate  impelli.  Ea  enim 
qugmetu  mortis, quje  dignitatis  Sf  fortunarum  periculo  perficiuntur: ea  faneingta 
tis  8C  animo  obludante  neri  dicatur. Quotus  enim  qui%  eft,  quem  lucis  buiusdub 
cedo  non  pellicea  tc’  quem  hominu  opinio, quem  fortuna  non  moucatC  ut  non  linat 
fibi  multa  prater  decorum  extorqueri  potius, quam  de  fijmma  reru  &dc  capite  ipfo 
pcriclitari.ObidHomerusquodamlocofcrfpfit,VIixem  uolente  nolentem  necel/ 
litati  parui(re.Et  Cicero  in  Epiftolts  ad  Atcicu  fiepe  teftatur,  ft  n-vSfwaj-xtu  ducem 
fequi.Itaenim  belle  Graeci  ex  perfuafione  & necefsitatenomen  confinxerunt  Kc 
eft  fcilicet  excufabilis  ille  metus,  quem  uel  in  conftantem  uirum  cadere  legum poid 
afieruerum.Non  erit  igitur  abfurdu, meo  quidem  iudicio,fiquando  quis  ad  hos  feo 

f>ulos  reflante  fortuna  impegerit,  pecunia  tyrannidem  prop!tiare,ambirej  preheiu 
ire,deprecari,adgenuaaccidere,quocucpIicetingenio  probitati  innocentis^iU' 
dicum  inclementia  aut  auaticiam  placare : 8Cfi  aliter  non  licet , largitione  tnaMam 
corrumpere . Quare  mecum  ipfe  ridere  foleo  pro  tritam  illam  in  fcholis  declamado. 
nem,  a Seneca  etiam  repeticam;qua  uocatur  in  dubium,  an  falutis  uendicanda^ 
tia  Cicero  Antonianas  inuediones  debeat  abolere.  Ceu  uero  nefciamus,uitani  Cu 
ceromSj&Cfelicifsimu  illud  ingemumjOmniumcjbonaraartiumfcECundifsimuom* 
nibus  orationibus  fuifleprteteredum:at(^ad  eam  diem  Cicerone  totfibigloriamo 
numentaftatuifle,  ut  parum  ad  aeternitate  nominis  propagandam  Anionianisitb 
diguilTe  uideatur.  Illud  quocp  fortaffe  quifpia  in  difquifitione  uocer,  quatenus  prtv 
gredi  deceat  hanc  licentia  opitulandi  iuftitiae,  6C  fubueniendi  innocentiae:8i  anom. 
ne  audendum  facinus,  an  omne  probru  fubeundum  conferuandsc  falutis  cig6.S«d 
faciljseftdifudicatio.Quippenecpinparentesmanusconijci,  ne<jliberos,ne<|aDi 
cos,necp  hofpites,  imo  nec^  hominem  infonie  enecari  uelim:multo  minus  auepatri 
am  prodi,  aut  deos  immortales  uiolari . Efto  ita(^  illa  formula  ac  limes  huiuscto» 
ptationis,  ut  tuendae  prorogandae^  uitae  gratia  nihil  faxis , quo  fado  indignusraa 
exsftimerc.  Hadenus  de  fortunarum  capitis^  periculo  diximus,quodiniudican 
do  uerfatur.Nunc  reliquu  eft,ui  de  exiftimatione  dicatur,fine  qua  ingrata  iniuam' 
daq  cftuiia.Cicero  exclamar,Necf  dignitatis  habedam  efle ratione  fine  falute,neffi 
falutis  fine  dignitate.ego  plus  addam ,malle  me  dignitatem  fine  uita,quam  uiiamb 
ne  dignitate  conferuare.  hac  enim  amiffa  non  uideo  quomodo  uita  cuiquam  fuauis 
effe  pofs/i.Quid  uero  ego  fuauis  dicam,  inertia^  ifta  orationis  utar^  quom  dempu 
exiftimatione,nihil  fit  homine  uilius  aut  defpicatius,ut  mors  ipfa  multo  fit  ma^d 
t2  proferenda.  Siquidem  morte  horum  qui  ita  obbrutuerunt, nomen  pariter  & tae/ 
moria  aboletur . uiuenres  aute  & ob  oculos  hominum  uerfantes , in  opprobriuinSi 
peenam  uitam  degut.MuIto  enim  fatius  eft,aut  nihil  unquam  fuifle,aut  prorfuself* 
definereiquam  ad  omne  dedecus  in  omnem^  deteftatione  fuperuiuere.QuddCud 
tacito  uel  legitimo  hominum  accidat  iudicio,  multo  tetrius  eft,  multo<^  iniquiusfe/ 
rendum  nam  fi  ciues,fi  familiares,fi  cognati  te  fccdum  homine  dignumij  odiomor 
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talium  ludicent,  quje  mors  non  hac  uita  potiorC  Quod  fi  etiam  in  uidfcium  uocatus 
necf  decus , netj  lamam  tueri  pofsis , capiralisqjilla  Iit  era  tuo  nomini  affigatur ; ucl 
cenforia  nota  inuraris,  aut  alias  mTarnis  inteftabilisi^pronucierisnta  ut  ordine  fumy 
inouearis,autfntcr  Cxrices  adferibaristquom  rcilicet  ordinem  tenes, fed  iiis  amictis 
fuffragq, interdiceris!^  praerogatiuamagi(tratus;quam  tibi  hoc  inhoneftum,  quam 
tuisprobrofumplcnumcp  indignitatis  c Quod  fi  ad  haec  etia  ciuirate  amittas, & ter/ 
tia  capitis  diminutione  deformeris,an  no  lioc  omnegenus  Tupplicq  exupercr,ut  uel 
terrae  labes  tibi  fit  exoptanda, qute  te  tam  infigni  eripiat  infamia.  Prfmu  ergo  pro/ 
curadum  eft  abs  te,nequid  admittas, nequid  cogites,-quod  tibi  hanc  perniciem  con 
dliet:  neiie  incurras  hominum  uoculas,  aut  dignus  putere,  qui  iniuriam  iudiciumcp 
patiare.Cato  inuitum  fe  profeffus  en:fccifle,utJL.  Flaminium  uirii  cofularem  e fena 
iuefjcerct:fed  notandamfuifie  libidinem. Ille  enim  confulin  Gallia,uriecun  feriret 
aliquem  eorum  qui  in  uinculis  elFcnt,  fe  nimis  impuderer  a feorto  exorari  permifir, 
^ probro  priuatoimperq  dedecus  coniunxit.Tumita  deomnihominii  genere  me/ 
rearCjUt  tibi  multi  faueac  ac  bene  uelint : ut  fiquando  inimicorum  atrocitas  in  te  ob/ 
nitatur,tuc5tra  habeas  quos  eoru  conatibus  obtjcias.Quod  fi  tenui  fortuna  es,  hoc 
facile  officio  cofequere-  lin  opes  affluunr,hoc  tibi  Jiberalitas  prxffabit  8C  beneficen 
tia, exterse^  uirtutes  quas  alienas  iccirco  uocauic  Ariftoceles,  quod  hominu  focieta 
ti  plus  comodi  afferant  quam  polTeflbri.  In  iudictjs  uero  fortiter  obfiftendu  efi,  an»- 
teacix  \xitx  facla  remetienda:ma{or5  etiam  comemoracio,  ni  modo  nos  multum  ab 
eoru  uirtutibus  degeneremus,  nonihil  fauoris  eblandiri  fblet.Quin  SCcaiamitatese/ 
narracte,  prxferrim  fi  illas  aut  amicoru  autreipublicx  gratia  incurrimus,  fnfigneq? 
nobis  ia^ura  attulerur,plurimu  fblent  ex  inuidia  diminuere,quam  diuturnus  felici/ 
tatis  curfus  folet  accendere . Priuatim  autem  admonendi  funt  rerum  humanatu,  ut 
nequid  ftatuant,quod  ipfis  aliquando  prteiudiefo  elTe  pofsittquado  ita  natura  conv 
paratum  eff,ut  quicquid  uni  hominum  euenit,  id  aliquado  omnibus  euenirepofsit. 
Ad  h$c  conferenda  funr  antiquitatis  exemplajqute  multa  uim  habet  ad  perfuaden/ 
dum  fi  loco  fuolla  tuantur.  Qiiale  illud,  quo  facile  fnrelligi  pote  fi:,  quam  religiofeS^ 
cuncfianterpatresnoftri  de  uita  ac  moribus  cuiufquam  iudicarent.Fimbriamuirum 
confularcmaccepimus  iudiceM.LuratioPythfte  equiti  Romano  fane  honefio  fuifi 
fe  aliquando, quom  is  iponfionc  feciffet,ni  bonus  uir  efiet. Tum  ei  Fimbria  dixifle, 
fe  illam  rem  nunqua  judicaturum : nefcilicet  aut  fpoliaret  fama  probatiShominemj 
fi  contra  iudicafiettaut  fiacuilTeuideretur  uirum  bonum  aIiqucelTe,quom  ea  res  in/ 
numerabilibus  officiis  ac  laudibus  contineretur.Triaab  initio  propofuimus,qu*  iu 
dierjs  difficultates  poffent  inueheretex  fjs  duo  fumus  profequuti.  Na  primo  quibus 
ornamentis  ingenrj  QC  natur»  iudice  praeditum  efle  oporteat, oftendimus. Tu  qiran 
to  in  periculo  uerfetur  is,  cuius  caufain  controuerfiam  cadit,  feu  de  falutCjfeude  di/ 
gnitate  agatur, quam  fuccinefie  potuimus  perftrinximus.  Nunc  tertium  membrum 
fupereftrutinre  ipfa,fuperqua  iudiciumfaciudum  cft,  quid  oboriatur  obfcuritatis, 
qu»  fe  difficultates  obii  cianr,aperiamus.  Et  profedio  faepe  nobis  cum  eo  genere 
hoftium  cofligendum  eft,quoru  calliditate  ac  uerfutia  ita  omnia  praeftrucfa  ac  pr»-^ 
munita  funt  ad  crimen  comprobandum,ut  probitati  atep  innocenti»  no  facile  detur 
elabi: ludices  uero  quantumuis  oculati  experrec!i:i,non  pofsinc  ingenfj  acumine 
eoperuenirCjUt  pofsint  maliti»  inuolucraretexere,6i  laboranti  ueritaii  pr»lidium 
afferre. Quom  Vlixes  Palameden  odio  capitali perfequeretur, Si  pride  in  eumquaft 
proditore  acculatione  premedirareturtuir  fagacis  ingenq  ea  omnia  accufationis  in- 
ftrumcntaapparauit,  quibus  hominem  5C  probitate  prudentia  fingulari  prarditu 
magno  hominu  confenfu  opprimeret. Nam  bC  tcftesfubornauit.SC  literas  cofcripfic 
ad  imitatione  chirographi  eius  qui  accufabat:  quin  pecunia  quafi  proditionis  au 
loramentum  in  tentorio  fuffodit.H»carq;aliaconfinxit,qu»  omnia  criminis  fpeci 
cm  adornarent.  Die  itaq:  diefia  argumentis  in  medium  prolatis, nemo  fuit  in  Pala 
medentam  »quus  2C  bonus , qui  non  eum  dignumextrcmofupplicio  arbitraretur, 
quem  palam  compertum  tanti  criminis  perfuafum  habebant.  Quin  dC  ipfereus  de/ 
prehenfus  inter  optima  confeientiam  & pefsima  caufam,  no  aufusfuiparrocinium 

fufeipere 
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fufcipcrc,  hofiium  immanitati  fuc cubuit:  lapidibufcp  publice  obrutus  itahommum 
opinioe  periit,quafi  perire  mcruifret.Re(S:e  ergo  a Grzcis  didum  uidetur,morfum 
caluuiniatorismultoefreuirulentioreinquamaipidis.  Et  Apelles  quom  calumnia 
pingeret,  fufurratione,  fufpitioncmq!  Si  metu , inter  eius  anteambulones  exprersit; 
ceu  calumnia  parum  per  fe  polleat,mfi  apparitoribus  illis  fuerit  ft ipata-  Elt  quan/ 
do  cafus  aduerfario  anfam  porrigatlcgitimaeaccufationis,  ut  res  non  fa(fla,fcdnafa 
uideatur.  Oderat  Craterus  Philotam  filium  Parmenionis,  aemulatio  Si  potenti* 
afFecflatio  animos  accenderat. Conniuebat  tamen  utercpjSi  fuo  interim  ftatu  coten» 
tus  acquiercebat,quom  fors  fortuna  Philotf  calumnia  cocinnauit.  Nam  quomDitn 
nus  coniuratione  in  Alexandrum  Nicomacho  amafio  retexiflet , ille  Cibeilino  fra- 
tri>CibellinusPhilot3e,fedPhiIotasncglexiflet  Alexandro  renuntiare:uel  perfona 
afpernatus,  qu®  tefiimoniu  afferebat, uel  quod  nollet  multos  ex  amicis  Si  femiliati 
bus  Alexadri  in  capitis  periculum  uocarc:  ea  taciturnitas  hominem  regi  fufpeduni 
fecerat, non  eo  tamen  ulq;,uc  in  eum  durius  quicqua  decernerer.at  quom  res  incon 
filium  ueniffer,  Craterus  arrepta  occafione  graui  oratione  in  Philotam  inueduso' 
mnia  collegit  argumenta , quibus  eum  nouis  rebus  ftuduiffe  uerifimile  uidebatur: 
exulceratumcj!  animum  regis  ita  permouit,ut  dat®  pridie  dextrae  immemoradfaui 
tiam  totus  obuerfusipfeaccufationem  peregerit,  tortores  acciuerit,qu®ftionem,  fu 
diculas,eculeosadmouerit.Ergoinfelix,addo  Si  innocens  iuuenis,a  nullo  licet  con 
iuratorum  nominatus  inclementiae  fortun®  fuccubuit,  SC  miferum  parentem  abfcn 
tem  atcf  inauditum  allifit:  nec  fuit  quifquam  Grxeorum  aut  prouincialium  qui  tam 
acerbam  conditione  miferaretur. Audientes  enim  Alexandrum  tertio  quoi^  uerbo 
falutcm  fuam  militibus  comendantem,  Si  Philippifuac^  bcneficiaParmemonisfa. 
mili®  exprobrante,  perfuafum  habuerunt  parentem  ac  filium  in  certo  acmanifcllo 
crimincieneri.  H®cfunteatel3,qu®  in iudicqsautinimicoru  improbitas, autfot 
tun®  torquere  folet  immanitas  J quibus  tantum  abeft  ut  humana  prudentia  dypc/ 
um  pofsicobijcere,acfepr®cegere,ucpIerucpinrperatibus  nobis  fuperueniat,nos9 
altud  agentes  confodiant.  Prsclaru  unum  extat  exemplum  in  hiftoria  Syriaca, quo 
memori®  proditum  eftjfpeclatx  fapienti®  adolefcente  loi^e  ame  adueniente  tem/ 
peftatemprofpexiffe,&  nequid  poffet  offendere  proutdiffe-  Id  exemplum  quoni 
am  rarum  cft.  Si  ad  excitandos  hominum  animos  accomodatu,  nequando  peruigi/ 
lare  defin5t,&C  quid  homini  euenire  pofsit  pr®cogicare,huic  loco  inferenduputaui. 


^DETALORVM  AC 

tesserarvm  et  calcvlo» 

RVM  LVDIS  EX  MORE  VETERVM 
C®Iio  Cakagnino  autore,m  gratiam 
Lilfj  Gregorij  Gyraldi. 

V o M uita  hommumeo  fit  condita  tempera  mento, ntb 
bori  quies,quieti  labor  uicifsim  fuccedat:  atep  iauuunq 
alternas  uices  c5mutet,uc  nec^  animus  afsidua  meditatio 
ne,necp  corpus  continuo  labore  frangatur:  netj  ruifus  U/ 
Q.  trunep  iugi  defidia  torpefeaninde  facium  uidemus,utuiii 

prxfiances  Si  ad  preclaras  acltiones  infiiiuti,pofiquadiU' 
turnam  opera  publicis  aut  priuatis  rebus  multa  cumlau* 
de  impenderunt, auocamenta  qusdam  recreandiattjiiv' 
ftaurandi  animi  gratia  fibi  conquirant;amicorumputa,2i 
cosqualium  dulces  collocutiones,  mutuas  inuicem  argutias  plenas  leporis,  plenas 
fuauitatis;  quibus  profedlo  incredibile  eil  quantu  animus  nofier  exhilarefcai,  amif' 

fuim? 
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fumc|  u/gorem  colligat . Quod  fi  aut  atas  aut  corporis  robur  id  patiatur,  alfj  fe  pila^ 
alij  aucupr)s,uenariontbus,paIefiris,excurfi'onibus,c2teristj  id  genus  pugnae  iimu 
lachris  exercent: ut  mox  aptiores  ad  iufias  uirtucis  ac'tiones  reuertantur.Qudd  fi  ea 
fu  2tas,  aut  corporis  habitudo,  aut  temporum  inclementia:ut  necp  acriores  exerci.» 
eationes  conueniant,necj!  animus  inquies  diuturna  polsit  inertiam  perferre:  aut  cer 
te'  idoneus  fodalis  abfit , qui  cum  iocari  animum  molii  affatu  liceat  obiccflare,  dC 
graues  curas  diluere : tum  reliqua  inuitamenta,ledtionis  puta,  uel  harmoniae  quam 
uel  canendo  uel  pulfando  excitauerimus,in  fatietate  abierint.nulla  enim  res  eft  qug 
magis  anima  explear,quam  efufdem  perfunctionis  paulo  diutius  continuata  feries: 
nulla  rurfus  magis  uoluptates  c6ciliar,quam  temporibus  8C  acfcionibus  diftincta  ua/ 
rietas.n  hatc  inquam  nobis  defuerint,inuenitfibi  mortalium  induftria  media  quan/- 
dam  obIedtationQfpeci€,qua  necg  corpus  tabefcac,ne<5  animus  hebeterunhabeat^ 
laboris  6C  quietis  certum  quoddam  ceperamentum,  & quafi  cfnnu  neutrius  expers 
tcni:uel  ut  latius  dica,utriuicf  participemiludos  fcilicet  quos  ferme  fedentes  exerce 
inus.ns  iuuenes  a lafsicudine  recreatur;  qs  fenes  incomoda  fenecftutis  longa  ocia 
molliuc. Verba  funt  Cicerois  ex  fecudo  De  oratore:  homineslabori  afsiduo  quo^ 
tidiano  aflueti,  quom  tempefiatis  caela  opere  prohibentur,  ad  pilam  le  aut  ad  talos 
aut  ad  tefleras  conferunt : aut  etiam  nouum  fibiipfi  aliquem  excogitant  in  ocio  lu- 
dum. Sic  Palamedem  & Pyrrhum  accepimus  caftrenfcs  quofdam  ludos  inuenifle: 
quibus  dum  ceffarec  a grauioribus  curis,  elTentq;  inducix  a militari  opere,  animum 
familiariter  laxaret.  Sic  Auguftum  C^farcm,fi'cQ-  Mutium  Scguolam  accepimus: 
illum  imperij  onus,huncIaboremre<pondendi  fiiis  ciuibusde  iure  leuafiejquse  ob/ 
Ictfiatio  tantum  abefi:  ut  ferqs  acfcionibus  obfireperet,  ut  multo  pofimodum  para/ 
tiores  uegeriorescj  ad  operofas  acftiones  8C  maxima  qusec^  redirent  negocia.  Scie- 
bant enim  a fe  ludos  exerceriteos^  ludicre  &r  intra  modum  exercebant.  Quod  fi  lu/ 
di  ha.c  aetate  apud  plerofcf  infamia  laborant, id  no  magis  ludoru  culpa  euenir,quam 
eorum  qui  ludos  immodice,8if  no  tanquam  ludos, uerum  quafi  firia  meditantur. 
Ii  funt  fcilicet  qui(ut  prouerbio  dicitur)nefciut  manum  tollere  de  tabula, 

wtxf^ycij,xs^  -n  Tr^^yoi/  ^'yof  a-Tr^yK^ov-rcci.  T^lon  defuerunt  tamen  homines  fe/ 
uerioris  uita  profefior es, qui  omnes  promifeue  ludos  auerfarentur . Qualis  Xeno/ 
phanes,qui ab  Hermioneo  prouocacus,  ut  uellet  una  ideft  tefferis  lu/ 

deretexcufationc  attulit  aifeuerans  fe  ttou/v  -tt^s  tk  id  eft,  tt 

midum  ac  diffidente  ad  ea  qux  forent  turpia,  ceu  uero  in  cenlum  turpia  ludus  te ff e/ 
rarum  elTct  referendus. Lydos  nationem  olim  fortem  arq?  inuicftam  ludos  inuenifle 
memoric  proditum  eftrhinc  deum  Lydium  religiofe  cultu  apud  Veteres  accepimus, 
quem  alq  Lyfium  a foluedis  curis  malueriic  appellare . Eos  uero  a Lydis  ad  Grxeos 
perfluxilTe  legimus,  moxa  Grscis  ad  Romanos:  quorQ  femper  ingenia  ea  fuerunc 
facultate  ptxdita,ut  feria  aeque  ac  ioca  pari  ftudio  ac  laude  amplecterentur. 
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. X ludis  uero,  quos  frequetes  exercuit  antigtas,tres  olim  magno  fuerut  in 
E ambituttalus  fcilicetjteflerajSxf  calcuIus:quos  facile  fit  ftudiofis  agnofee/ 
re,6C  quantu  inter  ie  differat  intelligere,fi  modoferiptores  ueteres  no  ne- 
gligeter  adeSc,necjjfinat  iealiquoruperfuafione  in  tranfuerfum  rapi;  quado  multos 
animaduertimus  celebri  nomine  uiros  ita  fcedeIapfos,uc  talu  teftergjK  calcu 

Iit  improbe  nimis  ac  licenter  comifeuerint.  Qua  nos  caligine  detergere  poftefpera 
mus,  fi  ea  quae  apud  receptos  conditores  annotauimus,  in  unum  quafi  aceruueonfe 
ramus. Erit  ea  res,nifi  nos  fallit  3eftimatio,ad  uetufiatis  mores  agnoftendos  oppor/ 
tunaiad  eruditionem  uero  8^  clarifsimorum  quorundam  fcriptoru  obfcuricates  illu- 
ftrandas  imprimis  accomodaca.  Talum  eum  effe  apud  Latinos,  quem  Graeci  uo/« 
eant  afti  agalum,ita  cerrum  eft,  ut  uix  probatione  indigeat  - Sic  certe  uiri  clarifsimt 
uno  confenfuid  uocabulum  in  latinitate  uerterunt-  Plinius  libro  X X X 1 1 r i .ubi 
de  Polycleto  uerba  facit.  Fecit,  inquir,&f  diffringente  fe,  ficT  nudum  telo  inceffente, 
duofej  pueros  ite  nudos  talisludemestquiuocantur  aftragalfzontes,5<  funt  in  Titi 

impe/ 
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imperatoris  atrio , quo  opere  nihil  abfolutius  picricp  iudicant.Sed  K qus  deinceps 
afferemuSjhoc  ita  planu  faciet, ut  nullus  plane  dubitationi  locus  relinquatur. 
autem  talus  proprie  bifukorumin  fufFragine  pedum pofteriorumofsicuium,  non 
rotundum  plane,fed  rotunditatis  tame  parte  magna  particeps. fi  ucro  bifulca  ple/ 
racp  talum  habeant,  non  habent  tamen  omnia.  Quin  & nonnulla  quseminimebi- 
fulca  funt , talo  tamen  a natura  honeilantur.Nam  leoni  talum  tribuunt  fane  tor/ 
tuofum  £C  in  morem  Labyrinthi  conuolutum, ut  Arifiotcles  teftatur.  Ad  cuiusimi/ 
tacionem  talarfj  magiftri  talum  luforium  effinxerunt  .Ita  enim  ea  Ariflotelisuet/ 
ba  interpretamur:  6 77^  Trtcc-^rstTjAafyetvSwc/Idlr.  Leo  contortum  habet  K 

implicatum, qualem  formant  uulgoSd  effingunt,  Sexuero  funt  tali  latera:  &fi qua/ 
tuortantuinufu  ludentia  fint.nam  duo  funt  ita  incurua:  ut  illis  talus  uixpofsitcon 
fifterc:has  n^cucet,  id  cft  antenas  uidecur  Ariftotclcs  appellaffe.Proinde  fcitutn  eft 
in  talo  Binarium  & Quinarium , qui  duo  numeri  funt  in  tefleris  oppofi  ti , defide/ 
rari.  Ex  reliquis  qua  tuor  tali  parcibus,una  fupina, altera  prona  dicitur;que  dui  ter/ 
narij  SC  quaternarij  uices  obeunt.  Vnftas  aute  K fenio  duabus  reliquis  pariibustri. 
buuntur-fenione  uero  Coum,unitatem  Chium  uocabant.  De  quibus  moxeomodi 
us  Sl  cumulatius  dicemusjteftimonijscf  receptifsimoruutcmur,utresomnibuscCT< 
tior  fiat  attj  teftatior.  Quae  omnia  modo  a me  dicla  non  puto  me  comodiuspofTe 
approbare;quamfieaautor!tate  Ariftotelis  fubOgnauero,cuiusuerbafuntexfecu/ 
do  De  animalibus  libro.  Ks-jJwj-aAst/  dv^  ixil  licevuj^aii/  /xcv®'.  «y^vfS/ 

7rpe7d^Hi,l7r«,uif6t^i<^ei.J}d  kS“  5«  e/i 

sgce/^x^Si',mAv^tdtis  </isS<jv  017« 

«fieioii  HfnxsfgyecAiD.i  e/i  Atei(<  5iov7^'?fAcd-?si7jA!i:fvetv^«tf5<5!r.arw7tsr  (/iTKt^rmisfiJ/ 
^ie?i9i/^Ti!d7n&'^iji^^irxiM<ny.ij^({^ef9«(i:i'(/isgtxlyaAsir<^7HKd(i7r{‘,  -n /jSj' «fiuisu 

v7^ifl(/ac7Zi).(^ae  ita  Plinius  fermeaduerbum  interpretatur  libro  Naturalis 
hiftoriae  x i .Talos  alinus  Indicus  unus  folidipedum  habet.  Nam  fues  ex  utrtxfge 
nereexiftimanturiideofccdiearum.Hominem  quiexiflimarunt  habere  facile  cooiii 
dii.  Lynx  tantum  digitos  habentium  fimile  quiddam  talo  habet,  leo  etiamnumtot/ 
tuofos.  talus  auteredlus  eftin  ariiculopedisjuentreeminens,  concauo in uenebn 
ligatus.hsc  Plinius,  Theodorus  autem:Talum  etiam  afinus  ille  Indicusfolusin 
Ibiidipeduffl  genere  polsidet.fusenim(ut  modo  dixi)ambiguuseft:quofitctiamu« 
talo  non  careat  probiore.  Permulta  ex  biifulcorum  numero  talum  habent.  Atueio 
multifidum  nullum  adhuc  talum  eiufmodi  habere, cognitum  efirutnechomineter/ 
tum  cft.  fed  Lynci  (emitalo  fimile  quiddam, leoni  autem  tortuofum  in  anfradiudfj 
qualem  effingut-omnia  uero  quibus  datus  eft  talus, cruribus  eum  pofterioribuscoa 
tinencitautereclus  in  fuffraginepartefuipronaforas,  fupina  introrfumfpec'let.11/ 
!ud  notandum  in  his  uerbis,  quod  Artftoteles  negat  fues  talum  habere,  quod imn 
folidipeda  & bifulca  ambigant:  quando  aiq  pede  folido  ali)  bifido  reperiantur.Pli/ 
nius  talos  habere  affirmat,  fed  foedos.  Que  locum  Theodorus,  nili  ieiftio  fallit, mul/ 
to  turpius  peruertit,  cum  dixit,  ut  talo  non  careat  probiore:  quomAriflotelespIa/ 
ne  dicat,  «fto  is^aJ^«A9ir.  Apud  Theodorum  tamen  puto  negationSexpun 

gcndam,ut  fedlatus  Plinium  uidcatur-Etfi  utruncf  pute  ita  pofle  defendi, quod uub 
gata  Ariftotelis  lecftio  ulcerofa  hodie  habeaturteiq?  uox  defit,  quae  in  fano  olim  codi 
ce  legebatur  ad  hunc  iane  modum:  ^«KSttxwAot/ex  i^^^asjwlj^aAst-.uelquodpropius 
uero  uideri  pofsit,  pro  «sf«)'(tAst',KSi:Ao{/  tantumlegioportere.ut  hocfcntiammouct 
me,n5fo!um  duorum  clarifsimoruuirorumauroritas,fed&ratio.Quomenimfucs 
inter  foiida&i  bifulca  ambigant,par  fuit  non  omnino  carere  talo:  ied  talem  habere, 
qui  non  uticf  talus  foret, necp  omnino  longe  a ta!oabefret;red  anceps  foret, netpph 
ne  probus  neq?  legitimus,  quod  nemini  fane  mirum  uideri  oportet,  quomalioquiiiv 
numeris  fcarcat  mendis  noua  haec  imprefsio. Qualis  ea  quam  in  coru  uerborumini' 
tio,qu*inodo  adfcriptafunt,  curauimus,  «sfetlyx^^t'  ^ 

teou&.  Quom  prius  legeretur,  ■^dvvj^u(/(eouoi/.  Hominem  uero  talo  carere  hinc  cer 
lum  eft,  quod  necf  pedes  habeat  pofteriores:  £C  malleoli  qui  humano  pedi  inharctj 
non  in  fufFragine,  fed  iniaierum  uertebra  inferantur;quorum  utruntf  talum  habo»' 
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fibus  ab  Arfftotelc  tributum  eft.  Non  pratermittam  illud  quod  mihi  fxpe  admiV 
rationem  fecir:GaIenum  tant*  apud  me  autoricatis  uirum,ut  nemini  ueterum  phi^ 
lofophorum  uel magnitudine  ingenif,uel  difciplinarum  omniu  cognitione  inferio/ 
rem  putem,  in  tertio  eius  libri  uolumineque  (w^foiTTs  crtut^ceZ. 

confcripfit,  cSftanter  talum  homini  tribuere:  £c  quod  admiratione  auget,  de  Arifto/ 
telis  fententia  nihil  meminiffe:  cuitameineolibro  fblet  frequenter  magna  cu  liber- 
taterepugnare.talum  aute  fjue aftragalumadfcribithumanipedis  fuffragini,mediu 
fcilicet  inter  tibiam  6C  calcaneuni:utpotecui  tibia  ac  fibula,qua  duo  a recentioribus 
illiteratauocefocile  maius  SC  minus  dicutur5impac“cafit:quomipfe  id  eft  cal 

caneo  incubat:cuius  finis  oisiinferif,quod  a Grgcis  a-xs^poic^s,  anoftrisnauifotme 
dicit-Triaemhgc  offa  pofteriori  pedis  parti adrcribut  a GaIeno,‘^>s}^Vp,«sf«/5-arA©', 
ngucKS‘(pef{‘^s.  Sed  nec^ilIuddiisimuIandumarbitror,huciprum  Galeni  aftragalum 
cum  bifuicorum  aftragaIo,que  unum  Ariftoteles  probat, nihil  omnino  habere  com 
munemequis  forte  fuipicetur  ab  illius  imagine  nome  inueniiTe.  Ad  Ariftotelem 
redeo, qui  graphice  admodum  enucleate  nobis  fitumatcg  imagines  talorudepin^ 
^it alio locot  yrav-rte  -rtc  't^vixe  ■ws  «rxtAtojj/.  of&dj/ 

79  KS^t^TTH,  -re  «/V  W!i[iey  eiczo.  KaiA«  isgxi*^ 

(£ftvce'7r@r«M«iAaf,  «*'&).  Qu* Theodorus  fic in- 

terpretatus eft:  Omnia  uero  quibus  datus  eft  talus,  cruribus  eumpofterioribus  coti 
net:ita  ut  ereclus  in  fufFragine  parte  fui  prona  foras,  fupina  intus  fpetftetiSi  qua  ue 
tieres  uocantur,  intus  aduerfafibipofitafint:  qua  canes  foris,quaantenna  fupra 
habeantur. Otus  talorum  omnium  talis  eft. Quem  locum  pariter  cu  Theodori  tranf- 
iatione  non  fruftra  uidemur  fufpecftum habere : necp  enim  iatis  exacfe  uidenrur  tali 
partes  omnes  enumerate.  Tum  xaiAac  nemo  lingua  Gracf  cadidatuSjnedicaTheo 
doruSjUeneres  uerterit:ut  ftilpicione  mihi  aliquando  fecerir,non  ««A«  fed  xtebix^x 
legifTe.Sic  enim  Venerem  Graci  dixerut:fic  Jlucianus  appellat  in  Amoribus,a  tem 
plofcilicct  quod  in  Colio  Attica  promontorio  fuit,Strabone  Qc  Paufania  teftibus; 
in  qua  fentetia  uideo  etiam  Domitium  fuiffe.  Sedneperftemin  ea  opinione,  faciut 
uerbaquafubfequuntur,  SiT  qui pracedit  articulus,  tk,  dC  \s§x(tii^x,  quaom 

nia  uocem  neutram  expetunt.  Quis  praterea  patiatur  TheodorS  »5^/«  canes  uerten 
tcmCnam  77^  id  eft  de  antennis  nemine  uideo  aut  Gracorum  aut  Lati 

norum  meminiffe . Quod  fi  Polluceautore  fequamur,  haud  fane  difficile  fuerit  eius 
loci  caftigationecxplorare.aitPoIIux,  tS*  -nv  icsgxyx^sy  7ifuiAXT©'«eiS 

pii  70  fiSJ/  f4«v«rfta:^jtA»{/  jcSsAsttU  KViuy.-n  Ji  iu^K^ySj/oy  yixs.x^yios  st©* 

«jSgA©'.</ictf  <5'f'HS“7r5v-7KC^«;sf<*>«Astcdjazri5ji  •7iK4tv5'nv 

r.&o\i^'n\jJiKuLx}(}oy,  xs^As^tcc  x%yzci.  Hoc  eft.  Atqui  forma  cafus  quod  ad  taluperti/ 
net, numeri  rationem  habet:  &C  qui  monadem  quide  fignificabar,  canis  uocabatur. 
Illi  uero  oppofitus  chias,£<l  iactus  ipiechius.  nam  binariusSifquinariusin  talis,ue-/ 
Imi  in  tefferis,no  erat:&driplures  fenione  Coum,  cane  uero  Chium  uocari  afferant. 
Ex  his  profecftocomodeconfjcipoteft,apud  Ariftotelem  non  x«a«  fed  xMxtnec^ 
i^ix  fed  ^»<e  legendum  efle,  ut  per  chia  unitatem,per  coafenionem  mteiligas.  Qui 
duo  iatfbjs  prouerbio  locum  dederunt  de  rebus  inaequalibus  adeo  ac  plurimu  inter 
IedifFeretibus:^»©'7r^f  Kwot-jChiusad  Coum:quando  altero  thinima  fumma,alte^ 
ro  maxima  notabatur.  Hinc  etiam  eoru  lententia  facile  refelli  poteft,qui  apud  A- 
riftoiclem  ea  uerba  rrx  (jSl)/KvfiX'^-ng\sgxtitiSiux'7i^s«^»>>'X,  ita  enarrant  quafi  duae 
forent  ueneres  rnuice  oppofita : quom  mea.quidem  fententia  Ariftoteles  intelligat 
coaSC  chia  oppofitis  lateribus  obniti.  Hoc  enim  fere  apud  Pollucem  fignificat,  -n 
JiewliK&ijSjxoy  )(txs.  Haec  qugab  Ariftotele  haufimus,  confirmantur  maxime  Eu- 

ftathr)  Homerici  interpretis  teftimonio : qui  dehis  multo  cumulatius  uerba  facit, ut/ 
pote  qui  iuftam  prope  de  talis  comcntationem  habeat.erit  aute  ad  id  quod  agimus 
per  quamaccomodatum.fiexifsquaefunt  apud  eum  aut  orem,  parte  multo  maxima 
io  medium  attulerimus;  ea  funt  in  pcnultimolliados  libro  fuper  eo  uerfu  adfcripta, 
VS7II©*  a/tlStAwi/aM»?’  «Sfxyacjistat p^hco8&s. 

Talarius  ludus  talis  quatuor  exercebatur, quoru  quif»^  lapfus  quatuor  habebat,non 

B fex 
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fex, quemadmodum  cubi  feutelTerf. Sed  omnes  cafus  talorOex  confuetudineluden 
tiu  annumerati  erat  quin<^  SC  triginta, quorvi  quida  a Dis,altj  ab  Heroibus,  altj  a da 
ris  hominibus  aut  a meretricibus  nome  accfpiebSt:nonul)iuero  ab  cuentibus.quica 
iaude  aut  probro  acciderant, denominabantur.  Inter  eos  enim  cafus  quida  Stefitho 
n'usdicebacur,qu!ppeocl'onar:urignificas:qu6d  fcpulchrum  Stcfichori,  quod  erat 
tn  Himera  urbe  Siciliae, ocio  fuerit  anguloru.  Alius  Euripidius,quippequadragin- 
ta  fignificans.  Nam  Euripides  unus  fuilTe  traditor  e'  quadi  aginta  przfcclis  poft  tri.. 
ginta tyrannos  Aihenisexpulfos.ex  omnibus  auie  quifcxcorinebat,  xS©'  diceba 
tur,S^  ViTjij,  quiiatincfeniodici  folct.Quiucro  unum,  ^i©-  dicebatur,^  xvapjid 
eii  canis,  ex  quo  prouerbiu,,^!©'  sk  tits»,  Citius  adftans  Coum  no  per. 

m!tta.Vcl  ut  Stratides  comicus  plenius  feribit,  }^:&'‘^ccsksKi:Soii  zkIcc  At  Chi 
usadfias  no  finit  Cou  loqui. De  qs  fcilicet  quicjuom  mulio  inferiores  fint,eostan]e 
qui  maiores  fuperiorescpfunt,  compefeue . Ad  qued  uidciur  ailufiile  Ariftophanes 
^ de  Theramene  homine  ambiguo , dC  qui  in  duabus  fel]isfeder€t,atq! 

ideo  Cothurni  cognomen  adepto,  loquens : quom  inquit,  «ut*#;; * 

In  eo  enim  bella  eft  allufio,  quod  Theramene  Chiu  fuifleaC' 
cepimus.  Illud  mirari  fubitjq)  quom  demifsjbus  eorutj  nomenclatura  ab  Ariftote 
le&Euftathio  ate^  Polluce  tam  locuples  habita  fit  mentio, eoru  tamen  nemo  de  ce/ 
Jebri  admoduac  felici  iadu  Veneris  quicqua  dixerir>quom  alioqui  in  eo  frequentes 
aisidui fintfcriptores.PIautus  in  Afinaria:  Hoc uenermefr, pueri  plaudite K mi/ 
hi  ob  ia  du  cantharo  mulfum  date.  Augufri  Epifiolae  caput  ad  Tyberium  extat  apud 
Suctoniu:LufimusmiTyberi>'<5f>(!ri»i^sheriethodie.TaI:siadatisutqui!qcanem 
aut  fenione  miferac , in  flngulos  talos  fingulos  denarios  conkrebat : quos  tollebat 
uniuerfos  qui  Venere  iecerat.  Eft  6C  adagifi  illud  antiquis  freques,  quo  ThtmiftiiJfc 
utitur  in  libeiloDe  diuinatione  per  fomnium  ex  Barbari  interpretatione; 

Si  faepe  iadaueris,aliquando  Venerem  facies. 

Sed  enim  dignu  icitu  eft,  Venere  no  unius  tali  facie  fuiffe,  ut  canis  K fenio:idqno‘d 
plerofi^  crcdidilTehadenuspracrerunum  Nicolaum Lconkum  uirumdedumfii 
eloquentem  uideo:  cuius  dialogi  aliquot  exiere,  poftquam  haec  comentatio  iatn  ab/ 
foluta  apud  nos  fanciebatur.Id  quodcxEpiftola  Augufti  facile  colligere  potueriit, 
in  qua  fenio  a Venere  nucupatim  feparatur.  Sed  quoties  taliquatuor  ita  excidebat» 
ut  diucrfa  eft  et  omnibus  faciesiqui  ladus  inter  eos, quos  quinq:8i  triginta  Euftathi 
us  dixit,  ultimus  numerabatur:  tum  felix  ille  cafus,  qiti  Veneris  nomine  cefebatur, 
affulgebat. Oftedit  id  Cicero  in  primo  Dediuinatfonc,fententia  Ariftoielis  mutua/ 


tus, quam  ex  eius  metapbrafte  Themiftio  modo  attulimus:  Ita  ne  uero  quicqua  po/ 
tcft  elTecafu  fadum,  quod  omnes  habet  in  fe  numeros  ueritacisc  quatuortaliiacti 
uenerium  cfficiunt:num  etiam  centum  uenerios, fi  quadringentos  talos  feceris,  a. 
fu  frituros  putasc’ fed  Lucianus  Samofateus  in  eo  dialogo  cui  id  eft  Amores 

titulum  fecit, omne  plane' dubitatione  difeutit. eius  uerbafunr,  n 
«syaj-aAsj  Aifvxs?  <}hfnsiiA&'  tAwya.njK^itAii'  (jH  u^chs/ 

TT^j  |x«Aisk /'■’  sTRTC -Tiu  «'■7^1' j!l;f»As<r^4,  TnCTvr®'  icrM^uitifu, 

omix  ^AsijtJxu/Aoiri^-pl^aTrt^iiJ 
<witsai(M',SA*i  HjtTWgaiiiU'©',  »5  iit  ewtjKiSta  crv//^«j>§;  Kj  KJt/ 

^1  oAij-5  ruug^itKGeSjirifuJiof^to  itf  n/ Loquitur fctlicct 
Lucianus  de  eo  adolefce  te,  qui  in  fta  tuam  V' eneris  Cnidiae  opus  Praxifelispeidito 
amore  infaniebat-  Eumcf  teftatur  frequeter  talos  quaiuor  Liby  ffae  dorcadis  in  fpein 
uoti  fupra  tabulam  fadlalletquipro  fenienriaiaciens,tumiinprfmis,fiquandodeafn 
ipfam  ia<ftaft'er,nu!louidelicet  taloin  eandem  faciem  obuerfo,  pronus  deam  adori/ 
banita  conie(!tans,feuoti  compote  futurum. Quod  fi  ut  plerui^  fitjperuerfeatcf  in/ 
feliciter  in  menfam  icciOer,tri(tcmcf  ilii  lacie  obuertiffenrjuniuerfam  Cnidum  exc/ 
crabatur,ceuin  magna  calamitate  incidiffet;  dC  mox  eoide  arripies  altero  facfiuma/ 
le  capta  conictftura  larfire  nitebaf.In  hanc  ferme  fententia  exqt  illud  PropcitianS 
Mequoi^  per  taios  Venerem  quterente fecundos, 

Sempei  damnofi  lubfiliere  canes» 

Ex  iis 


L.  V D O 291 

Ex  rjs  qux  a nobis  allata  funf,  nemo  lamjputo, dubitabit, qux  fit  fentcn ti'a  in  eodi- 
ftichoquod  inXenrjs  apud  Martialem  fcriptumeft,S<l  quin  plane  ad  iactum  uencri 
um  fit  referendum. 

Qirom  fteterit  nullus  uuiru  tibi  talus  eodem, 

Munera  me  dices  magna  dediffctibi. 

Sed  enim  iactuuenerio  quod  letifsimus  foret,  Archipofiam, id  eft  in  compotatione 
pn'ncipatum,ibrtiebanrur  ueteres.licc  eftquod  Horatius  dixit. 

Nec  regna  uini  forcicre  talis.  & alibi: 

Quem  V enus  arbitrum  dicet  bibendi. 

Arbitruenim  bibendi  uocat,quem  priicimodiperatore  dicebat,  quo  loco  Acron  in/ 
terpres  alioquipriminominis,ta!is  tefleras  cotundit.  Quatuor  talos  confuetos  in 
talario  ludo  exEuftathq  fentetia  diximus,in  quibus miflus  quinc^  fupra  triginta  nu 
merabant;quatuor  fcilicet  fimplices  eade  omnes  facie,geminatos  duodeuiginti,tri/' 
plices  X I i.unum  uero  quadriforme  ultimumomnium,  utpote  quo  nullus  numero 
Ilus  a ccreuir.V'nde  facile  eit  Aeronis  locucaftigare,  quiuenerio  iaclu  tricenariunu 
merum  cotincri  cradidit,quom  quinariu  tricenariuplane'  fit  fubftituendum.Non 
tamen  eum  talorum  numeriS perpetuum  fuiiTeexiftimamus.fiquidem  pro  ludoru  di 
uerOrate  numerus  comutabatur:  erante^  interdum  plures  paucioresiieafiragali.ad 
quod  uidetur  Ariftotelesallufiflein  libro  mSi  «'S  -tb  jcsstb^ k -t» 

«-TB  -TTv^iKccKUjOioy  «sfccyx^-ss  xai»?  jJstAaf/  tvceii  <Avo  ftaat/.ExZ' 

Cte  agere  difficile  eft  uel  multa  uel  frequeter,ficut  multos  talos  Coos, id  eft  feniox 
nes  iacere  perquam  arduum, unum  aut  duos  facile.  Q_uin  SCipibs  interdum  afiraga 
losin  prsemiucefsiife  uicflori  confiat.  Sic  certe' locum  Homeri  in  penuliimo  Iliados 
conditores  aliquot  primi  nominis  expofuiffe  uideo: 

tt/  •rif4fc  TVT&df/  torTtr 

tiyct'^  viiiT^OiKA^  cwe/^aK'7Kcii}S  '^o  ?ivy^!is, 

07t  ■Trcwo'?*  ustii.KTUvcy  «ix^jtd^aiAccvT©^ 
fHTTf©'  SH.  tSbXititi  iftif  ccsfcey^x^slm  pjAosfis?. 

Verba  funt  umbre  Patrocli  per  quiete  Achille  appellatis  tqug  fic  interpretari  potes: 
Qiiom  me  etiam  puerum  ex  Opoente  Menoetius  aduos 
Duxit  funefta  &C  crudeli  caede  madentem. 

Qua  primum  luce  occidi  natum  Amphidam antis 
Et  puer  &C  nolens,  ad  talos  percitus  ira. 

Idem  hoc  teftatur  Ducianus  fn  dialogo  quodam  louis  5C  Ganymedis,  Kc^-retS^ 
Sk  yii  a-vi/.-viif  oySMOiJ  tw»  Ts-my  hs“  «sfctyi^es  y.K^K  vrs^B-f . Habes  SC  hic  Amore 

hunc  qui  tecum  colludet,8daftraga!os  large  multos.  Idem  offendit  Apollonius  in 
tertio  Argonauticon  de  Cupidine  SC  Ganymede  flmul  talis  ludentibus. 
teiicp  «spayaAsipj  </t  To/yi 

b-4-ioa>v^. 

ycp.  dd/iSi'  nJlti-TmiLTroM  ^vvtTrAtoy  “ 
ycCfyos  Acu»!  Kyc^Ht 

Aureolos  ad  taxillos  ludebat  uterij: 

Ceu  ludunt  iuuenesalleclt  moribus  ijfdem. 

Ipfe  aurem  plenos/i  finus  plenasc^  papillas 
Seruabat  uefanus  Amor,nfxus^  finiflra 

Altabat  reclus.  Et  mox  de  Ganymedem  ludo  fuccumbentd 

dlio)  o*!’  ca/TKf 

«TAM  i'7n7rfa'tas,Ki^A(ti^c/i  Kffcyy^Acoovtc. 

filu/  Tva-y^i.  mi^cc^oy  -yr^T^otiTjy  «Atwnrf, 

&H  K^jvicui  pnu/  x^^y 

Quome^duo  tali  fuperenent:illum  ate^  illum 
Ex  aequo  fuperiniiciensiratus  Amori 

Multa  cachinnanti  ferie  deperdidit  una:  _ 

B a Etua/ 
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E c uacuis  demum  manibus  fubtriftis abibat. 

Ex  quo  carmine  agnofdmus  tum  multos  fuiffe  talos,  tum  etiam  fn  prgmium  cefsfire 
uidori . Nam  locutio  illa  ksfayal^aiin,  tam  ad  ludendi  caufam  > quam  inftituta 
reierri  poceft.  Hunc  autem  locum  Apollonij  comode  jcmulatus  eft,6L  exprefsicPhi 
loftratus  iuniorin  ea  pidura  cui  titulum  fecit  «Svfcvrib-,  id  eft  luforesrquam  nonpi 
gebit  ex  noftra  interpretatione  huc  traflcribcre.  Ludctes  illi  in  atrio  louis,  Amor 
puto  Ganymedestfjquidem  hunc  ex  tiara, hunc  ab  arcu  S^pcnniSjCOgnofci  licet. 
Atqui  ludunt  aflragalis.8i  Amor  quidem  ad  illudendum  ad  faftu  pidus  eft,K  ple 
num  uictoriae  finu  iuccuiit  lis  uero  duobus  adhuc  reliquis  tantuaftragaIis,S^hunc 
quocf  ipfum  perdidit, 5^  illum  in  eandem  fpem  iacit.  hinc  triftes  genai&l  iUe  oculo/ 
rum  lplendor,&fi  multum  habeat  fuauitatis,proFundum  tame  dolore  praeiefert-En 
& deae  eres  illis  praefto  funt,qus  interpretatione  non  egent.  Nam  quiiquis  afpexe- 
xit, illam  facile  Palladem  effe  intelliget,  cognata(ut  aiuc  poetae)  armatura  indutam, 
& glaucis  fub  carsideoculisicuiuirilisafpeclusjoriscphabicusj&i  genf  rubentes.  At 
illaruifus  dulcem  rifumfub  cefti  illicio  ueldepidtura  exprimit.  At  tertia  lunoneni 
elTe  tum  dignitas,  tu  fpecies  plane  regia  profitetur.Sed  quid  uolunt  fibiC  quatue  boc 
impulitnecefsitas^Argoquinquaginta  illos  heroas uehes  intra uit  Phafidenijfupe' 
rauit^  Bofphorum  & Symplegadas  . Viden  fluuiu  ipfum  profunda  in  arundinei* 
centem,truci  afpe<nu,comahifpidaatqjavrecta,horridaicem  barba, & oculis  colore 
glauco  perfufisc^Fluminis  uero  exuberantia  non  uno  ab  ore  erumpit,ur  mos  efttfed 
undcctrc^reftagnat,  ut  hinc  facile  inteliigamus  quantus  exundet  in  pontum.  Huius 
uero  nauigationispramium,puto,8C  tu  audifii,fed  ex  poetis  uellus  illud  aureum  ce 
!ebrantibus:quiargoetiam  7ra(n/xiA»(2rf,ex  Homeri  cantilena  nuncupanmr, ceu  ra 
omnicuram dixeris,  quoddecaDiomnes  curam  habeant.  Sed argonautse muneri 
fuo  quffcf  intendit,  dese  uero  oratum  ueniunr,  quaerentes  fcilicet  Medeam  Aeeta  fi» 
ham  ad  nauiganiium  falute  fibi  iociam  adiungere.In  cuius  operf  prsmium  mater  pt 
lam  filio  pollicetur, quam  fuiffelouis  lufumalierit.  An  no  eius  artificium  depictura 
colligisCipfa  quide  aurea  futura,qualis  intelligi  magis  quam  perfpicipofsit-  capreo/ 
ii  cyanei  in  eius  excuriant  ambitu,  emifla  uero  lumen  laculatur , quale  aftrorumra/ 
dios  imitatur. Htec  ille  audiens  aftragalos  nihil  inoraturtquinipfos  in  terram  abijei/ 
ens  parentis  peplo  manum  mtjcit,obfecrans  fibi  promifla  prjftari.  Nc^enim  tan/ 
tae  in  fpem  mercedis  hoccertamerecufarit.haecPhiloftraius.  Ex  ijs  quae  diximus 
facile  conftarc  poteft,  talos  seque  pueris  ac  fenibus  fuilTe  in  delicias, pueris  tamen  im 
primis.  Hinc  luno  apud  Lucianum  in  quodam  cselefti  dialogo  exprobrat  louiquafi 
graue  crimen, non  folum  q?  cu  Ganymede  ludat, fed  quodluda  t afiragalis.  HincLy 
lander  Lacedxmonius  ia(fiabar,pueros  afiragalis , uiros  iureiurado  circumferibio- 
portere.  Monumentis  ueterum  traditum  efi, Demetrium  regem  Syris  a Phraate 
rege  Parthorum , in  cuius  manus  uenerat , talis  aureis  ignominia  caufa  donatum 
fuilTe : quod  fugiens  aliquoties  retractus  eflet  ex  fuga.  Quintilianus  clarifiimiera/ 
toris  aftert  exemplurn,  qui  puerisin  epilogumprodudis  talos  tecic  inmediuiquos 
illi  diripere  coeperunt.  Nec  tamcninre  ludicra  folum,fed  K in  ferqs  etiam  afiioni 
bus  confiat  ueteres  talos  exercuilTe.Nam  in  agro  Burcnfium(ea  gens  eft  Achaica) 
fanum  eft  Herculis,  autore  Paufania,m  quo  ex  talis  abaco  rerum  agundarumca 
ptant  augurium  hocmodo.Confulturusdeoprimufuppiicat,  tum  precibus  rite  pc' 
radtis, talos  quatuor, quorum  apud  deum  magna  copia  efi, in  menlamiatfcauiafio/ 
rumep  fitum  Sc  figura  accurate  perfpicitrin  fingulis  aut  talis  figurx  inferiptae  ceriao 
interprecanonem  inipfa  habenttabella.Hincfata  conieciant.  Fuit  SC  in  agro  Pa/ 
tauino  oraculum, quod  Geryonis  appellabantinifi  Tranquilli  codex  fi  tmaculofus. 
Nec  enim  defunt  codices  in  quibus  non  Geryonis, fed  regionis  feribitur.  In  quoc/ 
um  morefuille  accepimus, ut  tali  in  Aponi  fontem  iacerentur:ci  pro  numerimagni 
tudine felicitate  infelicitatemue  augurarentur,  certe  quom  T yberius  fiipcr imperio 
oraculum  rcltaretur,aureosip  talos  in  fonte  iadtailct,  euenit  ut  fummS  numerum  ab 
eo  iacli  oftenderenr,8C  adhuc  Tranquilli  temporibus  tali  illi  in  lon:c  uidebantur. 

Nonnulli  produntur  eximia  adeo  opera  huic  ludo  impendiffejUt  nonsen  nacH 
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lint  apud  poftcros.  Nam  5C  Curium  elegantius  quam  oporteret  talis  luOffe  tradidit 
antiqu!cas:dequouerficulusi]Ieprodi7r,qucm  apud  Pedianum  legimus:  Et  talis 

Curius  pereruditus.  Quem  puto  orationibus  SC  epifiolis  Ciceronis  exagitatum, 
utpotein  !udo  talario  fbdalem  Antoni) :quc  quotidiefortunae  aleam  adf)nc,no  fine 
morfutaxauit.Celebrat  idem  Cicero  Titium  neicio  quem,  pila,  Bruliam  talis  egre/* 
gie  ludente  libro  tertio  De  oratore.  Ceteru  in  uniuerfum,Iudere  aftragalis  Grgcl 
dixerunt-Priuatim  aute  dicftucfi:  kfTux^iiJasaceycJf^vsin  <fef 
cSv  zr^yiecSsid  eft,  pueros  in  Ipoliatorio  ex  fportu 
lis  rapere  aftragalos.  Afl:ragalosaute,quos  alrj  as-eiW,  Ariftophanes  etia  «sqakss 
uocatjid  eft  tal6s,planc  rotundos  negauimus,perfecfla  fcilicet  5C  abfoluta  rotundita 
ce,fed  parce  fui  leuiterpreffa. Negamus  bi  quadratos,  quales  tefTerieiidresipfa  indi 
catrofsiculum  fcilicet  in  pofterioru  pedum  articulo  bifulcorum  animalium  plerunq? 
pofitum.eftalioqui  hoc  nomen  apud  Grscospolyfemum.Nam  SC  osiugulifiueiun 
Airam  ipfam  fignificac  Homero  in  X i . OdyfTeat  de  Elpenore , qui  lapfu  fcalarum 
concidit;  l»co%V«i  ksgxyoJAa>i>  icclyg.  At  mihi  lapfo  Fracius  ad  aftragalos  iugu 
ius.Eft  bC  herba  aftragalus  a femirotunda  radice  fic  appenata,de  qua  Diofcorides  Ii 
bro  quarto  fylux  medicae, Plinius  libro  V i 8C  X x Naturalis  hiftoriie.  Scriptum 
quocpeft  in  facris  literis,  Balthafarem  filium  Nabuchodonoforin  coena  recumbente 
ex  aduerfo  pariete  uidifTe  manus  humana  aftragalu  fcribente  hebrxis  literis.  Quas 
ita  Daniel  interpretatus  eft : aftragalus  queuidesuiucntis  dei  manus  eft  rea  fcrlpfic 
regnum  tuum  permenfum  iri  finei^  proxime  accepturum.Id  audiens  Balthafar  con 
■fternatus  eft.Necfane  multo  poft  aDarioMedorum  rege  expugnatus  eft.  quem 
locum  exDaniele  fupprefTo  auroris  nomine  Suidas  adduxit.  Annum  erat  8iaftraga 
Ius  inter  columnaru  ornamenta  a Vitruuio.  H»c  tamen  omnia  fignifi' cata  dedutfta 
funt  ex  eo , quod  aftragalus  talum  pedis  fignificat,  ecsfxS»  a^efdluj  ipvA«'7f4(t 

TioiJa/OTi/.  quod  muniat  &re<ftam  feruerbafem  corporis , id  eft  pedes,  ho/ah 

’istti'cu^ycvas,  ce?i\.ts  -tt&s  -n Ktv^^,KscJyxA(^  rns  mS'  g ecsgx^ 

Vel  quod  non  ad  manendum  netj  ftandu  a natura  inftitutus,fed  ad  motum  J 
quafi  aflagalus,  & additione  literx  r aftragalus.  Alrj  aftragalum  dici  uolunt  quafi  a.- 
ftrumiquod  ita  fufFiagini  pedis  inferius  fit,  ut  aftrum  cselo.PhilofophorS  enim  clar 
rifsimi  aftrum  ceu  nodum  quendam  celefti  abfidi  affixum  uolucre.Talum  uero  a Ia 
tinis  ditfium  contendunt, quod  -rgAeS^  iaciaturJuelquafi  teIum,quod  pofterioribus 
pedibus  uice  tcIiquxdS  taloprtedita  utanr.Nam  SC  Plinius  ait,  ea  qu*  cornigera  no 
fune,  ungula  pro  telo  uti.  Plautus  in  Curculione  talos  uulturiosappellauitiiacein/’ 
quit  parumper. lacit  uukurios  quatuontalos  arripio,  inuoco  alma  meam  nutricem, 
Herculem  iacfto  bafilicum.Quoloco  alma  nutricem,  Venere  puto.uulturij  auteui^ 
dentur appellatijuel  a rapacitate,uela  fcEcundiiate,qu6d  id  animal  foret  naturg  fym 
bolum  Acgypttjs.  Ad  fummouendas  uero  aleatornfraudes,quifubdoIamanu  uti 
callent:  infiitutum  eft,  ut  in  condiroriOjfeu  tupyxidem  mauis  appeIIare,repofilitaIi 
promerentur  in  abacum:  id  conditoriumPerfius  orcam  flimpta  ex  monftro  marino 
traslarfone  appellauic.SicS^  Pomponius  poeta  Bononienfis,  Dum  contempIor,irv 
quit, orcam  taxillosperdidi . Horatius  Gr»ca  nuncupatione  quam  Martia/ 

lis  turriculam -eius  carmen  eft: 

Quxrit  compofitos  manus  improba  mittere  talos. 

Si  per  me  mittit,nil  nifi  uota  facit. 

Erat  bC  is  ludus  de  quo  Auguftus  meminit,  quom  lacfto  cane  aut  fenione  quffcf  irl 
fingulos  talos  coferebat  denarium:  quos  omnes  auferebat  qui  Venere  ie cerat.  Sed 
SC  illud  faepe  ufu  ueniebat,  ut  cui  canis  allatrauerat,  certa  fummam  in  mediQ  daret: 
eam  tolleret  cui  fenio  addixilTet-Hinc  poeta  dextru  renione,damnofam  caniculam, 
uocauit.Quod  fi  quis  u truep pariter  iaclaftet, fiebat  compefatio,  (ut aiunt)  Caius  ad 
Caia.ea  rcslocu  dedit  prouerbio, quod  paulo  ante  exEuftathio  atrulimus,_j^?©'^^« 
stetJccust/  sKiKAiydi'-  Erant  Si  aliquot  alij  ludi  ad  exercitatione  talaria  pertinentes> 
quibus  Pollux  leftimoniu  reddir,qualis  ille  quem  id  eft  coaptare  uel  ads/” 

quare  nuncupabam.Nam  aftragalorum  multitudine  manibus  obtegentes  diuinan' 
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dum  proponebant,  pares  eflent  an  impares : quod  fabis  item  2^  amygdalis,  fedK 
argento  aiijs^  id  genus  interdum  fa(flitabant,qui  talos  non  habebant;  quod  8C  Aii- 
ftophanes  teftatur  in  Pluto.  Alius  fuit, quem  « id  eft  in  certamen  con/ 

tentionemuedixerut.eftenim  ishocpadoexerc& 

bacur. Circulum  duccntes,talum  iaciebant,coniedantes  anmilTus  in  circulo h»rc- 
tet,an  extra  prolabcretur.  Qui  felicius  coniecftuia  uius  {ueiat,uid}or  falutabathoc 
hodie  noftrates  quo($  pueri  uti  foIenr,pro  talo  lapillum  aut  nummuiacf entes. Alio/ 
qui  pari  fere  exemplo  in  praeferipto  circulo  cothurnicem  fla  tuebat.  Tum  alter  eam 
digito  percutiebat: alter  in  aduerfum  nitebatur  illam  intra  circulum  cotinere.Quod 
ni  tecilfetjCOthurnicisdominus  fuccumbebat.  Ludum  ahu-TptTrecv  uocabant,ceu 
tu  obuerflonem  dixeris,  hic  quotj  ut  plurimu  aflragalis  exercebaturiquos  iatflantes 
diligenter  ferobem  obferuabanf,qua  iadtaii  exciperentur.  Ad  hunc  acylis,  id  eft  ili/ 
gnis,alfjsc|  id  genus  glandibus  frequenter  uicc  aftragaloru  utebantur.  Ad  hunclii. 
dum  uidetur  fpedlaffe,qui  carmen  illud  cccinit  in  Idylio  De  nuce; 

Vas  quoQ!  fatpe  cauum  Ipatio  difiante  locatur, 

In  quod  milfaleui  nux  cadat  una  manu. 

Hi  fumferme  ludi  talartj,  de  quibus  mentionem  habitam  apud  Veteres  inuenijqnj 
state  noftra  prope  defitifunt,  quantum  ego  in  regione noltraobfetuaui,alioqui de- 
liciarum uoluptaiumtf  omnium  tenacifsima. 

DE  TESSERIS 

O N facileeft  iudicareantali  anteflersplus  habuerint  celebritatis!» 
anriquitateifanedeuirilcj  crebra  mentio  eft  apud  Veteres.  Sed  de  talis 
N hadtenuSjnuncdeteflerisagendum.  TellerasinuenicPalamedes, 
quos  Grtece  cubos  appellari  conflat;eosq;  quorum  ille  inuentorfeifie 
dicitur, in  ucruftifsimo  Fortune  fano  afleruatos  dicatos^  ultra  Nemg 
um  louem  feribit  Paufanias  in  Corinthiacis.  Lydos  in  caritate  annona  alternis 

diebus  cibum  fumere,8^  interim  tefTeris  uacare,autor  Piutarchus.Quid  quod  in fe. 
eris  Romanorum  indigitamentis  traditum  eft,  rege  Anco  Marcio,  adituum  Hercu 
lisaliquSdo  ociofum  per  ferias,deum  tefTeris  adiudum  prouocafteiipfumqiUtfiufqi 
munus  fubijfle,  ea  propofita  conditione,  utuic^tus  corna  fcortocy  multaretur.  Mox 
quomuieSoria  penes  Herculem  ftetin'et,ab  adituo  Accam  Larentia  nobile  eaienv 
peftatefcortum  ad  deum  perdu(rta,non  fine  ccena  ipfo  plane  digna  HetcuIe.ScdK 
apud  externos  reges  tefferas  magna fuiffe  in  aftimatione , atep  dRomanisducibBS 
triumpIiatasmemorabileeft.PliniusIibro  ultimo  Naturalis  hiftoria,  ex  Pompei) tri 
umphorum  aiftis:Pridie  Calendas  OtTcobris  die  natalis  fui  traftulitalueum  efiteffe/ 
ris  iuforium  e gemmis  duabus  latum  pedes  tris,Iongum  pedes  quatuor.Quin  &Te 
rentius  in  Adelphis  uitam  mortaliu  refleris  comparauit:!tauit  a eft, inquit, hominS, 
quafi  quom  ludas  telTerisifi  illud  maxime  quod  eft  opus,ia<ftu  non  cadit:  illudquod 
cecidit, id  arccutcorrfgas.FecichgcIudt  celebritas  atqiafsiduitas, ut  licet  aka  ili  uni» 
uerfumad  ludos  omneis  fortuitos  Sc’  plenos  diferiminis  referatur,  fignate  tamen  ac 
priuatim  ad  telTeras  pertineat- Sane  latina  illam  Cgfarisacclamatione,ia<fta  eftaka, 
Plutarchus  Grace  uertif,  Trctf  cwi^fi<p3u  «i/f©',  hoceftjiadia  fit  omnis  teflera.  Sicib 
lud  Iuuena!is;Tibiludit  aleapernox  AnteNumatinos.  Quod  meiudiceadtefTerS 
referri  opus  eft.Sic  illud  de  Nerone  accipio  apud  Traquillum:Qaadringetis  in  pun 
dium  H s alea  lufit.  Qu»  fumma  noftro  atre  quin<5 £d  uiginti milibus  aureoiucom 
putabitur.  Hoc  eft  quod  Cicero  conqueritur  in  Antonianis,Ltcinium  Lenticulam 
condemnatum  de  aleareftitutum  ab  Antonio.Hec  eft  alea  legibus  interdicla,utait 
Horatiusjin  Saturnalibus  tamen  permflTa.hoceft  enim  quod  ait  Martialis: 

Nec  timet  sdilem  moto  fpedlare  fritillo, 

Quom  uideatgelidos  iam  prope  ucma  lacus. 

Caierum  tetTerain  eam  efle  quam  «vfut/  Graeci  uocant,certu  eft:  &'fi  Domitius  ait 
proximo  ieculo  doctifsimus  ,GelIijSd  Sexti  Pompeij  autoritati  obfiftere  aufus, 
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tsflerama  Grsecis  tcISc^  dicipernegam:quomeatamcnfit  et/amnum  Macrobtf, 
Virruuff,  Varronis  fentetia.  Varronis  enim  uerba  funt  apudCenfcrinfi  in  Die  nara 
li  relata:  eft  figura  ex  omni  latere  quadrata:  quales  fune  tclTcrae,  quibus  in  ab 

ueolo  ludirurtex  quo  ipfae  appellata  KvSet.  Qu$  Vitruuius  prope  ad  iicrbum  uide- 
tur  mutuatus  lib.quintoArchitecrurc:  Cubus  cft  corpus  ex  fex  lateribus  aequali  la^ 
ritudineplanicierum  per  quadra  tu.  is  quem  eft  iac'tus,quam  in  parte  incubuit,  dum 
eftintaiflus,  immotam  habet  fiatione:uti  funt  etiam  teiferae,  quas  in  alueo  ludentes 
jaciunt : ex  quo  5C  quadrantalia  etiam  dicta  funt,  tefte  Gellio.  Quae  caufa  amphorae 
quadrantalis  nomen  inuenit,utpote  quam  ueteres  cubi  forma  exprimebanqquatcr 
nis  fcilicet  angulis  & pedali  undecuncf  amplitudine,  ut  fiat  in  fex  latera  fefsilis  for- 
ma.Continebat  auteamphora  ocfto  &1  quadraginta  fextarios  rerum  humtdarujuini 
puta  &:  olei:  quom  medimnus  contra  ficcis,  tritico  puta  uel  hordeo,  impleretur,  ex 
quo  illud  Aufoni)  in  Gripho  ternario  facile  a gnofeas; 

Eft  Bromff  quadrantal, K eft  Sicana  medimna. 

Hatefuit  amphors  quancitas;qu*nefacileab  fis  qui  annonam  flagellant  corrumpt 
pofter,ab  antiquis  diligerer  in  capit  olio  afleruabatur.Hoc  cft  fcilicet  quod  apud  Iu/ 
lium  Capitolinum  legimus  : Maximinu  imperatorem  perfepe  una  die  amphoram 
unam  Capitolinam  haufifle.quam  nonnulli  putant  fuifle  catteris  capaciorem:ego  iu 
ftam&^  fu®  plane  menfurae  interpretor.  Teflerae  autem  quadrantalisnomen  indi 
tum  puro,  non  quod  quadrata  fit  quatuorundicp  partibus  inclufa:  ut  aliqui  falfdcenr 
fuerut:fed  quod  ex  omniparte(fex  autem  partes  funt)  abacum  habeat  tetragonum, 
hoceftquafuor  angulis  exsequatum.  In  tefleris  aute  fex  lapfus  fuifle,  ficenim  in- 
terpretari lubetqu»  Crxci  7^a(Lt«'7Tsmuncupant,S^  nos  fiiperius  diximus, &Eufta- 
thium  autor€mhabemus:In  tefleris,  inquit,  per  feptenarium  numeru  contraria  fem 
per  conftituitur  oppofitio:  nam  utcuncf  conftiterit  telTera,  feptem  fibi  puntfta  per^ 
peiuo  opponuntunfex  uni, tribus  quatuor,duobus  quincp  oppofita.Qug oppofitio 
in  folis  cubis  habetur,quippc  fupeificies  ftx  habentibus-  Veru  quom  ad  talariam 
pugnam  quaiuor  pleruncf  tali  decertarent,  in  teflerariaduse  tresueadfummutefle 
ratcongrediebantur.Ele  duabus  meminitMartialis* 

Hic  mihi  biifeno  numeratur  teflera  pundlo. 

Nam  quom  in  altera  atep  altera  foret  fex  puncfta,  puncftoru  duodecim  fumma  redde 
batur.Sane  8C  hodie  duabus  tantum  utimur  in  eo  ludo , quem  iperainu  a ipeiatftus 
uocicamus*  Tribus  autem  ufos  ueteres  frequentius,  Grxeorum  prcuerbiuoften/- 
dit:  «fi?  t|,  Kv^oi:  quonuc  maxima  fiimm a, nuc  minima, fignificari  credit. Per 

tres  em  cubos  meras  unitates  indicat,  g minimus  eft  in  t efferis  numerusiper  fexma 
ximam  fumma, quat  ternis  conftat  fenarfis . Dehocitaferibit  Hefychius:  «-jj®»??/,» 
'rpeisKvSat,  r^otftite  a9f  -f?/  uxATvy^xi/iv-^  k ttKAcu  'Tpia-i  •Tt^S 

w!  7na<Pict!  Kv€oi!,y^n';(  i?  ai  viw  i/iCe.  Prouerbiu  fcilicet  fuifle  defis,qux  feliciter  aut 
infeliciter  eueniflent . Antiquitus  enim  tres  fuifle  teficras  in  ufu  ludentium  coftat, 
non  duaSjUt  fermenoftro  feculo  confuetum  eft.Hiec  eadem  prope  ad  uerbum  refex 
runtur  in  proucrbfis  Gr$corum,exautontare  Pherecratis. Tribus  fed  enim  tefferis 
hodie noftrates  ututur  in  eo  ludo,quem  fperainum  ex  eadem  caufa  uocitat.Quo/ 
niam  itaq;  duabus  rribusuetefleris,quatuorauteadroinimu  taIis,contendebatur  in 
acie  luforia,  hinc  a Martiale  illud  exfi  t: 

Non  fim  talorum  numero  par  teflerajdum  fit 
Maior  quam  talis,alea  faepe  mihi. 

Video  interim  pro  tefleris  numeros  Ouidiumpofuifleiceuinfecundo  Artis? 

Seu  ludet, numerosi^  manu  iactabit  eburnos. 

Tu  male  !acftaco,tu  bene  iacfladato.  Et  illud  ex  1 1 1. 

Et  modo  tres  ia  ctec  numeros,  modo  cogitet  apte 
Quam  fubeat  partem  callida>quamc5  uocet. 

Tefferisuero  conformandis  materiam  fuifle  ebur,ex  proximo  Ouidfi  ucrficulo  co/ 
gnofcimus.Sed  ex  eadem  conftitilTe  materia  taIos-,iUud Martialis  oftendit; 

Senio  nec  noftrum  cum  cane  quaftat  ebur. 
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Adde  exemplum  aenigmatis, quodapud  Diomedem  ad  talos  K tefferas  ambiguum 
cft.In  campOjinquitjligncOjUbi  mare  concretum,  humana  caro  exofsibus  ludebat. 
Nam  ebur  alp  dentem, alii  os  elephantis  putauerunt.  Alioqui  non  me  fugit,  a PH 
nio  libro  x v i. tradi  liguftra  comodifsimatefferis:&r  fi  non  defmt  qui  ad  frumenta 
riamuel  caftrenfem  tefferam  quam  adluforiam  id  referri  malint.  Campum  autein 
quo  tefleraria  pugna  exercebatur,  ab  antiquis  nunc  abacum,nuncalueoluni,  nune 
tabulam  luforiam,modo  -TTKivhoii,  fcdSC  fritillum  appellatum  uideo:rcclamantibus 
licet  grammattcis,qui  ex  autoritate  Porphyrionis,  non  ad  teflerarium  ludum  fed  la/ 
larium  fritillum  pertinere  arbitrantur : ut  idem  fit  cum  turricula  inftrumcntuih.Sed 
ut  ego  in  diuerfum  abea,  tum  alia  fuadcnt,tum  ilia  ex  Ludo  Claudij  carminaifeueo» 
rum  autor  Seneca, uc  titulus  przfcrt,  feu  quifquis  alius:  quem  fanedodlum&!  anii/ 
quum  fuiffe  nemo  inficiatur.  Eafunt: 

Nam  quoties  miffurus  erat  refonante  fritillo, 

Vtraqs  fubdudo  fugiebat  teflera  fundo. 

Nam  fundum, fulcru  & folumipfum  luforif  tabula  appellat, alludens  fcilicetadpte 
nam  qua  filix  Danai  apud  inferos  exercemur:  de  quibus  illud  inuulgus  adaftueft, 
(e7iA5T©'7rvfi©'</!ia'«»«/*«t'.  Inexplebile  dolium  Danaidum. quod  quantuaqua  infiin 
deretur,  tantundem  fubduc“to  fundo  efflueret.  Et  nequis  forte  argutari  pofsit,qgali 
teiferx  etiam  in  turriculam  iacerencur,  protinus  addit: 

Digitosc^  per  ipfos 

Fallax  afsiduo  delabitur  alea  furto: 

utiam  nemo  pofsit  ueritati  fucum  facere . Sed  enim  Suetonius  alueolumnuncn/ 
patimappellatin  uita  Claudi).  Alea,inquit,ftudiofifsimclufit.  De  cuius  arte  librum 
quocp  emifit , folitus  etia  in  geffatorio  ludere:ica  elTedo  alueolo^  adaptatis, ne  lufus 
confunderetur.Sic5C  illud  luuenalisenarrandum: 

Si damnofa fenem  iuuat  alea, ludit  & hares 
Bullatus, paruoq?  eadem  mouet  arma  fritillo. 

T cfTerariu.  lufus  hodie  fi'equens,&  prope'  quotidianus  apud  nofirates,  fed  telTeraj 
feu  cubos  uulgarisfimplicitas  datos  appellat, non  adeo  fortaffebarbara  aut  abfurdt 
nuticupatione.NamSC  Quintilianus  datum  pro  iaclufiue  motu  tabellarum  uidttur 
accepilfein  x i.Inftitutionum.  Quo  dato,inquit,erraffetrecord£tus,rediitadeuni 
quicumluferat.  fed  SC  ueteres  dacatim  ludere  ufurpabant; hoc  eftuicifsim& alltr» 
natim  iacicntes.Plautus  in  Curculione: 

T um  ifti  qui  ludunt  ferui  fcurrarum  datatim  in  uia.  Pomponius, 

Quom  datatim  in  ledo  tecum  lufi. 

niud  non  prxtermiferimjCubum  apudGrxcos  perpetuo  corripi:quom  apud  Auf» 
nium  Latinos  adfcica  quinta  Grxeorum  uocalij&C  coalefcente  diphthongOjpto 
ducatur.Significabantur  autem  numeri  in  tefieris  pundis  uel  lineis;  eratq  imprimis 
(««ra?:  qux  nunc  «cor,  id  eft  afinus , nunc  cubus  abfolute  dicebatur:  ut  exprouerbio 
fuperius  enarrato  abunde  cognitum  eft:  EratSdin  tefleiisia/ 

dusqui  nuncupabatur,commodusadmodumiacientibus:cxquoadagiuBi 
illudeffluxit: 

jciVieefo  jvxvfsunj/KbfffAoxaT®',  ideii, 

Midas  qui  in  telTeris  confultor  optimus. 

Etfi magis  probem  fyllabx gratia  ^fuAtBTOT©-  Iegi:utmtelligasfacilcm,utquila' 
briceprouoluatur.Midam  enim  a felicitate  Midx  regis  appellatu  arbitroriquittioi» 
talium  ditifsimus  antiquoru  monumentis  traditus  eft . Sicut  louis  teflera  mpriv 
uerbium  abierunt,  de  fjs  qui  autoritatepollenr,  quibustp  omnia  feliciterprocedunc, 
««  \o^  ivTitzifisfftjj « Jiis 

Feliciter  femper  cadunt  louis  cubi.  Quom  luftinianus  cdido  fuo  tudfi  alfZ 
interdixit,  puto  cuboru,feu  teireraruluduinterdixifleicuius  loco  quinij  alios  ludos 
introduxit,  in  quibus  puto  minuslocum  fraudi  fore  exiftimauit:  eorum  nominais 
luxata  ac  deformata  funt,  ut  necf  Romana,  necj  tranfmarina  ulla  in  tjs  fadesagiKV 
Tcatur-Naquid  tibi  comonouolon,comodaulomoio,regindala,cempon,  reipulM 
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fignificaucnnt  uoccs  omnino  doctis  ignot«"cClT  nonulla  m ifsbene  nata  ingenia  e/ 
laborauerint5ied(quatum  uideo)parum  feliciter.  Nam  pro  comonouolon 

id  efl:  pilx  iactumipro  cornodaumolo,*»^‘ss'  <fl'caj^sf,  id  eft  lufuni  curforiumrpro 
regindulia  bafiltnda , id  eft  reginam  , de  quo  Pollux  meminit : pro  cempon  catam^ 
pottjde  quoFeftuSjUelceftum:  proreipufaia  ftWf  ^HsiQ>'ceg,  a decurfu  latrQculorum 
ieu  calculoru  fubftituerunt;quom  tamen  ego  nullum  ex  qs  ludis  in  ufu  fuifTe  ante  Iu 
ftinianum  fufpicer,necj  ad  gymnafttcam  pertinere  cenfeam.  Sunt  tamen  codices  in 
quibus  hec  nominaaliterlegaturrcomolen  rciIicet,idolomenon,rhindalcIia,cyron, 
ecpy rufam,  qux  lice tobfcura.. aliquanto  tamen  propius  ad  literatura  indolem  acce/ 
dunt.Nam  Sicomole  acomofeulafciuia  &luxu  diclauideripoteft.Tdolomenon  ab 
effictis  imaginibus  . rhindalcha  a diftortis  naribus,  forte  quali  rhinocbalcaiut  fit  lu.^ 
dus  cottabo  fi'milis,cui  icunculae  duae  fubijcicbanturificur  K cyron  a gibbofo  habitu 
corporis. Ecpyrufa  uero,m  qua  de  pecuniae  fumma  agituriut  quid  proteruis  fimilli 
mum  agnofcatur.NabC  hodie  ludus  extat  matronis  ferme  noftris  peculiaris,cui  am 
buftae  nomen  faciunt.Et  haec  licet  mihi  parum  fatisfaciant:  rfs  tamen  tantifper  con^ 
tenti erimus, dum  meliora  offerantur. Sed  QC  in  qs  ludis  luftinianus  aureum  praefcri 
pfinextra  quem  iadfura  fieri  non  poflet, etiam  ab  eo  qui  multum  diuitfjspolleat- Au 
reus  uerOjfi  ad  noftram  aeftimationc  referatur, feftertium  unum  habetiid  efl:  numos 
feftertios  milleiqug  fiimma  aureos  noftrates  quinq;  Sd  uiginti  copledtirur  Illud  po 
ftremo  non  omirerim,quod  feriptu  eft  apud  Artemidoru  Ephefium,fiue  ut  ipfe  ma 
uult  Daldianum, libro  id  eft  Defomntorum  conie(5luris,tertio.Grgce 

ille  quidem,  fed  ad  hanc  prope’  fencentiS.  Siquis  fibi  per  quiete  uideatur  ludere  teffe 
risiidfignificataduerfus  quempiam,  quicum  deargento  agatur, uidforia  inuoto  fo^ 
re.Nam  cefferg  numeru includunt,^  calculi  dicuncur,quibust€ftcras  exercentes  Iu 
dunc.  Atqui  uincere  femper  aufpicatum  eft.  Quod  fi  quis  atger  fe  ludere  calculisauC 
alium  ludentem  uidere  fufpicetur,  praecipue  au  te  fi  ipfe  fibi  ludere  uideaturrdolebic. 
quod  fi  teffer^  ipfae  uideantunreditiones  & fimultates  praenuntiant.  Amifla  aut  pa 
ratas  iam  feditiones  dirimunttaucS^  intendunt . puerum  uero  ludente  uidere  tefle^ 
ris  uel  aftragalis  ue!  calculis,  non  omnino  inaufpicatu.  Nam  peculiaris  eft  pueris  lur 
fus.uiro  auteiam  adulto  mulieri malum  portendir,fi  luderetalis  uideaturini  forte 
qui  fomnium  uiderit,  iperec  fe  alicunde  haereditate  afiecuturu.  ex  funefiis  enim  cor/ 
poribus  tali  fiunt, Sic  ergo  egteris  periculum, ipfi  utiiiias,denunciaiur. 

DE  CALCVLIS 

ALCvLORVM  ludum  lure  tertio  loco  adfcripferim.  poft  talos  enim 
8C  tefferas  non  alium  uideo  in  cofuetudine  antiquitatis  frequetiorem, 
C utpote  quo  omnis  gtasatcp  ordo  uteretur, Id  quod  morationis  excurfti 

facile  conflabit:  ne  fit  opus  fsepius  eadem  reuocare  in  difquifitione:  SC 
quae  partibus  digerenda  funt,inaccruum  comifceantur.Calculosfuif. 
fe  lapillos  ab  initio,  quales  in  ora  per  lufumfcpe  legimus  quos  fpolia  Oceani  Clau 
dius  C®faruocauit,quom  parata  expeditione  milites  iufsit  galeas  cochis  SChoc  gc 
nus  lapillis  implere,hac  ratione  de  Oceano  triumphaturus;  nomen  ipfum  oftendit. 
Certe  2<1  Graeci  uocabant: quibus  etiam  numeros  explicabant,ut  ex  Arifto^ 

tele  in  primo  Elenchorum  cognofcitur:8^  fufffagia  ferebant,  unde  uox  frequens  uel 
Ciceroni  pro  decreto  fenatus  . Sed  BC  a forma  (ut  reor  ) turbinata 

<r»j,  dici  os  inuenio.  VndemedicipefTuIosuocauerur,  qui  ad  certa  remedia  locis  mir 
lieribus  fubifccreturrea  fcilicet  fpecie,quaGaIenus  indicauit  tk i^-o-rx^id  eft  Iinamen 
ta,qu*  TifuK-^TKCecsis  appellari  prodidit.  A Theocrito  appellatos  exiftimo  in 
Bucoliaftis,quom  dixit:  >y  -nv  yfcci^inxs  Ktvei MSoit.  Mutianusfimias  etialatrun 
culis  lulilfe  fictis  cera  prodidit,  autor  Plinius.  Quin  & latronum  canum  nomiV 
ne  celebratos  agnofco.Erant  fcilicet  in  abacojquem  £C  TrAivSio^  uocauerunt,  ceu  tu 
laterculum  dixeris;  regiones,  lineis  diftinctse  : has  urbes  nuncupabant:  unde  in 
prouerbium  Grsecisabi}t:urbes  ludere,  quom  res  tenues  magnis  no^ 
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mfnibus  cxaugcmus,Si  (m  aiunt)olIas  exornamus.  Erant  hse  regiones  pleruncf 
quincp  lineolis  tranfuerfarijs9  & decufTationibus  alternarim  dimenfe,quincf  & ui» 
ginci  numero  tfingulis  latrones  quincpinfidebantjprf  ter  mediam:cuitant5quatuot 
tribuebantur.excubabat  itaq;  utnnq;  latrones , feu  canes  mauisdicerejcoloribus  di/ 
ftinrftijhoftili  animo  inOdiances.Ea  fuitludi  ratio:  ut  fi  unus  ex  hoftili  agmine inco/ 
mttatus  deprehenderetur, ita  ut  circumueniri  poiTcncaptiuus  ex  acie  traheretur.  Ab 
eo  linearu  numero  Sophocles  uidecur  ideftpcflaquincf  lineis 

diftincla  uocitaiTe:  ex  quibus  qua  media  fuit,  facra  dicebatur:  a quamouerecalcu/ 
Ium  religio  fuit, ni  magna  &ineuitabi1is  qufdam  urgeret  necefsitas. Hinc  prouerbi 
um  oriundum  efi:  kivu  riv  «<p’ i^(xs,hunc  moueo  a facrajUt  linea  iubintelligasiquom 
extra  pr^fidia  implorantur.  Plutarchus  in  libello  An  gerendafit  feni  refpublica, 
Aiil/Tweu'  Siao-i^  -rio  «<f’  v Poftrema  nobis  tanquam  a facra 

linea  fenecflam  caufantur.hoc  eft  ceu  caufam  grauifsima  afferur.  Plato  in  quinto  Lo 
gum,  Taquam  a facro  calculo.  De  calculis  meminetutie/ 

ceptifsimi  feriptorum.  Martialis: 

Infidioforum  fi  ludis  bella  latronum, 

Gemmeus  ifte  tibi  miles  8C  hoflis  erit. 

Quse  paulum  uidentur  immutata  ex  illo  Ouidij  carmine  in  altero  libro  Deartc: 
Siue  latrocinfj  fub  imagine  calculus  ibir. 

Fac  pereat  uitreo  miles  ab  hofie  tuus. 

Quo  tamen  loco  malim  uido  quam  uitreo  legere, ut  intclligas  ita  puellg  ainafis  ob/ 
fecundandum  elTe:  ut  parta  in  eam  uidoria  trasferatur : feitum»^  illud  apud  ueteres 
repetat  de  Ofculana  pugna,  in  qua  uidi  uincut.  hoc  eft  enim  quod  alibi  monuerat: 

Tu  male  iatSatonu  bene  iaifta  dato. 

Nec  tamen  me  prsterit, gemmeos, quin  iC  uifreos  a Martiale  calculos  appellari. 

Sic  uincas  Nouiumeg  Publium^, 

Mandris  K uitreo  latrone  clufos. 

Mandras  enim  didas  puto , quas  regiones  P ollux  uocat  8C  Euftathius : fed  adrem 
de  qua  agit  Ouidius,  conueni t magis  ut  uido  legatur.  Quom  uero  diftindi  foret 
fuis  coloribus  calculi,  & ex  ijs  ille  deperiret  qui  inter  duos  deprehenfus  facile  conue 
niri  pollet, hinc  ab  eodem  Martiale  dictum  putamus: 

Difcolor  hic  gemino  uidus  ab  hofte  perit. 

Memorie  ueroproditu  eft,Pyrrhu  Epirotarum  rege,folerrifsimu  ftrategematumau 
toremprimu  omniu  oftedilTc,quomodo  ars  &dilciplina  militaris  per  calculosina- 
bulatraderetur.HinceftutIudu  calculoru  eundem  elTccu  eo, que  nuncuulgofcapo/ 
ru  ab  elegatia  cuiufe^  fegmenti,  plerii^  fentiant . In  hoc  enim  ic  imperatores  funt,5f 
imperatoru  laterones  & equites  turriti  elephaces  przcedete  peditffagmine  • Sed 
ut  diuerfa  fentiam  facit, quod  ueterum  nemo  hunc  ita  effingit, ut  eius  exemplum  ub 
Ium  agnofcat.QuippehuicquatuorSC  L x regioesfuntnouelineis  incluftc.fexde/ 
cim  aut  fcapi  utrinep  militant.  Quie  omnia  in  calculis  diuerfa  funt.na  5C  linef  quinqi 
X V I quadrisjfeu  regiones  uel  urbes  malis  appellare, implentur.  At  in  ludo  calculas 
rio  X II. ad fummumanipulones,induasdecurias8dprsftitesduosIateralescentii 
riati, totam  militia  exercent, in  quibus  tamen  dife/piinam  explicanda  aciei  pofsisa/ 
gnofeere . Siquidem  in  froce  iugati  funi  ordines  per  quinarium  numerum:  altitudo 
autem  triplici  acie  inftruc'ta  eft, ut  cubitos  occupet  x 1 1. Expedito  enim  ordinato 
militi  cubita  quatuor  tribuuntur,  quom  uero  farilTa  cubita  x 1 1 1 1 . portendatutjitJ 
ut  extremi  ordinis  uel  ( fi  lubec  fic  dixiffe)  triarij  lariffa  non  fit  inutilis,  qua  cubitis 
duobus  infefta  in  hoftem  exporrigatur.bac  eft  imago  illa  militia  quam  calculis  ex/ 
prelTamuoluere.alioqui  ei  qui  fuo  loco  exccfsifletsprafto  fuitpcena,  ut  circunueiu 
tus  in  manus  hoftium  pcrueniret:quod  quom  facile  fiat,  fi  latera  agminis  enudenir, 
obid  conftitutum  accepimusjnequis  de  facra  linea, id  eft  media  decedat,  cui  latera^ 
les  prafiites  prafedttfunt.eaenim  prodita  tum  cateraadesincurfionibus  hoftiam 
facile  patet-Iurc igitur prgeo  inclamat:  «4  i^«s'{'t)<pcy(^nKivei.  Ab  eade ratione tnb 
litari  deductum  eft,  ut  miles  qui  caftra  hoftium  penetrarir,  8C  in  arces  euaferit,  quali 

murali 


L V D O 2 p 5^ 

Hiurali  corona  donatus, uirrutis  ergo  late  impune  peruageturtnec  nifi  ter  circunucn 
tus  fuccubuilTeiudicetur.Sic  apudMafsilienles  femel  libercare  donatus,  no  nifi  terr 
ingrati  animi  conuicftus  in  feruitutem  relabebatur . Illud  praeterea  hoftimencum  m 
utroqi  agmine  feruabacrut  quafi  collatis  fignis  uir  uiro  implexus  cofligcrctifCquo/ 
Tum  itera  parte  cornu  pelleretur,alcera  hoftem  urgeretiuc  ita  in  tota  concertatione 
comutato  ufdloriae  ordine  paria  fierent.  Quae  omnia  in  fcaporum  certamine  longe 
aliter  obieruantur:5Coperoiius  dicenda  foret,  fiquis  modo  id  fui  feciflet  inftiturirceu 
Vidameus  uir  unus  ad  poeticam  natus  5C  doctoi  uiudicio  elegaafsimus,idluculen'- 
fo  admodum  carmine  olim  fecit.Nam  in  fcaporum  procincfcu  omnia  nefcio  quomo 
do  Martium  quiddam  magis  fbnatj&iimpenlioreratione  exornata funr. Siquidem, 
ut  extera  prxtermitt2,SC  pugnatorum  numerus  inipfa  ufq:  elementa  iedtilis  eft:  ad 
lugandum  & ueriandum  aciem  aptior, K difponenda  praefidia  accomodatior:  utpo 
lequillt  ideii  a quadrato  quadratus  :cuius  linea  ambies  cuinterio/ 

reipacio  fit  2equalis,2^  mox  in  cubum  excrefees,  campi  in  quo  pugna  conlcritur  re/ 
giones  emetiatur.Quse  omnia  Plato,  poft  Platonem  qui  wxTtjca  fcripferejdiuini 
tusfuntprolecuti.  Non  eft  igitur  quod  quifquammiretureos  ferme' omnes  qui  dc 
calculis  mentionem  intulere , de  prxlijs , SC  pugnis  mentionem  habuifle;  quod  iam 
multis  tefiimonrjsconfefium  illud  Ouidianum  e tertio  Arcis  planum  facit; 

Cautatf  non  ftulte  latronum  pralia  ludat, 

Vnus  cum  gemino  calculus  hofte  perit. 

Czterum  x 1 1.  fuifle calculos  antiquis  confuetos,  tum  ex  alrfs,  tum  ex  illo  Cicera/ 
nis  agnofcasin  primo  De  oratoretliCecifta  ratione  dicamuspflabene  df  x x (cru/ 
pis  ludere  proprium  eile  iuris  ciuilis:  quoniam  urruntp  eorum  Publius  Mutius  op/ 
time  fecerit.  Qui  locus  impudenter  nimis  ab  enarratore  corruptus  efl:  qui  pro  feru^. 
pis  feriptis  fubffituic,  5cf  ad  X 1 1.  tabulas  referendum  pueauit.  Sed  & Ciceronem 
comodeintelligetj&Tin  noftram  fentcntiSfacileibic,  qui  uerba  Quintiliani  ex  libro 
X I Infticurionu  ca.De  memoria,  annotaueric.ea  funttAt  ucro  Scguola  iniulu  x 1 1 
feruporum  quom  prior  calculum  prbmouiflerjelTetcip  uidlusidumrus  tendit,  repe  tiV 
to  totius  certaminis  ordine,  quo  dato  crraflec  recordatus,redfjc  ad  eum  quicum  Iule 
ractisq;  ita  faifium  efle  confeifus  eft.Ex  quo  illud  obiter  intelligas,  uiros  clarifsimos 
calculis  etiam  aliquando  operam  dedifle.  Quin  di.  fceminaru  letffiisimas  hoc  egille, 
indicat iliud  ex  Plinif  Cxcilq  epiftolis.  Quadraiillam  nobile  fcemina  prope’  quadra 
genariam  anima  laxalTe  pantomimis  £C  calculorum  luiii : fed  quom  fadiura  effer  al- 
terutrum, femper  nepoti  fuoprgcepiffe,abirer,ftudereci^;quod  non  amore  eiusma/ 
gis  facere  quam  reuerentia  uidebatur.  Sed  di  proci  apud  Homerum  ante  fores  fe 
calculis  oblecfabanttnon  more  Diodori  Megalopolitg  aut  Theoxeni  ludum  cslcu/ 
lorum  edodti,neq;  fecundum  Leonis  Mitylengi  Athenis  oriundiinftiiut5,quiunus 
omnium  eo  in  ludo  inuiefus  babebaturtut  teftatur  Phanias.Caeteru  Apion  Alexan 
drinus  feaudiuifle  profitetur  a Ctefonelthacefijqualis  ea  foret  procoru  ars  inluden 
do.  Quom  enim  illi  effent  centum  di  odo , totidem  etiam  calculos  inilruebantad- 
uerfos  inuicem,pari  utrincf  numcro,quatuor  uidelicet  q^uinquagintarinquorum 
medio  paruum  reliquiireuacuum>&  in  hoc  calculum  ununatuifTe,  cui  nomen  fece/ 
runt  Penelopen.  Hunc  pro  feopo  habuilTe,  in  que  alterum  calculu  dirigerent.eares 
forte  agebatur.  Qui  forte  potior  fuerat ; in  eam  oculo  pariter  coiedura  utebatur. 
Quod  li  Penelopen  prorfum  excufsifler , in  excuffs  acprouoluta  loco  fuum  ipCu 
Us  calculum  ponere  mos  fuit,  in  quem  rurfus  ftantem  illum  Penelopen  iaculabatur. 
Tum  fi  uicariu  illum  calculum  ita  attigiffetrut  nullum  prxterea  attingeret,  penes  e- 
um  iteritTe  uidoriam:&i  multa  fpem  concepifie,  Penelopen  fibi  aliquando  in  uxore 
ccfluram.Euryniachuuero  unum  ex  omnibus  procis  huiufceludi  gratia  perfaepeiii 
magnam  fpem  uenifle,quafi  nuptiae  Penelopes  fibi  certo  deberentur.Hsc  Athenae 
us-  Cybium  coneffa  in  tefiellas  pelamis , quam  Theodorus  lutariS  interpretatur, 
ficdidta,fi  Feffo  credimus, a cuboru  fimilitudinetqui  cumxque  in  omnes  partes  pa 
teant,  adiufum  accomodati  funt.  Ita  etiam  pifcantcs  hoc  genus  pifeis,  ueluti  aleam 
ludanr.  A cybqs  qu*  ipfe  fua  manu  familiae  partiebatur,  Cybiotacies  rex  Syrie  for./ 
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didifsimum  cogtiomcninuenit.  Quae  i nobis  inmcdium  allata  funt,  planum  facere 

poiTunt,  quid  iibi  uelit  Ouidianum  illud; 

Eft  genus  in  totidem  tenui  ratione  redatflum 
Spicula.quot  menfes  lubricus  annus  (sabet. 

Nam  fpicula  pro  ipfis  rpiculatoribus,quos  «?«  uocat,  accipienda  puto:ut  iit 

Mcconymia  militaris.  At  hic  qui  apud  uetercs  olim  multum  uidetur  acitimationis 
habuifle,uel  qui  huic  proximus  eft, ad  pofteritatem  quidem  peruenit,fed  ad  popula 
res  Sc  mediaftinos  tantum  relegatus:ncuti  §4  is,  de  quo  eundem  poetam  meminiiTe 
animaduertimus: 

Parua  tabella  capit  ternos  utrfni^  lapillos; 

In  quo  uiciffe  eft,continuafte  luos. 

Nos  quoc|  in  quodam  Saturnalitio  carmine  aliquot  huiufce  generis  ludos  olim  pti 
ocium  fumus  profecuti: 

Mox  numeris  diftincTca.duplex  mihi  teflerapugnet; 

Quo  certam  fedem  fenio  certus  habet. 

Et  duo  fub  prima  potior  locat  ag^mina  fronte, 

Damnofo  pofsit  quo  locus  eUe  cani. 

Ad  citimoscp  gradus  refiiitpercuftus  ab  hofte. 

Mox  repetitpugnam,te(ftaq;  notafubit. 

Dcnii^  certarim  fe  impellit  quifej;  priori^ 

Qui poterit  ftadio  cedere, uicftor  erit. 

Quod  li  tecum  iterum  duplici  pugnaucro  telo, 

Subfultet  femper  bis  mihi  fumma  minor. 

Quod  fi  diuerfis  figas  tentoria  campis: 

E t mox  qnx  dederit  fors  Ioca,quifcp  petat: 

Vi(ftor  erit  quifquis  geminos  infiderit  antes. 

Aut  perturbarit  figna  inimica  prior. 

Sors  gemino  refonat  iadujter  quinc^  tabellis: 

Dum  properat  miles,ter  labor  ecce  fubit. 

Scandit  enim  refilitt^  6c  mox  fugit, omnia  raptim; 

Prsftabit  primus  qui  dare  terga  poteft. 

Ter  geminus  facili  iadu  mihi  cubus  anhelet: 

In  quo  uiciffe  eft,exupcrafl’e  decem. 

Alucolus  triplici  fbnat  agmine:concipe  uota. 

Nam  nifl  diuines,tu  tibi  uerba  dabis. 

At  mihi  Pulydamas  duodenos  digerat  orbes: 

Si  uacanut  liceat  tranfilijfse  fuper. 

Tres  adimel&T  ferie  totidem  fungantur  eadem: 

Vnus  ab  hoftili  protinus  arce  cadet. 

Par  nifi  prscfidio  feries.tura  porrigegramen 
Si  quis  inaccefsas  ft^  redit^  uias. 

Bis  feptena  impar  tefsella  coh*reat  apte: 

Hic  ubi  quadratis  iunda  triquetra  uides. 

Ex  tam  diuerfis  facies  tamen  una  fubibit: 

Si  taurus  fiat  uel  calydonis  aper. 

Poftremum  tamen  hunc  ludum  quem  inter  calculos  reponendum  indicauinius, As 
Ionius  oftomachij  nomine  prodidit  appellatum  ab  antiquis:&r  his  uerbis  commode 
enarrauit.OfsicuIaineofuntad  Ilimma  xi  1 1 ijfigiiras  geometricas  habcntia;func 
enim  squilatera  uei  triquetra,extcntis  lineis  aut  rectis  angulis  uel  obIiquis.IfofceU 
ipfi  uelifopleura  uocat, orthogonia  quocp  8C  fcalena.Harum  uerticularuuarqs  coa/ 
gmentis  fimulantur  fpecies  mille  formarum:elephantus  belua,  aut  aperbeftialAii' 
fer  uolans  & mirmillo  in  armis  fubfidens,uenator  latrans  canis;quin  K turris  Si 
cacharuSj&Caliahuiufmodiinnumerabiliafiguraiurqusalius  aliofcietiusuaricgat. 
Sed  peritoru  cocinnatio  miracuIQ  eft,imperitotu  iundura  ridiculu.Haec  Aufoniu» 
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CAELII  CALCAGNINI  COM 

•MENTATIO  AD  LIEIVM  GRE 

gorium  Gyraldum. 

L V s ne  comodi  an  periculi  attulerit  mortalibus  res  nau/ 
ticajnemo  facile  dixerit.  Nam  figentia  8^  terrarum  com- 
mercia quis  animaduercerit,  comunicatasc^  regiones  in.' 
ter  ferno  temere  quicquam  utilius  aut  opportunius  m ui' 
P ta  repertum  putauerit.quod  17  deinde  pericula, imminens 

tiscp  tari  uicinitate  metiatur:  5C  quafi  mortis  propagatum 
imperium : non  eft  qui  tam  formidabili  aeftimatione  non 
expauefcat  j tam  perniciofserei  inuentore  non  exeere^ 
turteui  non  fatis  fuit  hominem  in  terra  mori,  nifi  alieno  in 
elementoperiret  Siinlepultus-Profecio  Cato,quom  ad  extrema  feneefutemperue/ 
niilet,  fc  pcenitccia  affici  dixit,  fiquando  nauigaiTet,  quo  terreftri  itinere  poflet  per-- 
uenire.  Fecit  ea  ratio,  ut  minus  mercatura  probaret:  qua  canto  fcilicet  diferimine  e^ 
incretur.8ii  Grsecoru  uerbum  e^i:yall»,7^vf,^^.ae^ec,  >ts‘KceJ>ice.  Trianancf  inuitaho 
minum  mala,  muliere,  ignem  ac  mare.  Sacis  etia  teftatum  aucontate  antiquitatis  rem 
periculofam  efle  nauigatione,  quom  eos  in  eadem  naui  efie  dixit,  qui  pari  periculo 
tcnereturtSC  ta  naufragiu  facere,qui  in  prora,  quam  qui  in  puppi  afledifient.Quom 
quidam  pecuariam  faceret,  alledius  maris  tranquillitate  pecua  uendidit : compara/ 
tis<^  caricis  mercatur»  confiliu inii t,ie(^ ac fua  pdago  credidit.  Verum  fuborta  tem 
peftate  quom  amifsis  mercibus  uix  eualilfetirurfustp  aliquado  fumma  aequoris  tem 
peries  oftenderetur:  B7Tvt»ua,  inquit,  <rvKst^i^4-  non faciamrcaricas quxrit. Arguit 
hoc  tamen  ipfum  quanti  facienda  fi  t nauigatio,  quae  tanto  periculo  emitur.  Alioqui 
Homerus  <^ou.xiistivc(UBiK\vTis!,  id  eft  remigatione  inclytos  nunqua  appella  flet,  nifi 
multam  laudem  promcrercrur, 

A Q_V  IBVS  RES  NAVTICA  INVENTA 
Qua  in  re  2d  Crcccnfcs  olim  excelluerunt.  Huius  inuentione  non  facile  cft  uni  tri 
bucre, quando  alq  alio  loco  primi  inftituilTe  exiftimantur.  Samothraces  hoc  fibiglo 
ri»  afcilcucrlMauri  Atlantem  celebrant:  Cretes  Neptunu,  Vfonem  alifrludaei  Noe, 
quem  unum  facr»  liter»  publico  mundi  illuuio  fupcrftice  fuifieteftantur.  Et  quom 
multa  lint  nauium  genera:  rates  quid  em,  quas  primum  in  ufu  fuifie  conftat,Erythrg 
regi  uetuftas  tribuit, Mylqs  ac  Xroianis  reclamat ibus:qui  fi bi totum  hoc  decus  uen 
dicant.Greci  primQ Danaum  ex  Aegypto  ad  fenauem  inuexifieteftanrur.eam  qug 
longa  dicitur  ab  lafoneinuentaPhilofteplianus  profitet,  a Smyrna  Ctefias,  a Semi/ 
rami  Srephanus,ab  Aegeone  Archimachus:quom  tame  Sefooftri  regiidipfum  Ae/ 
gyptif  adlcripferint.T um  uero  ut  eft  animus  hominum  immodicus,necquicqua  eft 
quod  intra  fui  principia  conftiteriqErythr»!  biremem,  Amynocles  Corinthius  rn> 
remem,  quadriremem  Carthaginefes,  quinquereme ISInefichthon  Salaminius,  fex 
ordenu  naue  X!enagoras  Syracufanus  a fe  inuentas  dixere-Romani  profecto  primi 
omnium  in  apparatu  primi  belli  Punici  quinquereme  Itali»  oftendere:  qu»  deinde 
augendi  libido  eo  uftp  prouec7aeft,ut  2d  quinquaginta  ordina  aliqu»  inuent»  fint. 
Sed  longe  tamen  antea  HippiasXyrius  onerariam,  Cyrenenfes  lembum,  cymbam 
Pheenices, celocem  Rhodrj, cercurum  Cyprif  inuenerat.Nccad  hoc  quicquam  ho/- 
minem  impulit, quam  humani  ingenij  improbitaSj&Tpeculiaris  qu»da  cura  audedi 
nocitura,?^  ca  pleruncp  tentandi,qire  in  caput  redeant.  Quodq;  enim  eo  maiore am 
bitjqu»ri  folct,quo  plus  difficultatis  habet. Nam  qu»  alioqui  nccefsitas  potuit  ho/ 
minem  admonere,  ut  tantum  iniret  diferiminis  . Aut  quid  ille  ex  fepofiris  regioni/ 
bus  potuit  appetere,  quod  ignorarecC  atep  utinam  illc  aditus  nunqua  autorem  inue/ 
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nilTet.minus  certe  mftrumcnti  haberent  de!icije,minus  gula  cupediaruni,niinus  fu/ 
pellcdiilisimpudentia.Fccimuscerteid  reclamate  atepobfirepente  natura.  Hinc  ille 
uentorum  impetus, ille  fludhium  fragor, illa  procellarum  uis-fe  icacp  belle  ulcifeitur, 
£C  a nobis  curiofi  animi  potnas  exigit.NS  que  illuc  profedtis  fuga  lupereft,aut  quid 
tandem  relictum  eftv  hic  ergo  maximus  uocorum  !ocus,ubi  minimus  falutis.hic  cre 
bra  Neptuni  accufatio:  fed  qui  acculat,  crebrius  damnatur . hic  querelae  6Ceiula/ 
tus, fed  quibus  Di  aures  obftruxerint;  5C  quod  fspius  accidit  miferabile  naufragia, 
ac  fcedifsima  noftri  cadaueris  reiecfliOjiplb  fcilicet  indignate  pelago,quod  nec  algas 
nec  fpongias  aueriatiinnec  faltem  miferIte,nos  ab  omni  natura  deftitutc»s,  fuo  fin« 
excipere:  quaiiinfania  exprobrante  quod  terrcftre  animal  homo  mare  ingrediar 
tur,8C  no  mouendum(ut  dicitur)  moueat.  Scitum  efl:  enim  illud  Graecoru, 
ar;iS7isTt9aA«/-^t©'2^5,Quomfisrerefiris,maritimusnefias.Virorti  profecto  con 
flat  cadauera  fupina  nuitarc.foeminarum  prona,  in  utrifqi  ita  forma  exigente:  fedfiC 
in  his  pudori  defunctarum  parcente  natura. 

NAVIGATIONIS  INVENTIO. 

Cafus  quidem  fcecundifsimus  rerum  magifter  oflendit  ligna  ac  trabes  non  mer/ 
gi:ied  nos  remigadi  artem  ex  pifeibus  ac  ranunculis  mutuati  fumus:  qui  cauda,alis, 
branchijs  ac  pedunculis  pro  temone  8C  palmulis  uruntur,  non  parum  etiam  miluus 
contulifle creditur  cauda  flexibus,  in  ccelomonftranre  natura  quod  opus  elfetia 
profundo.uelificationecertenautilus  pifcis,qui  ab  alijs  pompilus  dicitur.  Supinus 
hic  in  fumma  aquorum  ita  fe  paulatim  fubrigens,ut  cmifla  omni  per  fifrulam  aqua, 
uelut  exoneratus  fentina  facile  nauiget:  poftea  duo  prima  brachia  retorquens  mein 
branam  inter  illa  mira  fufatilitatis  extendit . qua  uelificante  in  auras  cateris  fubre/ 
migans  brachfjs, media  cauda  ut  gubernaculo  fe  regit.Ita  uadit  alto,liburnicarugaa 
dens  imSgine.Quin2t:  inter  conchasNerita  prabentes  concauam  fibiparte,&:al 
teram  aura  opponentes  per  fumma  aquorum  uelificant  • Et  cornigera  tefrudines 
apud  Troglodytas  cornibus  quafi  remigio  in  natando  utuntur.  Echinos  etiafabur^ 
ra  rationem  oftendiffe  ferunt.Tradunt  fauitia  maris  prafagire  eos,  correptis^  ope 
ririlapillistmobilitatemcppondereftabilietcs  nolutuolutatioefpfnas  attercrequod 
ubi  uiderc  nautici,ftarim  pluribus  anchoris  nauigia  infrenat.  Attulit  tamen  huic  rei 
magnum  adiumentu  hominum  induftria.  quis  enim  negarite'  nam  &C  Polybius  gra/ 
uis  autor  Romanos  nauigationis  rudes  primo  bello  Punico  fe  ita  exercuiffe  feribir, 
dum  quinqueremes  parabantur : fubfeliqs  in  harena  per  ordine  dilpofitis,  remiges 
infidentes  ad  uoce  praecipientis,qui  in  medio  eoru  erat,  omnes  una  protendere  bra» 
chia  ac  reducere,  remoscf  per  harenam  mouere  pariter  docebantur:  ad  illius  uocem 
flmul  omnes  incipiebant,fimul  definefaant.Per  hunc  modum  nauigandi  artem  edo 
<fli,K  perfectis  interea  nauibus  mareingrefsi , poftpaucos  dies  uerum  in  undis  pe/ 
riculum  fecerunt. 

MATERIES  AD  REM  NAVALEM. 

Materiem  conftruendis  nauibus  comodam  citream  maxime  exiftimaucrc:quoni 
am  harc  fi  mari  exiccetur,  obdurefeat : fpifsior^  atcf  ^ternior  fiat,  quod  ipfum£C  a/ 
ftanea;  euenire  putant . Solent  alij  citream  terra  condere  ac  caera  illinere . quin  K a/ 
ceruis  frumenti  feptenis  diebus  imponere,  totidem  intermifsisrattj  ita  firmiorem  % 
ad  opus  commodiorereddf.Mirum  enim  quantu  ponderi  detrahatur.  At  cedro  qui» 
dem  aterna  materies  efl . Nam  Vcicae  tetfrum  e cedro  ftetiffe  annos  mille  ducentos 
odio  QC  feptuaginta  traditum  efl.  fed  ideo  minus  probatur,qu6d  fummopereferruni 
oderit, &rclauos  non  teneat . In  Aegypto  tamen  ac  Syria  reges  inopia  abietis  cedro 
ad  claflcs  feruntur  ufl.Maxima  ea  in  Cypro  traditur  ad  undeciremim  D emetrij  iuc 
cifa  c X X x.pedum  logitudinis,crafsicudinis  uero  ad  trium  hominum  complexu- 
'CupreiTum  etiam  Veteres  comendauere,uel  quod  cariem  &fitum  nonfentiattuJ 
quod  minime  rimis  farifeat.  Certe  Dianae  Ephefiae  ualusecupreflbconftabant.Si 
leges  publicas  Plato  cupreftinis  tabulis  incidendas  putauit:  quod  eas  atrediurumio 
res  fore  exiftimabat.  Pinum  etiam  non  ultimo  loco  probauere:  quando  hsc  K be» 
ne  fert  statemtfi  terra  praefercim  condatunficut  dC  alnus  humoris  patientirsima  ei^ 
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fed aerem  ac  folcs  non  facflepatitur.  Larix  iccm  fylueflris  colore  buxeo  improbari 
nonfolet.NamS^  aduerfus  rempefiatesfirmirsima  eftj&C  cariem  n5  expauefeintum 
ucro  imprimis  quodinccdrfs  minime  obnoxia  eit:£<r  fiquandohoftcs  flammas  inie 
cerintjnonadurituriaudio  tamen  a pleriftg  repudiari,quddaquismarinis  teredinem 
contrahar. Cerrum  etia  dC  fagum  non  admodum  probauere:  quod  aduerfiis  tempc/ 
flatem  imbecilles  fint,necad  uetufiatem  perueniant . Fagum  tamen  uideo  in  Argo 
naui  Apolloniu  probauifle.Roburjaiioqui  tantsduricis  arbor^ut  perterebrari  non 
poisitnifl  madefaefia,  reqcitur  quod  inconftans  fit,  SC  (quod omni  in  opere,  iedin 
nautico  maxime,  periculofum  eii}  facilerimas  agat,  SC  aqua  marina  corrumpatur. 
Habet  Iric  alnus  indicaturam;quae  quo  natura  ficcior  eft,  eo  magis  exiftimatur  ei  hu 
mor  conferre  ad  immortalitate.  Abietem  ante  omnes  alias  probantt  quod  procerita 
te  & amplitudine  polleat,  oneribusq?  relu<ftetur:SC  facile  mores  patiatur, direAa  in.' 
uidfaq;  permanens . Eius  tamen  Ipeciem  quandam  apud  Benacum  nafei  tradunt:  e 
qua  fi  uas  feceris, ni  oleo  perlinas,  minime  uinum  continet.  Abietis  pars  terr*  pro/ 
pior  enodis  eft ; cui  quom  detradlus  eft  cortex , ftpinus  uocatur.  reliqua  pars  nodo/ 
ia  eft  durior^, S^fufterna  dicitur.  Abies  admirationis  prsecipug  in  naui, quae  ex  Ae/ 
gypto  Car)  principis  iufiiiobelifcum  in  Vaticano  circo  flaturum , quatuorc^  trScos 
lapidis  eiufdem  ad  fuftinendu  eum  adduxit:qua  naue  nil  admirabilius  uiflim  in  ma/ 
ticertGeft.  c x x.M.modi)  lentis  prolaburra  ei  fuere,longitudoipatiu  obtinuit  ma 
gna  exparte  Hoftienfis  portus  latereleuo.Ibinantpdemerfaeft  a Claudio  principe 
cum  tribus  molibus  turrium  altitudinem  ea  exsdificatis  obiter  Puteolano  puluere 
aduetflo  . Quae  arboris  crafsitudo  quatuorhominu  ulnas  complecSentiu  implebar. 
Oleam  dC  oleaftrum  diiierf»  caufae  cSmcndabilem  ac  refpuendum  faciunt:  nam  SC 
graues  funt,SC  perquam  facile  flectuntur:  fed  nec  carie  fentiunt,&i:  acerna  materies 
eft.Certe  memorix  comendatu  eft,Megaris  diuftetifle  oleaflruin  foro, cui  uiri  for- 
tes affixerant  arma;qu$  cortice  ambien te, aetas  longa  occultauerat.  Fuitcf  arbor  illa 
fatalis  excidio  urbis,  prsmonitac  oraculo,  quom  arbor  arma  peperiflet:quodfucciff 
accidit , ocreis  galeiscj  intus  repertis  . Aegypti)  ad  onerarias  naues  id 

eft  fpinam, adhibent. Haec  loto  Cyrene$fimillima  eft,  eius  lachiymagummi.  Naui/ 
gioruftrudcura  hac  ferme,  fi  Herodoto  crcdimus.ex  fpinaqua  apud  eos  arbor  eft, Ii 
gna  concidunt  magnitudine  bicubitali,in  lateriti)  operis  more,  circa  longos  Siden/ 
fos  clauos  bicubitalia  ligna  appendunt,quibusitacompacftisfrequentiatranftracx/ 
tendunt; cSmifluris  autem  non  uacant,fed  inteftinoiunco  copages  implent. G uber 
na  culum  unum  adhibenc,quod  per  nauim  tranfmittitur.  ex  fpina  itidem  malo  utun 
turtiunceis  etiam  feu  biblinis  uelis  naues  muniunt  • hoc  genus  aute  nauigia  non  te/ 
mere  aduerfo  amni  ferantur,nifi  uehementiore  uento  adnitentetalioqui  a terra  per/ 
trahuntur. Quod  fl  retfto  amni  proficifei  oporteat, hanc  ratione  feruant-Ianuafita  e/ 
nim  a forma  uocant)fit  ex  myrica  iegmentisarundinuftrata:tum  leuigatus  lapis  ad/ 
ditur.Ianuaira  huiufmodi  fune  prorganneclitunquaob  leuitatc  facile  aquarum  im 
pecu  pellitur, Si^barim  trahit.  Hoc  enim  nomine  id  genus  naues  cenfentur.  At  lapis 
a puppi  pendens  in  claui  morem  nauim  dirigit.  Alexandri  Magni  comites  prodidc/ 
runc,in  Tylo  rubri  maris  infula  arbores  effejex  quibus  naues  nerent,  qu»  ducentis 
annisinuentxfunt  perdurafie,8C  fi  mergerentur  incorrupta.  Aquatice  omnes  cele 
rius  intereunt,  infcccunda  firmiores  fertilioribus : nifi  quo  in  genere  mares  ferunt, 
licut  cupreffijs  8C  coriis. 

Q.V  ANDO  CiEDENDA  MATERIES. 

Infinitum  autem  refert,quo  quaq?  tempore  materies  cadatur:aut  poftquam  cafa 
eft, que  illi  diligentia  adhibear. melius  enim  pelsfma  operi  refpondet,qua  lepeftiuc 
accurate  fcindaturrquam  optima  qua  negligcter  habeatur.  Hefiodus  X v i i.die 
lune  ait  cadi  oporrere:qu6d  tunc  decrefeere  incipiat:&  humor, qui  cariem  facit,im 
minuacunquod  tepus  5C  tondendo  capillo  obferuafTe  Tyberius  imperatortraditur. 
Vegetius  axv.adxxii  i.hisocfto  diebus.lta  enim  immunisferuatur  a carie,  reli 
quis  autem  diebus  eiufdem  etia  anni  interna  uermium  labe  exefa  in  puluerem  uerti 
tur:quod  ars  ipla  &L  omnium  archiieifcorum  quotidianus  ufus  edocuit.  Qua  caufa 
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religionem  etiam  attulitjUt  pro  sternitate  his  tatum  diebus  caederet ur.Intcr  omnes 
deni<5  conuenitjUiilifsime  in  coitu  eius  ftcrnhquem  diem  alii  intcrluniu.alrj  filemis 
luna  appellant,  quod  fi  competat  luna  coitus  in  nouifsimu  diem  bruma,  illaacerna 
fit  materies. ftataetiaanni  tempora  obferuaruntia  primo  autumno  donec  flare  incv 
piatFauonius  ■ alrj  per  brumam  cgdi  flante  borea:  qua  uirens  ctiamnubelleacpro' 
pe  immunis  fumo  flagrat.  Cato  hanc  rem  ita  exequitiir;  Materiem  fi  robur  fitjCfdito 
ubi  folflitium  fuerit,  nam  ad  bruma  femper  incempcrciua  cft . catera  materies,  qua 
femen  habet,  quom  maturum  fuerir:  qua  non  habet,quom  libuerit. qua  maturuSf 
una  uiride  habet,  tunc  cadito  quom  femen  exciderit . ulmu  ucro  quom  cadunt  folia, 
quidam  & Canis  ortu  addunt.  Caueto  ne  per  rore  trahas  aut  doies.circucifas  quoij 
ad  medullam  alrj  non  inutiliter  relinquunt,  ut  omnis  humor  flantibus  effluat.  Fecie 
hac  cedediopportunicaSjUt  primo  punico  bello  clafsis  Duilli)  ab  aibore  excifa  LX 
die  nauigarit.  Contra  uero  Hieronem  regem  c c x x naucs  effectas  diebus  x L v 
tradit  L.Pifo.  fecundo  quoq;  punico  bello  Scipionis  clafsis  x L .die  a fecuri  nauiga 
uit-Tanrum  lempefliuitas  etiamin  rapida  celeritate  pollet. 

IN  MATERIE  OBSERVATIONES. 

Illud  etiam  obferuatu,  quod  exhumidis  8C  opacis  deteriores,  fpifsiores  exapti/ 
cts8C  diuturna. Ideo  infernas  abies  fupernafiprafcrtur,8cinipfis  arboribus  robii/ 
ftiores  aquilonigpartes.Durifsima  quidcmcxiflimaiiirabies.Hmcmatcriesualua 
rum  repagulis  accomodata,  quin  etiam  fpecflabilis  ad  omne  opus  ramentoru  crini- 
bus pampinato  femper  orbeieuoluesad  incitatos  runcinaru  raptus.  Efl  enim  cuitj 
materia  peculiaris  natura  indulgentia . Calidifsiina  inter  omnes  tilia,  probaturid 
quodcitifsime  afeias  retu.ndat.  E moro,  iauro,hedera,  fiunt  igniariaiexploraiorum 
hocufus  incaftriSjpaftorumc^reppfnfs  quoniam  ad  excutiendum  ignem  non  feiu/ 
per  lapidis  occafio  eft.Teritur  igitur  lignum  ligno:ignemcg  concipit  attritu,  exdpi- 
ente  materia  aridi  fomitis  fungi  uel  foliorufacilime  conceptum.  Nihil  tamen  bedc/ 
ra  praftantius,quateraturIauro,Iaurumq5reiat.Fici,faiix,tilia,betula,fabucus,pO/ 
pulus  utraq,fcu(is  faciendis  aptifsimscrquaru  plaga  contrahit  fe  protinuSjClauditij 
fuum  uulnus:&C  ob  id  contumacius  tranlmittimt  ferrum.  Cornus  licet  propter  exili/ 
tatem  pofsic  materies  non  uideri,radijs  rotarum,  cuneis, clauiscj  ceu  ferreis  idonea, 
uenabulis  fabucus,pidor3  tabellis  larix  fccmina, cardinibus  aflamentifq  portarum 
ulmus.  lentore  fraxinus  utilis , duricia  ilex . Nauium  malis  antennis^  propter  leui/ 
tatem  prsfertur  abies.  Ab  his  comendatioeftpino , quae  aut  quadripartitos  uena- 
ru  curfus  bifidoscp  habeat, uel  omnino  fimplices.  Homerus  in  Telemachi  nauiabie 
gnum  malum  ftatuit. 

tS5(<  of’  aAsTJMj/  HSiAf?  sStriw 

Vedibus  aquifolium  probant.  Adde  quod  nec  omnes  inter  fe  materiae  coalfaricon 
miteiue  pollunttfed  nec  fere  cohaeret,  nifl  fimilia  natura,  ut  fi  quis  Iapidem  lignumq 
coniungat.Robur  cu  compari  infotiabilis  glutino  efl.  Aefculeiaxes  (fi  Vitruuio  at 
dimus)  quernis  minime  cohaerent . Robur,  buxum, arida  pertinacius  reOftunctfer- 
rarumcp  dentes  replent  qualitatis  inertifsimae . Qua  de  caufa  alterna  inclinacionee/ 
gerunt  fcobem. 

DE  CEAVIS  NAVIVM. 

Illud  quidem  non  prxtermitta,  nos  minime  fumptu  deterreri  debere,  quin  *reos 
clauos  potiufquam  ferreos  aftigamus.impedium  enim  diuru^icace  compefandum. 
Nam  ferreos  clauos  tepore  bC  humore  celeriter  rubigo  abfumic , aerei  fluebbus  nul- 
lum patiuntur  detrimentum. 

DE  S T V P A. 

Quod  lini  cortici  proximum  ef^ftupam  uocant:  hoc  ftupario  malleo  detunditur. 
Eoq  ofFarefunt  trabium  texturas  5C  afsium  coagmenta, fi  quando  fuerint  difeunea- 
ia,ne  aqua  influat.hinc  & ftipare  didum  uolunt. 

DE  p 1 c E.^ 

Naualibus  etiam  muniendis  in  Europa  pix  liquida  e picea  coquitur,  lignum  eius 
cocifum  furnis  undiij  igni  extra  circundato  lerraiut  primus  fudor  aquae  modo  fluat 

inca 
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in  canali.hoc  in  Syria  cedrium  uocaturlcui  tanta  uis  eft,ut  in  Aegypto  corpora  bo^ 
minum  defunctoru  eo  perfufaferuentur.  Hocrurfusin  cortinis  zercis  coniecfto  ace^ 
to  ipilTatur:  &C  coagulatum  brutix  nomen  accepit.  Sed  hxc  ad  alia  utilis: illa  peni- 
cillo nauigijs  adiinicur.  Cuius  uis  eft,ut  tabula  in  unum  maxime  coalercanrrneq:  a^ 
quis  corrumpatur-qua  fi  quando  nauibus  maritimisderadaturjnuc  radulana>nunc 
zopiffa  nomen  inuenit,  ad  plurima  utilis  medicamenta. 

ALL.ITIONES  NAVIVJH  CONTRA  IGNES, 
facile  nauibus  ignis  adigi  porsit,alfj  uifcOjalq  alumine  ligna  pcrlinunt.utrucg 
ignibus  cotumax.  Allinebant  etia  antiquitus  miltoiex  quo  bC  Homerus 
eas  uocat.eft  aut  miltosjquam  noftri  modo  rubricam, modo  minium  interpretatur. 

NAVIVM  STRVCTVRA. 

Olfm  alnos  tantum  fluufj  cenfere  cauatas, 

Quom  primu  genus  hominum  fe  credidit  undis-  Haec  monoxyla  q^uafi  uno  e Ii/ 
gno  conftructa  nauigia  appellauerunr,  qualibus  diu  in  mari  Indico  uli  fiint,  quom 
cx  Cottonara piper  Baratoa  coueheretur.  Quin  cannarum  internodqs  icapis 
eam  nauigationem  exercuere,  mira  enim  eft  eo  in  loco  cannaru  amplitudo. quin  bC 
qui  modo  Hifpanicam  nauigationenuperinuentam  defcriprere,a  ie  huiufmodi  ui- 
la  nauigia  teftantur.Rudes  deinde  inter  le  trabes  iunxereiquas  rates  nofiri  appella/ 
uere,&C  qui  in  qs  uerfabantur  ratiarios,  Gr^ci  ^jtrPioss  nominarunt:quod  tamen  uer 
bum  £<llatini  fuum  fecere,  lioc  uero  nauigiu  temere  facium  &inconditu  fignificat: 
id  etiam  oe/xif  ad  aliaparu  perfpecte  ac  tumultuario  facta  tranftulere:  quan// 

do  bC  Herodotus  pontem, quo  Darius  Boiphorum  iunxit,  uocat.Extempo 

raria  item  bC  inelaborata  opera  ^4^«  dixerunt . 8^  fchedicum  Luciliius  apud  nos, 
quod  male  conformatu  erat,  appellauit.  Profecitpaulatim  »tas:  bC  exacftiora,meli/' 
us^  exafceata  nauigia  prodiere, iam  formata  aptius  Sc  diftincfl^a  comodius.  Et  qui/" 
dem  nauiu  ratiocinatio  ac  fymmetria  ex  interfcalmio , quod  dicitur,  col- 

ligi foIct-Oncrariglongitudoadlatitudine  non  minus  tripla, expedita  non  amplius 
altera  tanta. Traianus  imperator  quom  claflem  ageret, pratoria  ferebatur, quam  na 
ues  quatuor  regia  ligna  praferen  tes  remul  eo  per  trahebat.  Eius  longitudo  fuit,  quan 
tam  maxima  triremis  habet . Latitudinem  aut6C  profundicatehabuit,  quantam  hol/ 
eas , dC  quafi  amplifsima  Nicomedis  aut  Aegyptia  ;in  ea  difeumbebat  imperator. 
Hac  uero  acroffolia  feu  faftigia  efferebat :&C  in  fummomali  regium  nomen  aureis 
literis  infci iptu.  Sed  carinarii  imprimis  ratio  haberi  folet,  ut  apte  fcilicet  inflexa  bC 
curuataflnt,&r  cum  modo  conuexa, ut  facilius  bC  promptius  aquas  fcindant,neufi- 
quamuitiumfaciat.Itarcilicetanimaduerfum  eft,catera  animaliaideo  fupernatare, 
^ in  aquis  fblo  natura  prafidiouci,qu6d  carinata  habeant  pecftora,  tempeftiue^u/ 
trinqj pedes  fuofunganturofficioiquodunihomini  negatum uidemus . certeone- 
raria  quo  fuerit  latior  carina , hoc  ponderibus  fuftinendis  accommodatior:ficuti  6C 
expedita  quo  fuerit  carina  ardtfor, eo  curfui  aptior  exiftimatur.  ea  tamen  ni  faburra 
farciatur, minus  conftanterfubfidebit.Inftrauerunt  deinde  plancas, loculamenta 
concamerariones^digeirere,quasftegam  trifiegamq;  appellauere.Xum  fores  laxa 
uerunt;  exin  catafiroma,  quo  naufs  magna  parte  tegitur , induxere-  Roftra  serata, 
coronides^  quafi  pofiremo  loco  addidere,  certe  ex  Antiatum  nauibus  demptis  ro/ 
ftris  publica  iubfellia  conftruxerunt  Romani,  ex  quibus  uerba  faceret  ad  populum. 
Malos  fubinde  addiderunt,  e quibus  uela  fufpenderent.horum  longitudine  uniuer/ 
fs  naui  comparem  fieri  pr^cipiunt. 

VARIJE-  NAVIVM  FORMiE.  ET  N V N C V P A T l O N E S. 
Nauium  aliaa  remorii  ordine, alia  ab  fnuentoribus,  alia  ab  officio,  a forma  alia 
fibi  nomen  inuencre. triremes, quadriremes, Stf  id  genus  no  aremorum  numero,  ut 
parum  periti  exifiimaiiere,  led  ab  ordine  remigum  nucupantur,  qui  tres  quatuorue 
aut  plurcsnauem  agunt.  Sic  profecto  Vergilius  eo  carmine  triremim  indicauit: 
Ingentem cp  Gyas  ingenti  mole  Ghimerain, 

Vrbis  opus:tripIici  pubes  quam  Dardana  uerfu 
Impelluntjterno  confurgunt  ordine  remi, 
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Sed  iam  ingcniu  ac  fedulit as  humana  trochleis  ac  funibus  tradorijs  effecit, ut  quan 
ta  uis  remorum  multitudo  uel  a fingulis  facile  propelIatur:&C  quod  antea  uix  trecen 
li  poterat  remiges,nunc  amplifsimunauigiuunus  homonccadmodurobuftuspro/ 
inoueat:id<5  tam  pari  acftu,  tam  squali  conixu  cuenir, ut  totidem  putes  brachia  con 
fpirare.Nam  SC  ille  in  agendis  maioribus  nauigijs  mos  obferuaturjuc  magifterhoi/ 
tatori^remigu  pertifculo  fignum  quafl  aufpiciu  det  remigantibus:  quo  loco  necf 
ceffator  admittitur, necf  fegnities  no  caftigatur.Rhodij  naues  olim  magna  fuerunt 
in  exifttmatione,  Colophonisi^  adeo  celebrata  fum,  ut  inde  natu  prouerbiu  exifti 
metur.  quoties  enim  fummu  auxilium  acceifitueft,  additum  Colophona  dicimus, 
fcd  longe  inter  est  eras  Liburnics  prsftiterutiex  eo  tempore  quo  in  claffe  Augufti< 
Liburni  Dalmatis  populi  ad  comparandam  aduerfus  Antoniu  uidforiam  principe 
operanauarut:  eorumi^  naues  agilitate  &C  forma  longe  pollere  iudicats  funt.Ha 
bent  hs  fingulos  ordmes,pau!o  maiores  binos,  idoncg  menfurs  ternos  uel  quater/ 
nos,inrerdum  quinos  forriutur  remigu  gradus.  Qiiod  nemini  enorme  uideri debet; 
cum  Ac"eiaco  bello  longe  maiore  referantur  concurrifTenauigia:  ut  fenorum  etiam 
uel  ultra  ordinum  aliqua  fuerint-Ad  earum  imagine  multas  deinde  naues  coftruxe/ 
re  Romani, quas  omnes  pari  nomine  liburnicas  appellauere.  Pinum  ZC  pinaftruro, 
quas  per  oram  Italis  ftibulas  uocant.ut  plerft^  arbitrantur:!icet  gracilesjfuccindio/ 
res  enodes  finttad liburnicarum  ufus  aptifsimas  exiftimauere.Harum imaginem 

graphice  repr^fentari  a ptfciculo  dixitnus:que  alq  nautilum,  altj  pompilum  uocatu. 
Magnarum  nauium  uaris  nuncupationes.  Alis  oneraris,a!is  codicaristnam  codi 
ces  caudicesiie  trabes  & tabulas  dixerunt.Corbita  grande  prsgrauenauigtjge- 
nus,quod  non  facile  uentoru  impetu  prouehat  :de  quo  ex  tat  ridiculu  Lucili)  carme: 
Multa  homines  portenta  in  Homero  uerfificata, 

Monftraferunttquorum  in  primis  Polyphemus  ducentos 
Altus  pedesrK  porro  huic  multo  maius  bacillum, 

Quam  malus  nauis  in  corbita  maximus  ulla. 

Cercurum  a longitudine  cauds  nome  adeptum  accepimus, quo  Arraiicipopulipe/ 
culiariterutcbantur.CentaurosacBucentaiiros&Piftrcs&Scyllasaformanuncu 
paras  legimus.  Solent  enim  bscuocabula  per  fimilitudine  facile  in  alienum  migra/ 
re.uel  certe  ab  infignibus  & picfuris>qus  cuicg  fuerunt  imprelTf,nuncupant;qu2n 
do  illud  fatis  confiat, naues  certas  quafda  formas  Si  quafi  fymboIahabuilTe,  quibus 
agnofei  diftingui  poifent.  Atej?  hoc  eft  prorfus,qu6dIoue  fub  aquils  imagine 
Ganymedem  rapuilTe,  Europam  tauri  acccpimus.Sic  Phryxum  arietetrasfretafle, 
ficDsdaium  pennis  uolafie  legimus,  quodhuiufmodi  in  eorum  nauibusuiferetat 
infignia.  Proinde  Libes  fua  qusda  nauigia  K9M  ■Jpct^iffjid  eft  Arietes  Hircos 
appellauere.Quin  &r  deorum  imaginesjquibus  naues  erant  dicatf, illis  inferibeban 
tur.  Sic  Catullus  gemellum  Caftora,6C  gemellum  Caftoris  celebraLfic  K Cafsida/ 
tam  Minerua  Ouidiust 
Eft  mihi  fi  t^  precor  flause  tutela  Mincruae 

Nauis:&l  a pieftura  cafside  nomen  habet.  Et  alibi: 

Pidos  uerberat  unda  deos.  Summus  etiam  poetarum  apud  noftro^ 

Aurato  fulgebat  Apolline  puppis. 

Eadem  obferuatioeffecit,  ut  in  Hifpaniam  aduerfus  Geryone  Herculem  olla  nauf 
gaffe  dixerit  antiquitas.^  a cane  Ifidcm  in  Aegyptum  dedinftamrqua  caufa&cum 
ea  Anubis  canina  facie  colebatur, quem  Mercurium  Graeci  exiftimauerc.  Annota/ 
uicPhiloftracuSjin  eorufepulchrisnauesexprimf  foIere,qiii  vojjn^yix^,  ideftnauiS 
ftrucluram  excrcuilTent.  Ab  onere  ac  numero  eorum  qux  ferre  pofrunr,aIi2nun/ 
cupacionemhabet,ficut  (/■vzMtfef^-y^ii.vziccyiiyigvaij!,  ideftdeciesmilleferensfid 
decies  mille  agens  nauis.Intermaiores  etiam  computamus  Holcada  Ptolemaei 

id  eft  quindeciremim.&C  Antigoni  TjsiaffiAvsj/.  Quin  Amphtricofl 
ampherin  utrinc^  habentem  remos  quafi  ambiremim.  8^  SC  ifufxjywi» 

nauigium,quod8^  <foAnsii  Thucydides  dixinquam  nos  plane  onerariam  &dferem 
tariam  appellauimus . Parones  etiam  inter  maiores  annumerari  aidemus;  mineres 

ucio 
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uero  Myoparones,  quas  Piraticas  appellauere . Scaphos  item  maioribus  adfcribi^ 
tur , quom  fcapha  inter  minores  ac  tricas  cenieatur . Vnde  illud  Philippi  adagium: 
Rudes  mei  milites,  qui  fcapha  fcapham  nuncupant.  At  inter  delicatiores  polycelcn, 
quam  tufumpeuofam  dC  delicatam  recte  dixeris,annumeranc.Qualis  Thalamegus: 
quam  Seneca  eubiculata,  alrj  thalamiphoram,  alrj  nauithalamum  maluerunt  inrer-> 
pretart ; quali  Cleopatram  uehi  confueuilTe  accepimus,  qux  profectura  ad  M.  An^ 
tonium,  per  Cydnum  Ciliciae  fluuiO  eborato  na uigio  ueeSa  eft.Cuius  puppis  erat  au 
rea,  ueJa  purpurea  funibus  auratis  pendebam:  remi  argentei  ad  tiftulx  tibixcp  mo/” 
dos  agitabant. Ipfa  uero  regina  fub  tentorio  aurato  requiefeens  ad  fimilitudine  Ve> 
neris  ornata  erat.  Pueri  utrincp  collocati  Cupidinibus  perfimiles.  Pueli» infignes 
NereidumSd  Gratiaru  habitu  partim  gubernacula regebanr,  partimrudentibus  in' 
nitebantur. Ancillae  autem  ripas  fluminis  complebant  uaporibus.Itacp  undicj  curre 
bacur  ad  hoc  fpectaculum.  Sic  SC  Aulum  Vitellia  imperatore  Romanum  delicatifsi 
mis  nauigijs  ScT  uariarum  coronaru  genere  redimitis  uedtu  accepimus. Erant  SdMa 
cedonum  7Ff>.oTei,  id  eft  naues  rotund».  erant  dC  amphiprorae,  quae  fcilicec 

ucrinc|-  proras  habebant, ne  in  obuertendo  illas  diipendium  temporis  fecerenfjid  ey 
tiam  rapiditateac  fluminum  pernicitate,tum  etiam  aluei  anguftia  cogente.  Aplau^ 
fiiac  fremitu  remigantium  nuncupauimus.  ex  proportione  £C  quafiper  re.» 

lationem  hemiolidas  hemioliat^dicia  exifiimamus.Gaulum  inter  onerarias  adrenV 
pferut.Haliadas  ufibus maritimis  defignaruntrquasalij 

appellant.  <nTgyis  ty  m-rx-yw-yiis  nucupant;  qu»  conuehendis  frumetis  arc^ 
annong  accoraodat»  funtieas  frumentarias  annonariasi^  interpretamur.  Calsiodo 
rus  a celeritate  Dromones  uocat. ferendis  armis  oTTAtxxydiysg.  Strategia  Si  firatio.- 
tidas  bellicis  comeattbus  addixerunt.  'fTix-etynyss  equis  tranfportandis  exornarunt: 
eas  nunc  Hippagines  uocant,8i  a Salamintjs  inuentas  pracdicant.Leftrida  putaue/» 
runt  nonnulli  ab  Homero  TnAv^vycjj^  id  eft  multorum  ordinum  appellatam  .Prae/- 
toriam  autem  nauem, quam  auguftalem  alq,alrj  qufftoriam  dixeruntrprout  impera 
lores,  quaeftoresLie  exercitibus  praefidebant : Graeci  nauarchida  QC  ftrategidauoch 
tarunt.MarpIacidas  Siculi, cnidurges  Cnidi7,naucratica  Naucratitae  Aegypti), me/ 
liacumMeitiaparon  celebrant  Panj . Leuioruitem  nauiu mulcas  fpeciesapuduetex 
rescomperimus.Nam  5i  adtuaxiae,cymb»,profumi»,Iintres,phafelh,campanfs  ffe 
quentes,6i  mediae  phafelli  inter  minOres  annumerantur.Celocem  eleganter  Varro 
remiuagam  appellauit,  quam  ab  equeftri  pernicitate  Graeci  celetem  8C  celetiumuo 
cantrquando  Kceletes  lingulis  equis  currentes  in  certaminibus  Paulanfasexiftfma 
uit.Exleui  impulfu  epac”rridasappellauimus.  Si  paulo  his  grauforesex  celetibus  SC 
epacflridibus  conftrucftas  epadtroceletes.  Ab  anguftia  Si  quafi  frugalitate  euteles  di 
ximus-Cydarum  etia  cydalum  diclum  putant, quod  longe  fupra  aquas  efferatur. 
Si  animofe  tepeffates  maris  exuperet.  Inter  leuioris  generis  nauigia  Si  acatiu  com- 
putamus, cuius  Si  forma  obiter  attigit  Plinius : Nauigeram  fimilitudine  Si  aliam  in 
propontide  uifam  ftbi  prodidit  Matianus : concham  effe  Acati)  modo  carinata,  iny 
flexa  puppe.prora  roftrara.  In  hanc  condi  nauplium  animal  fepi»  fimile,ludendi  fo 
cietace  fola.Dromadicurfus  pernicitas  nomen  dedit.  Nuc'ietias  Si  catcas,utrasc^  ue/ 
teres,  fedSi  has  recentiores  agnofeunt.  Erant  Si  qu»  quafi  in  perpetua  ftatione  ad 
uiatores  tranfuehendos  excubarent , porihmia  Si  porthmides  appellatae . A forma 
Siftrucftura  oxias  Si  ratiarias  uocauimus.  Addebantur  Si  maioribus  nauigijs  pro/ 
dromae  Si  quali  anteambulatoriae : ficiic  holcadibus  epholcia  Si  epholcides : trire- 
mibus cattae  Si  pontones , ftrategidi  fpeculatori»  Si cacafeopiae  .Toti denfcj  clafsi 
qu»  ex  inftrucftis  nauibus  coftabat,fcaphaeexploraroriae:quas  inftituto  caftrenfi  ad 
fallendos  holtes  Veneto  coIore,id  eft  ceruleo,ceruleis(^  uelis  atq;  ita  mari  concolori 
bus  illitas  inftrucfiascf  effe  oportebat  - Remulco  etia  naues  trahi  notius  eft  quam  ut 
longa  demonftratioe  indigeat, quom  fcilicet  nauis  minor  maiore  trahit.Deducftum 
id  amuftulo  pifce,  quem  Graeci  hegetera  uocani.  Ille  enim  balenae  pr»grauifuper/ 
ciliorum  pondere  obrutis  eius  oculis , infeftantia  magnitudine  uada  praenatans  de.' 
inoftrat:oculoruij  uice  fungitur.Inter  naues  Si  itJopezauerbo  tenus  attigit  Sudas. 
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Qum  8^  de  piTcatorif  s nauiculis  crebra  merio  apud  ucteres  • nam  £C  lenunculi  £C 
lembi bC  horia  & horiolaiquas  alii  gefcoretas,alii  proium ias  appellari  pucant:infrc 
quenti  ufu  exerccbamur.eas  in  uniuerfum  Graci  haliadas  iiocitabant . Erant  &iin 
mari  AethiopQ  plicatiles  naues,ut  humeris  transferri  poflenr.  Erant  in  Indicopa 
pyracea,gbus  qui  ueherentur  a crocodilis  no  attingi, patria  fiiicfuperftitio:q?eofci 
licet  nauigiolfis  Ofiridis  laniatu  a Typhone  corpus  tranfuexerit  • Erant  Kuitiles, 
qua  uinculis  £C  futuris  connecJtebantur:  quas  textiles  etiam  quidam  uocant. certe 
Vergilius  quom  futilem  dixit,uidetur  ad  uitilia  allufifTcj  qua  iarciri  K inftaurari  po 
terant.  Vitiliauero  a uinciendo  dicfla  nemo  ignoratiquacunc^  fcilicet  fic  lenta  fune, 
ut  commode  fledf  i pofsini:ut  uicex,uitis,uimina,uitfcula.Sic  Plinio  rubus  ad  uitilia 
feriturtfic  cucurbita  uaginas  uitiles  tribuit- Alioqui  non  me  proterit,  fummum  poe 
tam  morem  Aegyptiorum  mdicaffe : apud  quos  baride  naui , quam  Graci  epiba/ 
tram  dicunt, charon(ira  enim  apud  eos  portitor  uocabatur)  trans  Acherufiampalu 
dem  defundloru  corpora  efferebat.  Nautis  praemium  pro  uec'iura  debetur, naulum, 
uec'lfgal,portoriu:  quod  fi  fccnus  accedar,  heteroplum:6i  fi  rurfus  merces  reucbem. 
das  locaris,  amphiterqplumaddetur.  Quod  fi  periculo  tuo  nauisfteceritjdeaduer- 
fioni  condutfia  agi  pofle  ftatuent  lureconfulti. 

SACRiE  NAVES. 

Sed  quo  piaculo  facranauigia  praetermittemusfqualeapud  AtbemcfcsDeliam: 
quo  Plato  teftatur  Thefeum  olim  bis  fepte  illos  fecum  tulilie  in  Creta : eoscf  patiter 
cum  eo  feruatos  effe.  Voueratenim  ut  fertur  Apolltni:fi  feruaretur,  quotannis  De/ 
Ium  fpetfiaculum  quoddam  miffuru.Quod  fanempofterum  fingulis  feruatiieftan/ 
nis.  cui  fpedfaculo  quomprimudatur  aufpicium, ex  lege  interim  urbem  luftrancne/ 
minemi^eo  tepore  publice  nccanr,donec  nauis  Delum  perueneriqrurfus^  ex  D& 
Io  Athenas  reuertatur-  Id  uero  nonnunqualongo  tempore  peragitunquom  prafet 
tim  uenti obftrepunt.  Initium  fpedaculf  efi,  quom  primu  Apollinis  facerdosnauis 
illiuspuppimcoronauerit.  Et  hanc  quidem  naufm  anulla  fuperatamfcribitPaufa/ 
niasieam^  a tabulatismnoueremigesexurrcxinelquom  tamen  nauis, quaeadPa/ 
nathenxorum  pompam  exornata  fuerat,  pridem  ab  alia  quadam  fuilTet exuperata. 
Nam  duae  fuerunt  alix  celebres  naues  apud  Athenienfes,  paralus  fcilicet  SCSalami 
niaialtera  ab  heroe  Paralo,a  loco  altera  nomen  adepta.  His  fe  Themiflockscomo^ 
dilsime  conferebattqudd  ficuii  in  magnis  tantuufibus  illae  exercebantur,  itaipftad 
magna  tltumnegociaaccerferetur.  Salaminia  enim  (fi  Thucydidi  credimus)  ad  eos 
mittebatur  excipiendos,qui  in  iudicium  uocabatur . Alioqui  K in  re  bellica  primas 
partes  obibat- Qua  etiam  caufafadum  putat»  ut  AriflophanesBacchu 
id  efl  imbelle,  uocaucrit . At  paralus  quafi  thenfa  facrisfcredfs  infternebatur.  Apud 
Romanos  Cybeles  nauigfum  colebatur,quoillaa  Pefimonteaduecfaeftinecminus 
quo  deum  Epidauriu  Romam  translatum  accepimus- Apud  Aegyptios  nauigiulfi/ 
dis  in  magno  cultu  habebatur , eiusq?  nomine  folennis  dies  agebatur:  qua  etiamex 
caufa  deae  fimulachrocymbiu  additu  credidere:  quo  monumento  eam  minimetra. 
nafie , fed  nauigafie  agnofeimus . Fuit  autc  id  papyraceum  nauigiu,  cuius  eiiam  rei 
caufamabundefupra  retulimus  .Nec  ille  dies  minus  mfaftisRomanoruquamAei 
gyptiorum  adfcriptusilicet  eius  originem  prorfus  ex  Aegypto  agno fcamusiquan/ 
do  in  Hermupoli  Typhonis  flmulachruni  effingebant  equum  fluuialem,ciri  accipi 
terinfidebateum  ferpente  decertas.  equo  quidem  fluuiali  Typhone  indicabam: 
accipitre  uero  potefta  tem  8i  imperium,  quo  uiolentcr  ufus  Typhon  non  reformida 
batab  improbitate  turbatus  & turbans.  Proinde  facrumagetes  die  feptimamen 
fiSTv.S»,  qui  fere  in  nofirum  Decembre  cadit( fi  Plinio  credimus)quamdiemec'S‘/*? 

ideftifidis  accelfum uocant  exPhoenicciexprimebant  inpla. 
centis  flauiaiem  equum,  fed  confternatum.  Ciliones  a pernicitate:geratias  onera 
rtisperfimilcsitabellarias  perferendis  literis  expeditas,8Cpubiicoexceptas  diploma 
teiiamenas  a famiorum  ufurtrampin,  carabumcp.undecarabellam  uulgaris  fimplict 
tasappellauiciqusn  £<;uag!ones,^mydiu,  ex  quo  £4  parone  myoparones  coaluifft 
Credut;ceIebratantiquuas.Sed£C  Aegypiij  pacfionemmufuhabenr.eft  hocfcaph* 
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gjnus  textile, uirgultis  conIertuni,in  quo  fedentes  amnes  trafjcmnt.  Et  de  nauium 
nominibus  ha<Senus. 

N A V I V AT  S T R C r V R A . 

Quom  primum  nauis  {ti  uedacft,Iignis  paxillisq;  undicp  texitur, quos  Plato 
appellat:  £C  ab  eis  per  translatione  fic  prooemia  Ariftophanes  nuncupaufe . His 
duplex  folum  carina  infternitur:  alteram  tropidem  uocar, cui  phalcis  annectitur: 
huc  lesbium, hunc chalceneten,  hunc  clitopodiumnuncuparunt.Phalcfdi  altera  ca- 
rina inhsret.  Eius  terminus  proram  uerfus  proembolis:^  fub  hac  embolum, quod 
fundamentij  ftatuminationec^  recte  dixeris. Inter  embolu  proembolidem  mediij 

folu  iprum,quod  ffef*t'uocant,iacet.rupra  embolu  delphis  efi.Id  aereu  inftrumentij 
cft:quo  naues  hoftiu  diripi  pofTunt.  eo  inftrucras  naues  delphinophoras  appellaue.^ 
re. Intra  embolum  SC  proembolidem  fupra  carina  ftolos  efioiqui  ^r^KicpxAcuee,  id 

eftambicraneum  nuncupatur. Quod  autem  prominet, acroftoliiim, id  eftftoli  apex, 
ab  alijs  ptychis , id  efl  complicatio , ab  alijs  oculus  uocitatur:  quod  StT  nauphracfton 
quidam  putauere, unde  tormeca&T  iacula  emitteretur;  quod  SC  Grxcoruprouerbio 
locum  dedit,  certe  in  eo  nauis  nomeadicribebacur.  Et  carin*  quidem  (ut  diximus) 
inhgret  phalcis:  fed  interius  altera  parte  ephoIcis,quam  & rhinoteria  dicunt.  Quod 
fub  carina  fternicur,ne  illa  atteratunchelyfma  quafi  corium  tegumentum  nomen 
habec.Ipfuinaute  nauis  pauimentu  cytos,  fcugafira,  feu  amphfmetrium.  Thalamus 
uero  ea  pars  eft,qua  thalamfj  remigant.  Medias  partes  nauis  iuga,noftri  tranftrauo 
cicant.-in  quibus  fedent  iugarrj,quos  tu  SiT  tranftrarios  belle  pofsis  appellare.  Circa 
fuperius  nauis  pauimentum  thranOs,  id  eft  fella:  in  qua  extenduntur  diphther®  ££ 
pellicea  liragula.ln  hac  fellularq.unde  autem  exporriguntur  remi,  fcalmus.Hsec  au 
tem  qus  fub  compedio  Pollux  tradir, paulo  explicatius  Sudas.Tres  funt,  inquit,  in 
triremi  ordines.  In  imo  thalamir», quos  cubicularios  transferri  licet;  qui  quom  bre/- 
uioribusremis  utantur, minus  mercedis  accipiut.  Supra  hos  Zygitae,id  efl  tranlira/ 
rij : qui  medium  locum  habent . In  fummo  thranitae,  quos  fellularios  fedent ariosue 
interpretati  fumusrquibus  longifsimi  remi  funt,  ceu  qui  in  loco  ab  aquis  remotifsi- 
mo  fua  munera  obeant.Inter  fcalmos  interualla  mterfcaimia  nuncuparunt:cui  uero 
fcalmi  adnecflantur,  tropoter.  is  lorarius  paxillus  eft.fub  fcalmo  epifcalmis  fubqci^ 
lur . Quod  remigibus  flibiacer,  hypfrefium.  hunc  eum  putant,  quem  tertiarium  rC/* 
mum  hodie  uocant. Remorum  diferimina  atep  interualla  trimata  appellanturipellis 
qu*  fcalmo  alluitur, aicoma.  Circa  eos,quos  feHu!arios,fedctariosue  appcllauimus, 
uia  7rdj>oi/l&-,  id  eft  tranlicus,&C  parathranos,hoc  eftjadfelliumdicitur.quar  circa  ca^ 
rinam  utrinc5intendunturIora,primuac  fecudum  quod  thalamu  uocatur,ab  or^ 
dine  nuncupationem  trahut.  nam  primus  S>C  fecundus  .BajA©-,  atcf  ita  deinceps  ap/ 
pellatur,  potes  &r  pariete  finiftrum  SC  dextrum,  S>i^  an’ere&Clatus,  potes  SC  iugumdi 
tfticare.quinSi  cleida,fd  eft  alTament5iuncituraq;,SC  felma,id  eft  tabulatu  nuncupa/' 
bis-At  quxfunt  ex  altera  parte  pror<e,5C  id  eft  gena, & •7^<i^«,ideft  pinnse  uo 

citanc.eft  &iproraticu  sc/lcoAstot',  id  eft  bafis: quafi fulcru,cui  afsidet.  At  circa  puppim 
ligna  prominentia  quafi  circumtenta  dixeris  .Ibidem  fcena  ceu  taberna/ 

ccilum  ftratego  SC  trierarcho,id  cftprgfetfto  aftruicur.Pars  iiimma  clauijquodTTjxBo/ 
Graeci  dicunt,  oixf.  Apud  quofdam  tamen  ceax  prouniuerfo  temone  capitur. 
Cuius  medium  ue!  rhisa,id  eft  radix, uel  hypo2:oma,id  eft  praecinctum  a ppei 
latur. Suprema  uero  pars  id  eft  pinnaculum  eft.Reliquum  id  eft 

collum  dixere.  Quo auce loco  accumbit  gubernator,endima, id  eftinclinatoriij  feu. 
accubitorium  uocant. Puppis  medituliu  afandium,  cuius  interior  pars  qui 

uero  ab  eo  dependet  Puppis  aute  faftigia,aphlafta:mtra  qua;  rectum  lignu 

adigi:ur,quod  s^M<Ax  uocitant.e'  cuius  medio  dependens  cingulu,t*nia  dicitur.  Ac 
remus  qua  parte  capitur  enchiridion , medius  s|a:x©',  poftremus  pinna  S»i  rcniitar 
fos.Eft  aute  carfos  fumma  pars  SC  quafi  dorfum  pedis  humani . Tum  uero  qua  pars 
malum  excipit,  ccu  corcular(ucputo)dicftG.quod  uero  illi  adaptatur,  calcane-» 

um.Poftremu  uero  uerfus  cornua  «Aotiwt»,  id  eft  colus,  thoracfu,carchefium:  fupra 
cornua  uero  atraiftos,  id  eft  fufus:  cui  fid  epifionta,  quafi  mfnitabulum  dixeris, feor.' 

fum 
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fum  appendunt-Magnum  ucro  K iuftum  udum  acation  uocant.Poft  quod  epidro* 
mus,  quo  uerbo  accurforium  intdligisiSC  minor, cui  nomen  dolon.  Antenn*  ucio 
quas  xifsaia!?  Grsci  dicunt.  Media  pars  roflrum  uerfus  ambola  dC  fymbola  dicitur. 
Ac  quxutrinq;  continent,  ancylx,  idefl  iacula.  Extrema uero  quamtij 

fummam  antemna  potes  appellare.quod  fi  obfeptu  K(quod  aiunt  Graeci)  cataphra 
dum  nauigium  fueritjpyrguchi,id  cft  turrium  lulcra  illi  adaptantur:  di  in  his  turri/ 
culxdu2c,dextra  fcilicet  ac  finifiraiquarum  medium  cataftroma.At  ligna  in quibuj 
afieres  adadifunt,nunc  canonia,nuncftatiimidas  uocant. Quod  autem  fuperiusu. 
crunc^  parietem  continet  dicitur.  K remotum  receptacula  copoteria  no 

cantur.Mox  andon,id  eft  fencina.iinde  hyperancIum.Nauigij 

autc  feneftella,per  quam  aqua  exhauritur,  (Sti  ,/>’<«(&'  quafi  ferenitate  admittens  nun» 
cupatur.Libuithaeca  Grxcismucuari,qu6d  in  his  defcribendisnoftri  praeparci  ad. 
modufuerint.alioqui&i  Grtecis  nominibus  noftri  autores  fuo  fure  utuntur.Sicftc/ 
ga  Plauto  nauis  tabulatum  eft.  Vnde  5C  triftega  tabulatum  triplexj£i  quafi  tergemi. 
na  concameratio. Sic  cataftroma  opertoria  nauisuocantj&Ccmphratfia  undiepteda 
nauigia . Sicut  e diuerfo  aperta  in  tecTaq:,  aplirada.  atcf  hoc  eft  quod  M.  Tulliusde 
aphracTiis  Rhodiorum  meminit.  Carchefium  Apuleio  fumma  pars  maliuerfatilis, 
ficut  inferior  patera,mediatrachclum.  A carchefi]  formapoculumdidlum  eft  proce 
rum,anfaium,  circa  mediam  partem  coinpreflum:  quo  Pherecydes  a loue dona/ 
tam  Alcmena  dixit,  licet  patera  Plautus  appellarit . Artemo  troclea  eft  in  nam,qi» 
funes  ducftarios  £C  cstera  nauis  armamenta  explicant : quam  noftri  iuxta  8C  Graci 
epagonta  nuncupant.  Quin  8C  de  ceruchis  apud  Latinos  crebra  mentiojhi  uero  ue/ 
latarum  antennarum  funt  comua.De  quibus  poeta: 

Tranftraij  nautarum.fummiij  arfere  ceruchi. 

Dolonibus  utitur  Ltuius,ncc  minus  eo  uerbo  minora  uela,quam  malum  a quouei» 
iufpendunrur,intelligimus.Quin  carbala  a Gracis  trahuntur,  qua  & lintea  Kue 
Ia  8C  uelaria  SC  plagae  £C  ftragula  dicuntur . Quorum  loco  alicubi  fcirpis  utebantur: 
quod  K nos  perfsepe  in  olitoriis  piicacortjs^  cymbis  in  Hadriatico  freto  fpeaaui/ 
mus.  loculamenta  etiabC  quafi  thefauru  remotu  idem  Plautus  cafteriam  appellauit. 

SVPELLEX  NAVTICA. 

Inftrumenta  atq;  organa  nautica,  qug  iure  fupclletTtilem  naualem  dixeris^ariuci 
bogracci  «7fA{c,noftriarm3 dixere. Inter haeclureconfulti  decreueruneminimema/ 
Ium  continerfiminuscp  id  eft  mali  coceptaculum:quodfineeo 

non  modo  inermis,  fed  luxata  manca  prorfus  nauis  fit , ne<^  a naui  fine  maximo 
detrimento  auelli  pofsit.Quo  loco  etia  uela  habenda  puto,quando  malus  ad  uelafiil 
cienda  tantum  paratus  fit.  SC  profedlo  fineuelo  oneri  potius  cft  naui  quam  adiumen 
to:&^fi  alioqui  ad  pertrahendas  naues  helciartj  maliutantur  comoditate,eiusqMi' 
gio  lignete  ipeculx,quas  uulgo  caueas  uocant,  fufpendaniur:  unde  uel  fpeculatorcs 
longe  profpiciat  maris  c6uexafuperantes,uel  bellatores  tan^  e' propugnaculis  dc/ 
certent.emalo  aute  funes  & funiculi, quos  ucferes  napuros,Grgci  quafiiini 
cea  QC  xscPiuJix  dC  7rS>-»m  uocanf,trahebantur.Qu6d  fi  a terra  ducebatur,  imyux: 
fi  terrte  incumbebant  Iwj-wa:  qux  ficut  equus  uacerrse,  ita  prymnefio,  id  eft  palo 
paxilloue  adligabantur.  quodSi  tonfillam  noftra  nuncupatione  dicimus.  Hacom/ 
nis  Iinea,ftupeaue  6C  canabina  fupellex  e'  fparto  Hifpano  texi  8C  complicari  folebat. 
Quam  ob  caufam  nonnulli  felfo  exiftimauerunt,  Varrone  reclamante,  ab  Homero 
oirafTsr  nuncupata, quom  tamen  «zrolgSj/  Homeri  temporibus  minime  in  ufufored 
ledLiburni  naues  plera%  loris  fucrent,Gr*cf  magis  canabo  ftuppa  cateris^fa» 
tiuis  rebusjd  quibus  a^kf-rte  appclIabant.Hg c lora  item  retinacula  atqi  habenas  po« 
ta»  uocant. Quibus  profedfo  illud  confuetum  eft, a re  equeftri  ad  nauticam, 2C  a naii' 
lica  rurfus  ad  equefirem  lucundas  facere  trans!ationes;ut  plane  illud  Homericum  v 
gnofeatur,  qui  mentione  faciens  iubiungitcwfi’  «Asj 

yovTtu.  Quod  belle  imitatu  Plautu  uidemus  in  Rudente:  it  equus,inquit,ligneus  pet 
uias  ceruleas  In  armamentis  nauium  eft  SCanchora: cuius  inuentorem  Midam  cclc^ 
branc:&C  quam  ille  primu  repetit , diu  in  louts  delubro  pependifle  memorant.  Sdrt 

cidann» 
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eidarum  profccSo  nota  fuit  anchora:qua  in  totius  familig  fosmore  regeneratam  tra/ 
dunc.  Habuit  K inter  elogia  anchoram  V'’erparianas,  cui  fe  delphin  implicabat;  ut 
cx  huius  pernicitate  St:  illius  mora  Graecu  illud  indicaret  Auguui,  RifctAicos, 

tarde  fcilicet  feftina  quod  unouerbo  noftri  maturare  dieCtr.  E ft  ScT  inter  anciioras  fa 
craanchora  Neptuno  dicata,  qua  fummis  tantu  in  periculis  utebantur.  ST  ad  ancho 
ralia  Plinius  fuber  aptifsimu  icribir.Tu  amphiboIi,qug  utrincg  iaci  polTunt  inftrume 
tat  &:  amphifiomi,&  heteroftomi, quae  icilicet  altera  tantum  parte  innecti  poiTunt* 
Erant  & funarixicalte,e'  funibus  ftiiicet  con textae tquibus  cc^SiSgcc  dC  oJsifiSf*  no» 
tnen  fuic.In  his  agiles  admodum  petauriit*  uerfaniurtquos  Gr$ci  uSifi-TWj, 
reSirv!,  noftri  funambulos  uel  funerepos  appellauere:quales  homines  etiam  in  ur.' 
bibus  olim  habitos  in  admiratione  S»C  nunc  haberi  animaduertimus.  Ad  frigoru  atep 
imbriumdefenfione  habentur  etiam  innauibus  pelles, ueft es  pellicee,deres,dipihe 
rejrhenonesjbardocucullijftragula  nautica  exhircorQueIIere,qui  apud  Cyniphios 
K Cilices  comendantur-  Quin  dC  delicatiores  in  nauibus  canulinatt,id  eft  ueliere  ca 
nuGno  induci  penulatic^  uifebantur.Nam  Sigramaticorum  difcuriantiu  perime 
bres  indumetum  erat  penula. Habentur  dC  tapetes  SC  amphitape tes  StT  centones, 
polymita  denfioris  texture, Siamphimalladd  eft  urrinep  uillofa.Eranc  SifingenuoriS 
amphimafchala,  quae  ab  utraq;  parte  uillis  tegebantur;  quom  ea  qu^  altera  tantum 
parte  tegerentur, heteromafchalaferuitijs  dicata  forent: qualia  etiam  mallotes  &:he 
leromaila  qtrarialerinfecuslanacauocauere . Hodie  plurimo  in  ufufunt  uelleraigne 
atep  aqua  dcnrata,ualencer^  ftatuminara.  Alioqui  uulgaris  nautarum  habitus  ceru» 
leus  &:  thalafsicus,quem  St:  uenetum,&C  ferruginea  dicunt.Quin  SiT  ipfi  naur;^  prx/ 
cinifti  ac  leuo  expapillato  exertocf  brachio  incedebant : cauleo , id  eft  capitis  uela/ 
memojintecii.Diftinguebantur  auce  funes  circis,anfisjanrulis,cyclis.lta  enim  Ver 
gilius  circulos  appellat . Iis  adde  cricos,  fcilicet  uelares  annulos,  quos  optimos  fiert 
conftatex  Aegyptia  arbore,  quam  Plinius  cuci,Xheophraftus  euefophoram  uocac. 
Quibus  fimiles  chamxleontis  oculos  deferibit  Ariftoteles.  Inter  eadem  armamenta 
&remi  potifsima  partem  habenttquos  noftri  tonfas  SC  palmulas  uocitat. Eorum  Ia/ 
titudinem  Plateae  dicuntur  inuenilfe. Si  explorandae  aquarum  altitudini  conti, per/ 
ticx,paraiangae,quas  a qaanritatenunc  decem  pedas,  nunc  dodrantales,  nunc  trien 
tales  dicebant.Quod  StT  perpendiculis  plumbeis,quos  molorthes  uocat,  dioprriscp 
ac  regulis  quibuldam  experiebantur, indubitata  ferme  femper  ratione  &<:(ut  ille  ait) 
fcrupulari  differentia.  Erat  Sx:  obliqui  quidam  lapius  dcducendisjfubducendiscp  na 
uibus.Erant  St:  trafuerfa  ligna  quafi  fulcra,  quibus  naues  a carie  afferebantur.  Haec 
Iiermata  appellabat,quae^  illis  incumbebat  naues  hermatifmenxdicebant:qu3e  ue 
ro  ftner)s  omittebantur,  KV^(toi7isvi  nuncupari  Iblefaanr.  Adhibebantur  &:  funibus 
deducedis,  contrahendis,  portendendiSjCoplicandfs  maching,machinulg, fibulae,  fu 
culx  cuue<ftibus,quibus  adhauriedos  puteos,  euehedoscp  potes  hodie  utimur.  Ad/ 
bibebantur  S»!  peculiares  emporeticis  euocadisi^  oneribus  trocleae,  quas  epagontas 
Grsci,noftri  artemones,  Vitruuius  ergatas, uernaculafimplicitas  argana  uocac.Infi 
gnis  ille  dignus  memoratu  modus  impofiti  obelifci  in  maxima  illam  ac  pratgran» 
dem  Cai)  nauemrquam  multos  annos  aduerfata,omnibuf<^  qug  unquam  in  mari  ui 
ftefunt  mirabiliore,  turribus  Puteolis  e pulucre  exgdificatis  perducta  Hoftiam  por/ 
IUS  gratia  merfit . Hanc  enim  harena  plenam  preftamc^  onere  ripis  *qua  fecere,  ita 
ut  facile  obelifcu  exciperet ; que  exonerata  fuftulit,  faciletj  e Nilo  inTyberim  pro/ 
uexit . Quo  experimento  palam  fuit  non  minus  aquaru  huic  amni  quam  Nilo  elTe, 
Eft  SC  in  naui  cellarium,  feu  tupenu  mauis  appellare,in  quo  duo  prae  exteris  affer 
uarifoIent:panis  fcilicet  bis  ignem  paffus,  queGrxcidipyron,feu  paxamida,Mar/ 
cellinus  buccellarii, bis  coiftum  uulgo  nuncupant ; nonnulli  coptam  Rhodiacam 
putant.  Curandum  autem  eft  diligenter,  ut  hic  recle  excoquaturine  forte  nobis  eue 
niat,quod  olim  in  claffeBellifTarii  contigit:  in  qua  loannes  annonx  prxfecftus  quo 
parcius  ligna  piftoribus  fumminiftraret,no  fat  excoqui  permifit.  Quo  faiflum  eft  ut 
facile  foIueretur,acputreiceret,magni<5interim  morbi  ab  exercitu  contraherentur. 

Secundo  loco  dulcis  aqua  acpofculentaprxparanda  eft; certe  regibus  Perfarum, 

quoties 
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quoties  peregre  iret, ex  Euleo  amne  magna  femper  religioeafFerebatur.Necaliun 
de  licebat  epotare.eauero  in  nauibus  amphoris  uitreis  in  imodepofitis,  quo  mini/ 
me  fol  admitti  pofsit , comodifsime  adferuatur : quae  fi  te  forte  defecerit,  poteris  & 
in  mari  inuenire.  Conflat  enim  ScT  dulce  humorem  inmari  contineri:quefiex  csra 
uas  tenui  latere  finxeris,idcp  adnexa  linea  in  mare  demittas  inane,  die  ac  node  una 
copiofecolliges.Noftriprofeclo  nauta  feliciores, qui  in  tabella  regiones, oras, infa 
las,fcopulos,promontoria,portus,faciemdcnicpomnemaris  circunferunt.  Habent 
& magnetem  inpyxidecula  uitro  intetfla,  in  hac  rotulatenuifsimo  ac  perquam  leiii 
gato  acuminatoq;  in  acus  fimiiitudine  xieo  paxillo  incumbit , atq;  circuagitur:  neqi 
antea  fiilic,  quam  rotulg  radius, qui  fcilicet  e magnete  conflat,  in  ardon  procumbat. 
Vna  enim  femper  magnetis  pais,natura  itacogente,in  ardon: altera  in  auflrum,m 
fi  forte  quippiam  obftrepat,perpetu6fpedat,atcg  deuergit.  Ad  huius  prope  exem- 
plum apud  Plautum  uerforia  agnofeimus  f nftrumentuni  nauticum:  ex  quo  foluturi 
cognofccbant, unde  flarent  uemij&i  an  mare  admitteret  nauigantes.Iliius  tam inge 
niofi  commenti  aucores  Amalphrj  in  ora  Calabris  fid  celebrantur.  Ingruant  igitut 
quantumlibet  uentorum  turbinesjmaria^  ab  imo  fubuerrantur,  tum  uero81  noclis 
caligo  & node  nocentiortempeftas  rebus  lucem  SC  colorem  auferattinuenitumen 
humani  animi  acumen,  qua  ratione  uiam  exploret,  fe^fludibus  ac  erroribusuen/ 
dicet,  atq;  in  tutiora  recipiat  :8iquafi  oculos  fibi  fecit  in  tenebris,  ac  pcriculisfuis 
audaciam  dedit. 

Q_VJ£  SINT  AD  PROCINCTAM  CLASSEM  PARANDA. 

Quod  fi  ad  iuflam  cruentamcp  naumachia : ucl  certe  imaginaria  temporariamq, 
qualis  ad  populi  obledatione  in  euripis  SC  mar.ufadislacubus  exercebatur,  naues, 
triremes, longs, celeres, cataphradxinflruendx  fmtrante  omnia  pelles  comparari/ 
dz  funt,fub  quibus  slliuare,  hibernareiie  pofsit  exercitus : rofiraej  ad  arietandum 
concuriandumijsrata, qualia  Grxei  dicuntlaquibus^  chakembols, 

idcftroftrats  triremes  funt appellare. Tumuero  & remigibusparadithoraces, cly 
pei,ocrex,gale», enfes, lanceae, haftiiia, conti,  tridentes,  falces, manus  ferrea, unci, 
uncini,harpagones,pyroboli,olls!gniuoma.  Atq;  ut  lubrica  fiant  nautgia,atqiti 
hofles  facile  cocidanr,Mactiacx  pii*  iiquetes:  tC  ad  hoftiles  ignes  retundendos  co/ 
ria,  fcortea,  byrfae,  cilicia,  8<I  id  genus  amuleta  fpondislateribusi^  nautumaffigeD- 
da.Quin  SC  larice  ferreis  laminis  tncrulladanautgfa,  uifeo^  SCalumineillinencis, 
ut  alibi  admonuimus  .Quin  Phalarica  in  haila  modum  ualido  ferro  prafigicur. 

intra  eius  tubum  rulphur,refina,bitumen,fluppainuoluicur:caq!  omnia  oleo  incen 
diario  perfundatur,  ualido  poflmodum  nixu  contorta  nauimachinxueinhareuin/ 
cendioc^  abfumit  quicquid  actigcrit.Sed  iam  tetas  ad  perniciem  profecitjsreosrftii' 
bos  nitrofoacfulphuratopuluereimplet : quorum  exitus  ferrea  aut  certe  faxea  pila 
ualide  obfiruicur.  Tum  tenui  admodu  fpiraculo  ignis  infleirur:  qui  raptim  cognata 
materiam  populatus, uacuum  fcilicet  auerfante  natura, incredibili  impetu  ptlaspro/ 
turbat,ac  longe  iaculatur  fulmineo  ac  prorfus  metuendo  impulfu:  cui  no  turres,no 
mccnta,non  obfjces  ulli  queant  obfiftercifexcentos  homines  K amplius,  fi  adlint- 
am  fteterin  t,  facile  omnes  uno  excurfuexanimet.Debemus  hoc  malum  Germanic, 
cafu  rerum  fere  omnium  magifiroautore.  Nam  quom  ex  ifs,  qui  feDemocrititios 
chymiffas  profrcetiir, quidam  in  diTquifitione  philofophici  lapidis  comiftionemni/ 
tri,fulphurts,&  attriti  carbonis  atep  id  genus  aliorum  fomitii  feciflet: quanta  eoruoi 
uis  foretjcx  attadtu  ignis  intellexiriquom  nitliis  uinculis,  nullis  cancellis  incendia/ 
rtae  materiae  impetus  fuffrenari  potuilTet.Sfc  autem  infirudas  bi  procindas  acftipa 
tasnaues,  IdjiAW/xzf?,  id  efl  probas  ac  probe  ornatas  dtcut. Quas  Lyfias 
quafi  edaces  nuncupat:  quod  in  bis  multum  fumptus  adhibeatur.  Quteauceleuitcr 
mediocriterq;  fe  habet, qualia  uocantur,hee quidem 

#49i,tlleuero  «TrKoot  dicuntur. 

VICTORIA  NAVALIS. 

\’idori  autem  corona, 8t  quidem  roftratadebebaturrquiq;  munus  illud  imperaro 
riumquam  celeriter  obiilTet, id  prtemij  aflequebatur.Quod  tempusomnemagirm 

tus 
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rus  Demofthenes  trferarchcmauocitabat;quo  etiam  titulo  orationem  unaminfcri- 
pfit-M  Agrippa  quod  nauiter&  feliciter  rem  militarem  in  mari  adminiftraiTetjma- 
gnos  honores  promeruit.  Exeant  aliquot  numiimata  apud  me  uetuftae  elegantiae  e- 
ius  nomine  cxcufa,  in  quorum  parte  aduerfa  tridens  impreflus  uidforix  maritimae 
notam  prafe  fert.  Cetera  omnia,  quae  in  terreftribus  coptfs  exercebantur,  ferme  in 
claiTe  exerceri  folebant . Nam  ^milites  (igna  feruabant : aquilas  penes  nauim 
pr^coriam,  quafi  in  principijs  cum  imaginibus  Csefarum  more  Romano  cuftodie/' 
banci&cefferaper  claflem  ibar,K  iymphoniaci  ad  pugna  hortabantur,  autpugnan 
tes  reuocabant, receptui  caiientes,uel  clafsiarfjs  modum  remigauonis  dabant.^  mi 
rococentUjid  quod  in  clalTe  Veneta  obferuari  etia  hac  tempeftateuideo,  auditores 
tenent.  Quin  K milites  ad  uigilias  tubicine  excitabantur,  aut  a uigilrjs  definebanit 
quem  nautica  uoce  nunc  autxi^al/slu/  nuncupabant. 

Q^V  I REJI  NAVTICAAI  EXERCER  T IN 

ciaiTec^  uerfarentur. 

In  nauibus  autem  uerfabantur  nautae, nauitar,remiges,  pIoteres,qui  nauigan-" 
tesigubernator, proreta  ieu  prorarius . De  proreta  Plautus  meminit  - Si  tu  proreta, 
inquit, huic  naui  es,  ego  gubernator  ero.  7jj>o«ii)7r©',l7ri«i<)7r(&',anteretes:que  obremi 
gem  interpretari  potes. Mercator  qui  unde  chartae  emporeticae,  quibus  ie- 

geftrfafiunt  SC  inuolucra  mercibus.  Vectores,  nauicularq,  nauiculatores,  urinator. 
Natator  qui  hyphydros  SC  hyphalos  6C  colymbetes.  Exercet  aur  natatio  uel  folo  ni 
xu  corporis, uel  utre  confuto  ieu  corio,  quod  SC  culeum  K afeopera  uocantiuel  cor/ 
tice,uei  fubere,uel  arefacfta  exenteratae^  cucurbita.  Sed  quod  nos  arte  proficimus,id 
Thibioru  genus  in  Ponto  a natura  habet,utnecp  uefiedcgrauati  mergi  pofsint.  Sed 
efehareos  quoc^,quafi  focarios  dixeris,  inter  feruitia  nautica  agnoicimus.Mefo/ 
nauta  uero  quafi  mediaftinus  ad  omniu  nutus  in  media  naui  excubat.  Horu  omniu 
praefectus  eft  nauarchus. clamor  aSt  uniuerf»  clafsis  celeufma  dicit.  Vndeproceleu 
fmaticus  poeticus  pesfummgpernicitatis  fadius  eft. Qpdd  fi  clafsis  in  procinctu  fit, 
clafsiciScclafsiarrj  et  epibatg^  nautici  certatores, quafi  in  procefiriodepugnat.His 
adfuntprefecti,trierarchi,pentecotaichi,decurioes,&^^  tribuni  claisis,^  tcecharchi 
quafi  ipodarum  principes . Quin  Sf  epiftolcus  nauarcho  abfente  eius  uices  obibat: 
cratcf  illi  quodamodo  fuccedaneus  8C  uicarius . Claflcm  enim  fiolu  uocat.  At  impe/ 
ratoripfeclafsis  paludameto  ceruleo  utebatur:&r  fignum  ceruleu  proferebatur,  quo 
etia  equites  in  terreftri  militia  couocabantur.  Ad  nutum  aut  imperatoris  claisico  ad 
pugna  clafsiarf]  accendebatur.  Nec  clafsico  minus  tubx  fignum  ^ tubam  ipfam  ££ 
buccinu  intelligimus . cuius  theca  &r  loculamentu  clalfendice  dicimus.  Certe  ad  id 
prxbendii  no  modo  tubicines  ac  liticines  buccinatorescp  adhihebStur,  fed  &C  pueri 
iymphoniacijUtdixUquosabductos  a prefectoquoda  Antonif  per  iniuriacoqueric 
Cicero.In  Argo  naui  cithara  datu  fignuremigibus  memoriae  mandatu  accepimus. 

APPARATVS  PISCATORIVS. 

At  in  alios  ufus  pifcatore5,quos  hamiotas  ££  bamitrahonesnofiri,Grgcihalieas, 
& ichthiulcos>id  eft  pifeitrahos  5C  maris  pradatores  uocant,fibi  retia, ucrriculajpla 
gas,lineas,arundines,uirgas,hamos,  tridentes,  calamos, lina, equinas  fetas, fiibera, 
plumbabuIa,gripho5,annulos,anfas  parant.  Naftas  ftrigmento  Polypi  iHinunt.hu 
ius  enim  odore  pifees  imprimis  alliciuntur.  Anthias  pifciculos  domcfticos  reddut, 
qui  caeteros  rubindeinuitetiappiu  afferunt  afpergutqj, quo  pifees  plurimu  recrean/ 
lur.tichymalum  afFundunt,ad  qua  multo  ambitu  cocuriant  pifees.  Ex  uario  autepi/ 
fcacionis  genere  uarias  etiam  nucupationes  fufeipiunt . Nam  funt  8^  purpurarq  qui 
a noftris  murileges  uocantur . & Ipongochera  quafi  fpongiarum  uenatores,  alq 

plurimi  fd  genus- Certe' in  pifcatione  filentium  & tefqua  loca  minime^  infolata  eliV 
guntur.Nam  pifeesumbrofos  feceflus  fccftantur-Sunt  enim  alfiofi',  quos  Graci  ■4-v^ 
uocant;  ut  Vitruuianailla  ratio  non  adeo  forte  afpernabilis  ufdeacur,  qui 
pifees  calidos  elTe  contendit,  multoc^ignecompacftos  : alioqui  in  lam  humido  ele/ 
mento  non  diu  fuifte  uidturos.IUud  nautis,clafsiariis,pifcatoribus<^  comune,  pynV 
tes  fcilicet  & filex  in  parato,  ex  quo  calybe  aliouc  exculTorio  ignis  euocef,fuIph  ure, 

D arido 


arido  fomitc,fung6ue  aut  exufto  iunco  excipiedus.  Quae  fi  defint,chaIybcofpeeii> 
lofoliobiecioinuuppam  aliudueid  genus  fomentum  fiamma  educitur;  quando  ea 
uis  eft  chalybis,  ut  certa  ratione  curatus  fi  ad  folem  obliquetur,  opponaturc^fuismo 
du!is,quocun(5  materiem  radio  repercufrerit,  eam  igneuel  procul  fuccendat 
C JE  L I ET  A qj/  ARVM  RATIONES 
Ipedlanda  nauigantibus. 

Pudet  piget^  claflem  inftruxilTcjquae  mox  aut  imperitia  nauigadi,aut  uentorum 
fyderumcp  ignoratione  in  fcopulos  adigenda  fit  8^  naufragium  taifiura . Quorfum 
enim  tatam  operam  fumpfimus^ut  faceremus  peritura.  Satius  profedlo  fueratlabo- 
ri  parcere, quam  fruftra  tantu operis  prodigere. Ergo  huic adfitnauigationi aut  Ty/ 
phis  aliquis  argonauraru,quem  egregie  Pallas  inftituerit:aut  Phromis  Agamemno 
nis  gubernator  prteficiatur,  qui  rite  nauigatione  initurus  aras  in  littore  ftatuat,  tau/ 
rum^  Neptuno  madet  SC  Apollini, nigram  hyemi  pecudem,  zephyris  fclicibusal/ 
bam;  exta  demum  in  falfos  fiudus  porriciat, nec  ance  exoratum  nume  foluat. Cuius 
rei  teftimonium  ofeinis  aut  praepetis  cantus  fanciat,  imprimis*^  cygnus  in  augurijs 
nautis  gratifsimus  ales:  quod  hic  unus  omnium  fcilicet  undis  nunqua  mergatur,  K 
lubricis  pennis  adiantum, qui  a noftris  capillus  ueneris  dicitur, imitetur.T um ueio 
& uentos  teneat  exadifsime,  norit^  quacuor  ex  quatuor  orbis  partibus  principes: 
ab  ortu  eurum,  ab  occafu  zephyrum, a meridie  notum,  huic  aduerfum  fpirare  apar> 
diam.Extrcmos  duos  ftatos  eife  perpetuosej  ab  eadeftatione . Duos  ueropriores 
pro  motu  folis  aftiiioaut  brumali  aut  dies  nocfesi^exsequante:  quod  Graci  imuo 
etW,  noftri  aequinodium  dixere:  finitimg  8^  quafi  lateronem  unum  utrincf  habere. 
Euro  quidem  ad  l*uam  uulturnum,ad  dextram  borea;  zephyro  ad  lauam  afticum, 
ad  dextram  caurum  fpirare . Nec  me  praterit  ab  alijs  alia  uentorum  Tegmenta  deO/ 
gnata  efie-qua  omnia  nos  minime  hic  attingenda  exiftimauimus,  quodabalijsnia 
gna  fubtiiitatcexqm'fitafim:& neadum(utdtcitur)agamus,quom  Plinius,  Viiru/ 
uius,  Ariftote!es,K  alq  pene  innumeri  uentorum  rationem  accurare  admodum  ex/ 


plorauerinniicet  ea  qua  apud  Pliniu  leguntur, 8if  inuerfa  S>i  incaftigara  multis  locis 
deprehendantur,  ut  comodioreloco  annota  u/mus.Nuc  fatis  feciflcfufccptomune. 
ri  exiftimauimus,  fi  qua  potifsima  erant  genera  oftendimus:  qualia  Andronicus 
Cyrreftes  in  marmorea  columna  odagono,  quam  Athenis  ftatuiiifupra  cuius  meta 
aneu  tritone  locauerat  ucrfatilem,prgtenta  uirga  eum  uentii  indicante,qui  pro  tem 
potefpirabat.In  finguloenim  angulorum  columna  unus  erat  annotatus  exuentis, 
quos  fuperius  fumus  exceuti-Dequa  re  Vitruuius  in  primo  Architedonica  cumu. 
late  dixit.  Hac  itacf  omnia  debet  haberegubernator  in  numerato.  Turpe  eft  enim 
quidquam  quod  ad  uita  falutemcf  hominis  pertineat  ignorare.  Nec  modo  publicos 
illos  tenere  debet,  led  8i  peculiares  regiSibus  8C  temporibus,circium  Gallia, libera 
Africa,  iapigem  atep  atabulum  Apulia . Canicularibus  diebus  eiefiam  QC  caciiK 
quos  prodromos  uocant. Agnofirendi  8ii  dies  alcionij,  fcecificat  enim  alcyones bni/ 
ma.8^  his  quidem  diebus  alfjs  partibus  pelagus  mitius  eft , Siculum  uticjtradabile. 
Faciunt  autem  feptem  ante  bruma  diebus  e fpuma  maris  8^  fpinis  pifciu  nidulos, to» 
tidemfequentibus  pariunc . Nec  minus  aftrorum  acfydcrum  emerfusatepoccafus, 

Pleiadas(i,hyadas,c!aramq!  Lycaonis  ardon. 

Eninfenium  Orionem,  8i  hymbrium  ac  tempcftatum  fcedifsimaruautoresarda 
rura  SC  hoedos  Olenios, qui  ad  nonas  odobris  maria  rubuertuntificut  poft  nouenv 
brem  uergiliarum  occafus.cx  die  tertio  profedo  iduum  noucmbris  ufe^ad  diemfe» 
xtum  iduum  martij  maria  clauduntur.Nam  lux  minima,  noxep  prolixa, nubiuden/ 
firas, aeris  obfcuritas,uentor0,imbrtum,niuiumq!  geminata  fguitia,non  folum  dat 
fes  a pelago, fed  etiam  comeantes  a terrefiri  itinere  deturbat.  Poft  natalem  uero(»B 
ita  dica)nauigationis,  qui  folemni  certamine  publico  rpedaculomultarugentifl  edt 
bratur,plurimorufyderum,  ipfiust^  teporis  ratione  ufcf  in  idus  maias  periculofcra» 
ria  tentantur.  Adde  his  decrementa  atep  incrementa  luns:cuius  mutatiomagnaJ 
uicifsitudincsfacit.AccedanteiufdemfiderisSC  folisdeliquia.Quain  re  olitnuentS 
cia  arguebat  mortalitas,  8C  crepitu  difTono  opitulari  nitebatur.  Qiio  pauore  ignarus 
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caufi  Nicias  Atheniefium  imperaror  uentus  clafTcm  portu  educere,  opes  eoru  affli 
xic.  Canicul®  item  ortu  omnia  maria  fubuerti  teftatur  Ariftoteles:  algas  pifcesi^ 
inuerfos  natare.  Phocus  Samius  profecto  aftrologiam  nauticam  priuato  uolumine 
dicitur  profecutus.£C  Thales  primus  fertur  urfa  ambitu  no  tafTc,  ad  quam  Tyrij  na^ 
uigarioncmdirigant-ExpIorandx  etiam  pelagi  reciprocationes, que  non  eildem  u.- 
biq  momentis  euenire  folent.  Tum  &C  uadorum  profunditas,  numinum  natura: 
ficut  Nilijquinullis  perflatur  auriSjatcf  hinc  dictus. Eius  quoc^  incrementa 

ftata  funtrpoftfolftitium  incipiunt, in  uirgine  relident:  omnino  rcuocantur  intra  nV 
pasinlibra.Quom  crefcit,reges,autpr$lectos  nauigare  ineo  religio efl. Quin  in 
eo  malefica  animalia  crocodili  neminem  dicutur  attingere  diebus  tfs,  quos  Apis  na 
tales  habet.Excrefcic  & Padus  nofter  ad  Canis  ortus  liquatis  niuii5us , agris  quam 
nauigijs  torrecfor. Scribit  Arn'anus,amnesIndoru  circa  afiiuu  folftitium  plenos  £C 
turbulentos  fluere  ac  citifsimos  ferri . Quo  tempore  creberrimos  imbres  calitus 
cadere, et  Caucafi  niues  gftu  iblutas  flumina  augere. Hyeme  cotra  SC  minores  SC  pu 
riores  agi:omnesq  uado  tranfmeabiles  fieri pr*ter  Indum  Gangem  . Nec  minus 
fitus  SC  altitudo  portuum  metienda;ne  forte  illud  in  nos  iaciatur.  In  portu  naufragi/' 
um  fecit.Ec,  In  quinto  aefiu  fubuercit  fabulam.neueSCnos  aliquando  ad  Nauplfj  fco 
pulosipeciedecepti  allidamus. Mulcuprsterea  intereft porrus  naturales  fint  an  coy 
ihones.ita  enim  manufaiflos  uocant.  Exploranda  itidem  phari,id  eft  turres  prox 
tendentes  nodiunauigantibus lumina  . Qualis  in  portu  Alexandria  fitafuit : cuius 
ftrudturam  D c c c . talentis  ftetiffe  tradunt : magno  animo  Ptolemai regis,  qui  in 
ea  permilerit  Softrati  archite<flinomeninfcribi.i-Iunc  enim  praferebac  titulum,  ca 
cn>r»finvs!ig  Softratus  Cnidius  Dexi/ 

phanfs  E)is  feruatoribus  in  gratiam  nauiganriu.Vfus  eius  fuit  nocturno  nautarum 
curfu  ignes  offendere  ad  pranuncianda  uada  portusq  introitum : quales  SC  pluri/- 
busalrjs  locis  antiquitus  prafulferunr,Mileni,Puteolis,  R.hauenna,Potnea.  QuiV 
bus  locis  ignes  ea  accendebantur  crafsitudine,  ne  fydera  exiftimari  poflent:  quan.. 
do  c longinquo  fimilis  flainmaruafpecius  eft.SC  populus  quidem  Romanus  duo  ma 
xima  habebat  naualia,duasq  procindtas  clalTes  in  Icalia,ubi  aliquot  legioes  pro  tu^ 
telaimperif  excubarentrRfaauenne  alteram, alteram  apudIvIifenum:SC  quom  ratio 
poftulabaqfinemora  autuiarum  dilpendio  ad  omnes  mundi  parces  prffidiafubmft 
tebant.Nam  Mifenenfis  claisis, Galliam, Hilpanias, Mauritaniam,  Africam,  Aegy 
ptum,  Sardinia,  aiq  Siciliam  habebat  in  proximo . Claisis  autem  Rhauennatium, 
Epirum.Macedoniam,  Achaiam,  Propontidem, Ponton,  Orientem,  pe  tere  direcla 
nauigationc  confiieuerat.In  rebus  enim  bellicis  celeritas  plcruncj  plus  folet  prodel/ 
fe  quam  uircus  . Traditum  eft  monumecis  Pireum  ab  initio  Athenienfem  populum 
fuilleilic  enim  interpretantur.  At  primus  omnium  Themiftocles  fufeepta  re/ 

publica,id  nauale  fecit:  nam  Phalero , qua  parte  mare  ab  urbe  quamminimfi  diftar, 
pro  nauali  utebatur.  Hinc  Mneftheum  fama  eftin  Troianos  foluilTe,  multocf  antea 
Theleum  ob  Androgei  Minois  fili)  necem  peenas  daturu.Sed  Thcmiftoclesquom 
animaduertilTet  Pireum  nauigantibus  fore  comodiorem,  tres  in  eo  portus  pro  uno 
Phalero  conftruxitiin  quorum  maximo  fpfius  Themiftoclis  tumulus  uilebatur.  Sic 
Hermodori  nauale  ad  fama  peruenirapud  Athcnfenfes, non  minus  fane'  quamPhi 
Ionis  architedti  armamenta riu, aut  NileaMegarenfium  item  nauale. Suum  etia na- 
uale habuerunt  Lacedgmonfj  in  Gythio,quodTo!mides  Athenienfium  imperator 
cxufsit.No  fum  prstermifTurus  Cleonisinfticutu,qui  chalazophylacasjid  eft  fpecu 
latores  futurx  grandinis  parauerat. Hi  quom  fignum  dedilTent,  alFore  grandine, ho 
mines  nec  ad  penulas,nec  ad  fcorteas  difcurrebant:fed  pro  fe  quifq;  agnum  aut  pul/ 
Ium  immolabat.  Cui  agnus  aut  pullus  deerat, bene  acuto  graphio  digitum  pcrftrin/ 
gebac,arq  illo  fanguinc  litabat.lta  fcilicer  fufpicabantur  in  ipfo  fanguine  uim  quam 
dain  efle  aucrtenda  nubis  ac  repellendae.  At  fi  haec  mortales  ad  arcendam  frugi  aut 
uineae  noxam  obfcruanttquanto  ea  honeftius  ac  iuftius  nautae  profcquanturjubi  de 
capite  ac  fortunis  pariter  diferimen  obuerfatur.Nos  ex  ijs  qux  obferuari  confueue/ 
re,pauca  e multis feligemus, 
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Purus  oriens  (bl  atcj  non  fcruens  ferenam  diem  nuntiat;  at  hiberna  pallidus  gran 
dinem.Si  SC  occidit  pridie  ferenus  K oritur,  tanto  certior  ferenitatis  fidcs.concauus 
oriens  pluuias  prsdicit.  Item  uentos,  quom  ante  exoriente  eum  nubes  erubefcuiiL 
Q;.i6d  li  dC  nigrse  rubentibus  interuenict,  8C  pluuias. Quom  orientis  atqi  occidenda 
radij  rubentteoire  pluuias.  Si  circa  occidente  rubercuntnubestferenitate  future  diei 
fpondenr.Siin  exortu  fpargenturpartim  ad  aufirum,partim  ad  aquilone,  puracir/ 
ca  eum  ferenitas  fit  licet, piuuia  tamen  uentosq?  fignificabunt.Si  in  ortu  autinocc* 
fu  contratTti  cernetur  radd, imbrem;  fi  in  occafueius  p!uet,aut  radij  fe in  nubem  tra 
hent:a(peram  in  proximu  diem  fignificabunt  tempeftatem.quom  oriente  radij  non 
illuftres  eminebunt, quamuis  circundati  nube  non  fint,p!uuiamportendent.Sian. 
te  exortum  nubis  gIobabuntur,hyemem  alperam  denuntiabut.  Si  ab  exortu  repei/ 
lentur  SC  in  occafutn  abibunt:ferenitatem.Si  nubes  fo!emcircunc!udent:quantomi 
nus  luminis  relinquent,  tanto  turbidior  tempeftas  erit.  Si  uero  e tia  duplex  orbis  fue 
rit,eo  atrocior.Quod  fi  in  exortu  fiet,  ita  ut  rubefeat  nubes;maxima  oftenditut  tem 
pcftas-fi  non  abibunt, fed  incumbent;  a quocuncj  uenro  fuerint , eum  portendent, 
li  a meridie, 8d  imbre.  Si  oriens  cingitur  orbefiue  area,  qua  a Gracis  «Atuf  dicitur, 
ex  quaparte  is  fe  aperit,  expecfletur  uentus:  Si  totus  defluxerit  aqua  liter, ferenicate 
dabit.  Si  in  exortu  longe  radios  per  nubes  porriget,  K medius  erit  inanis,  pluuiam 
fignificabir.fi  ante  ortu  radij  fe  oftendeniiaquam  uentum.Si  circa  occidente can 
didus  circulus  eritmotesleue  tempeftate.  Si  nebula:  uehememiore.  fi  cadente  fole; 
uentum.Si  ater  circulus  fueriuex  qua  regione  is  eruperit, uentum  magnum. 
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MODERANDA  CAELII  CALCA 

GNINI  COAIMENTATIO,  AD  LILIVM 
Gregorium  Gyraldum. 

T A efi  uiri  clarifsimi,  non  facile  ex  hominum  mentibus 
inculcata  ati^inueterata  longa  gtate  opinio  rcuellipotefl. 
Adaclg  enim  altius  funt  radices,  quam  ut  uel  manu  uel  far 
culo  pofsintexcindi.Fallimur  quippe  omnes  redtifpecie, 
J Nam  quis  diuitias  no  eo  meliores  putat,  quo  funt  amplio 

resCquis  magiftratum  no  credit  eo  honoratiore  efle,  quo 
latiusius  fuumadmmiftratk)nem«5  propagate' oronesde' 
nic|  omnia  qua  in  bonis  cenfent,  quo  maiora  uberioraif 
funt, hoc  magis  ducut  ex  petenda. Nec  meminerunt  Cfih 
Ionis  illudjModumeffeoptimu  omnibus  in  rebus.  Et,  Omnia  qua  fupra  mediocri 
taiem  eflerun  tur,  corrigi  atep  intra  modum  coerceri  oportere.  Porroquf  fuperfluiit 
ac  reftagnant, exhauriri  euacuariq?  par  eft.NamK  opes  qua  immodica  funt,&fii/ 
pra  necefsitatecuagantur,mfi  in  parces  diduxerrs,liberalitate^  concideris  acijatie 
nuaueris,no  modo  inuidiofa  funt:  fed  pofTeflbre  cria  non  fecus  onerat,  a tqi  fanguis 
qui  fe  paulo  copiofius  uenis  infudinquo  deinde  efferuefeente  afiuofa  febres  corpo 
nbus  excitantur.ItaOC  magiftratus  quibus  plus  poteftatis  attributum  eftquamrei/ 
publica  falutare  fit,rolentpierunq!infolefccreac  tyrannidem  meditari,  Hincueeus 
illud  fn  uulgus  adadtu  efitCui  licetplus  ^ decet, plus  uult  quam  licet.Quodniitaef 
fet, nunquam  Theopompus  illeprudenttfsimus  Laconu  rex  animuinduxiflerut  e/ 
plioros  regia  dignitati  quafi  frenum  imponerenpalamc};  proficeretur,  fe  filio  angR 
fiius  quidem  imperiufeddiuturniusreliifiuru.  Hac  uero  tam  prudenter &falubiv 
ter  excogitata  ij  folent  illudere,  qui  non  ratione  ac  experietia  reru  fcilicet  magifira, 
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fedambuu  S<C  libidine  res  humanas  m€tiurur;ut  minus  mirum  utderi  debeat,  {imuU 
li  aduerfus  hoc  noftrum  infticutu  parce  dC  cum  modo  nauandi  operam  bonis  difeix 
plinisfnfurgunt:ineam<p  fententiam,quam  quotidie  habemus  in  ore,  folenniterpe^ 
ncdeciamanrtquom  ftudia  amplecTtenda  quidem  cenfeamus,  ledea  adhibita  mode^ 
rationejUt  nec  uita  ofFicia,nec  ualetudinis  coftantiaimpediarur.Nec  uident  ij  quam 
praeclare  ac  fapienterhac  fententia&C  ftudioru  diuturnitati  ac  humana:  Ibcietati  con 
fulatur  Rationes  uero  quibus  fibi  admodum  placet:  quibus q;  nos  tota  acie(ut  aiiSt) 
expugnare  cofidunr,has  ferme  audio.  Que  bona  funr,eo  meliora  effici, quo  plenio  i 
ralint.  Atftudia  ingenuaruartiu  no  modo  bonaefTecoitatjiedalios  ecia  bonos  red/ 
derc:quo  ergo  uehemetiora  funt  ac  magis  aisidua,  hoc  etiam  magis  comprobanda. 

Tum  uero  minime  modum  uUi  rei  adhibendum  efre,inqua  quod  fatis  efinunquS  2 
inuenias.  Subrjciunt  deinde: te  ineam  reprehenfionem  incurrere^quamlSieoptole  5 
mo  Neuiano  Cicero  obiecitcafTerentiphilofophadum  eiTejfed  paucis. nam  omnino 
no  placere. Qui  enim  fieri  polTe>utquom  in  tota  uira  quid  expetendu,quid<5fugien 
dumfithominemedirarideceat , quisunquaphilofophari  definattnifi  lum  demum, 
quom  homo  efle  defierit-  Atqui  philofophia  in  liberaliu  fiudfjs  maxime  agnofeitur 
K exercetur.  Adde,quddnifi  omnia  perlegant, nifl  omnes, ut  ille  ait,  feriae  relinan  ^ 
rur,non  eft  ut  quid  opiimu  quidue  maximum  feligendum  in  tanta  rerum  multitudi  ~ 
ne  facile  quis  pofsit  intelligere.  Quare  iugi  ftudio  inuigilandum,  ut  quafi  in  codiefiis 
cpulisjid  quod  ponTsimu  eft  arripiaturtquod  fane'  facere  nemo  poterit,  nifi  omnem 
literariam  fupelleiftilem  excuflerir.Id  uero  fine  iugt  QC  infinito  pene'  ftudio  in  tantu/' 

Ia  aetate  quis  feceriic’  No  defunt  etia,qui(fi  Dis  placet)mfinitu  hoc  indefeftumi^  ftu 
dium  cum  rerum  publicaru  »que'  ac  priuatarum  adiione  coiungant , nec  ab  eo  inte^ 
gram  cSftantemcp  ualetudine  abdicenttad  certam  fcilicet  uiuendi  ratione  reuocan^ 
tesjSd  finitos  cancellos  e quibus  pes  efferri  non  pofsit,  praefcribentes,certa  etiatem.- 
pora  negocqs  parcientes.necipfi  uident  quam  inconftancer  dicaan  imprudenter  a/ 
gant,quidum  fententia  fiiam  tueri  uolunt,  in  noftra(tSta  eft  uis  ueritatis)proIabun.' 
rur.  Quidam  etiam  dum  omnibus  telis  pugnant,  dum  omnem  lapidem  mouent,  ex 
ueterum  quorundam  autorirate  prtefidium  qu*runt  X quoru  alq  perire  omne  tepus 
quod  ftudqs  non  impenderetur  dixerunt:  alq  certa  fibi  enchiridia  propofuerunt,  a 
quibus  neq;  manus  necp  animus  unquam  abeflet;  Alexander  Homerum,  Hierony/' 
mus  PfaImodiam,atq?  hoc  ne  unqua  mens  ftudiofl  hominis  a ftudio  literario  abfce/ 
derer. Quorum  argumenta  ut  comodius  uel  approbari  uel  dilui pofsint,ilIudimpnV 
mis  difeutiendum  puto,quid  ipfi',quid  nos  ftudium  appellemus.  Hoc  enim  explora 
to  facile  erit  dq  udicare,  utrum  eoru  an  noftra  opinio  propenfius  fitexcipieda.Nam 
fi  ftudium  intentione  animi  ad  res  obeundas  appellamus>  non  ita  rudes  QC  imperiti 
rerum  fumus,ut  hanc  diligentia  animaduerflonemi^  improbemus:quado,ut  Chry.. 
fippus  pulchre  afebac,uita  hominis  ludia  eft.  hinc  femper  aduerius  fortuna:  colluet 
lionem  excubare  par  eft:animo^  ita  intento  efle,  ut  i^us  omnes  excipiar,  decliner, 
repellat.  Hoc  eft  illud  literarum  genus,  quod  Cxfar  Syllam  profefliis  eftignorafTe: 
quom  reclamante.rerum  experientia , hiftoriaqj  uetuftatis  difcipula  repugnante,  fe 
uolens  didiatura  abdicaffetralioqui  Syllam  eruditu  fuiflcjatc^  hiftoria  icripfifle,  ne^ 
mo  paulo  humanior  ignorat . At  fi  ftudium  lucubrationes  coiierfionesi^  libro ruap/ 
pellemus,  ut  animus  a ledtione  uix  unquam  relpiret,  fempertj  ea  in  re  immarcefear, 
ut  uideo  hos  ftudiorum  patronos  exiftimare:  no  habeo  quomodo  eorum  fententia 

fiofsim  approbare . Nam  quid  ftultiuseftquam  itafuiquent^  obliuifci,  ut  cur  natus 
it  nonrecordeiurtatcpomncid  tepus  quod  pietati, quod  parentibus,Iiberis,cogna/ 
tis, amicis,  patrig,humano  denii^  generi,  imo  uero  8d  ipfi  fibi  impendi  debetiid  ocio 
ac  latebris  impartiatur.Nam  quod  aiunt  ftudia  literarum  bona  efte,Sd  fi  hoc  negare 
pofsim,quom  eum  apud  que  funt  non  bonum  fed  peritum  dodtumi^  ac  reru  multa/ 
rum  cognitorem  reddere  poisint . quod  fi  bene  quis  ftudqs  utatunbonaeffenone/ 
garim.fed  quotus  quifq?  eft,  qui  non  ad  quseftum,  ad  ambitione,  ad  gratiam  ftudff  s 
utaturd  Quare  quom  no  in  bonis  ftudia,ledinhisquf  media  5d  promifciia  fune  cen 
feri  debeat:mea  tamen  libera  litate  fibi  a me  datu  ut  bona  fint  tantifper  arbitrentur, 
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dum  intelIigaiit,no  omnia  quae  bona  funt,eo  meliora  effici  quo  pleniora  uberiora^ 
l funr.  Tantuenimabeftut plenitudo  atc^ubertasitlaperficiatbonarurerumcoii/ 
diiionem,ucplerunfpnoxia  fir.atcp  in  uitium  detorqueat.  Bonum  eft,  inquit  ille,  teli 
gentem  elTeireligiofum  non  placet,  religio  enim  bona  cft,quis  negetcfed  quo  fit  au. 
dior,eo  propiusin  fuperftirionedeclinat.  hanc  uero  nemo  probat.  Virtutes  illas  o. 
ptimatesquis  non  inbonis  annumerat'ati^  hx  tamen  quo  magis  augefcui,hocini/ 
nuatur  dercrunturc^  magis,  ut  non  fine  caufa  HeOodi  illud  Piato  luerit  admiratus. 
Dimidium  efle  plus  toto.  Na  ita  plane  elt , uirtus  omnis  in  mediocritate  fubfifiif, 
omne  uitium  immodicu  eft.Quis  iuftitix  no  alTurgit:’  quis  ffuiciam  non  dcteftatuif 
liberalitati  omnes  fauenc, prodigentia  infamat. Connantiam  Itetis  animis  amplexa/ 
mur, pertinaciam  nemo  non  auerfatur. De  ftudijs  etiam  fi  bona  fafeamur,idemiure 
dixerimus  - Na  proba  comodac^elle  exiftimamus  11  efi  mediocritate  exerceant.  At 
qua  Immodica  funtjiam  ftudia  clTe  definunt;  iam  uitij  nomen  fubeunt,  ut  uel  perti- 
nacia uel  infania,  uel  11  mauis  folitudinis  inhumanitatlscp  crimine  pofiularimere. 
z antur.  Illud  no  potui  fine  rifupraterircjquod  in  fiudijsnecp  metam  necf  modum 
ftatuuntjCeuueroquicquam  in  rebus  humanis  interminum  pofsit  inueniri-IIIiuero 
fienos  plurima  urgere  polTeexiftimant:  quompercundlantur,  quatenus  ftudijs  in- 
dulgendum  fit:  ceu  nunqua  celTandum  a rbirrentur.Quibus  refponderi  facile  potel^ 
id  quod  Cicero  ad  M.filiu  fcripfit;  Eo  ufej  ftudijs  incumbend5,donecquantuprofe 
ceris  non  pccniteat . Hunc  ergo  modum  huic  rei  afsignemus,  ut  citra  poenitentiam 
qulfcj  ftudia  cofccftetur.Eum  uero  nunqua  ftudiorum  fubibit  poenitentia,  qui  ita  11/ 
teris  incumbet,  ut  nulla  pars  uita  officio  uacet,  nullum  conferuandafaluttsmunus 
praterniictaiur.Namquodipfihancftudioruminfinitate  aliter  interpretatur, nihil 
ad  prafemem  rem  omnino  facit.Nec  enim  propterea  mihi  immenfus  irrequietus^ 
labor  fufcipfendus  eft,qudd  Inc  ambitus  in  quo  enitendum  eft  fine  careat.Scium  e/ 
nim  periti  agitatoresquctles  adrnetam  couertenda  fint  quadriga, quoties  circunv 
curfandum:poftquamuero  iuftosclrcuitus  impieuerur,tum  currum  fiftuntjfuasui/ 
ces  peregi ITe  cotenti.Nec  ideo  fibi  perpetuo  excurfandum  putant, quod  nullo  ob^ 
ce  impetus  coerceatur.Nonfecus  ftudijs  adhibenda  moderatio  efttiSt^fieatnexhau 
ftafint,&f  difciplinaipfa  Cyclica  nuncupant,quarueiiac6geties&l  ambitus  tj'*» 
K^sTmiite  a Grgeis  dici  folct.circulu  uero  inde  incipere,qud  definat,im6  ueronus^ 
incipere,nufqua  definere, ita  oculis  8<lfenlu  notueft,utprobationeno  egeat.  Quod 
fi  libero iudicio  agendum  eft,  na  hocipfum  argumentum, quod  in  nos  moliuniur, 
iuftius  in  eos  retorqueatur. Nam  uiri  fapientifsimi  agite:  id  ne  mihi  fequedum  puta 
tis  quod  aliquandoaflequi  pofsfmf'an  quod  nec  quis^  alTecutus  eft,neqihumama. 
nimi  captus  aflequi  poteftfSiid  quidem  quod  aflequi  pofsim,bene  eft:  uerupropo/ 
fitum  argumentu  laborat,  quado  ftudijs  & difciplmis  omnem  ademiftis  terminum. 
At  fi  me  id  fedlari  tubetis,quod  optare  magis  quam  nancifei  pofsim:  tu  ego  uos  mai 
los  confultores  merito  abominer,  qui  me  operam  ludere  8C  uentoscaptare(utaiiit) 
5 retibus  adhortemini.  Illud  uero  nihil  fimile  habet  Neuiana  fententia  quam  Cice 
ro  reprehenfione  dignam  putauit,&i  quidem  iure.Quom  enim  philofophia  fltuiia 
magiftra,uiiiora  expultrix,  felicitatis  conciliatrix, cui  bonoru  omniS  cumuluaccf 
ptuferri  par  fit:quom  in  tota  uita  feu  quid  publice  agas,  feupriuatimmcditeris,niil 
Ia  pars  ab  honeftate  feiucia  efle  debeat;quat5  peccauir  is  qui  philofophia  ftudiuin/ 
termittendu  aliquando  pracepit:ut  minime  mirari  oporteat,  eu  in  ftilum  Ciceronis 
incidilTe.quippeuere  ac  fubtiliier  Ariftoteles  aliquado  ita  argumetucollcgerattaut 
philofbpbanduelTe,  aut  no  philolbphandu.  Si  quideph!lofophandueft,nauitaK 
impune  philofophemur.  At  fi  minime  philofophandu  eft,  hoc  tame  ipfumphilofo/ 
phemur,ideftin  hoc  honeftenos  exerceamus,perquir2tescurn5  debeamus  philo* 
fophari.Vtcucpigif  res  cedat,  philofophadueft.ati^no  uerbis  folu,  fcd  rebus  ac  mia 
philofophia  exerceri  oportet . Proinde  qui  a philofophia  ceflandu  interdii  putaui^ 
idem  a bene  uiuedo  celTandu  interdii  putaflcexifiimaduseft.At  nos  node  philofo/ 
phtf  aut  bene  uiuendi  ftudio  nunc  agimus,  a quo  nun^  defeifeere  nec  uolumus  nec 
debcmus:fed  de  eo  quod  in  literis  8Cdifciplinis  ac  libroru  ledionc  uerfaf  .Qjiod  pro 
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fe<So  a iritano  excludimus,  fed  ad  mediocritate  tantu  uocamus.Huicenim(ut  prte/ 
monuimus)  nifi  modus  adfit,cerrueftno  modo  bemgnitatc,pictate,gratKudinem, 
urban!Catem,prudent]am,£quanimitate,  iuftitiamc^  deturbari:  uerumetia  his  con/ 
trariauitfainuehi,duriciem  fclIicet,deorum  contemptu,  ingratitudine,  impuritate, 
fecordiam,inconftantiam,  immanitatem.  Illud quocj  non  uideo  quam  coflanter  4 
tueri pofsint,  qui  ftudris  iccirco  afsidue  incumbendum  putant,  quod  omnia  cxcu' 
tienda  funt,  omnia  euoluenda,  ut  aliquando  quod  optimum  eft  excerni  pofsit.  Ad- 
dunt enim,id  quod  uerum  eft, infinitam  exhauftam^  efle  hanc  librorum  & dircipli-' 
narum  fegetemiuitam  aute  mortalium  elfe  uel  quam  breuifsimarut  fi  alterius  infini 
las  cum  alterius  anguftia  cSponatur, proportioni  pariliiatiq;  locus  non  relinquatur, 
(^od  fiica  eftjUtnon  folum  nos  fatemur,  fed&  ueritas  fateri  cogitihi  fibi  multu  rc/ 
pugnant,qui  nos  audere  hortantur,  quod  adipifci  non  poflumus.  Nimium  uelhal/ 
lucinantur , uel  traducunt  nos:  qui  quod  fieri  nonpoteft  ,facfundum  proponunt: 
quod  aflequi  nemo  poteft,fequcndum  offerunt.  At  quis  eft  qui  tantam  librorum  fu- 
pelletftilem, tantum  autoru  cumulum, tantam  Icriptorum  fyluam  legere  aut  ludicare 
pofsitjaut  meminifie,  uel  fi  Neftoris  illius  Pyli}  fecula  a Dis  precario  mutuet.  Ipfi  fj 
ftudiorum  aftertores  inter  potiora  profefsionis  luae  axiomata  id  imprimis  fccflatori^ 
bus  obijciunc:Multum  non  multa  legenda  efle. quippe  memoriae, qua  nihil  homini 
pene’  a natura  datum  eft  fluxius, imprimis  confulendum  putauerut.  Quod  enim dc/- 
niq?  opergprecium  ftudiorum  eft,fi  gcgd  animo  difciplinaru  infarfensjidquaft  per 
uas  Danaidum  effluat, cui  incomodo  mederi  potes, non  multa  inculcando, fed  quae 
legeris  accurate  relegendo,  ac  meditando  fapius  qaz  animo  conceperis . Quid  ue.^ 
ro  dixerim  hac  ipfam  letftionis  afsiduitate  obeffe  femper,  prodefTcnunquam.Nam 
quom  animi  noftri  promptuaria  ita  expedita  fint, uel  a natura  uel  adeo  naturae  opifi 
ccjue  alia  pars  excipiendisimaginibus,  alia  iudicio,  alia  recincndisreferuandis^  tjs 
quae  accepta  runt,attribuat:quoties  tanta  eft  imaginu  frequentia  &C  aggeratio,ut  ab 
tera  alteri  occurlet,2Cquafi  unda  fuperucnie  te  unda  propellatur,  tunc  omne  labore 
irricufuperuacuu^  fieri  necefle  eft:ita  ut  cofidenter  affirmare  pofsimus,  ftudijs  atep 
adeo  fis  qui  plurimu  proficere  cupiut,  alsiduitateari^inrentione  perpetua  pernitio 
fius  nihil.  At  quato  fi  uegetiusatcp  hilarius  ad  ftudia  aggrediunt, quanto  promptius 
aiqianfmoliusdifciplinas  compledcuntur  acretinent  :qu{  ceuperinterualla  eaipfa 
remetiuntur.  Solet  enim  fis  ferme  contingere  qui  ftudia  nunquam  remittunt, quod 
fineintermifsione  colludiantibus  concertantibusi^  ufui  uenit,  ut  non  modo  aduer- 
farij  uiribuSjfed  fuopte  conatu  atterantur- At  qui  refoti  recreatic^rcuertunturjrepa 
ratis  iam  uiribus  ingenfi,&  fquallore  illo  longi  incuba  tus  deterfo  ueluti  repubefccn/ 
tcs,nihiInonarduumlicet  fitToperofum  audent  atep  perficiunt.Necquenquammo/ 
ueatMufonfi  philofbphffententia,exiftimantisammum&dftudiaquoifes  remittun 
tur  omitti . Vir  enim  philofophus  de  fis  ftudfis  intellexit  quae  ad  philofophiam  fpe- 
(flant,  id  eft  rationem  bene  ac  beate  uiuendhquae  fi  quando  remiferis,periculumeft 
ne  per  negligentiam  in  uitioru  laqueos  praiceps  prolabaris . Quando  ita  eft  plane, 
dempta  enim  ablegata  uirtutein  eius  locum  uitiafuccedereacfubolefcereneceb 
fe  eft, ceu  uidendi  facultate  extinefla  egeitatem  fuboriri . Hoc  nequando  eueniret  uit 
cautifsimus  nunqua  ab  hoc  ftudio  ceflandum  pronuntiauitipraefertim  quom  uirtus 
ita  in  medio  confiftat,  ab  extremis  *que  feiundia , ut  quom  huc  uel  illuc  paulum  in/ 
clinaueriSjtum  primum(ut  eft  in  prouerbio)a  linea  fit  aberradum.Sed  iam  illas  clb 
tellas  equus  perferre  nonpoteft,  quod  non  fatis  exiftimantesftudioru  afsiduiiatem 
comprobaffe, etiam  publicaru  SC  priua  tarum  rerum  molem  huic  afsiduoinficiut:  QC 
quod  difficilius  eft, nihil  illi  ex  integra  ualctudineadimut,  quam  fine  exercitatione 
corporis  & motu  nequaquapoffecoferuari  habemus  explora  tum.  Quare  aqua  hae^ 
ret(ut  dicitur)r€pugnantiac^  S£  collidentia  loquuntur. Nam  quem  femper  literis  ad/ 
dixerunt,  quem  iubent  nunquam  manum  tollere  de  tabula:  eundem  tamen  inforii, 
in  regia,  m agrum,ad  egtera  demum  officia  accer{unt:qua  qua  mu  temporis  fubdu/ 
cant.utinam  cateri  magis  fciret  quam  ego  meo  periculo  didicerim.  Eundem  quoc^ 
iialemdini  ftudcre,at9«nimo  SC  ingenio  fatisfecere  precipiunc:quod  certe  fine  lite- 
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rarum  intcrmifsion€,lion  uideo  qui  fieri  pofsit.  A.t  uero  Plinium  unum  quide  horni 
numKfane  excellente  nobis  obiiciot:  quem  omnia  complexum  omnibustj  parem 
fuiflc  procIamant:& hunc  quidem  arbitratum  omne  tempus  perire,  quod  fiudijs  no 
impartiretur:  eundem  ibmniparcifsimi,  fem  per  aliquid  audifleaut  diifcafTe,  eidem 
femper  notarium  ad  latus  cum  libro  8C  pugillaribus  fuifle , cuius  manus  hyeme  ma/' 
nicis  muniebantur , ut  ne  caeli  quidem  aiperitas  ullum  fiudijs  tempus  eriperet:  qua 
caufa  Romse  quocp  fella  uchebatur . Nec  tamen  iccirco  ei  fraudi  fuiife  aiunt  aut  im^ 

fi€dimento,qudd  ante  lucem  iret  ad  Vefpafianu  imperatore, qui  noclibus  utebatur* 
nde  ad  delegatum  fibi  officium. erat  enim  Clafsfs  Mifcnefis  pr2fecf?:us.&  hoc  qui- 
dem Secundi  Caecilq  teftimonio  ita  fibi  plauduntgita  ob!e(fiancur,ut  rem  facfia  8C  ui 
ftoriam  plane  fibi  partam  gloricntur ; contra  uero  hifcere  plane  piaculum  putent. 
At  quanto  ego  iuftius  & caufatius  aduerfus  hoc  teftimonium  alio  utar  teftimonio, 
ut  puto,ne<^  minoris  fidet  necp  autoricatis,  ipfius  fcilicet  auunculi:  qui  £C  fe  homine 
SC  occupatum  offict]s,fuccifiuis(^  temporibus, id  eft  nocfturnis  ftudia  curaffe  profitc 
tur.Dies  enim  imperatoribus  impendiftejCu  ftjmnoualitudine  computalTe . Quod 
fane  teftimonium  ftudiofifsimi  hominis, ad  imperatore  prafertim  fcribentis,  qui  8C 
rei  confcius  foret  8C  medacem  coarguereporuiffei:  tanti  eft  apud  me,im6  uero  iniii 
re  ciuili,ut  nemo  fit  qui  cum  eo  audeat  facramentodccertare.  Quod  uero  me  rogant, 
quomodo  totuolumina  tanti  laboris  aut  legerit  aut  abfoluerit,  ut  aliud  nihil  egilTe 
tota  uita  uideatur:in  percuntftaies  rurfus  Cacilianum  illud  rcijcio,  Erat  acre  ingeni 
um,incredibilc  ftudiu,fiimma  uigilantia-Incredibile  enim  ftudium  appellauit,  quod 
tanta  mole  negociorum  interpellari  interfcindiq;  non  poterat . Sed  age  hunc  ipfum 
Caecilium  quem patronG fibi aduerfarq  cooptarunt,  audiamus:anPliniufntereos 
quos  improbamuSjideft  qui  uitam  folijs  ftudtjs  manciparunt,  recenfeat.Lege  Cae- 
cilij  teftimonium,  Soleo  ridere  quom  me  quidam  ftudiofum  uocant,  qui  fi  comparer 
illijfim  defidiofilsimus.Ego  aut  tantum, quem  panim  publica  partim  officia  amico/ 
rum  diftringuntCquis  exiftis  qui  rota  uita  literis  afsident,  collatus  illi  no  quafi  fom/ 
no  8C  inertiae  deditus  crubefcat^  Audiftis  non  fine  morfu  eos  taxari,  qui  tota  uita  Ii/ 
teris  afsident. Quare  Plinium,quo  maxime  nos  urgebant,  iam  a nobis  flare  cogno- 
fcimus:utpote  quiinftudrjs  eam  temperiem,  id(5moderametum  feiflaretur,  ut  dies 
principi  ac  reipublics,  notfires  uero,id  eft  tempus  ignauum  & fuccifiuum  minime^ 
obeundis  negocqs  tempeftiuG, lucubrationi  litcraris  impartiretur.  Nam  quod  om- 
ne tempus  perire  opinabatur, quod  ftudijs  adimererur,dica illud  uetustaliaLeucon, 
alia  Leuconis  afinus:a!iad  mes,aliud  lingualoquitur.Quale  hominu  genus  inuifum 
fibi  magis  Homerus  fcripfitsquam  nigri  ianua  Ditis. Sed  abfit  ut  de  uiro  tantae  fidei 
tantxcp  praeftantiae  hoc  exiftime  nefas.  At  ille  uti9  ftudia,  quae  ad  recte  uiucdum,ad 
prg clare  aliquid  comentandum  in  uita  pertinent,  intellexit.  Nam  qui  per  iocum  lu/ 
dos9  inertes , qui  per  lafciuiam  tempus  abftimunt,  i)  merito  male  audiunt,  ceu  qui 
bonas  horas  male  collocare  coarguuntur . Ad  hoc  fcilicet  pertinent  illa  enchiridia, 
illiq?  pugiunculi  quos  circuferre  nobifcG  folemus : no  ut  his  omne  tepus  atteramus, 
fedutquom  aliud  agipoteft,ne  nihil  agamus,  agamus  hoc  ipfum:  S^aferuulolibel/ 
Ium  accipientcs,uel  finu  educentes, momenta  illa  ociofa  lucrifeciarnus.Sum  autem 
eapleruncp  enchiridia, quafi  commentartj  ad  bonam  frugem  bonis  ingenrfs  paran/ 
dam  uel  confirmandam  accomodati:  nec  in  his  principem  operam  ,fedfuccifiuam 
adhibemus.  Ad  agreftes  operas  pertinet,inarare,occare,femente  facere, noucllarc, 
inferere,8C  id  genus  alia  maioris  operf ,in  quibus  defudenr,quom  licet. At  fi  uel  no' 
dteSjUel  imber, aut  ftatte  inditftacue  ferite  domi  contineant:  habent  &ipfiagricolse 
fuaenchiridia,gladioIum,terebeIIam,  falce firpariam,  uitilia.InterimueIqualIosce' 
xunt, uel  ridicas  exacuunt,  uelferrameta  exafperam,uelfupelle<ftiIemuilIatkareco 
gnofeunt,  ne  quod  tepus  efBuatper  inertia.Sicbonaingenia  ubitjinnumeratoha/ 
bent  ubi  iefe  exerceant.  Sic  Catonem,  fic  Carbone  accepimus, illum  in  Graecoftafi, 
huc  fub  fornice  dum  fenatus  cogeretur, aligd  uel  comentariuel  letfiitare  fobtos.  Sic 
ad  Atticum  feribes  Cicero,  alicubi  fe  in  fenatu  profitetur  feriptirafte.  Nam  egregie 
ab  antiquisdi<Sumeft,no  negocij  tatum,uerumetiaocq,  rationem  reddi  oportere. 
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lepidus  Q.  Ennff  uerficulus  circunfertur  aictis.  Plus  efle  ncgocfj  fn  ociofo  ocidj 
quam  quom  eft  negocium  in  negocio.  Sed  iilud  iam  uideamus, quare  inftitutum 

ftudium  purentjqui  fe  maxime'  ftudiofosglorianrur.r^onne  is  tandem  finiSjUt  quo^ 
modo  uiuendum  ficagnofcamusrQ.ue  autem  maiorem  uits  fructum  habere  polTu/ 
mus,  quam  ea  parare  nobis  prsfidia  qus  ad  gloriam  5C  felicitate  uiam  munianic"  ea 
porro  fiint,  nocere  neniinijquam  plurimisprodefle.nihilfacerein  uitapcenftedum. 
Quod  fi  uerum  cfl,  eos  minime  citra  fufpicione  fniuricuiuere,qui  quom  poflentiri' 
furia  prohibere,  maluerunt  quiefcere:quademu  in  clalfie  q cenfendi  nj*it,qui  prgcla 
ro  alioqui  ingenio  nati, quom  reipubIic3e,quom  patriae, parentibus, amicis, ciuibus, 
miferis  calamftofis  opem  ferre  po  fient,  prxftare  putauerunt  opera  infiudtjs  con 

fumere,&:l  beneficia  qux  deorum  beneficentia  acceperunt, fupprimereihomines  pia 
r.cqui  pr teter  umbras  dC  fuligine  nihil  habent  quofe  uixiiTe  teftentur.jSam  quodfe 
monumeta  iacfant  inftruerepofteruatis,p!enumfanearrogantia,defe  tantum  pol/ 
liceri,  ut  quod  paucis  contigitjSeternitateprafumant.fed  hoc  habet  uitium  ingenia, 
quaefe  nemini  comparant, qu»  nunquam  in  folem  ScT  puluere  exeunnut  pro  mode^ 
fti3,perfuafione:pro  humanitate,pcrtinacfaimbuantur.r^ecintclliguni  fe  dum  po/ 
Iteris  prodefie  cupiunt , pr^fentibus, patriae, £<::  fuorum  necefsitatibus  deeffe  : dum 
futuram  uitam  afFecifat,nec5  tunc  quom  uiuunt,utuere.Sed  ut  aliquid  profint,quan/ 
tula  deni(^  ea  eft  utilitas  quae  ab  rjs  proficifei  poteft  in  pofteros , carmen  cantillare, 
declamarionc  nefeio  quam  imaginari,quadratum  circulo  adaequare, cubum  duplica 
re,&r  alia  id  genus  inania  elaborare,  in  quibus  multo  atatis  impendio,  nullQuelcer 
te  minimum  operaeprecium  eft:  nifi  forte  alia  addantur  uitae  emolumenta , quorum 
accefsione  inanes  ilig  meditationes  liceant. Quod  nifi  hac/n  lucehominuuiuamus, 
nifi  multorum  morcsjacftionesjinftitutajdccretacp  audiamus, infpiciamus;  no  uideo 
quomodo  illa  uftjj  adeo  decantata  nobis  monumenta,non  fint  inania, ieiuna,  exanj' 
gufa,prxpoftera>fordida  etiam,necp  nobis,nec5pofteris  profutura.  Non  enim  fru/ 
lira  dictum  eft,  a fenfibus  maximam  cognitionis  noftra;  partem  pendere:  necp  om/ 
nia  ex  mutis  magiftris  efte  mutuanda  . hoc  eft  fcilicct  quod  eorum  pleriq;  qui  adeo 
lludifs  immarcelcuntjUt  no  immorarfifcd  ifs  immori  pene  uidea ncur, hebetes, f ner/ 
tes,ftoItdi, capti  fenfibus,  abfq;  indicio, ab  omnibus  fere  iudicaf.Qutd“qu6d  fe  om- 
nibus ridiculos  praebenr,fiueagant,fiuecotrahant,leuiocafeu(ertamo!ianrur.SinC 
non  fint  ^que’  iciunt  ac  pueri  bimuli,  ut  ille  ait.  neq?  fe  nec^  fuos,  necg  fortunas  necjj 
exiftimatione,  fatis  tueri  queut.In  cofeflu  hominum  elingues:  in  prouidendis  euen- 
libuSjdifcernendif^fjs  qug  fugienda  funtaut  expetenda, plane  une  fenfu  illo  quem 
co  munem  uocant.Necg  id  mirum,quomneqj  ipftc  nodtuiE  acuefpertiliones  lucem* 
8il  cccerariS  auium  confpecftum  perferre  pofsini.Eft  tamen  bella  quaedam  ratio,qua 
Iblent  fibi  patrocinari.  Nam  dum  magna  illa  S^fublimia  inueftigant,  dum  fe  humo 
cxtoIIunt,&  longe  fupra  hominum  conditione  euehuni:  uiliahac  quae  in  rebus  hu 
manis  uerfaniur, nihil  ad  fe  pertinere  exiftimant.  Aiunt  enim, fi  quanti  latftucaindi/ 
cctar,ignoro:at  quStus  eft  exIi  ambitus,qualisaftrorum  agicatio,expedirepofrum. 
fi  quo  amicum  defendam  apud  iudice  no  habeo,habeo  quomodo  diuinitate,  proui 
d«ntiam,mai€ftatec^fummi  numinis  probem.  Quibus  in  rebus,  quom  alia  ita  ardua 
fint,ut  a nemine  fatis  certe  tradi  pofsint;alia  tam  perfpicua,  ut  nec^  probatione  ege/ 
anrialia  tam  obfcura,uc  fide  magis  quam  teftimonio  concipienda  fintiiuxta  mihi  di 
cereuidcntiir,  ac  0 profiteantur : fe  malle  in  noefru  quam  luce  uerfari , auras  captare 
quam  in  folida  manum  inficere, incerta  cofeclari  quam  certa  £C  obuia  coprehende/ 
re. In  hos  homines  plane  id  conuenir,quod  in  Thalete  aniculaperftrinxit,Quod  eft 
ante  pedes  non  fpccffat,  caeli  ferutatur  plagas,  quafi  ueromenfuram  SC  indagineul- 
lius  rei  quis  agere  poGic, qui  fui  nefeiat.  Ex  hoc  feminario  prodiuerut  uanffsimi  ho/ 
mines, quorum  alfi  fata  aperire  mortalium  pollicentur,  ipfi  fug  fortis  ignari,  alfi’  the.. 
faurospromittunc,atipfi  egentintcrim  drachma. alfi  honores, magiftratus, imperia, 
principum  gratiam  predicant  poflealfis  impartiri,in  fumma  indignitate  omnium^ 
odioconftituti.  alfi  manes  euocant,quom  ipfiiaceant  at<^ immortui  fint  in  magna 
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obfcuritatis  caligine. Nonnulli  etiam  qui  fe  Democriteos  cliymiftas  uocant,uim  af- 
ferre natar^  meta!la(^  poiTc  immutare  fe  iacfantjUt  quod  modo  plumbum  fuerat, au 
nim  efficiatur. Quin  aliud  etiam  quoddam  aurum  meditatifunt,8Cid  quidem  pofcii 
lentum  ad  propagadum  uitam  mortalibusjplena  omniafummac  uanitatis  K probri. 
Videas  hoegenus  homines  totos  dies  noftese^  taquamlucernarios  bubones  ad  fl« 
phunculos  & urceolos  uitreos, fuligine  ebibere  folliculis  ignes  excitantes, uelaftto/ 
rum  momenta  coiedantcs.Qui  fi  quando  publicos  confelfus  adeunt, pallentes, lan 
guidis  buccis,elatis  fupercilrjs,  fpe  fcilicct  illadiuitiarum  irritati  meros  defetifuso/ 
mnibus  prtcbcnt,atcj  hoc  perennis  ftudif  praemium  putant.  lidem  non  definunt  mi 
hi  Socratem,Platone,AriftoteIem<5  ac  Cicerone  obijccre, magna  nomina, quorum 
fe  imulos  Sd  imitatores  haberi  uolunt : quod  uiinam  non  folum  oratione , fed  uoto 
ac  re  ipfa  perficerent,  nam  2C  melius  ageretur  cum  rebus  humanis,  netj  nos  eorum 
caufa  hunc  labore  fufcepf  flemus.  Atqui  Socrates  philofophiam,que  ad  mores  per/ 
tinetje'  celo  cuocauiCjSd  uirtute  in  aeflione  confiftere  coftamer  affirmauitquid  qu^ 
res  bellicas  £C  urbanas  uel  gradior  setate  attigitirem  etiam  uxoria,&l  fi  ea  minusbc/ 
ne  ceflerit,non  neglexir:iuuentute  etiam  Athenienfem  erudienda  fufcepit.atcjbec 
omnia  ciuibus  & patrie  dedit:SCquodfementianoflram  maxime' uerifimilemiacir, 
nullum  moniimetum  pofleritati  reliquit.  Piato  uero  ultro  magnas  peregrinationes 
fufcepiCjgetibus  leges  dedit, Dionyfium  tyrannum  meliore  reddere  conatus  eft.  A. 
pud  eum  certe  amicos  ita  tutatus  eft,  ut  nullum  periculum  fubire  recufaret.  Ariftote 
lem  autem  fcimus  Alexandri!  erudiuifTe,animalium  naturas  exadifsime  fcrucatura 
efte.Exqua  fpeculatioe  clarifsima  illa  quinquaginta  uolumina  De  hiftoria  animali 
um  effluxeruntiut  fecile  mtelligas,nifi  cominus  cum  rebus  ipfis  congrcdiamur,niS 
multarum  atflionum  experientia  adeamus,  ftudiacxarefcere,  gd  omnes  noftrosco/ 
natus  abire  inanes.  Cicerone  autem  quis  nefeit  ita  ftudia  tcperafie,ut  nulla  eius  pars 
uitse  ab  officio  uacaret,  nihil  pratermitteret  quod  adreipubifez  &:  fuorum  auiufa/ 
lutem  ac  dignitate  tuendam  pertineret.  Ille  amicos  fn  periculo  cofti tutos  nunquam 
deftituit,  quod  luculentseius  orationestcftantur.  Nunquam  publicis  muneribus 
renuntiauit,nifi  quom  occupata  ciuitare  nulla  iam  fpesiibertatis  fupereffet.Tunco 
nim  in  ocium  Iiterariu,quan  ad  facrum  calamitatum  perfugia,  ferecepidnterceptis 
fcilicet  omnibus  alijs  leuamentis, quibus  aegritudini  animi  mederi  poffet.  Quodfa- 
ne  nullo  alio  quam  ipfius  Ciceronis  reftimonio  comprobandum  exiftimamus.Et  fi, 
inquit,  omnia  philofophiae  praecepta  referamur  ad  uitam,  arbitramur  nos  U publi/ 
cis  priuatis  in  rebus  ea  praftitiflCjquse  ratio  SC  dodrina  prsefcripferit.Sinaucem 
quis  requirar, quae  caufa  nos  impulerit,  ut  hzetam  fero  liceris  madaremus:  nihil  dl 
quod  expedire  tam  facile  pofsimus.Nam  quom  ocio  lagueremus,&  is  elfetrcipub/ 
lies  ftatuSjUt  eam  unius  confilio  at(^  cura  gubernari  neceffe  effet : primu  ipfius  rei^ 
publies  caufa  philofophiam  noftris  hominibus  explicandam  putaui.&l  mox  horra/ 
ta  eft  etiam  ut  me  adhsc  conferrem  animi  sgritudo,fortuns  magna  graui  como 
ta  iniuria:  cui  fi  maiore  aliquam  leuationem  reperire  potuilTcm,  non  ad  hancpotiD 
fimum  confugiffem.  Poffemalijs  hic  uti  teftimonqs,  hominis  non  modo  eloquen/ 
tifsimfjueru  etia  ingenui.  Sed  quom  duobus  if  s abunde  uoluntate  Ciceronis  tefian 
putem, ne(|  mihi  fupcrfluu  laborem  impona,  necjiudices  pluribus teftimonijsfati/ 
gabo. Facile  enim  iam  cuilibetcoftarepoteft,tumdemu  Ciceronem  fe  plane  fludij* 
phiIofophisdediffe,quomnihilhaberecmelius,  quo  patris  laboranti  opitularenir. 
Nuncitacpuideanthominesocio8iinertiadamnati,  quidhabeatcomunecumda» 
rifsimis  uiris, quibus  non  dubitant  fe  comparareiquidipforu  defidia  cum  horti  indu 
ftriaclili  nihil  non  uitz  utile  ac  falutare  meditabantur,  f)  nihil  meditantur,non2bie' 
tftum,  non  inane, non  fuperuacuum.  nam  fi  philofophi  eam  facultatem  inutilem  ini 
tam4  putauerc,qus  nunquam  in  acftione  fe  promit:quid  de  horu hominum  fiudijs 
ffatuamus,cx  quibus  tanquam  ex  ouis,qus  a Grscis  uocitancur, nulli un 

quam  fcctus, nulli  prouentus  proferuturc"  Accepimus  Alexandru  militi  qui  Ieram 
belle  exercuerat  in  iaculando, ut  ucl  procul  abfiftens  acu  cicer  infigerer, pro  tametf 
cta  lucubratione  ciceris  modiu  fuiffe  elargitu.  Qua  nos  igitur  mercede  eos  hotntncs 
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pro  longo  SC  inani  fiudiorum  incubaru  remunerabimur  c' ego  (ane  ifs  pro  exfmi}S 
eorum  laboribuSjpro  afsidua  eorum  incrcia,  fuliginis  aut  pompholigis^aut  certe  ci-- 
neruix  amphora  elargiendam  ccnfeo:ut  ea  toti  arq:  expleti  meliore  aliquando  men^ 
tem  induant,  fapere  incipiantteoi^moderamcto  ftiidia  amplexentur,  quo  uiri  cla^ 
rifsimi  fuperioribus  feculis  amplexati  funt  6c  ociu,  fcilicetnullum  ex  iis  muneribus 
deferentes  quaeadnegocium  pertinerent.  Sic  multos  xtatenoftra  cognouimus  ma- 
dtos  uirtute  &r prxft antes  ingenio,  qui liudiorumafsiduiratirerumgerendariS  exer 
citationem  adiunxere.  Nos  contenti  erimus  paucorum  exemplo,  atcf  eorum  impri/ 
mis  quibus  cum  aut  familiariter  uiximus , aut  certo  tefiimonio  interiores  eorum 
«ftioes  cognouimus.  Hippolytus  Eftenfisjqui  inter  purpuratos  antiftites  celeber/ 
timi  nominis  fuit,  maximam  noctium  partem  it udqs  dabatrn unquam  tam  occupa/- 
tus  fuit,  quin  librum  Klibrariu  prxfto  haberet: nunquam  tam  rapide  iter  inrfr,quin 
fupelleclile  ftudioru imprimis  parari  2C  fecu apportari madaret.  C^teru  haec  aisidut 
tas  non  obfuit,  quin  res  maximas  ScT  patrix  K ciuibus  falutares  confecerit.  Ille  claf/ 
fem  Veneta  Pado  fubueetam  igni  ac  ferro  late  gralTan  te  fregit,  incenditjdeprefsit. 
llieMaximilianu  Calarem  expeditione  facientem  in  Euganeos  fuis  coprjs  auxit, 
opera  adiuuftjConGIio  uiefiorem  fecit:fi  modo  Caefar  uincerenon  dubiraflet.  Iltefe- 
ditiones  Pannonicas  oratione  ac  prudentia  compofuit. Regem  adolefcentem  ac  pe/ 
ne' puerum  fuorumconfilqs  circunueniuprxfentipericulo  exemit,  defeifeentem  no 
bilitatem  Sxl  imperia  recufante  ad  fidem  reuocauit.  Aduerfus  impera toremTurcariS 
magnos  iam  tum  apparatus  in  nomen  Chrtftianu  facientem  multa  prouidit.Quan/ 
lum  periculum  arci  Albe  immineret,  nifi'  munimetis  d€  nouis  prsfidqs  firmaretur! 
quanta  calamitas  incumberer,nifi  pofi  tis  facftionibus  in  medium  confiilerenttbien/ 
nio  ferme  antequam  decederet,  triennio  antequam  ingetfa  illa  mala  fubfequeretur, 
pr*dixft,&C  quafl  ex  oraculo  in  ienaru  regem  atep  optim  ates  praemonuit.  Vtina  cae/ 
lera  no  fubfequantur,quaille  confiantifsime  futura  affirmauit, nifi  melioribus  con/ 
filijs  occurreretur.  Quantum  uero  utilitatis  omniiS  hominum  generi  pietate, bonita- 
te, comitate  qua  omnes  homines  fuperauit, attulerit, in  eius  uita.com odius  diximus. 

lonaes  lMedices,is  qui  Pontifex  Maximus  falutatusfaices  humani  generis  5C  no/ 
men  Leonis  fufcepir,ab  ineunte  xtate antequam  ab  Innocetio  v 1 1 i.inamplifsimo 
rum  patrum  collegiu  cooptaretur , quom  adhuc  Policiano  praceptori  opera  daret, 
maximis  negocfjs  occupatus  prima  quafi  aclionum  publicaru  rudimenta  fub  Lau/ 
rentio  parente  pofuit.Is  quod  de  Druib  dicitur, nunquam  ferias  habuit,  & quom  in 
omni  uita  fuerit  fiudiorum  retinentifsimus,res  tamen  maximas  tum  fuo  duciu  tum 
fuis  perfecit  aufpiciis.Nam  ST  a Iulio  fecundo  Pontifice  allegatus  ad  exercitum,  in/ 
credibili  prudentia  difiuncfiifsimas  nationes  fumma  concordia  coniunxit  8C  conti- 
iiuit.Vicfioria  Gallorum  tam  forti  animo  reprefsit,ut  mallet  in  hoftium  manus  ueni 
re  quam  de  fuga  cogfcare-In  qua  re  illud  accidit  dignu  admiracioe,  quod  fubtrahen 
tibus  le  periculo  fortifsimis  dudloribus , ille  unus  creditas  copias  necp  deferuit,  necg 
indignum  quicquam  concepta  dele  hominum  opinione  patrauit:  quome^aduerfan 
teuimuincereno  pofrer,uirrutc  fortuna  fuperauit. Ergo  illemodocaptiuusfuperue 
iiienie  Helueciornfubfidio  Gallum  fudit  uidfore,  roga  tam  Galliam  recepit, pulcher 
rimam  populofifsima  regionem  Italie  refiituit : 5C  eodem  pene'  tenore  Floretiam, 
unde  per  factionem  familia  Medicum  fuerat  exacfa,  recuperauit.  Proueetus  autem 
ad  exceifum  humanarurcrufaftigium,  quod  tempus  fiudijs  rubduxicc"  quado  Utera 
tos  homines, quibus  pene  ad  rcprehenfionefauir,a  fe  ablegauiicNecphoc  tamen  e/ 
ius  felicitate  inccrpelIauit,qumpefsimos  tyrannos  eiecerit,quin  Gallum  fuppltcem 
£C  pedibus  aduolutum  indulgentifsime  habuerit;  regnare  etiam  permiferir.mox  fc/ 
rocientem  Si  obuertente  cornua  edomuerit,  plura  atep  ampliora  fa(5lurus,nin  fato/ 
rum  inuidia  raprus,magnum  omnibus  bonis  fui  defideriu  reliquiffet.  Audio  Her/ 
molaum  illum  Barbarum, qui  ad  nobilitate  generis  lumcliteraru  adiunxerat,  (nam 
per  atatem  eummihi  uidereno  contigit,  fiquidem  me  puero  exhacuicamigrauit) 
ita  fuiffefiudiofum, ut  nullum  tempus  fineret  prxcerfluere,quo  non  aliquid  comen 
|,areiur,autad  bonas  Uceras  aut  adphilofophiam  locupletandam  , Nec  tamen  ideo 
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fegmiis  magnas  legationes  pro  patria,  pro  fenatu,  Mediolani  apud  Ludouicu  Sfor/ 
tiam,  SC  in  Germania  apud  Csefarcm  Maximilianum , &Romee  apud  Alexati/ 
drum  fextum  perfundus  efltut  quxcucf  loca  adiuiffet,  magnum  fplendore  & ingen 
temgloriam  Veneto  nomini  compararet.Eoaute  ingenio  fuit, ut  de  ieipfeteftatiir, 
ut  publica  curatio- inftantisc  ftudiorii  nihil  detraheret  inftaretc^  acrius , K penfum 
a fe  exigeret  acerbiustut  quod  illi  uis  maior  auferebat,  afsiduitate  farciret;  quanto^ 
plus  negociorum  acceflerat,tato  auiditatis  5C  alacritatis  plus  incutiebat . ferias  itacf 
illas  omnes  quas  ualetudinipriuatus  homo  dabar,  in  publica  diftribuebat : ita  quod 
illi  ex  una  caufa  deperibat  decidebatq-,alia  ratione  corrogabat.  Eadem  aetate, fed 
aetate  minor, par  eloquentia , fed  abditifsimatu  difciplinarum  cognitione  maior  W 
annes  Picus  Mirandula  fludtjs  fibi  aeternitatem  nominis,moribus  interminamfeli. 
citatem  parauit.Nimqua  tamen  interim  a clarifsimis  aci  ionibus  deftitit,  Galliam  SC 
celeberrima  profelToribusGymnafia  perIuflrauit,RomgquafiinomniummortaIi 
um  fpecula  ingenq  faces  expofuit-quinep  maximarum  naiionu  linguas  profiteri:  SC 
de  omnibus  difciplinisquae  altifsima  latent  caligine,&!’propterfecretumnaturxpe' 
nedeftitutae  funqaufus  difputationem  inire. Sed  eaipfa  afsiduitas  quae  tantumdat/ 
tulerat  ad  fapientiam , plurimum  detraxit  e uita,  K ne  caeleff  is  ille  uigoringcnijad 
fuam  perueniret  frugem  interpellauit.  Sed  ad  hanc  quafi  hsreditariam  ftudiorSfa 
mam  loannes  Francifeus  meliore  temperamento  fuccefsit:utpote  quo  nemoacrius 
in  hoc  optimaru  difciplinaru  faftigiu  incumbat. Nihil  eft  em  in  omni  phi!ofbpbia,ni 
hilinbomsliceris,nihilinpoetica,nihilinfacris  fpeculadoibusjquodillenoteneat. 
religionis  archana  quam  caflo  pedore  amplexatur  & colitf  quacum  ille  in  mra(f  lio 
gua  profecit^  tantum  uero  ad  hanc  diem  pofteritati  comentacionum  non  minore  ce 
Icricate  quam  ingenij  felicitate  mandauit,quantum  no  temere  alius  eft  ocioia  leditv 
ne  aftequutustut  quiiquis  eius  monumenta  ad  calculum  uocauerit,nihi!  eumprxie 
rea  in  uita  molitum  eue  arbitretur . Rurfus  fi  eius  egregia  facla  plena  animi,  plena 
prudcntig,plena  fortitudine  remetiatur, quantu  eum  fortuna  exercuerit, quos  ludos 
iecerit,nunc  auito  regno  excudens,  nuncreuocas:  quantu  ille  nationum  pcragrauc 
ritrquanto ingenio  magnorum  principum  beneuolentia  bC  auxilia  paraucrinutlo- 
lius  iecudus  Pontifex  maximus  alletftus  eiusuirtute  in  maximarum  quamuis  rerum 
apparatu  nihil  prius  habuerit, quam  eum  no  fuis  aufpicqsjfcddudu,  feuiete  hyeme 
quantum  nunquam  alias,in  folium  reftitueret.  A Maximdiano  autem  Caefare niM 
unquam  fruftra  optauit,eius  femper  autoritate  defenfus,pr2cfidio  confirmatus, mu' 
nificentiaexornarus.Qudd  fi  omnia  edam  in  compendium  colligam, iuftamhiftoB 
am  nafei  oporteat.Tania  fcilicet  rerum  fylua  uel  feftinanti  fefc  oggerit;qupfingula, 
ne  dicam  uniuerfa,fiquis  animo  concipiat, fateatur  necefte  eft,  nihil  ocq  adrcribeif 
dufuperfuifte.Sed  incredibilisillaingenij  uis  omnes  difficultates  fuperauit:  &qin: 
uix  fieri  pofle  uideban  tur  effecit.  QuicI  uero  ego  ingeniorum  faftigia  8d  litentB' 

rae  proceres  enumero^in  quibus  fortalfe  nihil  admirabile  uideri  par  eft . An  no  ego 
homo  mediocris  ingenfj,K  nullius  prope  Iiterature,ita  ftudiorum  meorum  cupidh 
tatem  moderatus  fum,  qua  femper  a teneris  ufcf  unguiculis  mirum  in  modum  mr 
fi,  ut  me  hominem  meminiffem,et  nihil  humani  a me  alienum  putare:exiftimarenn5 
mihi  uiuendum  potius  in  hacluce  hominum,quam  in  tenebris  delitefcendumrauca 
pandum  principum  uirorum  gratia  potius, quam  in  bonos  SCbenemeritos  refunde 
rcm,qaam  eoloco  defidedum,ubi  nec  mihi  nec  amicis  quicquapoffem  accomoda' 
re.IIIud  a me  citra  arrogantiam  didumuelim,me  gratis  femper  ftudia  excrcuiflejS^ 
ingenuis  difciplinisingenuam  operam  dediftetabdicata^omni  fpe  quxftus,  fapien 
dac  animu  addixiffe.T um  uero  mihi  no  ita  in  delierfs  fegnities  fuit,  quin  pene  puer 
qucefturam  caftrenfem  apud  principem  gciferim,Kbis  ftipedia  fecerim  difficillime* 
tempore:  altera  fub  Cafare,  altera  fubluliofecundo  Pontifice  maximo, quoniB(V 
noniam  repeteret . Bis  legatus  ad  fenatum  Venetu,  femelad  eum  quiproHifpano 
rege  res  Italas  adminiftrabar.  Quom  Alphonfus  regulus  FcrrarienfisRomsecapi/ 
tis  periculum  adpiTet, mox  quom  ad  iacerdoitum  efiemuocatus,  V^ancano  coUcgio 
nomine  Hippolyti  Cardinalis  Eftenfis  praefedi . Dehinc  Germaniam  fupenoron 
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pcruagatus,  Pannonas  Samiatas  adfj  tSC  a Viftula  flumine  termino  Germanfae 
ad  fpfum  ui^Borifthene  penetraui . Diisidetes  reges  8Cproceres  inteftinisfimiilca 
dbus  laborantes  oratione  habitajquaeinaiSis  publicis  afleruatur,  ad  id  tempus  com 
pofui.Quom  duo  fupremi  reges  forent  imperij  competitoresjCaroIo  feptimu  fuffra 
giumj&  ipiuiii(ut  aiuOcolophonaprocuraui.  K quom  id  Bohemia  rex  per  atatem 
3arc  non  poffet:quo  res  legitime  ageretur,data  eft  opera  ut  rex  Sarmatiae,quod  leta 
ti deerat,  autoritate  iiio  confenlufarciret.  In  Italiam  reuerfiis  me  liceris  reddidi. 
Mox  state  iam  ingrauefcete  ducis  Herculis  fecundi  nomine  ad  Paulum  tertiu  Pon 
tiiicen)  maximum  legatione  feliciter  perfundlus, no  tantu  publice  profitedi  munus 
continuare  propofui>quin  etiam  eidem  principi  confixeram  operam  praeftare , K fi.- 
znul  amicorum  rebus, quantu  licuerit,  adelTe.atc^  hic  ad  hanc  diem  uitae  mete  tenor, 
deinceps  quantufeunc^  fuerit,  talis  futurus  eff. 


^NE  QVIS  SE  A SVA 

VMBRA  VINCI  SINAT  VEL  DE 

PROFECTV,  CiEI^II  CALCAGNINI 
comentatio,ad  Francifeum  cognox 
mento  Epifeopum. 

VDlSTis  ne  unquam  uiri  clanTsimi  febellam  illam  fu> 
per  eo  c6ditam,qui  cum  umbra  lua  inimicitias  exercebat, 
atcf  ita  cum  illa  quafi  cu  hofte  colIudtabaturCMmfice  aux 
tem  eS  extimefeebat,  modo  in  dextra,  modo  in  finiftram 
A declinantem,  nunc  prorfum  occurrente,  nunc  fubfequen 

tem  a tergo.Huius  infidias  ui<^  adeo  ille  reformidabat,  uc 
exerto  f^e  gladio  in  eam  irruerit,  nitens  omni  aftu  umx 
bram  concere.Quodquomfruftra  conaretur:eftenim(ut 
plane'  noftis  omnes)  acerrima  corporis  imitatrix  umbra, 
omnes^  motus  ate^  impetus  illius  smuIacurStT  reddit:  quoties  icai^  ille  auc  gladium 
ftrinxerat,aut  ieSum  uibrabat:feu  ca:fim,feu  punc'iim  appeteret;  illa  rurfus  quafi  ad 
praefcripmm  pares  uices  obibatjmutuo  fjuiens,nunc  in  caput,nunc  in  pedes  adililx 
tans.Quare  homini  illi  abunde  perfuafiim  erat,  nihil  efle  umbra  cautius  aut  infefli.- 
us;timens^  nequando  imprudens  ab  ea  opprimeretur, ora  culum  adpt  de  fecuritate 
fixa  anxius.Huicuerorefponfumfuifleacccpimus  ab  oraculotColep^erfpicua.  An 
uero  uosexiftimatis  temere  8^  de  nihilo  hanc  fabellam  efficflam  fuifleC  Sane'  ego  id 
non  puto  < nam  St!  Plato  aliquot  locis  mentionem  habet  A in 

Phaedone  nuncuparim  de  timore  umbrae  meminit  - Quin  Sd’  M.  Tullius  Attico  fux 
as  perfepe  repetit . Sed  6c!  Plutarchus  Galenus  6«^  Paulus  Aegine/ 

ta  enumerat  inter  exercitamenta,  quae  intenfione  carent  &C  uiolentia. 

Suntenim  alia  quaedam, ut  ipfi  memorant,  truu&i-Ttc  tfTj-rivs  h$u  f^ecfa 

neuelim  quifquam  putet  umbra  rem  efle  adeoleuiculam  autcotemnendam , SC  cu- 
ius rationem  minime  haberi  oporteat.quippeumbr$  magna  femper  fuit  uis  Sclonx 
ge maxima  apud  ueteres  exiftimatio:  poftquamilla  celi  magnitudinem  aftrorumrp 
SCipfiusfolis  non  amplitudinem  modo,fed  excurfus  omnes,  feu  in  dextram  attolla/ 
iur,feu  infiniftram  deuergat,permenfa  efliilla  terrarum  ab  aequarore  declinationes, 
illafegmetorum  feu  circulorum  aeque'  diftantium,illa  analematum  rationes  inuenir, 
tlla  dierum  nocliumcfatcp  horarii  dimenfiones  Mathematicis  oftendit.Nam  SCfcio 
tericis  etiam  nomen  dedit,  Huiefeaphia,  huic  dioptras  debemus.  Ofaueria  enim  in 
folis  umbilicumSd  in  terrae  centru  reclinata, res  admirabiles,  & pr^cfpua  naturae  ar 
cana  detexit. Quid  quod  rerum  humanarum  faciem  immutat,  profligatae^  lucecsli 
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nobis  pidura  & fupremas  illas  imagines  ofietate’  quin  etiam  fape  aduerfus  aflra  pu 
gna  init;  auferensq?  illis  lumen  K deficere  cogens  uidloriS  profitet.  Sed  K homines 
quom  homines  effe  definuqin  umbras  abire  produnt.  Quin  Si  regnu  Plutonis,  no 
nifi  umbris  conftare  dicicur:ob  idmagifeiomantiam  infiituere.  CgtcrumSi  folenni 
bus  in  conuiufis  parafiti, honorificum  olim  nomen, umbra  dicebantur:  id^autoii. 
tace  Platonis  comprobatur.Eadem  obeliicos  K pyramides,eadem  turrium  feftigfa, 
cicra  funiculi  aut  decepedx  prgfidiujfed  humani  tancu  corporis  imagine  imitata  de/ 
prehedit  in  plano:ut  nulla  arte  certius  ex  ipfa  altitudine  deprehedi  pocuiflet . Huic 
architeeSi  fciographiam,hutc  pidores,optices<j  profelTores  fuas  inumbratioesac/ 
ceptas  ferunt.  Sed  Si, quod  uixquifquam  crediderit,  fummus  orator  Demofthenes 
quom  fibi  iudicum  attentione  optarec;non  aliunde  quam  ab  umbra, att^  ipfius  qui/ 
dem  umbra  afinijpraefldium  implorautt.  His  adde  quod  Si  capilli  Si  uultims  um- 
bra in  prouerbium  uenft  apud  Grscos . Quin  Si  umbra  fomnio  Pindarus  uidetut 
humanam  conditione  pulcherrime  exprelsille.  ex  quibus  facile  aliquis  fibi  umbra 
encomium  pofsic  adornare.  Haefum  fciiicecqua  riiemouet  plurimu,ne  inanem 
Si  (ut  aiut)  a propofiro  auerfam  prorfiis  fabellam  illam  exiftimem:  immo  ueroillud 
prope  mihiuer3uideatur,omnes  homines  umbram  fuamhoftemhabererquamuin 
cere  illuftre  Si  gior!ofum,ab  ea  autem  uincisturpe  ac  plenum  ignominia.Namfia' 
pud  ueteresmale  audiuerunt  illi  qui  fuerunt  a mulieribus  fuperati,  apud  Tbemilcy 
ram  puto  Si  Thermodontemjquos  probrofo  nomine  Graci 
cant;quatohoc  turpiusfucrit,umbrf  manus  dare, Si  vKioK^xTsiiSJfas  appellariCCer 
te  Homerus  Vlyfiem  illum  teftaturcum  umbris  dimicafl"e:quom eas  a icrobema^ 
co  repelleret.  Si  alter  Homerus  nofterteftaf  Aenea  enfem  in  umbras  perfirinxine; 
Et  ni  dod a comes  tenues  fine  corpore  uitas 
Admo  neat  uolitare  caua  fub  imagineforma. 

Irruat,  Si  ferro  fruftradiuerberet  umbras. 

Ad  hoc  enim  magi  fuos  parant  enfes  fanguinc  delibutos  in  umbrarum  pcrnicim 
Hi  funt  fciiicet  quos  a nobis  paratos  Si  expeditos  haberi  oporteqnorta  magis  qui/ 
dem  feda  Minerua  adornatos.  His  enimfacileumbram  expugnari  licebit, qugaliw 
qui  nofiru.cuiq;  magnos  ludos  prabet.  Alios  enim  tam  ma  gnos  fibi  uideri  iubet,  ut 
fefe  ad  arcum  Fabianum(ut  inquit  Cicero)reclmem,ne  forte  caput  ad  fornicem  alii 
dant:ali)  tam  boni,tam  dodli,tam  excellentes  fibiuidentur,ut  neminem  ex  mortali/ 
bus  fibi  conferendum  putent.  Hinc  ille  fe  id  eft  fulmen, ille  «taop,  idefta/ 

quilam,aliusHtt:^iv4«9j/,formofumuidforC3aliusHcrculem,alius  FortunfjaliusNc/ 
ptuni  Si  louis lilium  falutari  permiferut.Quid  q;  Salmoneus  Si  Cofdroes  Si  allj  non 
paucife  deos  &rdeorum  more  coli  uolucrunt.certe  Caligula  fibtexquifitaetiamfa/ 
crificia  fieri  mandauitiSi  lunam  in  fuos  complexus  defeendere.  Si  cumlouefcaeta 
colloquia  inire  affirmabat . Quod  quom  amici  cuiufdam  teftimoniouellctcompro/ 
bare,  amicus  ille  pulchre  os  fubleuit.  An  nefcis,inquit,  a nobis  mortalibus ueftra, qui 
Di  eftis,gefiauiderinonlicere.Et  Cotys  ille  rex  Thracu, quom  eade  intemperie» 
neretur,  fuai^  illi  umbra  perfuafiirec,  in  eius  cubiculum  Palladem  aductare  uolapn 
tis  8i  concubitus  gratiairogaretij  miniftrum  unum  Sialterumtan  adhuc  dea  aduca 
talTenneganrcs  occidic,donec  tertius  infortunio  foetorum  admonfrus,iam  diuexpt 
ciarc  refpondit . An  uobis  non  uidetur  ijs  pulchre  luam  umbram  illufiflc  i XentJ 
quom  Hellefponto  compedes  inficeret,  quom  cateri  Perfarum  reges  ignem  fibi 
praferri,  fuoc^in  comitatu  immortales  elTe  tuberent : quom  fibi  pronos  ciucs&o/ 
primates  accidere, quod  illi  TrSxrxcu/si/  d!cunt,imperarent;qu  om  fibi  nihil  cum  ca/ 
teris  mortalibus  c6muneeneue!lenf,n6aqua,qiia  ex  EuleoSC  Choafpeuelmloa 
gam  peregrinationem  conuehebaturinon  uinum,nam  Chalybonium  folum  proba 
bant:  non  triticum  quod  ex  Afib  Troadis  afferebatur ; non  unguentum,  labisum 
enim  fibi  tantum  feligebant.  ied  Sifoli  cydarim  eredfam  ferebant,  in  eorum  fcilafc 
diffecapiialefuit . an  non  uobis  uidetur  de  fis  pulchre  fuam  umbram  triumphaffef 
Quod  fi  illi  homines  coditionem  elementorum  etiam  pocuiflent  immutare,  nonne 
libet  er  exiftimatis  8C  aliu  aerem  haufturos  fuifle,5;[  alium  folcm  infpcdiuros,  quam 
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cseteri  mortales  aut  hauriant  aut  infpicfantc^nonne  alios  oculos, alias  aures,  aliud  pa 
latu  fibi  forent  architectari  quam  que  fibi  natura  mdulleratr'Certe'  quod  potuerunt, 
alia  fibf  Ipetftacula,  alios  cocentus,  alias  dapes  m[lruxerut,quarn  quat  fibi  cseteri  pa 
rare  potuiffent. Quin  6C  certos  miniftros  fibi  afciuerur,  quos  Si  aures  6C  oculos  fuos 
appellabant:  ne  non  qua  parte  poterat,  naturam  ambitione  fuperarent. Quanto  for/ 
iius  dica  an  prudentius,  Alexander  Macedo  tunc  aduerfus  umbra  fuamdtmicauitc' 
quom  poeta  nauigati  in  Hydalpe  amne  poema  obtuliflet,  quo  regem  introduxerat 
perfodientem  elephantos, turres  deqcietem,  muros  perterebratemtApagefinquit) 
ifthaec  mendacia, qutcuere  a nobis  geftapoflunteriam  in  mendacq  fufpicionem  uo/ 
care.Si  h*c  fatus  librum  in  Hydafpem  abiecit.Ly fippum  idem  inipenfius  laudauir, 
quam  Apellem,  quod  hic  fulmen,  is  haftam  in  eius  dextra  coIIocauec.Quodianemi 
Tum  uideri  poreftrquom  propter  pr^ftantiam  operis  ab  antiquis  dieftum  fic,ex  duo' 
bus  Alexandris, Philippi  fcilicet  Si  Apellis,alterum  effe  inuiefrum,  alterum  inimira 
bilem.  Sed  ScT  parem  in  Antigono  conftantiam  accepimus.nam  quom  eum  quidam 
adulatorum,  quorum  non  minor  copia  eft  in  aula  principum  quam  mufearum  in  cu/ 
lina,  deum  a ppellaflettHoc, inquit, meus  negat  Aa&roifij’©'.  ita  eum  qui  foricis  feu 
excrementis  purgandis  prsfidebatnuncupant.Adhoruexemplum  omnes  quidem 
principesjtmmo  6c  mortales  par  eft  cum  umbra  fua,id  eft  cum  adulatione  dC 
TtK  certamen  inire.  Nihil  em  periculofiusquamin  hoediferimen  uenire,utquis  ipie 
fibi  fucum  &:  impofturam  faciat.  Cseteri  enim  adulatores  aliquando  poffunrabfce^ 
dere:at  tuipfe  abs  te  ipfb  nunquam  fecefTeris. Quod  fi  hoftis  domcfticus  uehemen/ 
ter  eft  extimefeendus, quanto  uehementius,qui  intra  pecftus  atep  adeo  intra  ipfos  a/ 
nimirecefTusiemper  uerfatur.Decetitacftum  omnes  hominesjtum  maxime  adole 
fcentes,  qui  adhuc  in  hocuitse  lubrico  uerlantur , nec  adhuc  certa  uitatinftituta  fibi 
propofueruc,aliquandoin  iedefcendere:fuamq  llrpelleclilem  excutere,  8C  quafiin 
Critolai  trutina  fua  bona  iuxia  mala  expendere : QC  toto  animo  in  hac  cogitatio/ 
nem  incumbere,  nequid  fraudis  aut  impofiura  fua  fibi  umbra  moliatur.  Hocuero 
comode  fier,fi  iuxta  Aefopi  fabulam,  mantica  quse  a tergo  pendet,  in  petftus  como 
dereuoCeturtS^  ut  ab  oraculo  relponfum  accepimus,  in  perfpicuo  habitemus.  Non 
mhis  faneiocis,qu«  Mathematici  «<rtcicc,  id  eft  fine  umbra  dixerOttquod  certis  an- 
ni temporibus  ibi  adiineam  ilipra  caput  permeas,  nullum  umbris  locum  relinquat; 
nec  in  Arcadise  Lyceo,  in  quem  locum  ingreflbs  nullum  iacere  umbram  fama  con/ 
fiatjuel  quod  concretus  aer  nullam  lucem  admittat,uel  quod  qui  eo  penetrarint  ma 
Je  mulefiati pereat:  a mortuis  aute  nullam  umbram  iaci  fcitum  eft Pythagorseorum. 
Sed  in  ea  nobis  luce  uiuendum  eft,qu*  beneficio  Mineruat, hoc  eft  fapientig,nobis 
affulgeat.Huic  enim  fi  Pauianise  credimuSjlychnuseea-fss-©-  lucet,  cui  toto  annofc/ 
mei  tantum  oleu  inftillari  oportet.  Hoc  ut  bene  na  ta  ingenia  comode  facere  poft 

finr,nos  opportunum  duximus  ifs  uiam  apcrire,qua  ie  ad  ftia  uota  progredi  bC  ad  o/ 
piatam  aliquando  frugem  perucnturosincelligant.Primum  enim  ac  potifsimupro- 
ficiendi  teftimonium  eft, ita  uirtucis  amore  fuccendi,  ut  hac  nihil  prscftantius  exifti/ 
meinus,  «yncsyc^o  ty  •^oylw  j^vtrog^K  •^«'ruva.  Quado/ 

quidem  in  hac  una,  abfoluta  felicitas  pofitaeft.Na^  Academici  in  primo  cenfti  bo 
norum  hanc  collocarunttin  hac  Epicurus  fummam  uoluptate  coftituir,ut  Xorqua/ 
tus  in  Academicis  teftaturapud  Cicerone : Stoici  hacunafapiente  contentum  elTe 
uoliierunt.Erillus  in  ea  ftimmum  bonum  repofuit.Exclamat  Solon  in  opulentostat 
nos  uirtute  no  comutabimus  uobifeum  diuitias;hxc  enim  certa  S<^  ftabilis  poflefsio 
eft,  quse  neq?  fortunaenecjj  temporum  inclementise  obnoxia  fit.  Veftrae  autem  diutV 
tix  incertf  fiint  ac  defultorfgjaicp  ad  indignos  plerumqp  declinantes.  Ob  id  non  ine 
pte  quidam  uocauic  oAfof/  quo  titulo  Homerus  uicftoriam  honeftarat, 

quafi  ab  alio  ad  alium  facile  comeantem.hac  fretus  Diogenes,  quom  modo  Corin- 
tl)i,modo  Athenis  ageret, fe  parem  regi  Perfarum  prsedicabat,  qui  uer  Sufis,Baby/ 
Ione  hyemem,aeftatem  apud  Medos  agere  confueuiftet.  De  quo  rege  illud  quocp  ab 
Agefilao  ditftumlcgimus.Quom  enim  ille  magnus  diceretur.  Atqui, inquit, non  me 
maior,  nifimequoqiuftior.  Ariftoteles  ad  Antipatrum  fcripfic,  Alexandrum  non 
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modo  magnos  fpiritus  induere  debere , quod  multis  dominaretur  gentibus,  fed  K 
quod  de  Dis  fcite  ac  prudeter  fcndrci.Huic  fidens  Zenon  quom  pauci,  fed  ledi  ad 
eum  auditores  conuenirent,  plurimi  uero  ad  Tlicopliraltum, dixit:  clxaru 

<A'  (TviA<f(ivti^&'.  Illius  quide  chorus  maior,  meus  uero  cocinnior.  Hinc 
uere  aicp  elegarer  Orpheus  prodiditjt^s-ni^dwgiBfcj/  c^f7^,uirturcm  matre  Heroum. 
Hoc  eft  fciliccr  auru  illud  quod  Plato  fiiu  in  animis  adolefccntu  monebat  excoli  dili 
genter,  nc  praepofteru  illud  in  eos  diceretur,  plumbeum  cnfem  in  uagina  aurea  effe 
collocatumrquom  egregia  corporis  fpecies  foeditate  animi  deformatur.  Sihicitaqi 
amoruirturis  femcl  animum  inlederit,  fancfpcs  erit  ab  hoc  principio  ea  nobis  prat/ 
fidia  affutura , qu®  umbrae  imprcfsiones  at rp  audaciam  facile  pofsint  coercere.  Sed 
quoniam , ut  uere  obtinuit  prouerbium,  -io  ad  uirtutearduumati^ 

afperum  iter  a Dis  propofitum  eli,ut  Heiicdus  fcripfitifiquidem  autcre  Simonide 
TKyaSce  9toi  TreVflis  ttcoAsv-ttu:  non  minos  tamen  iccirco  adnicendum  cft,atcpcainre 
incumbendum,  uruirtutem  qua  nihil  Di  immortales  pr®ftantius  homini  dedere, eii 
am  fummo  labore  propofito  cofequamur. Cogitandum  cft enim  tanti  felicitatem 
K immortalitatem  parari.Nam  ut  Mufonius  aiebat:  fi  quid  per  uoluptatem  feceris, 
abit  uoIuptaSjfupereft  laborirurfus  fi  quid  per  laborem  feceris,!abor  abit,  fuperfies 
eft  uoluptas. Quando  Ariftoteles  fapienter  monuit,  uirtutis  radices  amaras  elTe, 
frudius  uero  pr»du!ccs.&c  Homerus  Woly  fuomigramradicc,aureumauicPiOrein, 
attribuit.Sic  Virgflius  ramum  ilium  aureo , fine  quo  nemo  poteft  i nieros  fuperare, 
Se  adElyfios  penetrare,  profunda  fylua  £C.  fuir.main  ilice  prodidit  delitefcerc-Aicp 
huic  fane  loco  belle  conuenii  quod  apud  Platonem  feriptoin  Phsdone  accepimus: 
Socratem  quom  e compedibus  aliquando  crura  exemilTcrjSi  ea  ex  re  incredibilem 
fuauitate  perciperef,addidiile:  quod  D Aefopo  aliquado  in  mentem  uenifiet,quam 
labori  ac  dolori  proxima  foret  uoluptas, poiuiffet  hanc  comodiusfabellam  comini- 
fci.Deos  aliquando  multum  elaboraffe,  ut  laborem  uoluptatemc^  acerrimos  alioqui 
inter  fchoftes  una  coniungerent-  Sed  camfuifie animorum  pcruicacjam,utidalTe 
qui  nulla  potuerint  induftna.eositai^  excogitaffe,  quoniam  una  effe  illos  rerum  na 
tura  no  patiebatur,ut  fummota  quincj  pedum  prsfcriptionc, mutuis  faltem  finibus 
&■  nexis  quafi  faftigqs  ita  conuenirent,ut  unius  finis  alterius  gradus  efficcrctur.Nu 
htl  icacj  mirum  fi  abfente  uoluptate  protinus  fubitlabor,8C  uiciisim  labore  abeunie 
fuccedit  uoluptas.Hoceftfcilicet  quod  Cleathesnunqua  labore  deterritus  eftaphi 
lofophia,quinnocn:uhauriendoputeos(undciiIiPhreanilis  cognomen  acccfsit)ui. 
ram  fufiineret,dies  aurem  philofophis  impenderet.Et  Euclides  inducfla  ueftc  mulie 
bri  ibat  acredibat  a Megaris  Athenas, ut  Socratis  confuetudinc  perfruerctartquan 
do  aliter  cum  eo  elTe  no  licebat.  Erat  enim  capitale  Megarenfi  fi  Athenis  fuifietdt/ 
prehenfus,ob  publicas  inter  utrucp  populum  fimultatcs,  Sic  magni  illi  uirifeadum 
br®  certamen  cogreflumq;  fortiter  prsmuniebant.  Illud  quoqiprogrelTum  ad  ait 
tutem  atep  adeo  in  umbram  uidoriam  po!Iicetur,fi  nihil  omnino  in  uita  negligatun 
fed  omni  ex  re  prsfidium  ad  mores  & ad  bene  coftituendam  uitam  qusratur.rccle 
enim  apud  Heliodum  feriptum  eft. 

» «Ijv  TT  ^IJLtKfOlJ  KptwSsO, 

Siparuum  paruo  addtde;is,fidenicf  faxis 

Sa-pius  hoc, magnus  forfan  fuccrefeat  accruus. 

Aiunt  Diogenem  quom  primum  dogmati  Cynico  nomen  dediflet,  fuo  in  dolio  ac^ 
quiefeente  audilTc  Athcnienresperurbemexcurfantes,  utpotc  qui  Miti erusopeia 
bantur,per  conuiuia  acfpcda  cula  aliascp  publicas  lafciuias  dies  noctcsi^celebrart. 
Tumprofefsionis  fu®  pert®fus,Qu®, malum, ftultiiia  eft, mquif,me  durum  lioc&l 
tetrum  adeo  uiuendigenus  elegifie;  neq:  potius  ex  publica  aliorum  cofuetudineS 
uoiuptati  genio  uacarecAtepinterim  dum  h®c  loqueretur, animuscf  ut  ilii  feueri 
tari  renuntiaret  hortaretur,ferur  murem, prodijffe:Diogenisicilicetparafiruni,qia 
panis  micas  qu®  Diogeni  forte  excider3t,abIiguriret.Hocuifo  Diogenem  mutaift 
confiliu  atcf  exclamallcftieus  generofe,  an  no  uides  quam  paucis  natura  nos  lubcat 
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cfTe  contentoscan  non  tefatius  per  fobrictarcm  uirtutcm  colere,  quam  per  ebrieta- 
tem impudentiam  tnfanire  C"  Eundem  prodiderut  quom  uidiflet  quendam  aquam 
manibus  hauricnte^cxperapoculuabieciiTe.Sed  Brafidas  homo  minime  meticu 
lofus, quom  murem  intra  caricas  compreisiOet,  K ille  manum  dente  perftrinxiiler, 
Hercules, inquit, quam  nihil  efttam  exiguum  aut  minutum,  quod  non  fefuam<^  fa 
lutem  nauiter  tueatur  . naturs  enim  rerum  cognitio,  SC  nos  reddit  cautiores:  & ne 
umbra  falia  pro  ueris.fubfjciatjfolet  edocere.  Certe  huic  hominum  generi  qui  de 

profedtu  fiio  bene  iperanr,nihil  deperit  ex  actibus  humanis,  nihil  ex  operibus  natu 
ra. omnia  enim  ad  utilitatem  (iiam  trahunt:  nonfecus  aci)  qui  fediuites  fore  animo 
prsfumpferunt:  t}  fiquidem  ex  re  omni  qutefru  faciunt.  Nam  praefegmina  Si  ex- 
crementa,&r  ftrigmenta  ipfa  parietum  coputant  lucro  - Quin  Si  malum  numum,uc 
Aulbnius  mquir,malunt  condere,  quam  abijeere.  Quod  nemini  mirvi  uideri  par  eft, 
qui  apud  Plinium  legerit,  pluribus  ueris  denarijs  adulterinu  emi,ut  uerus  agnofea^ 
tur,  Nuiquam  uero maius  profecftus  argumentum  haberi  poteft,  quam  ex  antiquo- 
rum libris  SC  monumentistquando  Si  IJemetriusPhalereusprincipes  ac  reges  ad- 
monebat, ut  eflent  in  ledlioneueterum  frequentes. Non  enim  aliunde  ueritate  cer- 
tius elTe  audituros.  Siquidem  libri  necf  erubefcunt,neq;  gratiam  aucupatur.  Areo- 
rum plericp  qui  principibus  oblequuntur,ueI  pudore  uel  metu  conticefcunttuel  ipe 
propriae  utilitatis  corrupti  dum  fauorc  emereri  lluder,mendaciu  obiiciunt  Si  fuppa 
rafitant . Adde  illud  liberatis,  t«v  «r  ter»  j(S“  ■m^viiecShs.  Cacteru  libri  non 

temere,  fed  magna  cum  cautione  legendi  funt . Sunt  enim  capiti  polypi  perfimiles, 
in  quibus  -tv  Ji  non  quddfceda  Si  probrofanonfint  legenda, 

turpe  enim  cft  turpia  ignorare,  fed  quod  bona  feligenda  fint,  mala  autem  ita  con- 
coquenda,ut  ad  frugem  animi  tranfeant;  ficut  malos  perfepe  cibos  natura  ita  edo- 
mat , ut  in  alimentum  Si  fanguinem  abeant . Sic  lupini  alioqui  tanta  praediti  ama- 
rkic,  ut  ab  omnibus  uermiculis  Si  teredinibus  turi  fini , aqua  tamen  macerati  mi- 
tefeunt . Non  fecus  nobis,  ut  beatus  inquit  Bafilius , apeculse  imitand*iunt : quae 
ex  tam  uari)s  & palato  ingratis  floribus  pretiofum  tame  ac  fuauifsimum  mei  confi- 
ciunt.Falluntur  enim  qui  libros  tantum  legendos  putant,  ut  ratio  dicendi  agnoica- 
turtquando  maior  ex  rjs  utilitas  excerpi  potcfijfi  ad  mores  ac  uica  documenta  reuo 
centur . Sic  male  audiebant  apud  maiores  noftros  qui  Platonem  Si  Xenophontem 
fola  eloquentiae  gratia  allecl;i  letflitabant : dicebanturq?  non  aliter  aberrare : quam  fi 
quis  apud  feplafiarium  multa  Si  ialuraria  unguenta  deprehendiflettea  tamen  fola  fi/ 
bifeponeret,  quibus  nares  oblecfiaret:  quae  autem  ad  falutc  foret  accomodara,  pra- 
termitieret.  Atqui  non  folum  ex  leria  lectione,  ferijsi^  acftionibus  proficiendi  occa- 
fio  nobis  offerri  potefi:uerum  etiam  ex  ludicrisSi  uoluptati  coparatis.  Aiuc  Aefchy 
Ius  quomifihmia  forte  Ipeclarer, Si  pugil  aduerfarium  percufsiliet,  totum  protinus 
theatrum  acclamaffe,  quom  tamen  percuflTus  taceret.Tum  Aefcliylus  lonepropin- 
quum  cubito  propellens, en  ait  quanta  uis  eft  confuctudinisfpercuflus  tacet, fpetfta 
toresincIamac.H^cafluetudofacit  ut  tanta  ueriiati  lux  inuehatur, ut  omnes  umbrg 
protinuspraecipitesdecedant.  Nullum  aute  certius  profeclus  fpecimen  dare  quis 
poteft,quam  afFccfus  coercere, fet^  immunem  continere  ab  omni  uolupta tum  con- 
tagio. Nam  qui  uoluptatem  prxfiniuit  -fS-xiexaJj/  id  eft  malorum  efcSiis  uide/ 

tur  plane  uoluptatis  naturam  intellexifle.  Ob  id  no  inepte  dicebat  Antifthenes  So/ 
craiicus,  « siSeiu/.  intellexit  enim  de  ea  uoluptate,qua  Hierocles  Stoi 

cus  rjs  uerbis  expreisit:  ««/ir»?  t4a©',  7rogvaee,ov</l<}v  -Tri^vgs  J^ynet. 

uoluptatis  finem  efTe  meretricis  inftitutum.abfit  concubitus , nullum  erit  praeterea 
meretricis  inftitutu.Recfte  ergo  didlum  eft  de  eo  qui  in  Delphicis  ludis  uiStoria  fibi 
propofuerat:fudauit  SCalfitjAbftinuit  Venere  & Baccho, quipythia  carat.  Nei^  ad 
ludos  olympicosadmittebatur  quiiquajnifiprius  interrogatus,anomnia  forer  prs/ 
nieditatus,an  fe  ex  gymnafticae  artis  ratione  inftruxifTct:qu6d  fi  nega  flet,  adire  fta/ 
dium  prohibebatur.  Et  hoc  quidem  quanto  durius  eft , eo  etiam  praelatius,  fed  e- 
nim  ne<$  futurii  eft  durum  ac  difficile,  fi  modo  in  eam  rem  animus  admittatur,  t Ab 
75f/  Ji  tw-nf  k {rtu/»Sft«  7rr*s<r^:  elige, inquit  Pythagoras,optimu  uitae 
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genus:hoc  facile  faciet  aiTuetudo-  Scitum  cft  illud  Polycleti,  eorS  opus  ciTc  dfficili/ 
inum,m  quorum  unguibus  lutum  fuccrcuerit  • Superuacanea  itacp  prorfus  execaii/ 
da  funt  ac  recidendatid  quod  faciundum  ephori  apud  Laced<enionios  oftenderunt, 
quom  Phrynnis  citharozdus  ad  feptem  chordas, quae  prius  in  lyra  ple<Sebantur,da< 
as  adtecilTet.IuiTerui  enim  duas  excinderCjUtras  mallet, fupcriores  fcilicet  aninferio 
res.Hinc  enim  hypate  &C  parhypatCsbinc  nete  2^  paranete.illaru  grauifsimus  eft  fo/ 
nus, harum  uero  acutifsimus.Hocab  ephoris  fadtum  eft,tum  quod  exiftimaucrune 
feptem  uocibus  harmoniam  cocineri,  bC  quicquid  ad  has  adderctur,illud  omne  pia 
ne  eile  fuperuacuu;tum  quod  antiquis  foret  perfuafum,quod  8C  Plato  teftatur,  nrni 
quam  rationem  muficae  fine  periculo  dC  mutatione  reipublicae  efle  immutatam.  Id 
quod  aetatis  noftrae  teftimonio  facile  indicari  potefl,quom  nunquam  alias  magis  ii/ 
bido  atcj  impudentia  animos  hominu  peruaferit . Quod  ego  profedlo  tum  alrjs  cau 
fis,  tum  illi  imprimis  imputare  foleo,  quod  omnis  muficae  ratio  corrupta  efl:adeo,ut 
nunquam  corruptior  fuifleintelligatur-Quom  enim  fpecies  triplex  fir,  enharmoni/ 
ca,quf  ctelogi  afirisattribui  rolet:diatonica,qu3efacris8^  grauioribus  functionibus 
olim  adhibebatur ; duabus  his  deficis  ac  longe  ablegatis , ea  fola  uigct  atcp  amanir, 
qup  chromatica  nuncupatur, ad  perdendos  animos  hominum  inuenca, celeritate 
crebris  molibus  mentem  e fiia  fede  propellens  :quamPythagoricipcrpetuoedi(5o 
interdidtamuoluerc.  Sed  bC  no  alia  decaufaTimotheum  Milefium  magna  fuiflc  in 
inuidia  apud  Spartiacas  obferuauimusmifi  quod  multiplicem  muficam  reddcsK  ad 
genus  chromaticum  diuercens,pucror5  animos  quos  erudiendos  fufceperat,  a mo- 
defiia  ad  libidinem  traduxifiec.  Admirabilem  aute  efie  uim  muficf  non  negabit, qiri 
meminerit  Py  thagcyam  animu  incitati  iuuenis,8C  iam  furore  inftindfi  ad  effringen 
das  pudicte  mulieris  forcs,phrygtjs  modulis  in  fpondeum  comutatis  pacaflcjSC  mo 
dorum  tarditacead  meliore  mencemreuocafie.  Contra  Magnum  Alexandru  orthio 
nomoperfepe  ita  concitatum  accepimus,  utamenfaprotiliretad  arma  capienda. 
Tanti  uero  regis  habita  metio  opportune  memoria  refricat, quod  quom  multis  ma/ 
gnis4  de  caufis  eius  nomen  apud  pofteros  comendationem  celebritatem^  prome/ 
tuerittcum  illud  magnos  praecones  inuenerir,  quod  uxore  filias  Dari)  tam  pudice 
habuerit,  ut  apud  parentes  no  potuerim  fancftius  afieruari.Quid  quod  Campafpen 
unam  ex  pellicis  fuis,  quom  ob  formae  prseftantia  nudam  iufsilTct  ab  Apelledepim 
gi,eum«j  pariter  captum  amore  illius  fenlifietjcam  dono  dedit  artificfimagnusani/ 
mo, maior  imperio  fuo,ncc  minor  hoc  fatSo  quam  multarum  uidoria  gcntiu.Quip^ 
pe  fc  uicitmec  delicias  tantum  fuas,fcd  8C  affedlus  Apelli  donauit,ne  ipflus  quidem 
amarae  refpecflu  motus,  quod  quae  modo  regis  fucrat,nuc  cflet  in  pidloris  fiitura  po/ 
tefiate.Sunt  qui  Venerem  anadyomenen  ad  illud  pidam  exemplar  putent.Iureer/ 
go  hanc  uirtutem,  & a Romanis  frugalitatem  a frugum  utilitate,  a Graecis 
ffuuliJj  quafi  <m^sTciM  iWt  id  eft  prudentiae  cuftodem,  nominatam  approba/ 

mus.  Siquidem  & Plato  hanc  animae  fanitate  dixitnunciam^  prudentia  harmonia 
anima  conftituerecxiftimauit , certeitamentemoculos^confirmat,  utlocusuni' 
brz  nullus  relinquatur.  At  ille  non  mediocriter  profecit,  qui  ita  uircute  fibi  aman 
dam  propofuinut  nullum  prxterea  prsmium  requirat,  fed  in  confeieniia  bene  infti' 
tuta  uits  coquiefeat.  Nam  SCfi  nemo  ex  mortalibus  fibi  ipfi  in  uita  fatis  efle  pofsic 
omnes  prefidio  indigemus  alieno.  Solus  qppe  deus  is  eft, qui  fibi  ipfe  large  fuppedi/ 
tatomnes  aeternae  atcgabfolutae  felicitatis  numeros.Ex  quo  K apud  Grmeos  -mal/ 
ngetTUf  uocatus.  Hoc  fcilicet  indicauic  Agoracritus,feu  magis  ille  Phidias  fuit,qui  o- 
lympicilouis  pollici infcrfpfit  ai/w^Kin,  quod  unus ipfe deus  fibiabunde  fumciat 
is  tame  deo  proximus  eft,  qui  fuas  necefsitatcs  breuibus  anguftiscj  terminis  circun 
fcripfic.  Accedit  ad  hoc  quod  neminem  magis  gloria  comitari  folet,quam  qui  deden 
tes  fe  uirtuti  hanc  parcifsime  appetunt.  bC  profedto  nullum  luftius  uirtuci  praemium 
debetur,fi  Ariftoteli  credimus , quam  honor  bC  peruagata  cofentienscp  de  te  homi- 
num opinio.Pecunia  enim  fellulartjs  opificibus.no  ingenuis  animis  debetur,  honor 
fiquidem  liberales  artes  alit  SC  promouet.Nec  enim  fruftraMufis  altricem 

dedit  antiquiias.Hsc  eft  quae  generofos  animos  ad  praeclaras  actiones  acccdiuque 
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multismagnfsq;  laboribus  copenfatur.  Hinc  illa  poetje  inclamatio  ad  Argonautas; 

Tu  fola  animos  mentem<^  peruris 

Gloria, te  uiridemuidec  immunemc^  fenecrae 

Phafidis  in  ripaftantem,iuuenesi^uocantem. 

Alexander  iSIacedojCuius  mihi  ftepe  nomen  propter  excellentiam  rerum  gcftarum 
libenter  occurrit,quom  nuntifi  multa  cu  alacritate  ad  fe  accurrente  profpexiiTet:  An 
tOjinquit,  accedis  mihi  nuntiaturus  Homerum  reuixiiTeC  Nihil  exiftimabat  fcilicet 
fummus  imperator  magnitudini  reru  gcfiaru  deefle,  praeter  tati  poetx  prsconium. 

JMirum  eft  autem  quantu  gratia  ac  dignitatis  afferat  fimplex  & ingenua  uiuendi 
ratio, & hic  ambitionisneglecfius,ut  nihil  non  habeat  j<ecsi-r«t(sK'so  •?i?t'5wt'.Papg 
inquit  Euripides,  generoiis  quam  pulchra  funt  omnia.  Apud  Xenophontem  legi/ 
mus,  Pantheacaptiuam  defiderio  uiriincukalicet  acmiferabiliter  collachrymante, 
infui  admiratione  uehementerArafpem  cocitaiTcjUtPanthea  nihil  formofius, nihil 
abfblutius  preedicaret.ProfecT:o  qui  hoc  uiuendi  genus  fec5taiur,no  eft  periculum  ut 
umhix  occurfu  aut  capiatur  aut  deterreatur.  Cxterum  qui  hoc  fuerit  aifecu  tus,  ut 
fola  uirtute  niratur,reAas(^  actiones  tantum  habeat  in  c51iIio:is  quotj  hoc  leui  ope/ 
ra  confequetur,ut  nihil  erubefcatuelingrauilsimorum  hominuccctu,utpote  qui  fe 
nullo  fcelere  pragrauari  ientiet.Nam  uerecudia  fit  uirtutis  cuftos,  & ueteres  ru 
boreuirtucis  colore  dixerint:et  apud  poeta  uetere  fcriptu  Iegatur,Modo  erubefear, 
crubefcatquantulubet : hactanien  ad  adolefcente , non  etiam  ad  omne  aetate  funt 
referenda. Quam  turpe  enim  fir,fiquis  fenem  rubore  perfufum  arpexerite"  fiquidem 
hoc  malae  confeientiae  ceftimonium  habet:  & qui  ea  »tate  pudore  comouetur,omni 
no  fibi  parum  fidere  & de  ie  male  fentire  exiftimandus  eft.  Hoc  eft  quod  Homerus 
inquit,  •nJ'  <^'  jgai?»*33=>t7r6Tw.  Illud  aut  prouidendum  eft,nequS  uerecundiam 

appelIamuS3&  cuius  nomen  cum  plaufu  pcrfxpe  excipimus, in  id  eft  im/ 

modicum  mutilem(^  pudorem  tranrear,ex  quo  grauifsimauitia  feminariuhabuifie 
cognofcimus.Prodicum  eft  literis  Alcibiadem  ad  res  obeundas  efironte  ate^  impu- 
dentem fuifietnam  quo  minus  eius  lafciuia  delitefceret,  in  clypeo  Cupidine  prte  fe 
ferebat, fulmen  perfringente . Quin  in  fenatum  cothurnices  emififle  e'  finu  tradi- 
tur:quas  deinde  tamdiu  cum  fua  facftione  perfequebatur,  donec  iterum  comprehen 
diftet.Idem  publice  aut  ad  populum  concione  habiturus,  btcfitabat.  Si  fugientia  uer 
ba  perfequebatur.Hinc  illos  Alcibiadis  lambdaciftnos  8C  fotacifinos  antiquitas  an- 
notauit.fane  danda  eft  a nobis  opera,  ut  huic  fimus  difsimilimf.Neminem  enim  ma/ 
gis  ad  omne  feruicuiefua  umbra  depvefsic.  Proderit  hoc  non  ad  id  modo  utquife^ 
retftam  rationem  confeientiatueatur : (ed  Si  ut  in  hac  luce  ufuamus,opem£p  S^o/ 
peram  noftraciuibus  noftris  polliceamur : incipiat^  ciuicas  de  nobis  bene  fperare, 
quom  nos  tam  celebri  iiia  ingredi  animaduertcric.  AeSuofa  quippe  eft  uirius,  ut  in- 
quit Cicero,  ad  utilitate  humani  generis,non  ad  tenebras  aut  adfolitudine  compara 
ta.Exemplo  fit  nobis  clarilsimorum  uiroru  gloria,  no  ex  defidia,  fed  ex  induftria  SC 
laboribus  conquifita.  Ad  horum  imagine  nos  effingere  &C  conformare  pro  uirili  no 
ftradebemustfic  Cicero  Sc£uo!a,fic Pompeius  Syllam, ficlulius  Stf  Sulpitius  Craf- 
ilrm  in  republica  affetftabanturiut  eorum  ratione  dC  atftione  iuxta  K meliores  do 
ilioresredderentur.ExcIamabat  Tfaemiftocles,  'TpOTrou-oy  jsx 

&fane  quifquis  fibi  proponit  meta, ad  quam  feliciter  ac  beate  confidat:  neceffe 
eft  ut  omne  aciem  ingenrj,  omnes  neruos  animi  cotendatadeligedamfibi  femitam, 
qua:  ad  propofitam  5C  iam  animo  conceptam  felicitate  perducat-Vix  hoc  fine  duce 
quifqua  aftequi  poterit.  Nam  ut  Plautus  inquinufam  qui  nefeit  qua  deueniat  ad  ma 
te, eum  oportet  amnem  quaerere  comite  fibi . Sic  pullus  equinus,  ut  ait  Simonides, 
matrem  licet  impari  greffu  fubfequitur, nec  ab  eiusueftigqs  unquam  fecedit.  Adole 
fcentes  qui  indicendo  profedlum  quarut,nihil  habent  prius  quam  fibi  aut  Demo- 
fthenis  aut  Ciceronis  aut  optimi  cuiufcj  dicendi  genus  ad  imitationem  proponere: 
ex  quo  phrafin  mutuentur,  fty  Ium  dicendi  magiftrumanequantur.  Haec  uiuendi 
ratio  non  modo  huc  promouer,ut  fplendidum  nobis  iter  affulgeat  ad  praeclaras  arq? 
flluftTesperfuncfiones;£>C  fi  quidiapfi  fuerimus  in uia,excufatiores  habeamur.  Ho/ 
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neftus  efl  enim  error  magnos  duces  fcquentibus.  eorum  quippe  uirtus  hC  gloria  ea 
cftjUifuo  lumine  labeculas,fiqux  forte  intercurrant,  prxftringat.  Gi  sci 
cos  uocauerunt,  quorum  uitiauirtutibus  compeofanius;  traslationefcilicetaccepta 
ab  qs,quiuiperg  morfu  fuerint  fauciati:  quos  nunquam  deinceps  a reliquis  uenena 
lis  attingi  coftans  eft  opinio . Aiunt  eos  qui  fibi  ab  occurfaculis  nocturnis  & id  ge/ 
nus  terriculamentis  metuunt, Idgorum  dadfylorS,quos  Corybantes  uocant,nomina 
edifeere:  atcpqsccuprsefentaneo  amuleto  fepr^munire.  Ca-tcru  nullus  ftimulas 
acrius  currentem  urget,  quam  fi  temulus  riualiscj  nobis  obiiciaiur:qui  cum  nobile  il 
lud  ad  famam, ad  gloria, ad  seternicate  certamc  fufcipiatur.Frigec  enim  nefeioquo/ 
modo  omnis  generofa  acitio,quae  citra  contentione  propofita  cff.Mulieres  qus  ma 
gnos  amoris  ftimulos  fubdere  amatori  cupiur,nullu  ad  hoc  prxfentius  inftrumentn 
habent,^  aemulatione  fufptcionct^  animo  animantis  inijcere.  Hinc  illud  apud  Co- 
micutVbinominauerit  Phfdria,tu  Pamphila  continuo,  fi  quado  illa  dicet, Phaedria 
intromittamus  comefTatUjtu  Pamphila  cantatu  prouoccmus,dic-fi  laudabit  hfc illi/ 
us  forma, tuhuius  contra.Dcnfqi  par  pari  referto,  quod  eam  mordeat.hoc  eft  quod 
Ariftophanesmagnanospleriiqicx  inimicitijs  capere  utilitate  dixit:  primostjfio/ 
ftesdocuiflc,qu3  ciuitates  in  unii  coueniantnicenibusc^  cingant, prgfidia  coparen 
tur,multaq!  ad  noftra  fecuritatem  prsmoliamur.HincPIutarchus  comentationera 
fua  mftruxit,qu5  ab  inimicis  magng  ad  nos  ucilitatesproficifcant.Sane  eqaiquiad 
mecaexcurfant,  non  tanto  impetu  lerrcnt,  ni  certamen  contenrioneq;  fibi  oblatam 
intelligerec.CelebrceftjCIaudf)  Cgfarisfecularium  Circenfibus,  excuflbincarcoi 
bus  auriga  albatos  equos  palmam  occupafle,oppofita  effundentes  omnia, quscon 
tra  aemulos  debuiffent  perito  auriga  infiftentefacientes:  quom  puderet  hominum 
artes  ab  equis  uinci:8^  perado demum  legitimocurfuadmetamftctiiTe.QuinScSt/ 
tate  mea  in  equorum  decurfionibus  uifi  fune  qui  decufsis  adolefccntulis,  palma  oc- 
cupauerint,aliis  alios  equos  fruftra  urgentibus  8CcaIcaribus  SC  flageilo.Tania  eftfci 
licet  aemulationis  uis  fiC  uidoriae  cupido.  Nec  tame  quifquam  dubitaric,  amulario» 
nes  SC  cotentiones  huiufmodi  ad  inimicitias  QC  offenfas  frequentes  fpedare.  Naut 
ait  ille, Qui  uelit  ingenio  cedere, nullus  erit.  Scimus  Hadrianum  imperatore  no  alii 
decaufa  magnos  quofdam  uiros  & architectos  primi  nominis  perdidiire,nifihacu» 
na, quod  in  ijs  fludifs  in  quibus  ipfe  fe  primum  effe  uolebat,non  poterat  pati  quenv 
quam  prsefiare.Laborauit  hoc  ambitu  Nero,  Lucanii  tradunt  non  tam  ab  eo  ne/ 
catum,qudd  comurationisfuilTetpartfceps,  quam  quod  in  poeticae  fludijs  multum 
libi  nome  uendicaffetiut  no  fruftra  didu  putes  a fummo  poeta  de  Mifeno  Aeolide, 
Aemulus  exceptum  triton(fi  credere  dignum  eft) 

Inter  faxa  uirum  fpumofa  immerferatunda. 

Quom  amulaiio  itacp  res  fit  ufep  adeo  infenfa,  SC  quafi  inimicitiarum  leminarium, 
rede  didum  putamus  a Xenophonte, ad  prudentem  pertinere  ex  inimicitijs  etiam 
non  nihil  utilitatis  aucupari.  Siquide  ex  feris  animalibus  multa  fibi  comoda  rep/ 
perit  uita,  SC  aqua  maris  licet  minime  pofculenta  pifces  tamen  nobis  educar. Quom 
forte  ignem  primo  fnuentum  Satyrus  uidilfeqeum  ampledi  atcf  cxofculari  niteba/ 
tur.Cui  false  Prometheus,  at  tu  hirce,inquit,barbamdolebis.  Magna  tamen  como 
da  ex  igne  nobis  accedere,  nemo  difficeatur.funt  qui  morbos  corporis  uerrant  ad 0/ 
ciaftudiorum.  Zeno  quomnauim  fuis  onuftam  mercibus  feciflenaufragiuaccepifi 
fet;bene,inquit,bcne  fortuna  mecu  decidis,  qua  adpallium,ideft  p!i{lofophiam,me 
compellis.  Sane  ciuitates  illa  optimis  legibus  inftituta  exiftimatur,qua  bellis  finiti 
mis  infeftantur.  Olim  tibicines  in  liberalibus  quom  inter  fe  decertarent , ofeitanter 
acnegligenteridfecilfe  traditum  eft.  Quod  fi  in  al/os  decertandum  foret,  mirum  eft 
quanta  fc  cura  ad  id  accingeret.  Quom  delera  Carthagine, Achais  fn  feruitutem 
redacliSjquidamafTeucrarctjremRomanam  pofthacintuto  fore.  Atqui,  inquit  Sci 
pio  Nafica,  nunc  magno  fumus  in  periculo:  qui  necp  quos  timeamus,  neqs  quosue/ 
reamur, nobis  reliquimus.  Non  fruftra  itaqj  Antmhenes  dixit,  ad  ueritateaudien 
dam  aut  probos  amicos  aut  iratos  inimicos  adhiberi  oportere.  Quantum  commodi 
perfspe  eliceatur  ex  inimicitijs , unus  omnium  uidecur  imellexufe  OnomademiS, 
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uirfn  adminifiratioc  rcipublicae  experictiTsimus.is  Chtus  fuit.  Cufus  fsiftio  quem 
aduerfarios  fuperaffetjcSfuluit  fuis  popularibus,  ne  omnes  diuerfte  factionis  iiomi 
nes  exurbcdepellcrentine  forte  illis  eiectis  , ipfi  mterfe  inciperent  difsidcre.  Clc^ 
anthes  5C  Xenocrates  no  alia  re  magis  excitati  ad  philofophiam  memorant,  quam 
quod  hebeti  ingenio  SC  calcaribus  indigere  dicerentur.  At  illi  nequaquam  buiufmo 
diuoculis  perterritijhocanimolius  confiantius  manebant  in  propofito.  Quin 
feper  iocum  •mvetKscs  id  eft  angufti  orisuafcula  8^.  ^ncas 

tabulas  uocitances,omnes  difficultates  denic^  inuidia  ipfam  fuperarunr.&  profe 
dio  Diogenes  amico  percuncftati,  quomodo  belle  inimicum  probra  iadtante  ulcifce 
retur,prxc!are  fertur  refpondiile.  Si  te, inquit,  ad  omnem  probitatCjCmnemc^uirtU/ 
tis  fplendore  conformaueris.  Illud  uero  tum  demum  erit  planum  ac  pcrfpicuu  pro^ 
fecfus  teflimoniu,  fi  quis  in  ufrtutis  gloriae  ftadforiualem  eodem  animo  comple.' 

dlacur,quo  uirufumma  fibibeneuolentia  coniuncftifsimu,  cuius  laudi  neq;  inuideat 
nei^acftimatione  deprimat.  Ita  enim  comparatu  eft  natura, ut  qui  fuse  confidir,aliex 
nam  minime  laude  infecfletur.Sed  enim  inter  ea  quae  dignitate  d>C  multorum  gra/ 
tiamcociliantjunum  eft  filentiu.  Cuius  difciplina, fi  peritis  credimus,a!iquantodifR 
cilior  eft,quam  orationis  Sd  ferraonis:  qs  praeferiim, quibus  auditus  non  per  aures, 
(ut  inquit  prouerbiu)  fed  per  lingua  perterebratus  eft.  Pythagoras  igitur  iure  audi' 
tor es  monebar,  urEchemychiz  illifuae  imprimis  initiaretur.  Sic  Aegyptus  colebat 
Harpocratemicui  perfeam  arbore  dicauerat:qu6d  eius  frondes  linguae,fruc?ius  au' 
tem  cordi, eifet  quam  fimillimus.Sic  Romani  AngeronS,8cr  quidem  in  templo  Vo' 
lupiat,  colebant:ut  intelligas  ex  filencio  uoluptatem  fequi  pleruncg.  Rcclie  enim  ille 
dixit;requddd!xiffer,fepepcenituiftc,qu6d  tacuiflet  nunqua.  Ncq?  Spintarus  pU' 
tauitfe  cumulatius  laudare  potTeEpaminudam , quam  quom  teftatus  eft :fe minime 
uidiffe, qui  plura  iciret  Sd  pauciora  loqueretur.  Ex  hoc  indici  digito  falutaris  nomen 
fecitantiquitas , qubdhocori  admoto  filentium  imperarent , rem  apprime  morta' 
libus  utilem  ac  falutaremrquod  natura  celiimonio  probari  licet, qug  linguam  unam 
£C  quidem  multis  feptam  munimentis,  dentibus  fcilicetac  labqs  , cx  quo  Homerus 
nofemel  dixit  tf^^oc/iV-^^jdedit  mortalibusiquom  aures  duas  dederit,  (emperpa.- 
tuias  BC  ad  excipiendum  uocesexpoficas.  Hinc  Demonax  apud  Lucianum  interro 
gatus, quomodo  quis  bene  imperaret: Cohibes  iram,inquit,&ipaucaloques,8C  mul 
la  audies.  Sicut  probi  uirf  eft, inquit  Horatius,  Nil  cofeire  fibi,  nulla  pallefcerecul 
pa;Iiabene  proficientis  eft, nihil  fibi  perfuadere, omnem  ambitione  iuxta&ambi' 
tum  ex  animoablcgare-Sicbelle  pater  putatur  laudaffe  filium  in  Andria:  Aduerfus 
nemini,  nunquam  praepones  fcaliis:  ita  ut  facillime  fine  inuidia  laudem  inuenias  8d 
amicos  pares.Modeftiaenimdenirjunaeft  qu^  generofum  comcndatadolefcente. 
Siquideagricolat  fpicas  reclinatas  admiranturiextantes  aute  ac  promineres  utpote 
inanes  defpiciunt.Quifquis  ergo  dixit  eos  qui  inuirtute  progrefium  fecere,  initiatis 
effe  perfimiles,  ueium  mihi  uidetur  atcigilTe.  Quippe  circa  fores  ac  propylf  a Cere- 
ris  multa  eft  frequentia,  mulca  cocurfatio:at  fimulac  aditus  patuerut,  admirabile  fi' 
lentium, incredibilis  ftupor  omniu  animos  peruadir,iam  facra,  iam  ciftas  acmyftc' 
ria  contemplantium-  Audio  Menedemu  quiddam  non  huic  admodum  abftmile  di' 
cere  confuetum  tJrfultos  fcilicer  Athenas  difeendi  gratia  & adquarftumliterarfum 
cornea fTe.hos  primo  quocp  tepore  fapientes  fuifiejdeindeiapientise  ftudiofos,mox 
rhetoras,  procedente  demum  tepore  rerum  onmiu  oblitos  ac  ignaroseuafifle.  N'am 
quo  quifq;  plus  bonaru  difciplinarum  haufic , hoc  de  fe  parcius  fentit  ac  modeftius; 
BC  iam  quarum  nefeiat  intelligit,  qui  fe  prius  omnia  fcire  profitebar.  Quippe  ita  eft, 
nec  prius  uala  admittere  poflunt  inft  illatos  liquores, quam  aer  intus  habitas  emigra 
uerit.Modcfte  igitur  defe  adolefcentcsfentianr  oportet,  qui  profetftus  defideriote' 
nentur,  necp  fuae  umbrx  imagine  illudi  uoliint:longcc|  ab  fe  adulatores  abigantiqui 
nonfolum  capiti  puluinosaccomodant,fed  ea  etiam  Ibicnt  attrecflare,quaeiuh  axii' 
lis  deiitercunt.  Comendatur  ille  ado]efcens,cui  quom  nefeio  quis  ex  ea  clafTe  fuppa 
rafiraretur,eius(5uirtutes  ad  celum  attolleret,  c6m  ode  in  eum  Homericum  illud  rc' 
torfic,  5 Sies  eV*  -7?  i*  u<rK<is.  Philippus  rex  multas  uidtorias  nacftus, 

quom 
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quom  dubitaret  nc  tnfolefcere  inciperet,  hoc  genere  prifertfm  hominum  accedens 
tejiufiit  ur  ex  miniftris  quida  crebro  auri  infufutrarerj  s.  Nec  il- 

lud regis  Perfarummulcum  abiimilerquemmane  adiens  quidam  ex  tjsqui  cubicu- 
lo excubant, his  eum  uerbisprimufaIutabat,iM'cesK  5 JittfTiArfVKsa  <figov'Zc{t, #11/ mjfOKi 
(ny  fc3tAm.Sed  dC  Alexader  ille  qui  magnitudine  reru  gcfiaru  Magni 

titulfi  emeruitiquom  ei  multi  palpuobtrudercr,  SC  mox  in  pugna  uulnus  accepiflet. 
Opportune  in  eos  Homericarmenreiccitt 

^iSirrty.  Sanguis  hic  haud  eruor  eft,qualis  cseleftibus  exit  Illud  autequod  aM.Anto 
niofacfiummemoratur,&memoriapoftcricatis  dignum  eftj8^  pulcherrime  horum 
audacia  rcprefsit.  Athentenfes  enim  quom  M.  Antonium  iuam  urbe  ingredienteSC 
uittato  curru  ex cepiflent,& Liberi  patris  titulo  falutalTent,  nec^  hoc  fatis  putarent, 
illud quo(^ addiderunt, feMineruam  fuam  eiuellefolennicoiugioadiun/ 

gere.  Placet,  inquit  Antonius,  fed  tantam  deam  indotata  ducere  turpe  foret.  Quare 
uobis  dotis  nomine  mille  talentuindico.No  potuit  profedouirfagacfsingenij  com 
modius  tranfmarinaiilamadulationemulcifci.  Confentaneuuero  illud  eft,utqiri 
perfuafioni  at(^  ambitioni  nuntiu  miferit.ide  de  fe  parce  ac  modice  uetba  faciat.Ni/ 
lui  enim  turpius, adde  & odiorius,quam  defe  quenquam  intemperater  loqui,  etiam 
fi  hoc  iuftis  de  caufis  facias . Certe'  Cicero  nulla  alia  dc  re  grauius  ab  aduerfarijsre/ 
prehenfus  uidetur,quam  quod  in  fuis  laudibus  recenfendis  foret  immodicus, Exiat 
illud  Neui)  de  Neuio  feriptum  epigramma: 

Immortales  mortales  fi  foret  fas  flere. 

Flerent  dius  Camenat  Neuium  poetam: 

Qui  poRquam  eft  orchio  traditus  thelauro, 

Obliti  lunt  Roma  lingua  latina  loqui. 

Q_:iod  fane  carmen  picnu  fuperbig  Campans  exifiimatu  efl,  iuftumq!  illud  teftimo 
muni  eflepotuifle,  nifi  ab  ipfo  feriptum  proderctur.Quom  Catograuiterdecumbe 
ret,rogarent^  amici  an  feinfublimi  loco  tumulari  mandaret,  fi  quid  ei  humanitus 
accidiliec.Mintmeuero,inquit.MaIoenim  homines  percuntari,  curnoninfiiblimi 
Cato,quam  cur  tam  fublimi  loco  pofituscCerte  in  olympicis  ludis  quom  precones, 
quorum  munus  plane  uocale  e{i,inter  fe  decertarent, uieSori  no  licebat  feuidtorcm 
declarare, fed  ea  in  re  alterius  opera  K prxeonio  utebatur.Et  profecfio  qui  protinus 
quaecunqicx  philolbpbia  hauferunt,  in  medium  depromunt,  K per  coronas  acca- 
tus  uendiiant:non  magis  phiiofophari  putandi  funt,qu3m  qui  piginenta  2c  medici/ 
nasuendunr,  mederi,  ^ui  enim  fieri  potefituc  cibus  in  alimentum  & fanguinem 
abeatc"  quem  fimulac  hauferis,  non  excoctum  adhuc  nei^  digeflum  eqcias.  Quippe 
ueteres  Homerica  auiculae  exemplum  improbauerejquse  cibum  undequacf  perqui 
fitum  pullis  implumibus  omnem  infarciqipfafibinihilfeponitjimpaftaqiacieiuna 
macie  conflidiatur.Eos  qui  citra  fpemfugutiliratisalrislaborarcnt,anciquitasnatos 
quarta  luna  exiftimabat.Sed  hoc  illi  meliore  conditione,  quod  quantum  eoruuriit' 
tati  8C  comodis  deperibat, tantum  gloriae  SC  xternitatfaccedebat.AIioquitritmneft 
illud,  fapientequi  fibi  non  fapiat,  nequicquam  fapere.  Prudenter  itatf  auditores  Ci- 
os monebat  Epidfetus,utgenerofas  iuuencas  imitarenturiquslaetis  in  pafcuis  depa 
fias  hauftascj  herbas  non  reuomebant,  fed  diftento  uberet  multo  la<Re  pabuli  ieli 
citatem  approbabant.  Q_ui  uero  hadlenus  profecerit,  fuos/^  in  huncufcf  locuaffe 
dtus  compofuerit, ut  nullus  umbrg  metuatur  incurfus:is  quoc^  non  grauato  fe  a^i 
parictur,ctia  fi  quid  minime  peccauerit.Defcendct  enim  infe  ipfum  ac  fe  diligentei 
excutiet, illud  Platonis  fecum  immurmurans:an  egohocfeci,an  ego  hoc  piatermi/ 
fieSiquidem  turpe  eft  quemqua  acrius  fe  ac  fuaintueri,quam  eum  ipfum  cuius  dere 
agatur.  Quod  fifequippiam  per  luxum  aut  errore  fecinecompercrit,  corriget &<>/ 
peram  dabit,  nequando  alias  ad  eundemlapidemofFendat.  Quod  fi  fefniuria  carpi 
intellexerit, fecfiipfe  in  finu gaudebit, fibic^  gratulabitur, regiuaircrcs  eiTe,ma!€3ii 
dirc,qui  beneieceric.Quod  feite  Grxei  dicunt,  Kscxirk«e</f'.  Quom  Athc 

nis  quempiam  ocq  damnatu  Lacon  accepilfet : erat  enim  ociofis  mul<!?apropofita: 
rogauic  ecquis  tam  optabilem  multflamfubij  flet,  nihil  erit  tamen  quod  admonitori 

fuccenfeat 


fuccenfeat:fed  modefle  re{pondens,fe  hic  non  peccafle  affirmabit,  csetcmm  illf  gra- 
tias profitebitur, cuius  opera  futurus  erat  melior,  fi  quid  hac  parte  deliquilTct.  na  qui 
Jeexcufant,2£  cum  admonitore  rixantur, incidunt  in  Diogenisreprehenfionetqui 
quoin  adolefcentem  coipexiiTet,  feie  in  caupona  intrudente,  quod  eius  coipetflum 
ueritus  exire  erubefcerettheus,  inquit,  bone  adolefcens,  quo  te  magis  ac  magis  no 
bis  fub  ducis,  hoc  te  profundius  in  caupona  immergis,  non  fecus  proieclo  ac  qui  in 
tenacifsfmuccenum  inciderunt. Quo  enim  fe  impenfiusuoIutant,hocgrauius  inhg 
refcunt.  Ad  hoc  pertinet  quod  de  ambitiofis  dici  foler,  qui  inopia  circumuenti  fe  ta/ 
mendiuitcsuideri  uo!unt:8C  quo  largius  hocfaciut,  hoc  fe  maioribus  impendqs  at^ 
tenuant,  ut  fumm^  demum  paupertati  fuccumbant.  Redire  itatj  Hefiodus  alios  per 
fe, alios  aliorum  monitu,  fcripfit  iapereteos  uero  poftrema  conditione  cenfendos  eC 
fe,qui  nct^  fpfi  per  fe,  nec  aliorum  monitu  fapere  didicerut.Nam  SC  quibusdens  aut 
reduuia  aut  id  genus  leuis  morbus  infeflrus  folent  medicum  couenire,acreme/ 
dium  poftularc.  Quos  autem  febris  uexat  aut  alia  maior  qusdam  intemperies  male 
habet, t)  acccrfitos  medicos  hilares  excipiunt.  At  qui  phreniti  agicantur,adeo  omne 
remedium  exhorrercunt,ut  aduenfentes  ecia  medicos  confpuai  ac  depellant. Quod 
pleric^  adolefcentes  faciunt, tantiiper  aures  ueritati  obftruentes,dum  state  aut  certe 
rerum  euentu  edocti  uix  tandem  refipiicant,quom  iam  poenitentia  parum  prodefie 
poteft.Ob  id  Antiphon  elegante  admodum  apologum  nobis  cofinxit:  prodes  efle 
urbem  fub  ipfo  mundi  cardine , in  qua  emifiae  hyeme  uoces  protinus  magnitudine 
frigoris  in  glaciem  obrigefcatrnec  prius  audiantur,quam  fuperueniente  atftate  refo 
lutae  ad  aures  perueniatthaud  multo  aliter  adolefcctulis  accidere.Eos  enim  per  iner 
tiam  8C  incuriam  primae  aetatis  bene  admonentium  uerba  non  audire, donec  melio/ 
risgrauioris^  aetatis  maturitas  fuperuenerit.  Sed  homini  qui  re  (fle  uitam  inftituat, 
nihil  eft  turpius  quam  non  omnia  animo  prgmedri  ac  profpicere : quom  uita  noftra 
totfortunae,tot  natur$  telis  propofitafit.  Multi  enim  improbati  funtrquodinhare- 
nam  congrefsi  turpiter  terga  uerterinr:  nihil  praeterea  in  excufatfonefu$  pceniren> 
ti* afferentes, nifi  hoc  unum,  vk  id  eft  N5  putaram. Non  intelligebam  Icilicft 

quantu  laboris  mihi  obi)  ceret,  quot  molefti*,  quot  probra  mihi  forent  perferenda, 
quantum  uigilandum,quantum  abftinendum.  Atqui  ad  haec  omnia  multo  ance  ani 
hius  offirmadus  eftacprxmuniendus.Ea  enim  qu»  improuila  fuperuenerint,fi  Cy 
renaicis  credimus,  maxime  folent  animum  confternare.  Hinc  magorum  eftpraece^ 
ptum,nequis  quom  quid  recfte  inftituerit,refpiciat.Certe'  poetae  non  alia  caufaGc/- 
pheo  ablata  Eurydicen  icripfere,quom  fefe  auertiflet. ScT  Plato  iapientermonuit,ui 
tia  fugienda  efle  Hinc  Pythagorae  illud  lymbolum , per  eandem  uiam 

nereuertitor.Sf  illud, ne  crus  finiftru  dextro  inijeito . Sedenim  qu*dammale  a qmV 
buidam  SC  infeliciter  tentata  magnos  uiros  nequaquam  deterruerunt , quin  fortius 
8C  conftantius  cccpto  operi  incumberent.  Meander  ui(flus  a Philemone  in  certa.' 
tnine  perueria  iudicum  fententiarAn  non  erubefcis,inquit,Philemon  quotiens  uin 
cist  Ariftippus  uicflus  a Ibphifta  quodam  in  fyllogiftica  cocertatione:  Atqui  ego,in/ 
quitjUiclus  uitflore  multo  pacatius  conquiefeam. quom  forte  Homerus  perpera  car 
men  quoddam  pronunciaflet,non  ob  id  deterritus  eft,quin  egtera  intrepido  ac  fecu 
ro  animo  proiequeretur; tanta  fcilicet  erat  uatu  principi  de  fe  fiducia. Id  carmen  IDi/ 
dymus  numerofe  autor  hiftoriseillud  effeuoluit,  a quo  aufpicatus  eft  Iliada,  ttiiunf 
7r^MK<Aec  In  quo,  fi  Dis  placet, errores  treis  fe  annotafle  profeflus 

eft. Nam  SC  heptemimerim  cotra  natura  produci,  in  fexto  f»edc  prateer  rationem 

IynaI(xphenobferuari,SC  alteram  in  Achille  iyllaba  litera  una  fraudatu iri,ut  datfly.- 
lolocus  relinqueretur , improbauit.  Hippocrate  aiunt  fententiam  de  futuris  capitis 
reuocalTc,quod  fe  lapium  in  ea  comentationedeprehendiflet.  Homini  enim  ingc/ 
nuo  ac  fibi  bene  confidenti  nufquam  eft  maior  gloriae  ambitus,  quamUbimaximS 
ueritatis  patrociniu  fuftripiatur.Traditum  eft  memoriae, Sofigenefemel  attf  iterum 
ea  qusdeaftrisfcripferatjad  coticula  atqin  difquifitionem  reuocalTe. Nec  ideo  ma 
gis  animii  defpondit  Parrhafius  ille  cognomeio  infignis  pi(fl:or,quom 

snuidia  iudicum  ui(flus  in  Aiace  faciundo  grauiter  Rnteniiam  culiffec-Nec  ob  id  de.' 

territus 
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territus  a profefsione  defticit , contentus  hac  una  uoce  ftomachu  fuum  fignificaiTe: 
Indignari  fcilicet  ie  profeiTus  ac  iriiferari  fortuna  AiaciSjquf  bis  in  certamineimmt/ 
renter  fuccubuiffet.  Scimus  Agoracritum  inter  raros  flatuarios  exccIIuiiTetet  tamen 
Alcamenem  fuifle  praepofitum,  Athenienfibus  fuo  magis  ciui  quam  externo  homir 
niftudenribus.Eam  iniuriam  no  grauius  tuliffe  ferunt  Agoracritum  ci^uam  ut  fignS 
id  Nemefimappellaretjidcp  Athenis  efle  prohiberet.  Semel  itacpconfiliorumfumr 
ma  ineunda  eft,certum(^  ad  portum  dirigenda  fune  uela:mox  contempto  omni uen 
torum  flatu  acreflatu,rei3us  clauus  tenendus  eft,  quatenus  uires  noftrx  patiuntur: 
donec  ad  locum,  quem  animo  concepimus,  perueniamus:  in  quo  ne<j  oculi  caliger, 
necj  umbrae  telis  pars  ulla  corporis  obijefatur,  Illud  uero  par  eft  animo  prxeipi, 
rem  arduam  effe  uirtutemec  facile  quenquam  in  Euthymia  facrariu  poffe  penetra. 
re,ni  femper  hoc  agar,2^  huc  omnes  animi  neruos  intedat,  uitia  fcilicet  Sfuitionan 
magiftros  affetSus  expugnet.Vita  enim  hac  propemodumpalaftra  eft,mquapan/ 
cratium  exerceatur, nunc  aduerftis  natura  inclementia,  nunc  contra  fortuna  impe 
tustut  femper  nobis  excubandum  ftt  ad  omnes  idus  repellendos  retundendosi5.ut 
non  inepte  oraculum  illud,  quod  Cirrbais  datum  accepimus,  ad  nosreferripofsit: 
die  fcilicet  nocftucp  nobis  efle  depugnadit. Sicut  enim  uires  remittentibus  nautisae 
remosinhibentibus  remigium  ccfsim  abit  &r  aquarum  uentoriSc^impeiurapiturdta 

firotinus  quom  e prafidio  cedimus  aut  e cuftodia  abimus, periculum  eft  ne  tranfucr 
i rapiamur,  fpescf  omnes  noftrae  in  finiftrum  abeat.Nam  K planeta  quom 
id  eft  ftarionem  facere  dicuntur, retrogradi  recurrentes q?  folent  appellari,  lureitaqi 
uirturem  Ariftoteles  habitum  definiuit  eft  aut  habitus  quilonga  exercitatione  com 
paratus  eft,5i  prope  innatura  coaluit. Non einquifemelautiteiiiadluuirturis per. 
iundfus  Ct,  is  etiam  uirtuie  affecurus  exiftimari  debeimecj  fe  liberalem  quifquamar 
bitretur,qu6d  aliquando  beneficentia  ufus  fittnec^  iuftum,  quod  nonnunquam  pro 
dignitate  claros  uiros  promeritus  fit:  nccj  continente,  qui  interdu  fuos  affedhis  fufi 
frenauericceii  qui  fe  ancilig  uenditaba  t,qudd  nefeio  qualeuicula  re  prouocaras,ira 
^men  8C  turbas  compefcuilier.En,  inquit, ut  iracundiam  uici,ut  clemens  euafi-Nec 
ideo  Timon  appellari  deff]t,qu6d  unum  ex  Atheniefibus  Alcibiadem 

amare  putaretur, quem  peisimo  publico  genitum  augurabatur.Nec  utilitatis puM/^ 
cz  ftudioftis  creditus  eft,  quod  ficum  arbore  execfturus  in  concionem  prodieritrmo 
nuertt«5  ut  quonia  fe  multi  ex  ea penfiles  feciflenr,fi  quis  eodem  uoto  teneretur, pro/ 
peraret  induere  laqueum. Nam  fe  breui  illam  efle  excifuru.Quifqufs  ergo  uinutem 
affeclaritjfe  componat  oportebit,  ut  nunquam  a praclara  cogitationis  ftationede/ 
cedat:  K ferio  iocouc  quid  agar,  idem  femper  bene  ac  generofe  agendi  propoficum 
teneat.Quom  Diogenes  Corinthi  ageret  belloimmineme,aliicf  alia  molirentur, & 
turpe  foret  quenquam  in  tanto  ciuitatis  periculo  ceflare:^  ipfe  Diogenes,  nefolus 
fegnicif  argueretur,  huc  atep  illuc  fuum  illud  dolium  uerfaret;interrogatus  quidope 
ram  perderet, faragetibus  omnibus:  Nolo, !nquit,ego  unus  cefTator  uideritne  i^fut 
nihil  agam,  hoc  ago.T ranfit  haec  demum  bene  agendi  confuetudo  in  naturam, utali 
ud  etiam  agentes,at(5  adeo  cogitantes,hoc  tamen  agamus  aicf  cogitemus . Siema/ 
nus  longa  edocia  afiuetudine  nobis  uel  alio  mente  intendentibus, os  atq;  oculos  p« 
rit  abn^  ofFenfa.Sic  mens  bene  inftituta,  etiam  per  nodurna  quiete,  ftios  cum  uittii/ 
te  conatus  exercet:ut  neqp  uis  ilia  imaginaria,qus  in  nos  tyrannidem  exercet,fiPb 
toni  credimus,  eam  a propofico  poftit  auocare.  Sic  Socrates  difcipulos  explorabat, 
fic  aiunt  Stilpone  M^arenfem,quom  eum  Neptunus  per  fomnu  obiurgaret,quo4 
parum  laute  facrificafletiille  intrepide.  Quid, inquit, Neptune  ceu  puer  indignaris? 
quod  necf  fcEnerarim,nefp  creditori  me  obftrinxerim,  ut  nidore  ciuitas  copleretur. 
An  non  ego  pro  copia  dC  facrum  feci,  & quod  primu  fuit,  integram  animum  attuli. 
Subrifif  Neptunus,8^  fe  in  eius  gratiam  omnia  large  Megarefibus  facluru recepit. 

Ed  Dis  bene  iuuatibus  laperuenimus,  ut  imago  quxdanobisfitcoftftutabeneac 
beate  uiuendi,quam  Plato  non  iam  «ft&ccfltKfwjeciVia  ‘^xtf^iyiiaZxlw  uocabauufpote 
quf  iam  no  detergendis  uitiis,  fed  prodendis  de  fe  exemplis  uacaret:  ad  quam  quit 
quis  peruenilTr,maiorc  homine,  SC  proximu  deo  exiftimabai  - Hic  enim  animoiam 
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cuc(ftus  flipra  moitalfajnihil  admirarur.Eft  enim  admiratio  fnfcftia  prognata,  5c  itu 
poris  alumna. ea  ilquide  admiramur,quoru  cauiam  ignoramus . Quapropier  facftu 
eftjUt  Irim  Thaumantis  filia  dixerint  ij, qui  eam  coftare  flexu  radioru  Tolis  cu  nubiV 
bus  collu(ftanti3ignorabat.£C  licet  Ariftoreles  no  inutiledixeritjdere  omni  dubita 
re,  quo  acrius  in  rerum  indaginem  ingenq  aciem  dirigamus:  tamen  nec^  omni  seta.- 
linecf  omni  homini  id  dicftum  putamus.  Id  enim  nobis  perfuafum  efle  oportet, nui.- 
lamrem  fua  caufa  uacare,5!lfi  ea  nobis  ignota  incertae^  fit.Nam  & miracula  8^  por.- 
tenta fliam  caufam  habent, fed  in  maiefiate  naturae  delitefcentem.Quifquis  ergo  mV 
hil  admirabitur,  is  iam  plane'  abiblutusphiloibphus  poterit  exiftimari:  qui  iam ni- 
hil cogitet, nifi  utuiuens  moriatur,  Suf  in  hoc  corpore  pofitus  fupra  hanc  mortalita- 
tem euedtus  ad  cslum  pleno  paiTu  enitatunut  uerum  intelligamusillud  Platonis,ni 
bil  aliud  efle  phiIofophiam>nifi  dcwxrs  In  hanc  igitur  uitiorum  ex- 

pultricem, felicitatis  opificem  philofophiam,  qua  nihil  maius  aut  melius  noftroge^ 
neri  deorum  liberalitate  coceiTum  eft>nauiter  incumbamustphilofophandumcp  nO' 
bis  omni  ratione  exiftimemusrnon  paucis, ut  Zethus  ille  Pacuuianus  arbitrabatur; 
fed  toto  pedlore,8d  quantum  fefe  ingenq  nofiri  uis  porrigit,  r^am  omnino  philolb- 
phari  oportere  acuto  nobis  dilemmate  Ariftoteles  probauir,  « iiv 

quit, 3 fi»  tsj,  ‘Zi^stncpcei/Jlv.ei  j)  ttn  ^Ascroi^/TCOi' 

0^54  77  fcsti/.TTcti-Ttaj  3v  Hinc  enim  nobis  O/ 

mnis  fons  8C  feminariu  fecuricatis  aperitur,hac  imbutus  non  fecus  contumelias  ad^ 
mittet,ac  quifpiam  illud  poetae, 

MaeSe  tua  uirtute  puertfic  ttur  ad  afira. 

Aiunt  Pyrrhonem  deprehenfum  tempefiate,alfis  omnibus  cofternatis  periculi  ma/ 
gnicudine,  annotalTe  in  naui  ■s»  efi^^cpantoiJ,  id  eft  porculum  large  ac  fecure  frugibus 
uefcentem.En,inquit,uobisueram  imaginem;fic  enim  habet  animus  eius 

quiueram  philofbphiaeilaffecutus.Caret  enim  omni  uexaiione,nuIlis(^  agitur  flu/ 
tSibus  > 8C  perpetua  tranquilli  tate  perfruirur : utpote  cuius  animus  cum  nullis  affe- 
diibus  colludiatur:nec^  iam  eft  cotinensjfed  plane'  temperans:  id  efl  omni  curarum 
impecUjOmni  libidinis  ftimulo,omni  ambitionis  impulfu  abrolutus;iIIud  femper  E/ 
picleti  habens  in  promptu,  Fortuna  mihi opes  autmagiftratusaucaliaqu*  uulgo 
cenfent  bona, auferre  poteftiat  in  ea  qugmeaiunt,nullu  fane  habet  imperiu.  Et  illud 
Socratis:Anytus  8dMeIitus  me  quidem  pofliint  occidere : me  aute laedere  no  poF 
funt.Quod  fijut  inquit  Horatius, fradlo  axe  cglum  ruat,  expedlabit  tamen  ille  impa 
uidus  ruinam  . Sd  quamuis  undiqi  ingruant  procell*  : quamuis  nubes  eripiant  eae.» 
Jum(^diem(^  Teucrorum  ex  oculis;  is  tame  omnium  umbrarum  iecurus,  felicitatis 
fu®  ftationem  tenebit,  quid  umbra  fit  plane  intelligensj  arcf  illud  Lucrecianum  fre- 
quenter inclamans; 

Nam  nihil  efiepocefl  aliud  nifi  lumine  calTus 

Aer,td  quod  nos  umbram  perhibere  fuemus. 
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C^LII  CALCAGNINI  COMMENTA 
tiOjin  grariam  GiliniepifcopiCy 
maclienfis  incepta. 
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C JE  L I V S 

ACTA,  conuentfones,  contradus,  caeterae^  humfirodi 
adiones , quibus  homines  mutuoobligantur,hisduobu* 
confieri  folent  tuerbisfcilicei  8C  rebus  • uerbisqiiomfo/ 
Ix  uoluntates  declarantur,  Sfexfponfo  &ftipu!atuagi 
P potcft.Quomueroaucfnuenditionibus  pred5,autalitet 

iiypotheca  inferitur,  tunc  re  potius  quamuerbis  res  ada 
uideri  poteft  iioc  efi  quod  lurcconfultus  paclum nudum 
appellat,  quod  folis  uerbis  conflatum  cfi:qu6dfiinfuper 
pignus  aut  realis  alia  obligatio  intcruenerit,  iam  nonnu/ 
dum,fcd  ueflitum  padbum  folet  appellari.  Quom  ergo  qs  duobus  omnia  intermori 
tales  tranfigantunuetus  enim  di  dium  efi, rem  ubi  pagunt,  oratione  pagunttlureeon 
fuitus  fiueilleTribunianus,  ut  ego  exiftimorflue  alius  ex  ijs,qui  Parhedri  imperato 
ris  aocabantur,  quom  tot  inilibus  uerfuum  de  cotraclibus  adlionibuscp  £d  id  genus 
aiijsbaclenus  egerit,  opportunum  quoq?  lioc  loco  exifiimanitDeuerboruniKre 
rum  fignificationc  agererut  fiquid  forte  ambigui  in  ijs  qu^  dicTta  funt  oboriatur, hoc 
titulo  interprete  iam  facile  intclligi  pofsic.Et  profedto  multum  interefiquacum  exa» 
cfcquifqs  ceneatnominaSd  appella  tioes  cuiufcf  difcipling:  quado  aliter,  cxeplieaii 
fa, lurcconfultus  terminum  accipiet, id  efi  limitem  uicinu  agrum  difterminantemia/ 
liter  Dialedlicus.eum  fcilicct  in  que  refoluitur  oratio.fic  ex  Ariftotelis  Prioribus ci 
Topicis  colligimus.certe  memoriae  proditum  eft, Labeone  non  aliter  quam  uocum 
enarratione  ius  uecus  enuclealTe. 

V L P I A N V S 

Vcrbumhoc,  fiquis,tam  mafculos  quam  fceminas  complecbitur. 

c JE  L I V s 

Quis,fiquis  A quifquam,  aliacj  id  genus  deriuata  apud  ueterespromifcueadtna 
rem  8C  iceminam  efferebantur.  Ennius:  Quis  tu  es  mulier,  quameinfuetonuntu/ 
pafiinomine.PJautus  in  Viduiar/a.  Dic  mihf,fi  audes,  quis  ea  efi,  quauis  ducereu/ 
xorem"  Terentius  in  Eunucho.  Hunc  oculis  nofiratum  quifquam  nSuidit.Quem 
locum  Donatus  a imotauit.  Nonubii^  autem  fiquis  ad  utruqi  genus  pertinet, fedin 
ijs  tantum, ubi  maris  SCtccminte  fundiio  eft.ut  infra  VlpianustSi  quis  fic  dixerit, ut 
intra  diem  mortis  eius  aliquid  fiat , ipfe  quoq;  dies,  quo  quis  mortuus  efi,  numera/ 
tur.Nam  fac~tio  teftameti  aque  ad  mai e 8dfcemina  pertinere  poteft.  his  facileadmo 
neri  potuerunt  tabelliones  recentis  feculi,  minime  opus  fuifie  toties  uerba  illa  incul 
care, ille  uel  illa, qui  uel  qugjquom  fub  maris  appellatione  fcemina  etia  obftringatut. 

p A V L V s 

Vrbis  appellatio  muris,  Roma  autem  continentibus  aedificqs  finitur,  quodia/ 
tius  patet. 

c JE  L I V s 

Certe  ueteres  urbem  mosniu  ambitu  prsfiniebant,  quantum  fcilfcet  aratro  fuerat 

defigna» 
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defi gnatum,  quod  omne  pomoerio  continebatur,  hinc  urbis  amplitudine  ac  circui- 
tum immutatu  fepe  accepimus , quom  quis  aufpicato  pomcerp  fines  promouiiler: 
quxprgrogatiua  ijs  cantu  dabat,  qui  in  Italia  imperiupropagaflent, fi  Tacito  KGcl 
lio  credimus. In  urbe  ergo  funt,  qui  intra  moenia  uerfantur:R.omg  aure,qui  in  fubur 
banis  Si  continentibus  sedificijsagunc.  Quom  itacf  tribuni,  quibus  non  licebat  ab 
urbe  diem  integrum  afaefie,  ante  mediam  noctem  in  fuburbana  appulerant,  nec  ta^ 
men  intra  moenia  penetrauerant , legi  factam  fraudem  exiftimabant:  quod  Romae, 
Bon  etiam  in  urbe  fuerant.  Quin  Si  comitia  centuriata  t^uae  in  campo  Martio  coge- 
bantur : non  in  urbe,  fed  Romae  haberi  dicebantur,  quod  intra  urbem  procinctum 
efle  exercitum  non  licebat.Iis  adde  quod  quibus  debebatur  triumphus,  ante  decre^ 
tum  triumphum  no  licebar  efiein  urbe, neq;  laureatos  fafces  aut  litfiores  habere  in/- 
tra  urbemiqua  de  re  in  Epiftolis  ad  Atticum  Ciceronem  conqueftum  legimus.  Aut 
enim  triumphum  omittere,  aur  ab  urbe  abftinere  cogebatur.  Adde  quod  in  fbrtien 
dis  magiftratibus  eorum  tantu,qui  in  urbe  forent,ratio  lege  haberi  folebat.  Sunt  au 
tem  qui  Romam  bC  continentium  aedificioru  ad  mille  tantum  pafius  proferri  exifti/ 
inabant,  quod  eo  ufij  tribuniria  intercefsio  5C  ad  tribunos  prouocacio  portendere/- 
tur.Ceteru  aliud  eft  in  urbe  efre,aliudadurbem.omnis  enim  magiftratus,autore  A/ 
fconio,qui  intramuranus  no  eft,  nec  urbanus,  etia  fl  admfniftrator  eius  Romae  eft, 
ad  urbem  non  in  urbe  dicitur.  Saluftius  in  lecudo  Hiftoriarum:Vtricp  ad  urbem  im 
peratores  erat. Cicero  in  fecundo  Verrinaru:Quom  prima  concione  ad  urbem  con 
iuldcfignatus  habuit.  Pompeius  enim  proconful  de  Hiipania  Sertorio  uidio  nuper 
uenerat:SC  ftatim  habuerat  concionem  de  reftituenda  tribunicia  poteftate  Palicano 
tribuno  plebis  , ficaurem  dici  folecde  rjs,  qui  cum  poteftate  prouinciaIiredierat:aut 
nondum  in  prouincia  profecti  eftent. Idem  in  Prgtura  urbana;  Qui  fimulattj  ei  for/ 
teprouincia  Sicilia  obuenic, ftatim  Roms  QC  adurbeantequa  proficifceretur,qu®/ 
rere  ipfe  fecum  cogitare  cum  fuis  ccepit:  qufbufnam  rebus  in  ea  prouincia  maxi- 
mam uno  anno  pecuniam  facere  poftec . Qui  locus  antea  corruptus  Icgebarurinos 
cxautoritace  Afeonif  caftigauimus  • Continentia  uero  xdificia  uocauic  attigua,  SC 
qu%fibi  conttnuantur^qualiafermefblencefte  fuburbana. 

P A V L V s 

Cuiusc^  diei  maior  pars  eft  horarum  feptem  primarum  diei,non  fupremarum. 

c JE.  L.  r V s 

Poflet  hzc  Iiireconfulti  fententia  cuipiam  fortafte  parum  exaeSe  cogitanti  uel  nV 
diculauelleuisuideri.Quom  enim  certufit,  ueteri  more  die  in  horas  duodecim  dfr 
ftin<flQeire:quod  QC  ex hiftoriaEuagelica  didicimus.  An  nefciris,ingt,quiaduode,/ 
cim  fune  horp  dieuquis  nefcic  horas  repte,maiore  efle  diei  parte,quom  tancu  quinc^ 
reliquae  finthorat,qug  die  fo!iduperficiant;ab  ortufcilicet  folis  adoccafiim-Nalicet 
Romani  a media  nocfte  ad  mediam  no£fte,diem  metfrentur,h$c  tame  dimenfio  ciui 
lis  iuftius  quam  naturalis  dici  meruit-Natura  enim  magiftra  omnes  gentes  a luce  ad 
tenebras  diem,8^rurfus  a tenebris  ad  luce  noctem  metiuntur.  Sic  eos  qui  agunt  fub 
polo, dicimus  femeftre  diem  Sd  femeftrem  notftem  habere,  utrunt^  luce  ac  tenebris 
praefinientes.Et  profedto  Ariftoteles  nihil  aliud  die  effe  dixit,  quam  folis  excurfum 
ab  oriente  in  occafum.  Quom  uero  excurius  ille  quotidie  euariet ; fiante^  dies  nunc 
breuiores,  nunc  produAiores:  prout  fbl  aut  a nobis  declinat  ad  tropicum  capricot/- 
ni,  aut  a tropico  capricorni  ad  nos  reuertirur ; certe  duo  tantum  funt  dies  toto  uer/ 
tente  anno  nocTri  aequales,  8^  ex  eo  aequinoctiales  uocathalter  uemus  in  capite  arie/ 
tis, alter  autumnalis  in  capite  librae.  Quibus  etia  diebus  horae  tam  diurna  quam  no 
cturna  pares  funt,  a Gracis  ioHt/ieAveu^  a noftris  aquinotftiales  appellata  . Cateris 
enim  diebus  non  pares  funt , fed  ad  dierum  no<flium^  prolixitatem  aut  breuitatem 
accomodata.Illud  fiquidem  antiquis  fijit  perpetuum, horas  duodecim  diebus iuxta 
H.  noctibus  tribuere,  ex  quo  necelTarid  accidebat,ut  aftate  producftiores,correptio 
res  hyeme  forent . Hinc  iUud  Martialis;  Hora  nec  aftiua  eft,  nec  tibi  tota  perit: 

F z quom 
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quom  produtSahoram  uellet  intclIigi-Rurfus  m Pfeudolo  P!autus:Totu  Corinthig 
fem  fonte  hora  interbiberet,  protinus  ille  fubijdt;  Addelnbcrna  ibrcueadmodSft. 
gnificare  uolens.  Quomodo  autem  per  hydraulica  inftrumcta  horas  huiufmodi  tem 
porarias,quas  Graci  uocicaiit,ueteres  metirentur, dicbusprope'(ingu. 

Iis  euariarcttoftendit  Vitruuius  Archiceifiurae  libro  feptimo.  Mathematici  illud  ob.. 
feruarunt,  horas  aquinoiffiales  a toto  axe,  temporarias  autem  a punclo  axis  anno/ 
taritquod  quomodo  incelligendum  fit,  altioris  indaginis  munus  eft,quambreuis6i 
compendiofa  h*c  commentatio  non  capit.  Qjjom  igitur  perpetua  foret  die  nodutj 
duodecim  horarum  obferuacio,ilIud  quoc^  par  fuit, ut  nodis  dieic^  dimidiumhoris 
fex  occuparctur.Potuicitaij  merito  quifpiam  exiiiimarc.horasfeptem,  fiue  illscafi/ 
te  meridiem  feu  poft  meridiem  affunieretur,maiorem  diei  partem  occupare-Quam 
lufpicionenequis  approbaret, lureconfuicus  prudenter  admodum  admonet, cuiufij 
diei  maiorem  partem  elTe  horarum  feprem  primaru  diei', non  fupremarum:  hocfcili 
cet  innuens, maioris  partis  dieinuncupatione,nonabhorarum  numero  fimpliciter, 
fed  a diei  parte  adiuofa  faciendam  effe.  Siquidem  ueteres  matutinas  K antemeridia 
nas  horas  ferijs  ncgocijs  occupabatreacj  diei  pars  melior  dicebatur.Sic  certe  a Ver 
gilio  dicitur:  Quonia  melior  pars  ada  diei  efi . Sic  profedo  Martialis  eo  epigrama' 
te,quo  horas  duodecim  fecundum  ueieru  adiones  difpenfatjlurecofultofubfcribit: 
£C  feptem  horas  diei  priores  forenfibus  ncgocijs  tribuit; cuius  carmen  eft. 

Prima  falutantes  atej  altera  continet  hora; 

Exercet  raucos  tertia  caufidicos. 

In  quintam  uarios  extendit  Roma  labores. 

Sexta  quies  lafsis:feptima  finis  erit. Nam  fermequicgdreliquSeratdieijpalat' 
ftris, ludis, balneisj&fympofrjsabrumebatur.  Multa  erat prgterea  quae  antemetidij 
nis  horis  licebanripomeridianis  non  dicebant,  exempli  caula  lex  uetus  aicilncomi/ 
tio  aut  in  foro  ante  meridie  caufam  conii  cito.  Poft  meridiem  fccdus  ne  ferito, ne  au/ 
fpicacor,Senacufconrulcuncfacito.&lmu!ca  praeterea  huiufce  generis.  Illud  quocp 
annotatu  inuenio,  duodecim  tabulis  ortum  & occafum  nominari.  Poft  aliquot  an. 
nos  adicdum  meridie, accenfo  cofulum  id  pronuntiate;  quom  curio  inter  Roftra  & 
grscoftafin  talem  folem  profpexifret. 

P A V L V s 

In  itinere  faciendo  X X .milia  palTuum  in  dies  fingulos  pcragenda.fic  funtaccipi' 
cnda,utfipoft  hanc  dinumerationem  minusi^  x x milia  fuperfint, integrum  diem 
occupet;  ueluti  fi  x X unum  milia  palTuu  funr, biduum  eis  attribuitur. Que dinume 
ratio  ita  demum  colligenda  erit,  11  de  die  non  conueniat. 

C iE.  L I V s 

Poteft  cadere  in  cotrouerfiam  an  fenator  peregre  agens.uocatus  auiatoreqoom 
infenatum  tempore  non  adueneric,fua  culpa  mul(ftandusfir:ei(^i  utpoteinfrequm 
«pignora  capieda  fint.Illud  quotp  dubitari  poreft,  an  reus  abfens,  cuidiesdidalif, 
deferii  uadimonfj  damnari  debeat>qudd  feiudicionSftiterit.Grauitcrauteperidi/ 
tabatur,qui  deferci  uadimonq  damnabatur:  ut  ex  muliislocis,  fed  imprimis  exora/ 
tione  pro  Rofeio  Amerino  apud  Ciceronem  colligi  poteft  .Si  ergo  uel  fenator  uel 
reus  citatusfe  uiarumdiftantia  &locorufnteru2lloexcufauerit:cotrouerfuro<^fiat, 
quantii  quifep  iufti  itineris  die  fingulo  peragere  debeat:Iurcconfu!ius  hoc  loco  eam 
controuerfiamdeciditjtradensinitinerefaciendo  X x.miliapafTuumindiesfingii 
los  peragenda  efle.Qug  tamen  fle  funt  accipienda, ut  fi  poft  hanc  dinumerarionem, 
id  eft  in  coputaiione  uicenari)  numeri, fuccifiui  aliquid  redunder,  8^  minus^  o^in' 
ti  milia  fuperfint;hocfuccifiuum,quicquid  eft,  diem  integrS  occupet. Exempli  cao. 
fa,  fi  perageda  fuerint  unum  8«;  uiginti  milia  paftuum.  Qua  in  fupputationeunufuc 
cifiuu  eft  bC  fupra  uiginti  redundat,  qu2  integro  diei  unius  itineri  tribui  folentriunc 
biduum  eisariribuetur.Ex  quointelligimus  ex  fenteiia  lureconlulti,  unuquomto 
ciftimeft  ex  uiginti,  diem  unu  occupare.  Armato  militi,  fi  Vegetio  credimus,dcceii» 
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oiniapaiTuum  in  diem  prsefinicbanfur ; ita  ut  eorum  etiam  partem  excurreret- Sed 
aliud  eft  armatum  efl*e»aliud  efle  expeditum.poftremoloco  lureconlultus  admonet 
hanc  dinumeratione  feu  fupputationem  itademuprocedere^fi  de  die  no  coueniat, 
SC  iudiciodfiudicandafit  .namfiuel  expacfto,  uel  alio  modo  quisabiblutefeobftrin 
xerit  tali  uel  tali  die  afFuturumtetiam  fi  longe  dieSam  itineris  fupputatione  uicenaria 
fuperauerit,  tue  ex  patSo  tenetur:  necp  dinumeratione  lureconfulti  adiuuari  poteft. 

P A V L V S. 

Eius  qui  apud  hofies  decefsitjdici  hereditas  non  potefttquia  feruus  decefiit. 
c iE-  L I V s. 

lure  gentium  qui  in  manum  perduellium  uenit,is  feruus  eft  tantilper,dum  poftli* 
minio  reuertatur.Interim  fi  teftamentu  condiderit,  id  nullum  eit,utpote  a feruo  con 
ditum.  Captus  enim  ab  hoftibus  maxima  capitis  diminutione  patriam  amifit,  SC 
bonorum  poceftatem.  Si  inteftabilis  faeSus  eft . Hacdereinlnftitutionibus,  titulo. 
Quibus  non  eft  permiiTum  facere  teftamentum : luftianianus  abunde  meminit. 
ius  qui  apud  hoftes  eftjteftamentum  quod  ibi  fecit,no  ualet  iure  poftliminfi,  quam- 
uis  redierit.  Sed  quod,  duin  ciuitatefuerat,fecit:  fiue  redierit,  ualet  iure  poftliminf)': 
fiue  illic  deceflerit,ualet  ex  lege  Cornelia.  Certe',uc  alibi  feriptum  eft,hi  qui  ab  hofti 
bus  capti  iuntjfi  reuerfi  fuerint,  omnia  priftina  iura  recipiut . Iccirco  reuerfus  etiam 
liberos  habebitin  poteftatetquia  poftiiminium  fingit  eum  qui  captus  eft,in  ciuitate 
Icmper  fuifte.Si  no  ibi  deceflerir, exinde  ex  quo  captus  eft  pater,  filius  fui  iuris  fuiC- 
feuidetur.Filfj  ergo  adbona  patria  admittuntur;  non  tantum  haereditaria,  fed  quafi 
ab  inteftato,  iure  fibi  debita. 


p A V L V s. 

Pecuniae  appellatione  re  fignificari  Proculus  ait.  Rei  appellatio  latior  eft  quam 
pecuni;e:quia  Si  ea  qug  extra  computatione  patrimonq  noftri  iunt,continet:quom 
pecuniae  fignificatio  ad  ea  referatur, qug  in  patrimonio  noftro  fune. 

c AS-  L.  I V s. 

Lexuetus  eft,SifuriofusexifteC,  agnatorugentilium^ineopccuniatp  eius  pote.' 
fias  efto.Appellatione  pecunia,  non  pecunia  tantum  numerata,  fed  bona  Si  res  fix/- 
riofi  intelJigue,  ex  ientetia  Proculi . Sed  Paulus  tame  uult  intelligf,  qux  patrimonio 
cocinentur.Nam  rei  fignificatione  laxius  fe  habere  quam  pecuniae  opinatur,  utres 
quodammodo  genus  litad  pecuniam  . Pecunia  fiquidem  cotineri  quae  patrimonio 
comprehenduntur.  At  ea  quaeprofecfiitiafuntjquae  nominibus  continentur,  quaei^ 
patrimonio  non  includuntur,rei,non  etiam  pecunia:  nomine  fubfignari. 

p A V L V s. 

Opere  legato  uel  condudlo,  his  uerbis  fignificari  Labeo  ait  id  opus  quod  Graeci 
uocant,id  eft  ex  opere  fadio  corpus  aliquod  perfetflum. 

C iE.  L I V S. 

Mihi  magis  placer,ut  opere  locato  legatur  quam  legato  . Locare  enim  8C  conduc 
cereinuicemfibirelpondent:  dominus  !ocat,redemptor  conducit . Sunt  qui  locant 
operas  indies:funt  qui  conducunt  operam  fartam. fed  8^  qui  locat.  Si  qui  conducGt 
opus, no  aliter  intelligendum  eft  quam  opus  conflimmatu  dC  abiblutum,cui  manus 
extrema  acceflerit.T unc  enim  uel  c5du<ftor  uel  locator  perfuntftus  opera  exiftiman 
dus  eft,  quom  totum  corpus  ex  opere  perfecSu  eft  ut  nihil  defit:  quod  a GraccisTrwS 
Ttaiw,  id  eft  omnimode  abfolutum  dicitur, 

p A V L V s. 

Nominis  5C  rei  appellatio  ad  omnem  contra «ftum  QC  obligationem  pertinet. 

F 3 Cslius 
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C JE  L t V S 

Quicquid  nofirum  cfi^aut  m rccxpedita  pofitum  cft,aut  m debitoribus,  qu*  no/- 
mina  appellari  foIenc:a  quibus  exigcndu  cft  quod  nobis  debetur. In  omni  ergo  coiu 
Cradii  8irobligationcaIterutruinteruenit;aut  enimdcre,aucdc  nomine  agit.  Na  & 
rem  & nome  uendtmus:rem  &:  nome  obligamus:  de  re  auede  nomine  pacifeimur. 

V L P I A N V s 

Verbum  ex  legibus  fic  accipiendum  eft,  tam  ex  legum  fententia  quam  ex  iierbis» 

c JE.  L I V s 

Verba  inuenta  funt,  ut  animi  fenfainterpretencur:ob  id  Mercurio  deorum  intery 
pretem  finxit  antiquitas.  Quom  ergo  dicimus,  uerba  legis  penDtanda  eflc:non  ab/ 
loluce  ipfa  uerba, fed  fententiam  qua  pendet  ex  uetbis,  penfitandam  efle  admone/ 
mus.  Eft  quando  apud  rhetores  uerba  & fententiam  difsidere  legamus : quom  ue| 
ambigue  uelobfcure  uerba  feriptafunt.  Imprimis  tamen  fententise ratio eftbaben. 
da,  at(^  huic  primae  partes  deferendae. 

P A V L V S 

Sponfio  appellatur, non  folum  qux  per  fponfi  interrogationem  fit:  fed  omnis  (Ii. 
pulatio  promifsioi^. 

C JE  L I V s 

Sponfionem  uultPaulus  ad  omnem  promifsione  fimpliciterextendftnonfoluin 
ad  eam  quae  fit  folenni  more  per  interrogatione . Exempli  caufa , fpondes  mihidc/ 
cem  Cquod  fi  ille  fefpondere  reftipulatur,  protinus  ex  fponfo  tenebatur.  8Cfane ita 
fponfalia  antiquitus  folebat  celebrari.  Erat  alia  fpecies  fpofionis  qua  no  fiebatper 
fponli  interrogationem,  fed  pignoribus  depofiiis,ueI  fub  certa  conditione.  Sic  At- 
clepiades  medicus  apud  Pliniujn  fponfionem  fecit  cum  Fortuna  ne  medicus  crede/ 
retur,  fi  unquam  inualidusfuiflet . EcCleopacra  fponfionem  fecit  cumAntonio, 
unaccena  fe  centies h s abfumpturam:quod  ni  fecifleqcerramfumma amitteret, cie 
<fto  etiam  L.  Plancio fponfionfis  iudice.De  hac  Papinianus  meminit  x x.Dige- 
ftorum  libro.  Si  quis  fpofionis  caufa  annulosacceperiqnecreddidtttuidoriprsfcri 
piis  fn  eum  competit  adio.Eft  6C  alia  quadam  fponfionis  fpecies  ad  interdifta  per/ 
tinens:de  qua  meminit  Quintilianus  in  vi  i.  Quotiens  aute,inquir, poterimus  effi/ 
ciendum  eft  ut  de  re  quotj  bene  fenriat  iudex : Sic  enim  furi  noftro  libentius  indui/ 
cebit.Vtinfponfionibusquaexinterdiclisfiuntretiamfinon  proprietatis  eftqute/ 
ftio,red  tatitumpolTefsionisttamen  non  tantupoffedifTenoSjfed  etiam  noftrupoffe 
diiredocereoportebit.Huiusieiluculentu  exemplum  habes  apud  Cicerone  in  ora 
tione  pro  Cecinna.  Erat  enim  Cecinna  Volateranus  defundo  ui  armata  deiedus: 
propterea  prator  interdixerat  de  ui:id  eft  interdiefto  unde  ui  conceflb,iuflcratEbu» 
rium  qui  uim  fecerat,  rcfiiiuere  Cecinnaminpoflefsione.  ac  quom  Ebutiusfepr*/ 
tori.s  edido  fatisfecifte diceret,  Cecinna  autem  fe  plane  reftitutum  negaret,  fecla 
eft  fpofiorni  Cecinna  rcfticutus  ex  cdido  pratoris  efler.  fed  qui  totam  Ciceronisiv 
rationem  perlegerit, is  rem  multo  p!aniusintelIigct.Erat&  alia  fponfionis  fpecies, 
qua  ad  intcrdicium  nibi!  pertinebat . In  qua  erant  uerba  folennia , ludicemtibife/ 
ro,ni  hoc  aut  illud  fadu  fit.  Qua  ut  intellig3turcomcdius,contcnti  erimus  duebus 
cxemplis,aItero  Valeri)  Maximi , altero  Ciceronis . Valerius  libro  fecundo : Perti/ 
nacius  progrefla  contentione  Valerius  fponfione  Lutatium  piouocauif,  nonfepe/ 
liturum  triumphum  ni  fuodudtipunicaclafsis  cfl'etopprefla:necdubitauitrefiipa/ 
lari  Lutatius.Icacp  iudex  couenit  inter  eos,  Attilius  Calatinus.  Cicero  in  tertio  Offi 
ciorumiFimbriam  cofularem, audiebam  de  patre,  iudicem  M.  Lutatio  fuiffeequid 
Romano  fane  honeftoiquom  is  fponfionem  feciller,ni  uir  bonus  eftet. 
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P A V L V S 

Verbuiflj  oportebfr,  tam  praefens  quam  futurum  tempus  fignificat. 


J4J 


C JE.  L 1 V S 

Sunt  codf CCS  in  quibusnon  oportebi  t,  fed  oportet  legatur.  Quod  fane  ad  fen tenti 
am  multo  facilius  eft:nam  pafsim  dicimust.aciam  quod  oportet:  feci  quod  oportet: 
ita  ut  hoc  uerbum, licet  prsfens,omnibus  tamen  temporibus  inferuiat-Vlpianusli-- 
bro  quadragefimoqumto  fF.  titulo  De  uerborum  obligationibus.  Non  ualctautem 
ijuiufmodi  ftipulatiojubiquis  rem  fuamftipulatus  eft.5C  conftat.fiquidem  ita  ftipu- 
latus fim, quod  excaufa  additfiionis  dare  facere  oportet,  ftipulationem  ualere. Ego 
lame  SC  promulgatam  lectione  tueor . Na  oportet  SC  oportebit  ita  ex  aequo  dicitur, 
ficui  licet  Ucebiciquod  Si  grammatici  annotarunt. 


P A V L V s 

AiSionis,  uerbo  non  continetur  exceptio. 

c iE-  L I V s 

Acilio  ad  eum  pertinet, qui  litem  inrcdit,  id  eft  ad  acUore.  Exceptio  autem  ad  eurrt 
qui  depellit,  id  eft  ad  reum  . Omnis  enim  cotrouerfia  fit  per  intentione  bC  depulfio/- 
nem . VIpianus  libro  quadragefimo tertio  fF.  titulo  De  exceptionibus  feu  praefenV 
ptionibus  8^  praeiudicqs  inquit : Agere  etiam  is  uidetur  qui  exceptione  utitur: nam 
reus  in  exceptione  aefior  eft-Sed  eiufciequocp  uerba  quas  mox  fequunf,mihi  adferi- 
benda  exitiimaui,  quom  accomodate  offendat  quid  fit  exceptio.  Exceptio  dicfla  efl 
quafi  quedaexcIufio,qug  interponi  acliSi  cuiufcj  reifolet,ad  excludedu  id, quod  in 
intentione  codemnationeue  deducflu  efl.  Replicatioes  nihil  aliud  funt,^  exceptio 
nes:  8C  a parte  adloris  ueniutiquae  quid?  ideo  neceffariae  funt,ut  exceptiones exclu^ 
dat.fem  per  enim  replicatio  idcirco  obrjcitur,ut  exceptione  oppugnet-  Illud  tenendiS 
efijomne  exceptione  uel  replicatione  excluioria  effe.Exceptio  acHore  excludit:rcpl» 
catio  rea. Sed  cotra  replicatione  fblet  dari  duplicatio,  8<1  cotra  duplicatione  triplica^ 
tiOj&cotra  triplicatione  rurfus  quadruplicatio:K  deinceps  multiplicantur  nomina, 
dum  aut  reus  aut  acflor  obqcit.Sane  fblemus  dicere  quafdam  exceptiones  efle  dila^ 
lorias,quafclam  peremptorias: utputa  dilatoria  efl  exceptio  quae  dinert  a(flione:uelu 
ti  procuratoria  exceptio  dilatoria  efl.  Nam  qui  dicit :non  licet  procuratorio  nomine 
agi:  non  prorfus  litem  inficiatur,  fed  perfonam  euitat.  Tum  Caij  lureconfulti  uer^ 
ba  fubiungantur. Exceptiones  aut  perpetuae  atep  peremptoria  funr, aut  temporales 
SC  dilatoria.  Perpetua  atep  peremptoria  funt  qua  femper  locum  habent, nec  euirari 
pofFunt.  Qualis  efl  doli  mali, rei  iudicata,  AT  fi  quid  contra  lege  S.  ue  C.  fatflum  effe 
dicetur.lrem  paifliconuenti  perpetui,  id  eft  ne  omnino  pecunia  pecatur.Tempora^ 
les  arq;  dilatoria  funt: qua  non  femper  locum  habent, fed  qua  euttari  pofTunt  Qua/ 
lis  eft  pacfticouenti  tcmporalis,id  eft  ne  forte  intra  quinquennium  ageretur-  Ex  qs 
fatis  conflat,  redle  a Paulo  dici,  aclionis  uerbo  exceptio  no  continetunquod  altera 
propria  eft  actoris,aitera  propria  eft  rei. 


V L P 1 A N V S 

Marcellus  apud  lulianum  tracftans  notat  uerbo, rapuifre,^  feiffum  bC  fracflucon,/ 
tineri,&C  ui  raptum. 

C J5.  L I V S 

Qui  uiolenter  rem  aliena  ab  ducit,  is  raptor  proprie  dicitur.  Quid  ft  quis  rem  non 
abducatrfed  tantum  impetum  faciat,foresprofcindar,parietes  perfringat, eo  animo 
Ut  ra pia rinon  tamen  in  rem  deftinatam  manum  inqciar.Certe  in  cum  tanqua  rapto 
rem  acflio  dabitur;6C  licet  nihil  auexerit,  ad  proba  ndu  tamen  crimefatcritprobafte 
eum  fcidifteac  perfregifTe-Sicadolefcentes  illi  qui  uino  nocturna  petulantia  inui 
tati, incitati  etiam  Phrygio  nomo, publici  fcorti  fores  inuaferat  ac  pertregeranejicet 
pofteafpondeo  reuocaiino  perfecilFentquod  tencaucrunt,  tamen  quafi  raptores  in 

F 4 ius 
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ius  uocabantur:  ipfi  ucro  non  aliter  crimen  deprecabantur, nifi  in  tibicinem  & mo. 

dulifpeciem  culpamreij  cientes. 

V L P I A N V s. 

Creditores  accipiendos  ciTe  condat  eos,  quibus  debetur  ex  quacunq;  atSioneuel 
pcrfecut{one,ueliure  ciuili  fine  ulla  cxceptiois  perpetua  remotione,  uel  honorario 
uel  ordinario  uel  extraordinario;fiuepure,fiueindicm,  uel  fub  coditione.  Quodfi 
natura  rantum  debeatur, non  funi  loco  creditorum:fed  11  non  fit  mutua  pecunia, led 
contraeSus,  creditores  accipiuntur. 

C iE.  L I V sl 

Sicut  multis  modis  initur  obligatioata  multis  modis  creditores  accipiuntur-Pro- 
prie  tamen  creditores  dicuntur  qui  rem  aut  pecuniam  fuam  alteri  crediderunt.  Viu 
de  creditores  funt  quafi  enumeratores,  erogantes  pecuniam . hinc  illud  Ciceronis, 
Res  agitur  per  eofdem  creditores,  per  quos  agebatur  quom  tu  aderas. Quo  loco  iti/ 
tclIiguniRabmum  diftributorepecuniaeregis.SedSC  cui  debetur  ex  quacuntji  au 
ia,is  iure  creditor  dici  folet  hinc  carmen  illud  uetus: 

Catonis  modo  Vare  Tulculanum 
T ota  creditor  urbeuenditabat. 

Mirati  fumus  unicum  magidrum. 

Summum  grammaticum, optimum  poetam, 

Omnes  foluerc  poffe  quseftjoncs, 

Vnum  diScile  expedire  ndmen- 
En  cor  Zenodoti,en  iecur  Cratetis. 

Qui  creditores  funt,uarijs  modis  fibi  debitum  perfequi  pofTunt.Sunt  enim  adio 
nesK  perfecutiones  quibus  utantur;tum  iure  ciuili  quod  propriu  el^popultRom» 
ni,  modo  aliqua  exceptio  perpetua  n5  temporaria  interueniat.Perpctua  cnimexce» 
ptio  ita  perimit  aedione,  ut  ea  nunquam  uti  pofsimus.  exempli  caufatfi  quis  conue/ 
nerit  fe  nunquam  petituru.  Sed  8C  iure  honorario  agi  poteft;quod  prstorum  cft,  & 
edidis  coftat.Erat  autjut  Cicero  oflendit  in  Verrinis,  edidum  pratoris  lex  annua, 
quae  incipiebat  Calendis  lanuarq,K  rurfus  Calendis  lanuarij  definebat.Fecitau/ 
tem  praetoru  impudentia,ut  ab  edido  annuo  ad  edidum  perpetua  deueniretut.Ad/ 
de  iure  ordinario  poffe  debitu  peti  Si  extraordinario , fiue  iure  debeat  neq; die ne9 
conditione  addita:ut  fiquis  mihi  debeat  centum  qu£  ftatim  petere  pofsimmetjdies 
expecT:anda  fit  qute  cedat,  necp  conditio  quae  impleatur.  Caeteru  qui  natura  debent, 
a creditoribus  obftringi  non  poflunt.  exempli  caufa  antequam  in  duodecim  tabulis 
feriberetur,  parentes  a liberis  ali  oportere,  fi  eos  arte  imbuiffent:  parentes  a filijsaH 
meta  ulla  adione  perfequi  no  poterat;ficut  poft  duodecim  tabulas  necj  a fpurijspa 
rentes  exigerepolfunt  ut  alanturmecf  officium  eius  mutuae  pietatis  poftulare.quod 
aGraecis  ^wZTn^iyytx  dicitur.Sicadteffandum  gratum  anim5,iure  quodam  natu/ 
rali  beneficentiaehoftimentum  debetur,  ut  Hefiodus  dixit  «u'W'W 
cttici  (AuJjfiK.Eade  menfura  5^  amplioretfi  potes. Qui  tame  primo  benefici  fuerint, no 
poffiinc  ex  eo  creditores  appellare.  Poflrcmo  ex  traditione  pecuniae,  oritur  debitu, 
fiunt  creditoresmec  hoc  tantu,fed  hoc  etiam  excotradu,uenditione  puta&ero/ 
plionetin  qua  praefens  pecunia  non  interuenerit , fed  per  ftipulatione  promiflafue 
ritthinc  etiam  creditores  efficimur, S^  debitum  perfequi  poffumus. 

c A I V s. 

Creditorum  appellatione  no  ij  tantumaccipiutur,quipecuniam  crediderint:  fed 
omnes  quibus  ex  aliqua  caufa  debetur. 

c AE.  L I V S. 

Si  proprietatem  uocii  uelimus  explorare,  non  efi  dubiu  quin  creditores  a aedeo 
do, id  eff  comittedo  didi  nnt.undeillud  uetus:oue  lupo  credidiffi.Qui  ergoaltenus 

fidei 
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fidei  pecuniam  comifir,  is  creditor  iuredici  poteft.  Sed  enim  an  qui  nihil  cui^  com^ 
mifitjan  is  quo<^  creditor  dicit  pofsufexempH  cauia,  ego  tibi  ex  mera  animi  libera 
litate  me  polliceor  datura  decies  H S . 6irfi  tu  mihi  nihil  credideris,  tamen  protinus 
quom  tibi  decies  ipopondi : ego  tibi  debitor,  tu  contra  creditor  eife  ccepifti.  Sed 
multis  alfjs  rationibus  idem  hoc  euenirepoteit,  ut  nulla  pecunia  credita»  tu  tamen 
creditor  efFiciare. 

c A 1 V S 

Si  CUI  ex  empto  uel  ex  locato  uel  ullo  alio  cotraefeu  debetur, fed  ex  deliiflo  dc/ 

bcatur,mihi  uideturpoiTe  creditoris  loco  accipi . Quod  fi  ex  populari  caufa,  ante  li- 
tis conteftationem  recle  dicetur  creditoris  loco  non  efle. 

c jE-  L.  I V S 

Nil  mirum  e{i,fi  cui  debeatur  ex  emptoinamres  empta  hunc  debitore,  illum  cre- 
ditorem efFicit.Idem  ex  locatojquod  locatur, hunc  debitore,creditorem  illum  tefta- 
tur.Sed  ex  delicfiotputa  fi  iniuriam  attu1it,cuius  aeftimatio  facla  fit  per  redempto 
res, feu  recuperatores  qui  seftimandis  iniurtjs  praficiebantur-Ex  populari  a ute  cau 
fa  creditor  no  dicitur  ante  litis  contefiationem.  Popularis  caufa  ad  multos  pertinet, 
etiam  fi  per  unQ  agaturtob  id  fit, ut  fi  quid  debeatur,  non  tamen  ille  creditor  dici  poi> 
fit  ance  litem  conteftata : quia  non  prius  confiat  ad  quem  ex  multis  aefiio  pertineat. 
Efienim  prxtoris  optio,fipIures  fimu!  agant  populari  acflione. eligere  idoneorem: 
ut  Paulus  inquit  titulo  De  popularibus  adlionibus  libro  quadragefimoociauo  fF. 
Qu*  propemodudiuinationisfpecies  efi-Diuinatio  enim  eft,quom  aefiio  certa  eft, 
atflor  incertus. Populares  aefitones  no  funt  rei  familiaris  perfecutoriae,  fed  ex  %quo 
5C  bono  ad  uindiifiam  propofitae,puta  actio  de  fepulchro  uiolato,  delibero  homine 
occifo>a<fiio  repetundarum,&^  peculatus,  £4  huiufmodi. 

C A I V s 

Minus  foluit.quf  tardius  foIuit:nam  tempore  minus  Ibluitur* 
c JE.  L.  I V s 

Sicut  eft  in  prouerbio:qui  citodat,bisdat.2<:  quod  a Graecis  dicitur,  RfccJ^vs 
Gratia  tarda,  gratia  efiedefinit.ita  qui  tardius  fbluit  cg  oporteat,  id  eftpoft^ 
quam  dies  celTerir,  minus  foluit.Nam  temporis  lapfus,e'  folutione  non  parum  dete- 
rit. Quod  fi  nemo  etia  interpellet,  interpellante  tamen  tepore,  fi  ad  intereffe  agatur, 
nemo  iure  conqueri  poteft.  Ad  hoc  referri  poteft  quod  legit  apud  Procopium:occa/ 
fionerem  tenue  ac  perexigua  uideri,  in  quatame  omnia  pofitafint.  Ob  id  Chilonis 
(citu  illud  celebratur,  ttwtk  . hc  illud  TerentianuiQuod  primueli,  in  tepore, 

c A I V s 

Mulieris  appellatione  etiam  uirgo  uiripotens  continetur. 

c JE  L.  I V s 

Ariftoteles  folet  difficillimas  quaiftiones  expedire ; quod  alia  rc  fint, alia  potentia 
conftent. Exempli  gratia, quom  dicitur  prima  materia  elfe  5C  nonelTcjita  intelligen 
dum  pronuntiauic  Ariftoteles, ut  potentia  quidem  fit,  re  uero  ipfanonfit.Nam  ma 
teris  exiftentia  fpuria  eft  dC  parum  legitimaific  ouum  re  ipfa  ouum  eft;  potentia  au 
tem  gallinaceus.Sic  lureconfultus  uirginem  uiripotente  K nubilem,  utpote  quae  ad 
duodecima  ann«3peruenerit,mulieris  nomine  contineri  prodit.  Nam  qui  uocupro/ 
prietates  lecutifunt,  uirgine  eam  dixerunt  quae  illibata  fit,  nec  dum  in  uiri  manum 
c5uenerit:mulfereautem,quacfuericinuiri  complexu.  Hinc  uetus  illud  de  puella  ad 
uirum  accedenteiQu*  hodie  uirgo  eft, cras  eriemulier. 

C A I V s 

Res  abeffeuidenc, Ut  Sabinus  ait,  Pedius  probat,  etia  hae  quaru  corpus  manet, 

lices 
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Ucer  forma  mutata  cfl.8i  ideo  fi  corruptae  rcdditf  finf,  uel  transfigurata, uideriabeP 
fe:quoniam  plerua  plus  eft  in  manus  precio  quam  in  re . Definerc  etiam  abelTe  res 
tunc  uidct,quom  iicrcdij  t in  potefiatem,  ne  amittere  eius  pofiefsione  pofsimus,ob 
hoc  quod  furto  pridem  fubtratfia  eft.  Abeft  & ea  res, qua  in  rebus  humanis  non  eft. 

C JE.  L I V S 

Omnia  qua  arte  aut  natura  conftant,  ex  materiaK  forma  compada  funt:&licet 
a forma  omnia  nuncupatione  fufeipiant,  funt  tamen  quadam,  qua  arte  fabrefecn 
funt,  in  quibus  materia,  in  quibufdamuero  ars  pracellat. Exempli  gratia, quadam 
Praxitelis  aut  Pyrgotelis  manu  fada  funt:  ea  plus  arte , materia  minus  licentlfedin 
Anaitidis  ftatua  qua  holorphyratos , id  eft  ex  auro  fotida  dida  eft , minus<i  habuit 
artifici) , materia  maiore  in  ambitu  at(j  aftimatione  habita  eft . Ea  igitur,  in  quibus 
forma  praftat  ma  tcria,IurcconfuIcus  abeffe  monet  quoties  forma  aboletur,  fecus  S 
materia  praftiterit;  tunc  enim  materia  fupcrftite,  licet  forma  depereat:  tamen  res  a/ 
befle  non  diciturt  quod  ftiltcet  plus  fit  in  materia  ^ in  forma  precrj,ciusq!pnnceps 
ratio  habeatur,  quin  SC  ea  quae  nobis  fubtrada  funt  ui,uel  furto,  abefle  etiam  dicim» 
tur.  Quod  fi  ea  nobis  recuperata  funt , in  noftramcp  poteftate  redierunttquompri/ 
mum  in  manu  noftra  funr,noftri9  mancipi)  fada  funt:  tunc  primu  abefle  definunt. 
Adde  quod  eaquae  prorfusdepereunt,  ita  ut  materia  pariter  forma  intereat,  nof 
amplius  fint  in  rebus  humanis:ea  quo^,  imo  uero  ea  maxime,  abefle  dicuntur. 

p A V L V s 

Labeo  K Sabinus  exiftimat;fi  ueftimentu  feiiTum  reddatur, ucl  res  corrupta  reddi 
ta  fit:ueluti  fcyphi  coHifi,auc  rabula  rafa  pidura,  uideri  rem  abefle:  quoniam  earum 
rerum  precium  no  in  fubftantia,fed  in  arte  fit  pofitum.  Item  fi  dominus  rem, qus  it 
bifurto  aberat,ignoransemerit:red:ed(cirurresabefle,etiamfipofteaiditaeffefcit 
rit:qufa  uidetur  ei  res  abefle,  cui  precium  abeft. 

C JE.  L I V S 

Veftimentu  illud  eft  quod  tegendo  corpori  fadum  accomodatum  cft,& a fot/ 
ma  potius  quam  a materia  nomen  mutuaturthoc  fi  profeinda  t ac  diloricetur,iurea/ 
befle  dicitur.  Sicut  K fcyphi  potori)  fi  collidantur:ut  a Nerone  in  fupremadefpen/ 
lione  coiiifi  dfcutur  ex  Cfla  tura  Homerica:&r  ipli  quot^  abefle  dicuntur;  Idem  quoqi 
de  tabula  fanciendum  eft,  ex  qua  expuncTca&iabrafa  fuerit  pictura.  Namproteflo 
Ita  eft,  harum  rerum  precium  in  arte  multo  magis  quam  in  fubftantiaacmateriapo 
fitum  eft.  quod  aurem  res  fubduda  furto  abefle  dicatur , iam  fupra  a lureconfulroa/ 
bunde  declaratum  eft.Nunc  uero  illud  additur.quid  fi  dominus  rem,furis  opera  ab/ 
femem,  ignarus  fiiam  efl'ecmcritc'fane  hfc  quoc^  abefle  exiftimabiturtquadofuaffl 
etfe  nciciu{r,quom  emcret.Quiduero  fi  poftea  hoc  quocprcfciuerit,&i  fuamelTein/ 
tellexeritc'  lureconfultus  nihil  dubitat,  quin  tirc  etiam  reefle  abefle  dicatur.  & huius 
fenrentix  cautam  reddit  perfpicuamiquomam  cui  precium  abeft, ei  res  ipfapaiimo 
doabefleuideaiur. 


P A V L V S 

Rem amififle uidetur,  quiaduerfusnuUumeius  reiperfequedseaiftioRemiiaktt. 

C J6.  L I V s * 

Vt  quicqua  amitti  pofsit, imprimis  neceffe  eft,  ut  eius  poteftas  penes  nos  fit:  nam 
quod  noftrum  nunqua  fuitjhoc  a nobis  amitti  non  poteft:ut  obiter  cornuto  illi  para 
logifmo  occurramus,  quo  fophifta  nefeio  quis  cornibus  preditum  aduerfarium  prO' 
babatjhoc  argumento, Quod  no  amififti  habes tcornua  no  amififti:  ergo  cornua  bi 
bes.In  eo  enim  plaga  accipitur,fi  admiferis  re  habere  quicquid  non  amiferis.  Siqu^ 
demamittiabs  te  non  potuit, quod  nunquam  habuiftf-  fed  nunqua  cornua  habuifli- 
neuricam  ergo  potuerut  abs  le  cornua  amiici.  Quom  itai^  lureconfultus  dicit  reri 
amifitle  uideri  eum  qui  aduerfus  nullum  eius  perfequenda  adfionem  habende  ea  re 

inreliigco 
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jntelligendum  eft,qua:  nofira  fuit  aliquando,  mox  noftra  efledefilt:  puta  alluufone 
fluminis  rubduc1a;uel  furto  fubrracta,  cuius  lurti  autor  ignoreturjita  ut  eius  recupe* 
randx  {pes  exciderit. 

V L p r A N V s 

Bona  ciuitatis  abufiue  publica  dicta  flint : fola  enim  ea  publicafunt,  quae  populi 
Romani  funt. 

c jG.  L.  I V s 

Publica  ea  appellamus  qua  omniu  utilitati  accomo  data  funt,  uel  ad  omnes  per/ 
linent. hinc  publicari  dicuntur, quae  quom  antea  effent  in  priuato  ufu,  populi  como 
disinferuire  incipiunt. Sic  bona  damnatorum  publicantur:  fic  C^far  dicitur  forum 
aut  domu  publica  (Te, quom  ea  quse  priuati  ufus  fuerant,  in  omnium  beneficium  mu 
grant.Caterum  licet  unaquecp  ciuitas  ac  municfpiu  aliqua  habeat  priuata,quxdam 
etiam  publica  & comuniaifi  tamen  proprie  loqui  uelimus,ea  tantum  publica  dicen/ 
tur,qug  funt  populi  Romani. Eius  rei  caufa  efijquia  nulla  ciuitas  cSmunis  cft  omni 
um  praeter  urbem  Romamiilla  enim  comunis  omnium  patria  eft. Nam  quom  antea 
duces  imperatores  Romani  exautoritate  fibi  a s.  P . Ci*  R.  data,  hos  aut  illos  po 
pulosiureLatq  aut  ciuitateRomanadonafTentjpoftremo  Antoninus  imperator  de 
omnibus  gentibus  Si.  natioibus  promereri  uolens,uniuerfum  terraru  orbem  dona^ 
uit  ciuirateRomana:ex  quo  fac'la  eft  omnium  etia  patria  SC  domicilium,  ut  de  ea  il^ 
lud  Plinianum  ueredici  porsit;Omnii3  terraru  alumna  eadem  Si  parens  numine  de/ 
um  electa, qu2  caelum  ipfum  clarius  faceret, fparfa  cogregaret  imperia, ritus^ molli 
rettSi  tot  populoriidifcordes  ferascj  linguas  fermonis  comercio  cocraheretad  col- 
loquia , Si  humanitate  homini  daret:  breuitercpuna  cunftarum  gentiu  in  toto  orbe 
patriafieret.  Ecfancfi  Ciccronicredimus,  unulquifcp  noftiuduas  habetpatrias:  al- 
tera in  qua  natus  eft , quod  cafu  euenir:  alteram  quam  noftra  fponte  nos  ipfi  nobis 
adfciuimus:inqua  honores,dignitares,magiftratus  fumus  adfecuti:pro  qua, fi  itao/ 
portcat , non  tantum  fortunas,  ftd  languinem  ac  uitam  ipfam  fumma  animi  indu^ 
Aone  profundamus. 


C A I V s 

Eum  quiucStigal  populi  Romani  coduiftum  habet,  publicanu  appellamus,  nani 
publica  appellatio  in  compluribus  caufis  ad  populum  Romanum  refpicit . ciuitates 
enim  loco  priuacorum  habentur. 

C JE  L I V s 

Publica  appellantur  prouentus  P.  R. quitum  ex  altisj  tum  maxime' ex  merciV 
um  inuedlione  Si  reuectione  colliguntur:  SC  ex  eo  iiec^figalia  nuncupari  Ibicnc.  qui 
autem  publica  redirnunr,  SC  apud  quos  merces  profitetur,  quas  alioqui  improfefias 
conuehi piaculum  efi,hos  publicanos  uocaueruntinomen  fane'inui{um,  fed  reipub 
licgneceifariu.Eos  fuifie  ex  ordine  equcftri  Cicero  multis  locis  rcftatur.Ii  uero  pro- 
uentibus  P .R.  pr:efidebant:quos  ex  quatuorprxeipue' rebus  folerelcgi conftat.Ex 
portu  imporcandis  Si  exportandis  mercibus,unde  portitores  didli- Ex  feriptura,  id 
cft  pecore:  unde  Si  feriptuarij  didci.cx  decimis  frugiSrundeci  decumani  8c  Irumeta/ 
torcs.Exfalinisrquas  omniu  primus  Ancus  rex  inftituir.Addit  lurecofultus,  nil  mi 
rum  fi  praeter  urbem  Romana  exterae  ciuitates  proprie  publica  SC  publicanos  non 
habeantiquom  priuatoru  loco  SC  membra  quxda  Romanx  reipubhex  cenfeantur. 

V L P I A N V s 

Inter  publica  habemus  non  facra , nec  religiola , nec  qux  publicis  ufibus  funt  de/ 
ftinatalfed  fi  qua  (unt  ciuitatum,uelut  bona  feu  peculia  feruorum  ciuitatum,  procul 
dubio  publica  habemur.Publica  uectigaltaintelligere  debemus, ex  quibus  ueiftigal 

fifcus 
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fifcus  capitrqualc  cft  uc<fHgal  portus, ucl  uenalium  rerum;item  falfnanim,  & metal 

lorum, K pifcariarum. 

c A L I V s 

Quadam  funt  publica, ex  quibus  ufum,  qufdJex  quibus  ufufru(fl5  habemus-Ex 
hisufum  habemus  qugita  publica  fum,  ut  inqs  uerfari,  deambulare,  afsidere,  oble/ 
clari  omnibus  liceat,  ceu  folemus  in  adibus  deorum  immortalium,  theatra,  amphi/ 
theatra,  forum,bafilicx,2C  alia  id  genus  loca:  in  quibus  quom  facerdotes  facris  opt/ 
rantur,  uel  quom  fabulae  aguntur,  ue!  quom  uenationes  exercentur,uel  quom  cau, 
fae  aguntur,  uel  quom  oratores  audiuntur,nemo  non  admittitur:  quom  alioquipub 
lica  impenfa  ea  fada  finttaut  certe'  in  gratiam  populi  publicata,  8C  in  cominimemu. 
fum  redadfa  funt . haec  lureconfultus  hoc  loco  excludit . ea  autem  tantum  admitti^ 
quae  coniundhim  ufufrudum  habent: ut  prfter  publicam  illam  ftationem, fecum oi 
am  utilitatem  inuchant.Primo  ergo  facra  & religiofa  excludit.facras  puta  aedes  df 
cemus  inauguratas  ac  Dis  immortalibus  dicatas : domos  autem  religiofas  non  qui< 
dem  inauguratas  SC  effatu  pontificis  Dis  confecratas,  fed  facerdotumtamendj, 
busderelidias.Excludit&deltinatapub!icisufibus,uttheatra,amphitheatra,&ab'a 

his  fimilia  ■ Csterum  ea  publica  nuncupar,quaefuneuelut  bona  ciuitatu,  ex  quibus 
ufufrudus  decerpitur:utpraedia,tabcrn3e,  infulae, ex  quibus  prouentusfequttur. Ve 
lut  etiam  peculia  leruorum  ciuita  tuiqua  ferui  habere  non  poflunt,nifi  confentiente 
populoiK  quorum  hares, decedentibus  feruis,  fit refpublica,  ex  quibus  deindepo/ 
puIiproucntusaccrefcut.Vetfbgaliaquocj  publica  alferuntur,  ex  quibus prouenra 
ac  frudum  capitfifcus.Aut  improprie  fiTcu  pofuit  pro  ararfotaut  cerie'ofienditet 
amfifcum  qui  proprie  ad  principem  pertinet, etiam  iuris  effepublicitquompiarer/ 
lim  publica  perfona  fit  principis,urpote  in  quem  potefta  tem  fuam  omnem  populus 
transfudit.  Vecligal  portus,  de  quo  proxime  diximus, Cicero  abfolute  portuappeb 
lac  in  Oratione  pro  lege  Manilia : ex  quo  pro  importadis  dC  cxportandismercibus 
pecunia  publico  nomine  capitur. Vel  rerum  uenaiium.ex  rebus  enim  profcripiisS 
uenui  propofitis  certa  fumma  debetur  jrario.Ex  falinis.amiqua  eft  Si  peruetushec 
exadioiunde  & falaria  dicta  funt,  fi  Plinio  credimus.Metalla  quoq:  publids  prouen 
tibusacceduni.ex  aurifodinis  enim,argentifodinis,arifodinis,qum&;exaluDiin^ 
fuiphure,&i  alijs  quae  uenas  habent  terix  infertas,  hic  prouentus  colIigitur.Namc' 
talla  dida  fum,  quod  alia  poft  alia  reperiantur,  quafi  /ttr  orWka.  Pifcarix  paludes  pi/ 
fcitio  referta  ac  pifculenta.qua  publicis  ufibus  infcruiur,K  qui  ex  eis  frudus  colli 
gitur,reipublic*  debetur.  Rempraclara  8C  eximiam  dicicurNero  cogttalIe,uecn 
galia  fcilicet  omnia  Si  tributa  toto  terraru  orbe  aboIeri,8C  liberum  atcpimmunegc/ 
nus  humanu  facere.  A quo  propofi  to  deftitiqpoflquam  intellexit  id  fieri  non  polfc, 
nifi  uires  impertj  & nerui  publica  maiefiatis  foluerentur. 

P A V L V S 

Munus  tribus  modis  dicitur.  Vno  donum, & inde  munera  dici  dari  mittiue.AItc 
ro  onus,  quod  quom  remittatur, uacatione  militif  munerifej;  prefiattinde  immuniu 
tem  appcilari.TertioofFicium,undemuneramiluaria,etquofdammiiitesmunificos 
uocari.Igitur  municipes  dici, quod  munera  ciuilia  capiant. 

c J£  L 1 V s. 

Vtiurecofultus  nobis  indicer,quifint  municipes, qua  dicaturmuniatdequi' 
bus  crebra  eft  in  duodecim  tabulis  &1  in  libris  lui  ifperirorum  metio;  imprimisquot 
modis  munus  accipiatur,expedit . Nammunus  donu  efle  tradit: ex  quofad2cft,ut 
liberalitatis  gratia  dicamus  dari  Sf  mitti  munera.  Sic  illud  poeta  acc/piendum;Mu' 
neraq?  Iliacis  erepta  ruinis.Munus  irem  onus  eft  SCperfundio,  a quoquiuacatiort 
emeruit, is  immunis  uocat  & immunitate  donatus:  ceu  qui  caufarfi  funt,  & honefn 
mtfsione  exautorati-  Sic  Plinius  munifice  mammam  dixit,  qua  ad  alendum  fottum 
lacfuppeditabat-Terciomuneris  nominc,officiumlignificari:ex  quo  munera  milv 
taria,quf  honoris  8C  induftria  caufa  conterebantur:lic  centuriones,  rribuni,  primi' 
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pili  STcaeteri  ordinum  ductores  fua  obeunt  munera,  quom  fibi  demandata  prouin^ 
Ciam  impIentr&C  ex  eo  munifices  appellancur-Exhac  tertia  fignificatione  fubfungic 
lureconfultus  municipes  e(Tenuncupatos:quoniaminreIfquufuislegibus  utuntur, 
ineo  populo  Romano  iuncci  intelliguntur,  quod  cum  catreris  Romanis  ciuibus  mu 
nera  6C  officia  ac  magiffratus  6C  lus  Tuffragiorum  participat.Et  ob  id  honeftus  adeo 
habebatur  ordo  municipu  ; qui  nulla  alia  re  populo  Romano  obnoxq  habebantur, 
nili  qua  parte  fibi  honor  accedebat  SC  dignitas . Quod  iecus  accidebat  ijs,  qui  ali^ 
quado  deuititi  fuerat  facti  fundus  populi  Romani,  ita  ut  eoru  ibium  aerario  publi/ 
co  efletexuidtorigcoditioneadiudicaturquodfolebat  poftremo,aut  populo  uiritim 
diuidi,quodfepe  tentatu  eft  lege  agraria;  aut  in  militis  prsmiuueteranis  diftribui. 
Hoc  enim  erat  fundum  populi  efficiiquadere  Si  Cicero  in  oratione  pro  L. Balbo,  Si 
Gellius  inNoifiibus  Atticis  meminit.  Sic  Si  qui  in  colonias  mifsi  fuerat,  multo  erat 
deteriore  condicione  quam  municipes  ; quando  nec  fuis  legibus  uiuebant,Si  onera 
eadem  cum  populo  Romano  tolerabant:  ad  prarfcriptum  denicf  Romani  moris  ledi 
rigebant. Ob  eam  caufam  proditu  eftjPreneftinos  colonos  populi  Romani  impen^ 
fe  Tiberium  principem  oraflcjUt  eos  in  iusmunicipum  transferret,  quom  antea  co/' 
loniat  ius  haberentiid  quod  T ib.eis  non  inuitus  indulfit,  quod  in  eoru  agro  ex  gra- 
ui morbo  conualuiffet.  Contra  Hadrianus  quadam  oratione  teftaturfegrauitermiV 
raruqudd  Italicenfes  a quibus  iple  erae  oriundusiSi  Vticenfes,  6i  alia  qugdam  oppi 
da  quom  uere  eflent  municipia  municipum  iure  fruerentur , maluerint  tamen  fe 
in  coloniae  ius  transferri-Ex  quo  facile  fntelligi  poteRmunicipioru  quam  colonia^ 
rum  ius  multo  effe  melius  atep  comodfus  . Cacterum  eft  8C  quarta  quaedam  muneris 
ITgnificacio:  quam  uel  lureconfultus  nonputauic  ad  fepertineretuel  in  fuperioribus 
tribus  fignificationibus  inclufam  exifffmauit.]S3  Si  munera  ludos  ueteres  dicebSr, 
qui  in  gratiam  populi  Romani  edebantur:  quorum  munificentialiberales  homines 
fauorem  populi  emerebant,  eacp  ratione  fibi  uiam  muniebant  admagiftratus  Si  ho/ 
nores  capelTendos ; 8^  qui  eos  ludos  edebant,munerarios  ex  ea  caufa  nuncupabat. 
Quomitacg  publicos  ludos  celebraret  Domitianus, Si  quidam  dixiffet  Thrace  mir/ 
milloniparem,  munerario  imparemrei  iufsitmanus  amputari,  Si  cu  hoc  elogio  per 
amphitheatrum  duci;Impie  locutus  Parmularius, 

VLPIANVS 

Labeo  libro  primo  Praetoris  urbani  definit,  quod  quaedam  agantur,  quaedam  ge- 
rantur,qu*dam  contrahantur.  Et  adlum  quidem  uerbum  generale  efTetfiue  uerbis 
quid  agatur, ut  in  ftipulatione;fiuere,ut  innumeratione  pecunif.  Contradiu  aute  ul 
tro  citrocp obligationem  efletquod  <ruxjcc?iKccyttK  Graeci  iiocant:  ueluti  emptionem, 
uenditionem,locatione,conductione,fociecatem.Geftum  autem  rem  fignificare  fiy 
ne  uerbis  facflam. 


c iE.  L I V s 

Ariftoteles  libro  primo  Politicoru  offendit  quid  interfit  inter 
facere  fcilicet  Si  agere. Nam  facere  ad  mechanicas  potius  artes  referturequarum  in.' 
ftrumenra  non  fimpliciter  pofsident , fed  alterius  gratia  haberi  folent,  ut  eoru  adiu.' 
mento  aliquod  opus  perficiatur,  exempli  cauia:pcc'len  comparamus,  ut  tela  fiat;  iu'- 
bulam,ut  calceus:acum,ut  conruamus;uericulum , ut  pifces  captemus.  Si  eiuimodi 
extera.  aute,  quod  agere  interprecamur,ad  prudentiam  Si  uirtutes  pertinet; 

8iinftrumentaquxad  5»? referuntur,  feipfis  contenta  funt.necg  enim  in  alteris 
us  gratiam  expetuntur. nam  ueff em  Si  ledlicam  habemus, ut  his  ip fis  utamur, quom 
induimurautquom  ferimur:necpultrafis  opus  ullum  confieri  expediamus  . Attrita 
concludit, •aT“a/tf/,»7ra/erOTf/,uit5  effe  adiione,  non  fadiione:Si  feruuinftrumen 
tum  effe  no  -Tni^TitisiJ  cocludit;  quando  multo  nobilius  fit  » 'mt&jj. 

Inter  inftrumenta  aute  feruum  effe  nobilifsimu  ac  prxftantifsimum,  urpote  uiuu  Si 
feparatum,{d  eft  quod  per  fe  agat,nu}Ia  etia  noftra  opera  accedente. Quintilianus  in 
fecudo  Infticutionuquaerif,  an  rhetorice  Inter  artes  « TifecKZKcis 
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{it annumeranda,  alias  enim  cffearfcsquaj  in  infpedlioncKcontempIarionccoiL. 
ftant:alije  in  agendo : quarum  in  hoc  finis  cft,  dC  iplo  adu  perficiuntur , nihil^poft 
adum  relinquunnqualis  faltacio. Alix  in  efFedudk  enim  7ra(9<7i[/  transfert:qua:fciH 
cetoperis,quod  oculis  fubijcitur,confummatione  non  finem  accipiuntrquaiis  picni 
ra.DemumitacocIuditjfereiudicandumeirerlietoricenin  acm  confiftercj  etiam  Q 
aliquid  habet  effedricis,quom  fcilicetoratiSes  cofci  iptasrelinquii.Atquicrafsiore 
ratione  Iureconfultusnofter,5^  uc  fic  dica, populari  magis  trutina  quam  philofophi 
ca  ftaccra  utitur  ad  diftinguendum  ac  fccerncndu,  quomodo  aliqua  agantur, aliqua 
gerantur, aliqua  contrahancur.Siquide  generaliter  agi  ea  uuh,quf  uerbisautrebus 
tranfigantur.uerbisenim  ftipuiatiocofianpcr  quam  multa  agimus.Rebus.putanu 
mcrationepecuni2,conftatemptio.Gererea5c  ad  rem  magis  pertinet, qute  fine uer 
bis  peragatur.  Sic  magiftratii  gercrctfic  republica  gerere  dicimur,  attj  hoc  eft  quod 
gramaticiliocuerbum  gerere  honorificum  ciTe  traduntturpotequodad  honoraria* 
perfundiones  pertineat.  Hinc  illud  VergilianumtEr  nos  aliquod  noment^decusij 
Geisimus-Sed  enim  contrahere,quod  proprium  eftiurecofulti,  ad  easadiionesfpe 
dat,qus  ultro  citrocp  obligationem  inuehunttatq;  inter  duos  pluresue  ftatuunt.Ta 
lis  profecto  eft  emptio 8C  uenditio.  nifi  enim  utrinq;  emptor  SCueditor  interueniat, 
neq;  em ptio  fieri  poterit  necpuenditio.Locatio  itidcm&  c6dudio,hinclocatorera, 
inde  redempcore,id  eft  condudorem  requirit:  fic  focietas  iniri  non  poteft,  nifi  mu. 
tua  duorupiuriumue  obligatio  intercedat.Hoc  Graeciuocant  iruuc!»iiij-/i«.Na(n 
contraheret  mutua  obligatione  obltringerelignificat.  Caiusdegeflj 
aditj  differetia  loques  titulo  D e uerboru  fignificatioe.  Licet,  inquit, inter  gefo  & fi 
da  uideatur  quaeda  efle  fubtilis  differetia,  attamen  id  eft  improprie  ni 

hil  interefiimerfadum  gefium. 

V L P r A N V s 

Vcrba,contraxcrunt,geirerunt, non  pertinent  ad  iustefiandi. 

c iE  L I V s 

Ad  teftamenti  fadfonem  necp  contradus  necj  rei  geftio  pcrtiner.Nam  in  contra 
du  utracp  pars  obfiringiturtin  teftamento  autem  nei^  teftator  neqs  haeres  obflringi 
folet.Tefiator  quidem  no  obligatur:  quom  habeat  ambulatoriam  uoluntate  ufqsad 
mortem,  & tefiameniu  pro  libito  immutare  pofsit.Necfrurfus  hsres  obligatur,  uu 
pote  Cuius  confenfus  no  requiritur,  & plerunc^  ab  fit  dum  teftamentum  conficitur. 
Prxtcrea  fi  neceffarius  eft  hxres,non  aflenfu  ne<q;fponte,fed  necelfariohareditai? 
adire  cOgitur;qu6d  fi  fuus  eft  hsres  aut  extraneus, tantum  abefiut  confenfu  adigi' 
tur,ut  etiam  fi  uelirpofsic  hxreditatirenuntiare.Gerereauicquom  rebus  coftet,^ 
fine  uerbisperficiatur,adteitamentifund!onc  non  attinet:queuerbis  mulcomagis 
conftac  quam rebus.Puta, Sempronius  ex  alie  haeres  mihiefto. 

P A V L V S 

Princeps  bona  concedendo,  uidetur  etiam  obligationes  concedere, 

C JE  L I V S 

Quom  ex munificentia  principis  bona  coceduntur,iiidentur  obligationes  quocp 
conccditargumento  a maiori  ad  minus. Nam  fi  quod  amplius efi,  bona  conceduar 
turrquis  dubitet  quin  id  quod  minus  eft, id  eft  obligationes  concedanturCquaquar 
fi  appendices  bonis  ipfisinhsrent.  Ceterum  quom  obligationes  nominat  lurecon. 
fultus; tam  eas  intelligOjUnde  nobiscomodum  accedit,  quom  creditores  effedino/ 
minaexigimusiquam  unde  inc6modumnacifcimur,quom  debitores  effediad  per/ 
foluenda  onera  compellimur. 

C A I V s 

pius  eft  in  reftitutioe  quam  in  exhibitione:  nam  exhibere  eft  ptsefenciS  corpori* 
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pracbercrrcftifuerc,  eft  etiam  pofTeflbre  facere , frucflus<^  reddere:  plura<^  pr«terea 
reftitucionis  uerbo  continentur. 

C JE.  L I V s 

Siquis  fententia  iudicis  damnetur  ad  ie  aut  libellos  aliaue  monumenta  exhiben/- 
dum:  probabit  fe  fententiae  paruiiTe , quotiens  aut  monumenta  ipfa  aut  libellos  aut 
fcipfumprxfentauerit.  Nam  rei  corpus  praeientiam^proferre,hoceftdemu  exhtV 
bere.  At  liquis  ruriiis  damnetur  ad  refticucdum , no  fatis  erit  corpus  depromere,  dC 
teipraefenris  poceftatemfacere,  nifi  StT pofTefsione fructus:^ reddiderit . Hoccnira 
uerbo  reflitutionis  multa  compleclimur,ut  quis  plane  refiitutus  ufdeatur.  Pertinet 
antboc  uerbumaximeadinterdicfcu,  unde  ui.  ut  unde  qs  dei eifius  exturbatus»^  fue 
rit,c6 reftituatur,at<^itain  priltiniS gradum  reuocerur,ut  plena poflefsionem  cx 
lera  que  poflefsioni  adiuncta  funt  aliequ3tur:qua  de  re  luculenter  adeo  difputat  Ci 
cero  inoratioe  pro  L.Cecinna.Sic  reflitui  natalibus  dicftur,quiautorirace  principis 
in  eum  locum  reuocatur>quo  fuerat  natali  die.  exempli  gratia.  Si  quis  natus  liber  in 
feruicutem  prolapiiis  fuerit,  Sd’ princeps  eum  in  libertatem  uendicasdicatiTenatali 
bus  reftituottuncea  ratione  libertas  tradita  uidetur,  ac  fl  nunquam  feruitutem  fer^ 
uilTec:  atcp  in  ea  femper  libertate  concinuaflet , qua  tunc  primu  frui  ccepir,  quom  in 
hanc  lucem  editus  eft-Quod  uero  nonnulli  reftitutu  natalibus  eum  putar,qui(punV 
us  natus  legitimus  facSus  eft,  cuit^  inufta  natalium  nota  expungituricontrariu  uide 
retur,fifuis  natalibus  reflitui  diceretur,  qui  omnino  nota  non  caruerunneoq^  modo 
file  nihil  plane  foret  afiecutusinifi  primos  natales  intelIigamus,eos  fcilicet  qui  uige/ 
batprimseuo  fecuIo,quom  abdicata  uerborumlblenniiate,  omni<^  legum  refpediu, 
iuretanrum naturali  uir&C  fcemina jungebantur,  omne5q5quiexeaconiundlione 
procreabantur,ingenui  ac  fine  ulla  nota  nafci  inteiligebantur. Quare  melius  fortaf- 
ie  8^  aperrius,qui  legitimi  beneficio  principis  efficiuntur,  refiituci  ingenuitati  dfcen 
tur,quam  natalibus  reftituti.Qug  refiitutio  eos  prorfus  idoneos  reddit  ad  bonorum 
fuccefsionem  omniumcj  ciuilium  munerum  perfunclionem,ut  omni  ex  parte  legi- 
timis *quati  cenleantur. 

VLPIANVS 

Rei  appellatione  8C  caufx  8C  iura  continentur. 

c JE.  L I V s 

Verba  funt  Ciceronis  iti  OrationeproL.IVlurena:Iam  illud  mfhf  quidem  mirum 
uideri  folet.toc  homines,  tam  ingeniofos  per  tot  annos  etiam  nunc  fiatuere  non  po- 
tuiire,urrum  diem  rertiuan  perendinum, ludice  an  arbirru,reman  licem  dicioporte 
ret.fancarerei  dicfii  funt,  quiiniudiciu  uocantur  ad  caufam  dicendam.  Sunt  qui  uc/- 
lint  lureconfultu  innuiflerei  nomine,  tam  ea  qu*  mancipi  funt,  quam  quae  nemati/- 
Cipi  denotari,  id  eft  tam  corporalia  quam  incorporalia:  ut  per  caufas  corporaIia,per 
iura  incorporalia  indicentur.  Ego  cotrouerfiam  rationes  quibus  controuerfia 
nititur,rei  appelIatioecontineriexiftimauerim.Na8«^  rem  fua  tueri  dicitur,  qui  cau/ 
fam  ftiam  defendit.  & rem  fuam  perfequi,  qui  laborat  ut  apud  iudicem  ius  fuum  ob/ 
lineat. Extatfuperreifignificatu  Aufonq  uerficulusl 

Judicium,uener em, litem,  cur  una  notat  resc' 

C A I V s 

Nihil  aliud  eft  haereditas  ^ fuccelsioin  uniuerfumiusjquoddefundlus  habuit, 
c JE  L I V s 

Quicuncj  inftiturus  eft  hseres,nonfolum  ei  debetur  bonorum  poffefsio,  fed  SC  O/» 
mneiusomnesc^  actiones,  qusead  defunclumfpedtabant,  ei  debentur:  ita  ut  quae- 
cun<5  per  iuris  traditionem  aut  per  luris  cefsionem  noftra  fieri  poffiinc , ea  ad  here- 
dem perueniat.Ex  quo  etiam  haeres  appellatus  creditur;  quod  haereat  cotinuetur 

G z inijs 
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in  ijfdem  furibus  qua  habebat  qui  decefsit . Veteres  crefccrc  haredftatcm  dixer& 
quicuq:  audlus  foret  hareditaie.  Hereditatem  obtingere  fine  facris,  de  ijs  dixit  PUa 
tus,  qui  folidam  hareditate  fine  detrimento  atej  imminutioe  ulla  afrequuniur:quan 
do  ille  fuit  mos  maioribus,  ut  quifquis  in  bona  fuccedcrei,is  quocf  facra  getilitia  te,- 
lebrare  teneretur:qua  fane  non  exiguis  conflabant  impcndijs. 

p A V L V s 

Rcdfe  dicimusjcum  fundum  totum  noftru  efle,  etiam  cuius  ufus  frudus  alienu» 
eft.  Quia  ufus  frudus  non  dominq  pars  fed  feruitutis  fit : ut  uia  84  iter,  nec  falfodt. 
dum  eft,  meum  effe, cuius  non  poteft  ulla  pars  dici  alterius  effe.Hoc&C  lulianusai^ 
&eft  uerfus, 

C JE  L I V S 

Seruitutes  dfcunturrcinoftrs  onera  alieni  comodt  gratia:itadida  quod  res  no/ 
ftra  alienis  ufibus  feruia  t:  quod  (ane  fieri  non  poteft  fine  noftro  incommodo . Nam 
quod  alius  in  noflras  gdes  prorpiciar,qu6d  iter  aut  uiam  per  noftru  fundum  habeat, 
non  poteft  efte  fine  animi  noftri  moIeftia,£4fi  hoc  tamen  rei  noftrgdominin  non  do 
terat,necp  eo  minus  domini  fimus  84  uocemur.Nulla  enim  pars  gdium  noftrarSant 
fandi  noftri  eius  feruitutis  gratia  alteri  adfudicatur,aur  alterius  cfte  dicitur. QukCio 
eft,  quid  de  eo  fundo  fentiendum,in  quoegodominiuhabeo,ideftquieftraeiinaa 
ciptjraiier  uero  eo  utitur  fruitur,  id  eft  eius  ufufrudum  habet.RefpodetlureconfiA 
tus>rem  fuifTecotrouerfam  diuq;  difceptata.Seautem,aftipu!atoreIuliano,itadecei 
nerc.'qu6d  ufusfrudus  nonin  dominio, fed  in  feruicuce  computeturrefTeenimfped 
em  feruitutis, quod  alius  ex  agro  meo  fruclus  colligattquae  res  84fi  difpediofaadmo» 
dum  fit , nam  fundus  maxime  ufus  frudus gratia  appeti  folet,  non  tamen  iaimintrit 
noftrum  dommium,ne<^  propterca  fundus  minus  nofter  efle  dicitur:dequo,nonde 
cuius  frudibus,  pro  fentetia  difponerc  pofsimus.  Rcde  itaej  dicimus,  eum  fundum 
totum  noftrum  efTe,etiam  cuius  ufus  fructus  alienus  cft-H.  Curius  in  quadamepu 
ftola  ex  ifs  quse  Familiares  dicuntur,  quom  nulls  minus  familiares  fi  nt, in  dominio 
feu  macipio  84  ufu  ac  frudu  iocatur,  6C  quidem  Graece.  Sum  enim, inquit, 
tuus,  K7K<7i  cA'  Attici noftri. ergo  frueftus  eft  tuus,mancipiH  illius.  Cufrcfpondcs  Ci- 
cero  bsccait,84  quidem  latine;  Attici  noftri  proprium  te  eflefciibis  mancipio  54 ne 
xu,meum  auce  ufu  £4  frudu.  Contentus  ifto  fumild  enim  cuiufcj  eft  proprium,  quo 
quifcf  fruituratep  utitur.ExquibusintelIigitur,proprietatem&poflefsioneadeinn 
fpedare  qui  habet  mancipiii  £4  nexu,  quod  recentiores  lurecofuiti  dominifiuocat. 

P A V L V s 

Quod  Q.Mutius  ait, partis  appellationerem  pro  indiuifofignificariina  quod pro 
diuifo  noftrum  fit,  id  non  partem  fed  cotum  efle^Seruiusnon  ineleganter  partisajv 
pellatione  ucrumj  fignificari. 

C & V 1 V s 

Pars  nomen  eft  ad  aliquid:nam  pars  totius  pars  eftmeqi  pars  eftnifi  toti  conium 
da.ficut  necf  membru, membri  nuncupatione  admictir,nifi  corpori  adhxreanaud' 
fam  enim  a corpore  membra  appellari  definir.Rede  ergo  lureconfultus  ex  fenteii' 
tia  Q.Mutrj  tradir  appellatione  partis, rem  pro  indiuifo  intelligi,id  eft  quf  nonduo 
fepararfonemfedioncmue  atoto  acceperit.fic  in  bonis  fotialib^usjinhxr^itatehef 
cifcunda, in  bonis  diuidundfs-Exeplo  efle  poteft  lex  illa  Sceuols,  Grece  quideid 
pia,fed  qua  ita  trasferri  poteft.  Hgredes  mei  domu  mea  ne  uendflco,  ncue  creditori 
bus  obligaro:  fed  ipfa  permaneat  fimpli citer  in  filqs  incp  nepotibus  per  omneteuum- 
Si  quis  autem  ipforum  ueluendcreuel  creditoribus  oblisarepanemfuamuolucrin 
id  ei  ut  faciat  poteftas  efto,dum  cohxredi  uendat  obligetue.  Si  quis  hanc  iufsioneffl 
aduerfus  fecerit, quod  ob  pecunia  obligatur,  mutile  84  infirmum  efto . Quodfipan 
4 toto  reyellaturjiam  pars  non  eft,  fed  ex  parte  totum  effedunr.  ut  C capiit  a‘  corpere 

abfeind» 
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abfcindaiurjiam  no  eft  corporis  membrum,necf  pars  corporis , fcd  totum  quiddam 
Aia  forma  prsdicum. atqui  aliter  Seruius-nam  £C  partem  eam  dici  uult  quae  toti  con 
iuncfta  eam  qux  rurfiis  a toro  abiuncfta  eft.fed  hec  pofterior  fignificatio  impro 
priaeftjSC  lufrwjigssjxojs  accipitur.a  toto  enim  de  tracta, pars  potius  dicitur  refpedtu 
anteacti  teporis,quo  toti  erat  annexa , quam  quod  hoc  tepore  uere  ac  legitime  pars 
fit.  Has  Dialedlici  ADient  appellare,  hoc  eft  fuppofitionesiut  quom  dicunt 

filium  facftu  elTe  haeredem  patrude  eo  inteIIigendum,non  qui  filius  fit  quom  adit 
reditate:defuncfo  enim  patre  celTat  filrj  nuncupatio.  Nam  filiusnonpoteftnon  ene 
patrisfilius  . De  eo  iiaqpfupponedu  golim  erat  filius  quom  pater  ager  et  in  humanis. 

V L P I A N V S 

Partum  non  elTe  partem  rei  furtiug  Sceuola  libro  decimo  Quzflionum  fcribit. 
c JE  L I V s 

Philofophi  traduntfilium  effe  parentis  partem  a toto  abiunclamtfiqufdem  geni/ 
turam,€xqua  procreatur  filius,  ex  omnibus  corporis  partibus  deduci  prudentifsimi 
putauerunr.  Fuerunt itacp  inter  lureconfultos  qui  exiftimauerintpartu  ancili*  furx 
tim  inuitodominoabduAse  parte  efie  rei  furtiu*;itaut  ancilla  Si  fcetus  ex  ea  na- 
tus, totum  ac  ibltdumfurtummtelligatur,cuiusparslif  pars.  Ad  hoc  rationibus  ute/ 
bantur,qu6d  filius  paretis  pars  foretitum  maxime  quonia  natus  ex  ancilla  ucntrem 
fequerecur.  Sed  contra  decernit  Vlpianus  ex  fentencia  Sceuolsiparrum  fcilicet  no 
efle  partem  rei  furtiu*. cuius  lententi*  rationem  puto  pendere  ex  proxima  decifio- 
neiqua  dicebatur,  partis  appellatio  e rem  pro  indiuifo  lignificari.elTeauiem  ancili  te 
partum  a matre  diftincflum  uel  oculorum  tefiimonio  conftat. 

V L p I A N V s 

Ager,  eft  locus  qui  fine  uilla  eft. 

c JE  L I V s 

Ager  ideo  diclus  ex  autoritate  Varrois,q,  in  eo  femper  aliquid  agattuei  quod  Grg 
ci  'joy  uocant.eft  autem  ager  uclpafcuus  uel  feminalis.R.editus  qui  ex  agrole^ 

gunturjinuillam  deferuntur.'qu*fic  didlaeft,qu6d  prouentus  agrefies  in  eam  couc 
hantur,quafi  uehilla.  Qu*ritur  an  legato  agro,  uilla  quocp  legata  intelligacur.negat 
Vlpianus, quod  ager  fit  locus  qui  fine  uilla  eft. 

V E p I A N V s 

Stipendium  a ftip e appellatum  eft,  quodper  ftipes,  id  eft  modica  *ra  colligatur.' 
idem  hoc  etiam  tributQ  appellari  Pomponius  ait:  SC  fane  appellatur  a contributio^ 
ne  tiibuumjuei  ex  eo  quod  militibus  tribuatur. 

C L I V s 

Quando  primti  Romano  militi  ftipendium  deberi  cceperit,  declarat  Liuius  libro 
quarto  ab  urbe  codita  de  Anxuris  expugnatione  loques.  Oppidu,  inquit,  uetere  for 
runa  opulentum  tres  exercitus  diripueretea^  primum  benignitas  imperatorum  ple 
bem  patribus  concilfauit.  Additum  deinde  omniu  maxime  tempeftiuo  principum 
in  multitudine  munere,  ut  ante  mentione  ullam  plebis  tribunorumue  decerneret  le/ 
natus,  ut  ftipendiu  miles  de  publico  acciperer, quom  ante  id  tepus  de  iuoquife^fun- 
ctus  eo  munere  elTe t. Nihil  unquam  acceptu  aplebe  tato  gaudio  traditur.  Ide  mox: 
Poftremb  indicto  lam  tributo,  edixerunt  etiam  tribuni  auxilio  le  futuros,  fi  quis  in 
militare  ftipendium  tributu  non  contulilTet.  Patres  bene  coeptam  rem  perfeuerater 
tueri,conferreipfiprimi;S^  quia  non  argentum  fignatu  crat,*s  grane  pia  uftris  qui/ 
dam  ad  *rarium  conuehentes,fpeciofam  ctiS  collationem  faciebat.  Hoc  eft  *s  illud 
quodiurecofulcus  ftipem  uocat,a  ftipando,id  eft  cogeredo.Hinc  milites  gra  dicun 
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tiir  mererethinc  serarium  ab  xregraui.argenreus  enim  numus  ante  Pyrrhi  tempo/ 
rafignatus  noIcgitur.Ex  Diurnis  autc  Taciti  cognorcitur,ftipedium  militi  in  diem 
pcfioluiiblitumalTes  decem : quo quom  contentus  noncifeCjin  principatusTybe/ 
rij  initijs  ut  fibi  denarius  diurnus  procederet  petii  ile  proditur.  Certe' cohortes  prse/ 
toris  binos  denariosindiem  capiebant . tocide  centuriones  in  exercitu  • triplex  u& 
roftipendium  equiri  dabatur.  Ex  liis  facile  inceiligts  quid  ftipendium  &C  tributu  VL 
piano  2^  Pomponio,  &curdi<!lum.  Addemus  & uerbaPiinii » quonianonnihilad 
rem  facere  uidentur:  eaferipta  funt  libro  trigefimotertio  Naturalis  hiftoris:  Libra/ 
lis  undeeti3nunclibelladicitur,8^  dipondius  appendebatur  afsistquarexrisgrauis 
pcenadicfia:S£  adhuc  expenfa  in  rationibus  dicuntur;  item  impendia  & dependere. 
Quin  K militarium  ftipendiorum,hoc  eft,  ftipis  ponderanda:  penfatores  libripcn/ 
des  dicuntur : qua  confuetudine  in  ijs  emptionibus  qusmancipij  funt,  etiam  nimc 
libra  interponitur. 


P A V L V S 

Alienationis  uerbum  etiam  ufucapionc  continet:  uix  eft  enim  ut  non  uideatura» 
lienare, qui  patitur  ufucapionem.  Eum  quocf  alienare  dicimus, qui  non  utendo  ami 
fi  tferuiturem. Qui  occa fione  acquirendi  npn  utitur,  non  incelligitur  alienarelueluii 
qui  hsreditatem  omiciic,auc  optionem  intra  certum  tepus  datam  no  ampletflitur. 

C A L I V s 

Queeunt^  abalienari,  id  eft  lege  duodecim  tabuIariJanoftro  ad  alterius  dominis 
transferri  atep  traduci  iure  poceranttuetuftifsimo  uocabulo  res  mancipi  dicebantur; 
e contrario  nemancupi,qug  abalienari  non  poterant,  unde  manceps  fiue  mancipia, 
quod  manu  capiaturr&C  mancipes  qui  a republica  aut  emere  aut  conducere  folebai: 
a manu  fcilicet,qua(ut  Feftus  refert)fublata  fignificabat  fe  uidtores  emptioiselTe;et 
mancipo  quod  eft  manu  capio, obligo,  fummitto  feruum  facio; mancipatio ipfe 
alienandimodus,2C  quoddam  uen ditionis , ut  ita  dicam , fimulachi  um  inijsrebus 
qux  mancupi  dicebantur.  Quarii  abalienatio,  fi  M.Tullio  credimus,  non  nifi  dupli 
Citer  fieri  poterat:uidelicec  aut  per  nexu  traditione,  aut  iure  cefsione.  Traditione/ 
xu, fuit  quadam  celebris  iuiis  ciuilis  folennitas , de  qua  ita  Caius  libro  primo  Infti/ 
turionum  Boethio  in  Topicis  referente.  Eft  aut  mancipatio  imaginaria  qufda uen/ 
ditio, quod  ipfumius  proprium Romanoru  eft  ciuium-Eac];  res  ita  agitur,  adhibiiis 
non  minus  quam  quinrj  teftibus  ciuibus  Romanis  puberibus,  8d  prgterea  alio  eiuO 
dem  conditionis  homine  qui  libra  aneam  teneat, qui  appellatur  libnpesrisquiman 
cipium  accipit,as  tenens  ita  dicit:hunc  ego  homine  ex  iureQuiritiu  meumefleaio. 
iscp  mihi  emptus  eft  hoc  are,  anea^  libra.deinde  are  libram  percutit.  Sic  enim  lege 
iubebatur,  cuius  uerbafunt  apud  M.  Varronem:  Raudulculo  libra  ferito. Tum  id  es 
ei  tradit, 3 quo  mancipiu  accipit, quafi  preci)  loco.  Haclenus  de  nexu  traditione.huc 
quicquid  per  libram  6d  as  geritur, pertinet.  Alter  autem  abalienandi  modus, quam 
iurisceisionem  diximus  appellari,  non  are  aut  libra,  fed  alia  iurisfolenniia  te  confu 
batluc  Caius  idem, cuius  uerba  funtiln  iure  autc  cefsio  fit  hoc  modo;  apud  magiftii 
tum  populi  Romani,  uel  apud  pratorem , uel  apud  prafidem  preuincia,  is  cuires 
iure  ceditur, rem  tenens  ita  ucndicabat.hunc  ego  hominem  ex  iure  Qihririumeum 
efieaio.Deindepoftquaita  uendicaueriqprgtor  eum  qui  cedit  ita  interrogat,  Anco 
trauendicet.  Quo  negante  aut  tacente, tunc  ei  qui  uendicauit  rem  addictuidi^  legis 
adliouocatur. hac  Caius. Et  his  tantum  duobusmodis  abalienationem  pofle  fieri J 
ciue  Romano  oftedit  M. Tullius  in  Topicis, ubi  lociS  a definitione  pertrac'tac.  Nam 
pura  cradirione  res  alienari  non  poterat. Quod  ita  uerum  elTeintelIige,nifiabeocd 
tradiciofieret,  res  tradita  ufucaperecunnam  tunc  fine  ulla  fblennitate  res  acquirebat 
folaufucapioe . Cocludebat  aut  antiqua  ufucapio  anno  uno  in  rebus  mobilibus  ud 
femouecibus:  in  immobilibus  uero  folo  bienioin  Italia  tantu,  quodaluftinianopo 
ftea  immucacum  eft.Haec  fuccincle  eleganter  adeo  Horatius  ita  comprehendit. 

Siproptium  eft  quod  quis  libra  mercatur  sere, 
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Quadam,  fi  credis  conrulci's,mancipatufiJs. 

Si  aucem  omiiia  qug  nexu  rradi  poterant, om!n'a(utdfxfmus)Iblenni'ratc  erant  apta 
ad  ufucapionem,  necefie  eft  ut  quaccuntf  poterant  ufucapi>  pofTent  etiam  ufu  tradi: 
£C  ideo  cognitis  his  quae  ufu  capi  folent,  qualia  funt  ferui,  domus,  equusjfundus,  SC 
quKcucf  tangi  dC  apprehendi  polTunt : cognofcunrur  iilaqugmancupi  dicebantur, 
quat  uero  non  funt  ad  ufucapione  accomodata , nec  fimiliter  ad  nexu  traditionem 
eruilSC  talia  appellabantur  nem  ancupuqualia  funt  omnia  incorporaliatqiiae  fcilicet 
tangi  n5ponunt,qu^(^in  meroiure  confiftunr.ut  ufuSjhereditas,  ufuslru<51us,ob^ 
ligationes  quocf  modo  contradt«,S<^  cgteraidgenusrquepropterea  non  ufu  capiunt 
tur,quia  nec  poifelsionem  nec  traditionem  recipiunt . Sine  pofrefsione  aure  ufuca/ 
ptonem  non  procedere  quis  ignorat  C ex  quibus  apertifsime  colligitur  quid  fibi  uo- 
lueric  imperator  luftinianus  eo  titulo  Codicis,Detransfer . ufuca p.8c:  fublata  diffe-- 
rentia  rerum  macupi  ncmancupi.£Cillo,de  nudo  iure  quiritin  toI.Sed  animaduer 
tendum  efi,quia  quxcucj  poterant  nexu  traditione  abalienari,  poterant  & iure  ccf- 
fione.Sed  non  uricg  retro  curritrnam  ceduntur  iura8Cactiones,inquit  Vlpianus,res 
ipfae  reftituutur.R.eIinquitur  ergo  eas  res  demum  mancupi  dici  folitas,  qu$  funt  ad 
aris  libr*  Iblennirate  att^  etiam  ufucapionem  aptifsimae : nemancupi  autc , quae 
nec  ufucapi, nec  tradi  nexu  poterant.dicet  iure  cedi  poiTent.  Haecoper^preciu  duxi 
pr<efarideaba!ienarfois  modis  ex  ritu  Quiritium:  utres  tota  comodius  intelligarur: 
&CquKin  ufucapione  polita  finr,  agnoicantur.  Nunc  cominus  cum  re  congredien^ 
dumjScT  lureconfulti  fententia  propius  pcnfitada  eil. Illud  uero  iam  excufliim,  aliena 
tionisuerbo  ufucapione  contineri  - Sed  & qui  per  negl/gentiSferuiture  fibi  debita 
non untur,ac  temporis  prtefcriprione  iIISamitcit;taciteuidecur  in  eius  alienationem 
confentire.Caecerum  qui  occafione  acquirendi  prztermittir,non  intelligitur  aliena/' 
re,acq^  id  merito.  Alienatio  enim  praefupponitdominifflnemo  fiquidem  alienare  po 
teft  quod  fuum  non  cuius  mancipium  non  habet,  qui  uero  occafione  prater.. 

mific  acquirendijhocipfo  nomine  tcftatur  fuum  non  elfe,quod  nondum  acquifiuit. 
Quod  uel  in  hereditate  relic”ia,uel  alia  in  opinione  feu  promifsione  data  contingat, 
eodem  modo  ceniendum  eft. 


P A V L V S 

Oratio  quae  netp  coiunctionem  necp  difiunclionemhabet,ex  mente  pronuncian 
tis  uel  diflunifla  uel  coniundta  accipitur. 

C iE.  L I V S 

Inter  Ipccfes  orationis  efl:,qug  afyndeta  denominatur,quafi  dixeris  abiunctatut  fi 
dixero,  Veni, uidi,  uici.  Ad  huiusueroinrelligentiam  fubincelligituruel  difiuncfliua 
uel  coniuncitiua  particula. Necp  paru  intereft,  an  haec  an  illa  fubaudiatur.nam  fi  difi. 
iun(fliuafubinte!ligitur,unam  partem  difiundli  impleri  faris  eit:conrraficoniunc51i/ 
ua,coiun<fci  partes  omnes  impleri  oportet.  Hoc  aut  non  aliunde  quam  ex  mente  ac 
uoluntate  pronuntiantis  ue!  fcribenris  intcrprecamur.exemplicaufa.fi  teftator  feru 
pferfr: Haeres  meus  quo  die  decelTero, mihi  annua  iufia  Beryti,  AlexandriK-,  Roma: 
facito. Harc  oratio  fane'  abiunifla  eft:  cui  tamc  ex  mente  ceftatoris  facile  agnofeamus 
difiuntftionem  deelfe , quando  eadem  die  haeres  Beryti , Alexandri^ , Romae  efte 
no  poteft.fubaudita  igitur  difiunc'tione,ut  fcilicet  uel  Beryti  uel  Alexandrig  uel  Ro 
mse  annua  iufta  fecerit, uolunrat em  teftacorisfe  impleuifle  certum  habeat . Quod  fi 
rurfus  teftator  ita  mandaueritiHaeres  meus  columna duum  pedum  erigito,inea  no-' 
ftrum  elogium  excribito,  in  proximo  lucum  Syluano  confecrato.fciathteres  fe  uo/ 
luntati  teftatoris  non  latisfecifle,  nifi  ad  unguem  omnia  impleuerit:  quando  abiun- 
(ftatilli  orationi  a coniuneftione  fub  fidium  ac  fupplementum  qusrendum  eft.  Illud 
fciendum  eft,  ex  hoc  orationum  genere  difeeptatione  illam  trahi  folere,que  a feripto 
fiCfcribentis  uoluntatcnomen  <ufcepit,de  quaapudrhetoras  longa  comeniacio. 

G 4 Paulus 
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Coniuncnonem  enim  nonnunqua  pro  difiunctione  accipi,  Labeo  ait:ut  in  illa  (ii 
pulacione,mihi  hseredicj  meo,te  heredemcj  tuum. 

c JE  L I V s 

Si  promiferis  te  mihi  hgredicj  meo  daturum  centum , fane  non  ita  intelligendum 
eftjquafl  te  utricp  obligaueris  daturum  centum  • Nam  hoc  modo  n5  ad  centu;fedad 
ducenta  perfoluenda  tenereris.  Sed  enim  fi  alterutri, id  eft,autmihi  aut  haeredi  meo 
centum  perfolueriSjObligaiioneimpleueristatqitadeberedefmes.ParipaCtoflfcri 
pium  fuerit : ftipularis  te  haeredemcp  tuum  mihi  Formianum  fundum  uenditurum: 
certum  eft  fi  tu  aut  haeres  tuus  Formianum  fundum  mihi  uendiderit,  obligationem 
deficuram:  necf  ulla  necefsitas  cogit  ut  utercf  hoc  agat.  Huius  rei  illud  perfpicuum 
eft  teftimoniUjCf  ego  te  adigere  non  poflum  ut  Formianum  mihi  uendas:  alioquiu/ 
tercf  ex  pari  obftricfus  foret,  in  ucrun^  daretur  actio.  Adde  quod  ce  uiuente  nui/ 
Ius  eft  tuus  haeres;  quo  ergo  mihi  obligari  poteft,  qui  nondum  ufqua  eft  gentiutEx 
ijs  igitur  facile  colligi  poteft;hoc  genus  dicedi,mihihsredi(^  meo:  uel  tehseredeiiii^ 
iuu:in  exemplis  quae  modo  adfcripnmus,  no  ad  coniundlionc,  fed  ad  difiundione 
fpectare.Illud  praeterea  ueru  eft,  coniunclionc  & difiundione  non  ad  uerbajfedad 
fenfum  pcriinere.namutracf  uerba  coniungicrfcdab  altera  fenfus  abiungitur,abal/ 
tera  coniungitur.  Porro  in  eaftipulationedequaagiturintituloDeuerborumobli 
gationibus : fibi  hsrcdic^  iuo  ire,agere5licere:cp  particula  plane'  fenfum  coniungit, 
neq;  habecquicquacu  abiundiua  comune.  Quodfcrme  Accurfiusuideturaffeuc/ 
ralfe.Qudd  autem  uerba  interdum  diftent  a fencencia,hoc  in  primo  Digeftorulute 
confulcus  dixit,  diftare  is  ^vcixs, 

P A V L V s 

Sylua  caedua  eft,  ut  quidam  putanr,qu|inhoc  habetur  ut  caederetur.  Seruius  eam 
eflcjquaefuccifa  rurfus  ex  ftirpibus  aut  radicibusrenafcatur.  Stipula !lleda,eftfpi/ 
cx  in  mefTeni  deiedxnecdumledaciquas  ruftici  quom  uacauerint,  colliguntNo- 
ualis  eft  terra  prsecifa  quae  anno  ceffat,  quam  Graeci  uocat.Integra  autem  eft 

in  qua  nondum  dominus  pafccdi  gratia  pecus  immifit.  Glans  caduca  eft,  qugexar/ 
borececidiuPafcuafylua  eft, que  pafcuis  pecudum  deftinata  eft. 

C JE  L 1 V s 

Volentes  flgnificare  ueceres  eam  partem  rei  agreftis  utili/sima  efle  qu«c  minimis 
impendfjs  coftareteeam  conftare  dixerunt  bonis  malis,  per  bona  impendia,perma 
lautlia  int  erpretanteshta  ex  antithetis  comodum  quendam  cinnum  facientes.  Hoc 
fuit  in  caufa  urfyluas  & plantaria  multa  haberent  in  scftimarione,ufq  adeouiplan/ 
tana  dotem  filiarum  appellarent, quod  ex  qs  magnum  qusftum  faceret  modica  im- 
penia.\'erum  cardiiam  iyluam  dixerunt  eam,  unde  lignari  poterant  8<^  materiam  ad 
aedificia  comparare  uel  ad  inteftinum  opus ; quod  incerdiemm  erat  ex  fyluis  ineg' 
duis , quas  attigi ile  piaculum  fuit  .Ex  quoTuruiium  ilium  Pompeianum  religio/ 
ne  obfiricliim  Ierunt  in  hofiium  manus  collapfum  pcenas  uiolati  luci  TubtiiTe.  certis 
tamen  precationibus  a Dis  impetravi  poterat,  utlylu^  eorum  numini  faerxexd/ 
dercnrur  uel  interlucarentur.  Siquidem  interlucare,eft  ramos  denfam  umbra  facien 
res  abfeindere  lucis  admittendae  gratia.Er  quidem  apud  me  potior  eft  Pauli  fenten/ 
ti quam  Serini : quando  fylua  ex  ftirpibus  auciadicibus  rcnafccs  rediuiua  pociusSC 
cafadici  poteft,  ^ exdua.  Funditus  enim  cxcifa  quomodo  iam  ca;di  potefte  Quod 
adftipulam  pertinet, fi  proprie  ex  aucoritate  Varronis  loquamur, ftipulgfumto/ 
lia  culmum  ambientia.  Culmus  eft  qui  fpicam  fufiinet,  calamus  dicuis  alio  nomine; 
fpicauero  granum  fuftineta  fpedicla.huius  fumma  ariftadicituriqua  fi  careac,muti 
ca  nuncupatur,quafi  mutila  • Nunc  lurcconfukus  licenter  ftipiiiam  accipit  pro  cuL- 
mo£C  fpica.Quxquom  excifa  eft  a ftirpe.SC  in  terra deiectairantifper  illecta  appei/ 
latur,dum  eam  ruftici  quom  uacaueriqid  eft  ociu  fuerit, colligat.  Noftri  certe  coloni 
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fpkas  primo  demctunt,mox  colligant  in  manipulos,  demum  conucliuntin  arcam, 
ubiuel  tribulis  ueliumentis  atterantur, ut  euendiatx  &C  excreta  demum  condantur 
in  liorreu-Plinius  libro  decimooctauo  Naturalis  hiftorise:  Nouale  eft  quod  alternis 
annis  ferimr- Ex  quo  Vergilius: 

Alternis  idem  tonfas  celTarenouales, 

Et  fegnem  patiere  fitu  durefcere  campum. 

Eibro  tamen  decimofeptimo  Plinius  itidem:TaIis  fere  efiin  noualibus  cstfa  uetere 
jfylua.Vt  minus  accufandus  uideacur  Seruius,quipreter  priore  fignificatione  dixit, 
noualia  eile  unde  fylua  tollit. Priori  fi gnificationi  fanet  lureconfultusinouale  a Grg 
cis,  Integram  aute  terram  tradit, qug  non  modo  no  fuit  profcifra,fed  nec  dum 

pecus  ineammilTum  eft pafcendi gratia,  ut  uirgo  etiaintacia  omnino intelligatur. 
Cicero  eleganter  libro  De  deorum  natura  inquK:Prsebeo  me  tibi  integrum  dticipu 
Jum,id  eft  plane  rudem  SC  efusphilofophiae  ignaru.  Sic  K apud  Catullum  locus  ille 
«narrandus  efttPuellg  SC  pueri  integri. Quod  nemo  hactenus  aduertit,  quod  fciam. 
Lex  eft  duodecim  tabuIarumlGIandem  in  alienu  fundum  prociderem  colligere  fas 
efto.De  hac  Plinius  mentione  habeclibro  decimofexto,  cautu  fuiffe  trades, ut  colli» 
gere  glandem  in  alienu  fundum  procidentem  liceret.prstor  deinde  fuo  edicflo  prae/ 
cepit.ut  tertio  quocp  die  aliquis  glande  qua:  ex  fundo  fuo  in  agrum  alienu  caderetje 
gere  bC  auferre  poflec.  Glandis  uero  nomine  labolenus  Sc  Caius  omnes  fruefrus  co^ 
«neri  dixerunt. Caduca  uero  glans  eft, qua  fua  fponteex  arbore  decidic:ficut  poma 
caduca  & procidua  ad  eorum  differentiS,  quauricfliua  aftringendo  nuncupantur: 
nam  ftrfngerepro  colluere  ueteres  dixeruc.  Poftulat  locus  ut  de  glande  nonihil  di> 
catur.  Glandes  opes  efte  nunc  quoeg  multarum  gentiu  etiam  pace  gaudentium  con 
ftat.Nec  non  in  copia  frugum  arefactis  molitur  farina,  fpinaturcj  in  panis  ufum. 
Quin  8(1  per  Hifpanias  fecudis  menfis  glansinierebac : dulcior  eade  in  cinere  tofta. 
Diftant  fru<flu,fitu,fexu,fapore.duIcifsima  omnium  fagi:  ut  qua  obfefTos  etiam  ho/ 
mines  durafle  in  oppido  Chio  proditu  fit.Fagi glans  muribus  gratifsima  eft,8C  ideo 
animalis  eius  una  prouentus.  glires  quocp  fagina t- expetit  etia  turdis.  ArborQ  ferti 
Jicas  omniu  fere  alternat,  fed  maxime  fagi. Glande, qu$  proprie  glas  inteHigitur,fe- 
TUnt  robur,quercus,efculus,cerrus,ilex,fuber.Ilicis  tamen  glandem  Homerus  acy^ 
Ion  uocat,&  a glande  hoc  nomine  diftinguit.  Cerro  triftis,  horrida,  echinato  calyce 
utcaftaneat.  Glans  fagea  fuem  hilaremfacit : carnem  coiffibilem  ac  leuem  & utilem 
ftomacho.ilignafuem  anguftam,  nitida,  ftrigofam , ponderofam.  QuernadifFufam 
.£C  grauifsima,  dd  ipfa  glandium  seque'  dulcilsima.Proximahuic  cerream  tradit  Ni/ 
gidius:nec  ex  alia  folidiore  carnemjfed  duram. Iligna  tenrari  fues,  nifi  paulatim  de/ 
tur.hanc  nouifsima  cadere. fungo fam  carnem  fieri  erculo,robore,fubere, rei  rufticae 
aucoreSj&quibus  ferutari  htec  cura  eft,  tradidere. In  Topicis  argumentum  eft  a con 
uigatisicuius  exemplum  :Si  ager  copaf^cuus  eft,ergo  in  eoius  eft  compafcere.Sic  8(1 
fylud  quse  in  hunc  ufum  deftinata  eft,  ut  ex  ea  pecori  pabulum  paretur,  iure  pafcua 
dicitur  a lureconfulto.  Hinc  fcilicet  glandes,  poma,  8C  id  genus  alia  proueniunt,  ex 
quibuslarge  armenta  depafcantur. 

VLP  lANVS 

Pratum  eft  in  quo  ad  fru(flum  percipiendum  falce  duntaxat  opus  eft,  ex  eo  di(flH, 
quod  paratum  fit  ad  fru(Sum  capiendum. 

c L.  I V s 

Sine  armentis  coli  arua  difficile  eft,finefcx:no  ali  armenta  Sd  fufiincrinopoflunt: 
,ut  fcenum  habeatur  cultus  prati  neceiFarius  eft,  cui  ueteres  Romani  primas  in  agri/ 
colatione  tribuerunt:  nomen  quocj  indiderunt  ab  eo,  quod  protinus  effet  paratum, 
nec  magnum  laborem  defideraret.  Addit  Cato  illas  comoditates,  quod  nec  tempe/ 
ftatibus  affligar, ut  alise  partes  ruris:minimi<^  fumpeus  eges  per  omnes  annos  pr®.» 
beat  reditum,  neq:  eum  fimpifee,  iquom  etiam  iii  pabulo  non  minus  quam  in  fcKno 
reddat . Pratorum  duo  genera , alterum  ficcaneum,  alterum  riguum.  Iseto  pingufcj? 

campo 
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campo  non  defideratur  influens  riuus:meliuscp  habetur  fccnum  quod  fuapte  natu/ 
ra  fuccofo  gignitur  folo,quam  quod  irrigatum  aquis  elicitur . Sus  a prato  arcendus 
efl, quoniam  roftro  fufFodiat  cefpites  excitet:  (ed  necf  maiora  pecora  admittenda, 
nifiquom  {iccifsima  folum  eft, quoniam  deinerguntungulas,S^  atterunt  feindunt^ 
radices  herbarum.  Haec  ex  Varrone  carptim,  ex  quibus  fatis  conflat  ad  frudiu  perci 
pienduexprato,n6tantu  falce  opus  elTc,  quom  in  pabulo  no  minus  quam  in  fceno 
reddat.No  plebit, quod  experiencifsimi  de  prato  tradiderint,  fubingerc.Sencfdit 
prata, reftituiq;  debent  faba  in  his  fata  uel  rapis  uel  milio.Mox  infequenteanno  fru 
menio:rurfus<f  in  prata  relinqui  tcrtio.Przterea  quoties  fedta  fint,  ficilire : hoceft, 
qu3cfcenifecespr2tereunt,recari.Eftenim  imprimis  inutile,  nafei  herbas  fementa/ 
turas.hcrbaoptimainprato  trifolp, proxima  graminis,  pefsimamimmuli.  Fcenura 
quod  autumno  fecatur,chordu  uocar.Catofcenum,mquir,ne  fero  feces, priufquam 
femen  maturufitjfecato.Falcis  ufus  fuit  apud  priores  maioris  impendptcreticistan 
tum  tranfmarinis(^  cotibus  notis,  nec  nifi  oleo  falcis  aciem  excicaiibus.Iialia  aqua/ 
rias  cotes  dedit, limae  uice  imperantes  ferro.Falciumduo  genera,ltalicumbreui'us, 
ac  uel  inter  uepres  quoc|  tradabile-Galliarum  latifundia  maioris  compendijtquip/ 
pe  medias  czdum  herbas,  breuioresq;  praetereunt . Falces  a farre  litera  commata, 
inquit  Varro,  hae  in  Campaniafeculaea  fecado,funt  alisefccnarix,  aliae  adorea;.  Sunt 
lv;mari*,quibus  fecant  lumecla,cum  in  agris  ferpuifpinsiquasquod  a terra  agrico 
I.E  foluuntjluunt,  lumeiffa  uocitantur.  Falces  flrpiculf  a flrpando,  id  eft  ab  alli^do 
diJlx.Secftum  fcenum  uerti  adfolcm,  nec  nifi  Oecum  conftrui  oportennifueritlioc 
obferuatum  diligenter, exhalarematucino  nebulam  quandam,metas(^moxfoleac/ 
cendi  8C  conflagrare  certum  eft. 

p A V L V s 

Minus  folutum  intelligitur,etiamfi  nihil  effet  folutum. 

C .S.  L I V S. 

Si  teftamento  cautum  fuerit : hzres  meus  damnatus  cfto  intra  annum  Sempro. 
nio  centum  dare:  quod  fi  minus  dederit,  adducetum  teneri  iubeo.Cedic  annus,  nec 
quicqua  interim  h*rcs  perfoiuit  Sempronio.  Agit  Sempronius  aduerfus  haeredem 
fecundum  tabulas,ut  duceta  fibi  enumerentur  in  poenam  centu  nonperfolucorum. 
haeres  negatfe  reneri, quia  non  minusjfed  nihildederit.Quienim  minus  datjneceC- 
fariodediiie  aliquid  creditur.Huichsredis  argutationi  occurrit  Iureconfultus,decj 
deas, minus  folutum  intelligi,eiiam  fi  nihil  fuerit  folutum. 

V L p I A N V S 

Palam,  eft  coram  pluribus. 

c & h i V S 

Palam  plebeio  mutire  piaculum  eft . quid  palamC  an  in  theatroi  an  coram  popu/ 
Io  uniiierio-Nunquid  fi  iuflero  te  palam  ueriiati  teftimonium  ferre, erut  omnes ho/ 
mines  in  confpectum  accerfendi  ut  ueritate  audiant.  Atqui  lureconfulcus  non  om/ 
nes,Icdplures  aduocandos  prgfcribit.Plurcs  aute  ego  tres  ad  minimum  interpretor 
ex  autontate  Ariftotelis.  Hocenim  numero  in  libro  De  mundo  perfeiflionequan/ 
dam  includiCjUt  ante  hunc  numerum  uniuerfitatis  nomine  uti  nonpofsimus.Nam 
fi  duo  aduenerint  confules,no  omnes  confutes  aduenifle  dicemus,fed  ambos.  Citra 
enim  rernariumnon  confiftituniuerfitas.Hocmouit  Grscos,  ut  inter  fimgulareni 
& pluralem  numeru  dualem  interfererent:  plane intelligemes  aliam  efledualis,ali/ 
am  pluralis  rationem. 


P A V L V S 
Atftionis  uerbo  etiam  perfecutio  continetur. 

Cselios 
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Perlccudo  cft  in  rem  fuam,8i  ad  dominum  proprie  pertinet.Mandatarius  2C  qui 
alienarem  gerit, actione  habet;  perfecutione,  fipropneloquiuolumus, non  habet. 
P^diio  igitur  eft  quafi  genus  ad  perfecutionem:  perfecutio  actionis  fpecies  cil.  Pro^ 
inde  quicunq;  periecutione  habetjidem  habet  actionem.Sed  ex  aduerfo  non  recur/ 
riCjUt  qui  agere  poteftjpofsit  quoq;  periequi.Recte  ergo  lureconfultus  ait,acT:ionis 
nomine  periecutione  etiam  comprehendi.  Nam  fpecie  uocabulo  generis  claudi  no 
cius  eil  quam  ut  probatione  egeat. 

P A V L V S 

Reftituere  aute  is  intelligitur,  qui  fimul  Si  caufam  actori  reddit,  qua  is  habiturus 
cfret,fi  ftatim  iudicij  accepti  tempore  res  ei  reddita  fuiiTenid  eft  ufucapionis  caufam 
& frucluum. 


c JE.  L.  ) V s 

Reftituere  uerbum  eft  ad  interdicT:um  Vnde  ui  pertines,  quando  aliquis  loco  de- 
icefius  in  gradum  priftinureuocatur.Sed  Si  qui  litem  alteri  intendit.  Si  rem  fuaper/ 
fequitur:fi  reus  caufat  cedat, Si  tam  urucapionf,id  eft  pofleisioni , line  qua  ufucapio 
non  procedit,quam  fru ilibus  renunriet.renuntiare  autem  pofleisioni  Si  fru ilibus, 
eft  fe  mancipio  pariter  Si  ufufructu  exuere.  Quifquis  ergo  ita  utricf  ceisit,  utres  nu 
hilo  fit  faita  deterior,quam  eo  foret  quo  primu  tempore  iudicium  fufeeptu  eft, Si  Iis 
intendi  ccepitiis  plane  amore  lureconfulto  reftituiffe  intelligitur. 

VL.PIANVS 

Litis  nomen  ailionem  flgnificatjiiuein  rem,fiuein  perfonam  fit. 

c iE.  L I V s 

Aelio  fiue  fitad  rem  recuperandam,  fiue  ad  perfbnS  puniendamtid  eft  fiuc  realis 
fif.fiue  perfonalis;  qualis  eft  bonorCE  Si  capitis  anquifitiotea  litis  nomine  includitur, 
nam  lis  5^  in  rem  SC  in  perfonam  intenditur. 

p A V E V S 

Verbum  oportere, no  ad  facultate  iudicis  pertinet, qui  poteft  uel  pluris  uelmino.» 
ris  condemnarejled  ad  ueritatem  refertur. 

C V I V s 

ludex  poteft  pluris  aut  minoris  condemnare,  prout  quifn;  multflam  comiflt  Si  in 
pcenam  inciditrpratfertim  fi  pcena  fit  arbitraria-  at  quom  actor  8i reus  ita  conueni- 
untjUtperibluatur  quantum  folui  oportet:  tunc  non  fummoiure  res  agenda  eft,necp 
ad  mulclam  irrogatam  refpiciendum  eft.Sed  ex  formula  aequi  Si  praeurripro  uerita^ 
tis  tantum  petendum  eft  quantum  quiicg  debeatrita  ut  hoc  uerbum  oportet, pro  de^ 
cet  8i  par  eft  fit  accipiendum. 


VLPIANVS 

Oftentum  Labeo  definit  efle  contra  natura  cuiuicfreigenitum  fadlumi^.Duo  ge 
nerafunt  oftentorum-Vnum  quotiesquid  contra  naturam nafeitur, tribus  manibus 
forte.aut  pedibus,  aut  qua  alia  parte  corporisiquae  naturgeotraria  eft.  Alteru  quom 
quid  prodigiofum  uideturtquod  Grxei  (pxa-tix  uocant, 

C iE-  L.  I V S 

Oftentum  didlum  eft  quod  iram  oftentet.  Si aliquid  aduerfi  pr^monftret.Ex  quo 
ctiSmonftru  dictum  fuit:ficut£i  portentu  quod  quicqua  mali  portendat.Quodcon 
tra  inftitutum  natur*  genitum  eft,oftenti  loco  habetur.ExempIi  cauia,  fi  homo  tri- 
manus aut  quadrimanus  uel  biceps  nafcacur  i qui  praecepto  aufpicum  expiationis 

caufa 
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caufa  uel  m mare  abfjciebatur,ucl  m folitudinem  deportabatur.  Legimus  apud  Iuli/ 
um  Obfequctem,  pueru  ex  ancilla  quatuor  pedibus, manibus, ocu!:s,auribus,&du 
pliciobfcano  natum,  arurpicu  iullu  crematum , eiusq? cinerem  in  mare  defectum. 
Si  hgc  quidem  gignuntur  contra  naturs  confuetudinc-Fiunt  aute,ficuri  quomlapi 
dibus  pluft.ad  quod  oftentii  expiandu  noucndiaie  facru  inftituebat . Sicut  rurfus  ali 
quando  oftenti  loco  habitum  ell,  qi  nouendialis  ccenaacaneadefafitantequadeli/ 
bata.  Sicut  Siancylia  cum  crepitu  aliquandofuafponiemotatferuusc^  ScruilijCce 
pionis  matri  Ideatfe  prrec/dit , Si  tras  mare  exportatus  ne  unquam  Romareuertere 
tiir.Quaexreurbslufirata;  capra  cornibus  ardetibus  per  urbem  ducla  porta  Neuia 
emiila,reIida^.Quom  terrg  labes  fada  nuntiabat,id  oden'  rite  fuefeeta  procurabj 
tur.  Legimus  apud  Plinium  libro  decimofeptimo  cekbreiliudcftentu . Namfuper 
omnia  qus  unquam  audita  funt,  etiam  prodigium  inPlfngaeuo  Neronis princi/ 
pis  ruina  fadum  feribitur  agro  Marrucino, V eaii  Marcelli  e primis  cqueftrfs  ordi 
nis  oiiueto  uniuerfo  uiam  publicam  tragrelTOjaruis;^  inde  c contrario  in  locum  oI(< 
ueti  profedfs. Horum  auce  ollentorum  origo,  ut  pulchre  inquit  Auguftinus, caufa 
non  caret,  8ifi  omnino  caufa  lateat.Nam  uel  materig  redundantia  uei  deliquio  pro/ 
dig{ofah£ecfolenteuenire,natura  quidem  redam  ante,  fed  materiae  conditioninta. 
nusdante.Sicut  interdum  ftatuarius,fi  in  eam  lapidis  duricie  inciderit,quteuelfcir» 
ros  uel  centru  a Grscis  dicitur:  neqi  arte  ncc^  fcalpello  ea  poteft  peruincere . Qu» 
fitum  eft  apud  arufpicestan  oftenta  hgc  incidant,quoniamea  qux  fequuntur  futura 
fintran  ea  futura  fint, quoniam  illa  praeceiTerint.  ^ quidem  prior  fentcntiaapudme 
pcdor.niud  non  praetermittam  admonere,  membra  omnia  agnata  plane  cile  inuti/ 
lia,  Ariftoteie  oL  rerum  experientia  hoc  teftante  t fleuti  pes  tertiusin  tjs  qui  tripodes 
naicunt;5C  digitus  fexcus  in  ijs,  qui  fedigiti  progeniti  funt.quare  mirari  foleo,quof/ 
dam  in  faerfs  literis  inde  fortitudinis  comendatione  accepiffe,  quod  fcxdigitisptz/ 
diti  forent : quom  certum  fit  Icxtu  digitum  oneri  potius  efTe  quam  adiumento.  Duo 
uero  oftentorum  genera  annotauitlureconfultus,quort5  alterum  in  natura, alterum 
citra  naturam  eucnit-Deutroq;  abunde  didlum.  ea  oftenta  quz  agenr)5,mcubis,ac 
dsmonibus  proficifeuntur , in  altero  genere  continentur , quod 
a Graecis  dicitur.  Quale  id  quod  Bruto  proditur  occurrifTeteui  formidabilis  uineb 
figies  humana  maior  fe  obtulit:  & quom  illc  quis  foret  percuciaref:Tuus,inquit, 
malus  genius  fumtin  campis  Philippicis  me  uidebis-Quid  quod  quedam  alibi  prew 
digiofa,alibi  definunt  efie  prodigio. mulse  partus  apud  nos  prodigiofus  eft,in  Gap/ 
padocia  nihil  habet  prodigtj. 

P A V L V S 

Subfignatum  dicitur  quod  ab  aliquo  fubfcriptum  eflinam  ueteres  fubfignaifoas 
uerbo  pro  adferipeione  uti  folebant. 

c i&  E I V s 

Subfignarc  dicebantur  qui  ita  tabulis  fuumnomenfubfcribebant:utuelfereige 
ftgmreriuiffcteftarentunuel  quod  in  tabulis  feriptum  foref,approbarefi'gnificaret, 
Priore  modo  qui  tefiamentolaciundo  aut  fponfalibus  confarreandis  intereranuif 
fe  fubfignabat,annuloc5  fignum  imprimebanttpoterant  autc  omnes  uno  annulo  ad 
eamfigillarioneuu.HincK  fignatores  &Cfubfignatores  dicebantur. luuenalis:  Ve/ 
nicc  cum  fignatoribus  aufpex.  Rurfus  fignatores  uocabantur,  qui  cum  quis  erat  io 
iudiciumuocandtis,feaccufationi  fubfignabantrquodSC  fubfcribere  dicebatur. Ci/ 
cero  in  Pretiira  urbanaiEi  qui  fftius  quaeftor  fuilTetjfiC  ab  ifto  Igfus  inimicitias  iufias 
pcrfequereturtnon  modo  deferendi  nominis,  fed  ne  fiibfcribendi  quidem, quom  id 
poftularei,feceruntpotcftatem.Hincfacfl:um  errutfubfignaie£^fubfcnberepro&' 
«ere  accipiatur.  ColumellarSi  meo  uoto  fortunafubfcripferit. 

P A V E V S 

Bona  intelliguntur  cuiufcj.quse  dedudo  aere  alieno  fuperfunt. 


Czlius 
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Aes  alienu  eft  quod  alteri  debec  . Magna  enim  aeris  autoritas  apud  ueterestquod 
fignaru  nota  pecoris  pecuniam  uocarut . Tarde  fiquidem  auru  argentumq?  fignatfl 
eft.  Antiqua  eris  confueiudine  teftatadpofteritate  deduifta  appellatio.  Nam  adhuc 
sramilitUj&i  aere  dirutos,  6C  crarios,  SC  ex*rarrjs  exemptos,  quin  SC  ipfum  afrariu, 
gi  ob2raros>S<^  tribunos  aerart]',  collegium  fabrum  ararioriS  etiamnum  dicimus. 
Hinc  fcilicet  factu  eft  ut  quod  alteri  debemus, id  aes  alienu  uocemusrquod  quicom- 
putatin  refua,is  ieipfum  implanat.  Na  quom  creditor  appellaueric, tu  reluedum  eft 
quod  uel  comodato  uel  precario  pofTcdimus  .Memorif  proditu  eft,  Craffum  qui  pri 
rausDiues  appellatus  eft,  fub  creditoribus  decoxifle . Inter  prodigia  humani  animi 
ueteres  tradfderuc,  Milone  H s.D  c C milia  aeris  alieni debuiftc.  Quom  Auguftus 
audiflet  inter  bona  equitis  Romani  qui  grande  jes  alienu  debuerat,  fub  hafta  culci- 
tra uenire:  eam  fibiemiiufsitfub  hocelogioiquod  mollifsimacomodiisimamc^  efle 
oporteretjfub  qua  tanto  aere  obrutus  fomnum  cepiffet. 

p A V L V s 

Attcftari  eft  abfenti  denuntiare. 

C M V 1 V S 

Ego  anteftari  legendum  puto  non  atteftari.Hft  aute  anfeftariuerbS  uetus  K duo/ 
decim  tabulis  confuetum,aduerfus  eum  qui  declinat  iudicium  uadimoniS  fruftra 
tunque  fi  aduerfarius  deprehendat,  obtorto  collo  in  ius  rapere  poteftlfi  tamen  prg/ 
fenriumaliquem  tacfta  auricula  prius  admonear  &r  teftemubiefleiubeat,qu6d  non 
iniuriae  nec}?  contumeliae  caufa,  fed  tantu  ut  in  iudicio  fiftat,id  agit.  Sed  nec^  cuiufc^ 
nifi  uoletis  auricula  attingipoterat.eft  enim  auris  Memoriae  dicatarob  id  admonen 
tcs  aurem  uellimus.  Vnde  illud  Vergilianum:mihi  Cynthius  aurem  Vellit  QC  admo 
nuit. Et  tritum  illudcMors  aure  uelIens,uiuite,ait,uenio.Inanteftatione  aut  hac  fuit 
lex  duodecim  tabularuiSi  uis  uocatoin  ius  an  teftari,aure  capito.hoc  eft:fi  uis  aduer 
Ius  eum  qui  in  ius  uocatus  fir,nei^  ftiterit,  teftemaduocare,  aurem  capito. Nam  per 
aurisactactu  fiebat  anteftatio,  ut  diximus. Horatius  in  Satyra  cui  principium:Ibam 
forte  uia  facra,  ficut  meus  eft  mos.  Cafu  uenit  obuius  illi  Aduerfarius.  Sc  quo  tu  tur 
pilsimc,magna  Exclamat  uocer  licet  anteftarffego  uero  Oppono  auricula.rapic 
in  ius.  Sed  & Plautus  in  Perfa  de  hac  meminit  confuetudinc.  Ait  enim  leno  ad  Sa- 
turionem  parafitum.nonne  anteftarisfcui  parafitus.Tua  ne  caufa  cuiquam  mortali 
libero  aure  atteramfhocauteuerbum  anteftari  uel  indedicftum  eft,quod  contra  ad/ 
ueriarium  reftem  inuocemus : uel  quod  antequam  reftitante  illum  & tergiuerfante 
in  ius  rapiamus.teftimoniopracfentishominis  utamur.QuodueroIureconfuItus  in/ 
quit,anteftarieft  abfenti  denuntiare:  abfentem  interpretor  qui  fe  iudicio  fubduxit: 
a fua  abfentia  iudicem  fruftratus  eft.  Sunt  qui  uelint  atteftari  efie  abfentem  in  te- 
ftimonium  uocare.  quoru  fententiam  tantifperfuipendo,  dum  exemplum  antiqui.' 
tatis  inuenero. Certe'  Seneca  atceftata  fulmina  uocat,qu%  ad  coteftanda  priora  pro/ 
digia  fuperueniunt. 


P A V L V s 
Incertus  pofTeiror  eft,  quem  ignoramus. 

c JE.  L I V s 

Etiam  optimiiuris  pofleflbr  incertus  pofleftbr  dici  poteft.fi  pofsidere  ignoratur. 
Tria  fiquidem  pofTeflorum  genera  animaduerti  poffunt.  alp  enim  noti  ac  certi  funt 
pofleflores, de  quoru  polTefiionenon  ambigitur:alq  ignoti  plane,  alrj  inter  hos  me/ 
dtiuncerti  fcilicet  acdubij,  quoru  pofTefsio  in  ambiguo  eft.  Atqui  quae  nobis  incer/ 
tafunt,  ignoramus:  fi  enim  fcire,  ut  tradunt  philofophi , eft  ex  primis  immedia/ 
liscaufls  ; uel  certe  afenfu,undeomnenoftrae  cognitionis  feminarium  progredi/ 
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tur:profe<?Jo  qui  ambigff,ignorare  dkedus  cft.Redie  itacj  dicSum  eRuncertumpoP’ 
feflbrem  eum  effe  quem  ignoramus. 

VLPIANVS 

Detcftatio  eft  denuntiatio  fada  cum  teftationc- 

c A L 1 V s 

Ego  anteftatfonem  legendum  puto:  quae  fit  cum  teftationc,  inuocato  fcilicet  eiu» 
teftimonio,  cuius  aurem  atttngimus.Dequaquoniamfuperiusabundediximus,hic 
nihiirepetendumarbitror.Sunt  qui  conteftatione  legant:  quae  in  principtoiitisiiv 
tentatg  fieri  folet  cumproteftatione  damnorum  K intereffe. 

VLPIANVS 

Serui  appellatio  etiam  ad  ancillam  refertur. 

C i£.  L I V S 

Quod  eft  praftantius,  id  minus  prsftans  fub  fe  colligit  in  cade  fpecie;  fub  nomi 
ne  filioru  filie,fub  nomine  uiri  mulier,  fub  nomine  ferui  ancilla  comprehenditUTi 

VLPIANVS 

Familia  appellationeliberl  quocf  continentur. 

C i£  L I V S 

Infeuit  natura  non  folum  animalibus  perfedis  at(^  abfolutis , fed  plantis  etiam  8f 
ijs  quae  inter  utratf  ambigunt^qualia  Grsci  dicunt  defiderium  8C  incenti 

uum  quoddam  propagandi  litam  fpecie  & procreandi  fibi  fimile.ExquofatSumeft 
ut  in  noftro  genere  confungi  ac  copulari  cos  necefle  fit,  qui  nifi  fimuifint,  elTenon 
pofliint ; marem  fcilicet  2C  ioeminam : qui  non  alia  caufa  quam  progenerandi,  una 
conueniunt . quod  lane'  poteft  non  ab  animi  noftri  optione  proficifei , fed  a natur* 
impulfu.In  hac  uero  focictate  par  eft  illud  imperare, quod  ingenio  uirtute  pracei 
lic:hxc  ratio  uirumfcemine,dominuferuopr2tulit.Hinc&Cpoci<ered:edixtiIeexii 
ftimantur,  SiixfSifuiJ  «vf.  quod  /dem  fit  natura  barbarus  & feruus. 

Prima  ita(^focietas  feu  domus  conftitutioexhis  conSat,  uiro,fotmina,feruo.Hoc 
enim  innuit  Hefiodust 

pSji'  vTf  CI7TSK,  juucuKPiTCjjBef'  t 

Imprimis  domus  & mulier  bos^  adfit  arator. 

Nam  bos  apud  egenos  uice  implet  ferui. Charondas  hos  oV«v7rv»>%  Epimenides  o/i* 
ttsiTrm  appellauit,  quod  una  fomnum  capiant:  5i  quod  ad  eundem  fum2deganc.In 
ijs  fune  ftii),  ad  propaganda  noftram  fpccie  prognati, ut  diximus- nam  quomindiia 
duum  quode^  per  ie  mortale  fitK  propediem  interitutu,nifi  in  fobole  generis  ater/ 
nitas  retineatur, breui  omnem  fpeciem  aboleri  ncccfteeft.Exqs  enim  fubolefcitfo/ 
cietasakera,  qus  prima  ex  pluribus  domibus  coalefcit . InquafuntSCnati  natorS, 

qui  nafcutur  ab  illis-Hincergo  facile  intelligi  poteft, cur  lureconiuhus  dixerit, fa/ 
milite  appellatione  liberos  contineri;  utpote  quorum  caufa  prima  focictas  maris  £C 
fccmins  a natura  fit  inftituta-  Sunt  qui  fentiant,  per  liberos  lureconfultumnonfi 
lioSjfed  eos  qui  libertate  fruuntur  innuifle-nam  quom  famul  I ngua  ofea  feruus  nun 
cupetutjunde  familiaenomendeduclum  eft,iure  aliquando  dubitatum  elianliberi 
in  familiacenfeantur-  hanc  dubitationem  foiuiclureconfulcus  quom  dicit, famili* 
appcliationeliberos  contineri. 

VLPIANVS 

Vnicus  feruus  familia  appellatione  non  continetur:  nec  duo  quidem  familiaro 
faciunt. 

Cslius 
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Sica  quae  a nobis  fuprafunt  annotata  ex  fentcntia  Ariftotelis  de  binario  6Ctef-» 
nario  numero,  in  mentemreuoccntur:  perfacile  erit  non  modo  intclligere  quid  lu^ 
reconfultusfentiatifed  SC  cur  hoc  fentiat,  agnofcere-  Nam  quom  familia  nihil  aliud 
fit,quam  uniuerfitas  qugdam,uxore,fiIi]s,ieruist^  conflans, cui  paterfamilias  pr*fi 
dec:proieclo  quom  duo  ferui  ac  multo  minus  unus  ieruus,uniuerfitate  non  faciantt 
ubi  unus  aut  duo  ferui  tantum  fuerint , ibi  certo  affirmari  poceft  non  eife  familiamj 
quam  tribus  conflare  ad  minimum,  certum  efl» 

C A I V s 

Armorum  appellatio  non  utit^  tantum  fcuta  &C gladios  £C galeas  fi'gnificat,fed  8C 
fu(les6CIapides. 

c JE.  L I V s 

Qute  noilri  arma, haec  Graeci  dixere : unde  hoplomachi  armfsdecertantes» 
Seducrac^uoxno  adeafblum  refertur,  quibus  auiaduerfarium  offendimus, aut  nos 
ipfos  tuemur : fcd  ad  omnia  cuiufcp  artis  inflrumenta.  Fuerunt  qui  ea  tantum  arma 
exiflimarent,quae  ferro  aut  fre  conilarct:8i  quom  lex  pcenam  qs  ilatuac,qui  armis 
quenquam  fuerint  perfecuti.aut  exturbauerint  e fundo  SCproprijs  penatibus:uolen 
tes  legi  fucum  facere,ad  id  facinus  patrandufuilibus  SC  lapidibus  uQ  funt,ita  feper/ 
negantes  in  pcenam  incidifTe  3 lege  propofitam . Sed  lureconfiiltus  cius  fubcerfu- 
gtj  poteilatem  obilruicSC  ne  quam  inueniantlatebram  in  tabella  occurrit,declar3s 
armorum  appellatione  fufles  etiam  8^  lapides  contineri.  SanePifo,aduerfus  quem 
Cicero  in  luculenta  illa  oratione  pro  A.  Cecinnadixittno  aliter  fe  tuebatur,  quam  ut 
jnterditSi  uerba  fubuerteret  noua  6C  infolenti  interpretacione.Eius  interdicfti  uerba 
funt.  Vnde  tu  aut  familia  aut  procurator  tuus  hominibus  coacftis  armatisuedeiece- 
rit,ed  te  iubeo  reftituere.  Cicero  quom  qui  na  armati  fint  profequitur,haec  aittQuid 
dicemusCarmatos  fi  latine  loqui  uolumus,quos  appellare  uere  poifumusCopinor  e/ 
os  qutfcutis  telis<5  parati,  ornatiq^  fune.  C^idigiturCfi  glebis  aut  laxis  autfullibus 
aliquem  de  fundo  prtccipite  egeris:  iuifufe^  fis,  quem  hominibus  armatis  deieceris, 
reftituere  :reflicuilie  te  dicesfuerba  flualentrficaufae  non  ratione,  feduocibuspon.- 
derantur:  me  autore  dicito.  Vinces  profeclo  non  fuiffe  armatos  eos , qui  faxa  lace- 
rent, quatde  terra  ipfi  tollerent ; non  eife  arma  cefpites  necp  glebas.  Non  fuiifear.^ 
matos  eos, qui  praetereuntes  ram  iS  defringerent  arboris.  Arma  cfTe  iuis  nominibus* 
alia  adregendum,aliaadnocendum:qug  qui  non  habuerint,  inermes  fuiifeufnces. 
Verum  fiquidem  erit  armoruiudicium,  tum  ifta  dicito.  luris  iudiciuquom  eritSCx/- 
quicatiSjCaueinifta  ta  frigida, ta  ieiunacalumnia  delitefcas.No  enim  reperies  quen/ 
quam  iudicem  aut  recuperatore,  qui  tanqua  fi  arma  militis  infpicienda  fint,ita  pro.* 
bet  armatum : fed  perinde  ualebitquafi  armatifsimifucrint,  fi  reperientur  ita  parati 
fuiife,  utuim  uitae  aut  corpori  potuerint  afferre . Et  quae  plurima  fequuntur  in  hanc 
fententiam.In  quibusprofetfco  Cicero  non  tantulaboralfetjfica  setate  Caiusfuo  re 
lponfopatefecilTet,armorQnuncupationefulles  SC  lapides  comprehendi- Atqui  dC 
nattuaquaedam  arma  natura  indulfit  animantibus,  quibus  ab  initio  depugnabant. 
Arma  antiqua  manus  dentes  unguef^  fuere,!nquit  Lucretius. Hinc  leones,  urfoscp 
exarmatos  dicimus,quibus,denres,unguesfp  adempti  funi. 

VLPIANVS 

Probrum  8C  opprobrium  idem  eft.  Probra  quadam  natura  turpia  iunr,  quaedam 
ciuiliter  S4  quafi  more  cfuitatis  improbata . utputa  furtum, adulterium  natura  turpe 
eft.  Enimuero  tutelx  damnari,  hoc  non  natura  probrum  eft,  fed  more  cfuitatis:  nec 
enim  natura  probrum  eft, quod  poteil  etiam  in  hominem  idoneum  incidere. 

C JE.  L I V s 

Probrum  pro  couicio  acceptu  eft  ab  antiquis-Liuius:Occurfantporris5ingerunC 

Fi  2.  probra 
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probra.unde  opprobrare  K exprobrare  dcduflu  cft.fcd  bC  quom  Veflales  uirgmes 
damnatas  probri  dicunt, incefium  intellfgunt.HiclurcconfuIrus  probrum  proinfa 
mia  accmii.Hanc  non  omnes  eadem  trutina  metiuntur.  Stoici  nihil  turpe  putat, nf- 
fi  quod  fir  uitio  coniundumtob  id  nihil  eis  probrofum  eft,  nifi  quod  natura  fmpro- 
batur.Furtum,aduIterm  turpe  eft:  quoniam  utrocp  uiolatur  focietas  humana, quod 
natura  uehementer  repugnat : hzc  enim  homine  homini  coniunxittam  artSo  uim 
culo, ut  alter  ad  alterum  seque'  ac  ad  fe  ipfum  fc  habeat. Sed  qui  in  medio  uiuunt,nec 
tam  exatfte  ad  trutinam  Critolaimorcspenfitant,  q quadam  probrofanonexnatu 
ra,fedex  horninSinftitutoiudicant.exempli  caufa  - Si  quis  equum  publicum  ftrigO/ 
fum8C  male  habitu  habueritis  cenforia  lege  impolitia  damnatur.  Si  quis  propinqui 
bC  confanguinei  fui  femen  excitare  recufauerit,  is  ueteri  Hebraoru  lege  infamia  a- 
gitur  reus:  K in  prafentia  feniorS  ei  calceus  detrahit : ex  eo,  infami  cognomine, 
excalceatusuocitatur.More  autem  Romano  fi  quis  ex  agnatis  tutelam  fufeipere  de/ 
tredauerit,  ad  eamcj  fufeipiendam  pratoris  fententia  adigatur,  is  damnatus  tutela 
dicitur : quod  6ne  probrofum  habetur,  non  equidem  lege  acpraferipto  namra,fed 
ciuili  cofuetudine.Hac  enim  probra  eius  genens  lunt,ut  in  honeflum  ac  liberalitef 
inftitutum  homine  cadere  poisint.  Quid  ciicamr’qu6d  quadam  alibi  honefta  haben 
tur,qua  alibi  non  carent  opprobrio.  Apud  Athenienles  qui  uitam  agebant  fedenta 
riam  ,neij  fua  ftudiain  publicum  depromebant,  ocq  damnabantur:  hoc  apudRo* 
manos  tantum  abfuitut  probrum  ignominiamtj  afferret,  ut  Africanus  ocio,  litera/ 
to  prafertim , nihil  putaret  praftantius:  quod  ex  eo  Vergilius  ignobile  appellanit, 
quod  ei  iureuenia  debeatur. Lacon  quom  quendam  ocq  damnatum  audiiret:Qms 
ille,  inquit,  qui  tam  honeftam  notam  fubqtc'  allufitfcilicetadillud  Euripidis;  JijtAiy 
Aftoi  c^ov&i^Qxs.  Sane  mihi  probrum  exprobrafti  nobile, 

V L p I A N V s 

Verbo  uidus  cotinentur  qua  efui  potui, cultui  quocp  corporis.qoa^aduiuea 
dum  homini  necelTaria  funt.ueftem  quocg  uictus  habere  uicem, Labeo  ait. 

c JE.  L I V s 

Qua  uita  neceflaria  funt,ideft  fine  quibus  ufta  degi  no  poteft, ea  uidlus nomine 
continentur.Quarcfi  quis  uicftu  Semproniolegaueriqnofolum  efus  &r potus  Sem 
proniodcbetur,fed  cultus  quocj  corporis,id  eft  ueftimentum.Nam  aduerfusuetos, 
hyemes  ac  tempeftates  operimentu  corporis  neceffarium  eft:  tum  etiam  honeftatis 
atej  urbanitatis  gratia.namficutVarrodicebatiquadam  homini, quadam  humani 
tati  fatis  funt . Homini  faris  eft  panis  bC  aqua , humanitati  etiam  obfomuSC  mollior 
uicftus  debetur. Cui  tamen  certus  limes  circutnfcribendus  eft.me  in  immenfum  exeat 
humana  cupiditas.  Sicuri  proditum  eft  de  Nerone,  qui  quom  urbe  domo,  SCqmde 
aurea  ambifteuexcIamauiCjfe  tum  primu  humanitus  habitare  cccptlTe. 

c A I V s 

Cacera  quotj  quibus  uiuendi  curandiiie  gratia  corporis  noftri  utimur,  ea  appd 
lationefigniBcantur. 

c .S  L I V s 

Curatio  corporis  tam  ad  ea  refertur,  quanecefsitatem  habent,  id  eft  finequibus 
uita  degi  nonpot eft; quam  ad  ea  quahumanitateurbaniratemcfipectanr,quaficut 
ait  ArilioieleSjin  elegantia  & continentur. Fuerunt  qui 

5raw  magnidecentiam  interpretarentur:  quam  ex  conditione  bi  decoro  perfonaiS 
metiraur.Et,utilleau,a  cenfu  nome  trahit;aliter  enim  ingenui, aliter  ferui, aliter  ino 
pes,  aliter  diuites  curadi.  Aliter,  ut  inquit  Galenus  infecundo  Salubriu,  medicus,a/ 
liter  gymnaftes&  padotriba  corporaconfiderabunt.  Medicus  habitudine  gv!  fimi'' 
larium  inftrumentaliumcj  partium  temperatura  obferuabit:n2m  in  qs  fanitas  uero’ 
tur.Gymnaftes  robur  corporis, mufculos, texturam membroru,  stacem  confidera. 

binqus 
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bftiquc  omnia  ad  gymnadem,  id  eft  corporis  exercitatione  referatur . Curabit  itac^ 
corpora  huiufmodi,baIneis,fricrionibus,mun{fiionibus:queperfun(Siones  a feruis 
balneariis  iatralcptis,id  eft  reuncioribusperficiuntur:  led  exprafcripto  gymna- 
ftx-Is  enim  numeru  fritft/onum  SC  quam  premenda  aut  fufpendenda  flt  manus  prg/ 
monebit:quomodo  ceromateaut  aphe  utendum  fit  praefcrib  et.  Atqui  haecfortafTe 
lurcconfultus  non  ad  ui<ftum,red  ad  exercitatione  fpecrare  iudicabic.  ego  uero  omx 
nia  quz  politicumuiuendigenus  ipectant,  etiam  Ii  neceftitate  coniun<ftamnonha/ 
beanr,ui(ftus  nuncupatione  contineri  exiftimauerim.^ 

VL.PIANVS 

Inftratum  omne  ueftimentum  continere  quod  inijciatur,  Labeo  aitinecj  exum  du 
bium  eft,  quin  ftragula  ueftis  Hc  omne  pallium. 

c JE.  L 1 V s 

Veftis  omnis  qu* uel  ornatus uel  comodigratiainfternicur,inftrarumdici  foletj 
ficuti  Si  ftragula  ueftis  quae  lecfto,  abacis,  equis  nobis  ipfis  inficitur:  iic  pallium 
quod  proprium  eft  gentis  Graeae, inftratum  dicetur. Per  pallium  autem  omneiupe 
rioreueftem  accipit  lureconiultus,  quae  maior  laxior  eft  e confueuit,  adfubucula 
fcilicet  K interiore  tunicam  obtegendam:  quam  etiam  Plautus  intufium  uidecur  ap 
pellafte . Lectoru  etiam  amicula  dicimus  inftrata  8C  ftragulas  ueftes,  quas  Attalicas 
8C  Afiaticas  quoq?  dixeruc.lodices  etiam,  gaurapa,culciiras,amphimaia,uirint^  uil/ 
lofatficut  eteromala.qux  altera  tantu  parte  pexa  funt.  Quin  SC  malotas  dC  diphthe^ 
ras  crafsiorcs  ueftes  e pellibus  c5fecftas  6C  fenibus  accomodatas . Tapetas  etiam  S£ 
amphirapetasinhoc  cenfuannumeranfed  ScT  qux  circa  parietes  obtenduntur,  8C  ad 
aucrtendum  puluere  deciduum  ritu  ueterum  ad  tetftum  fuipenduntur:hac  inftrato 
rum  Sdftraguloru  nomen  fubeunciquae  Grteca itidem  appellatione  Aromata  pe- 
riftromataSC  peripetalmata  appellantur:  tn  quibusquoniam  uarixfersru  imagines 
intexuntur,  ex  eo  a Plauto  beiluata  fuerunt  nuncupata.  Non  deilinc  qui  Babyloni/- 
cas  StT  phrygiasSC  intertextas  ueftes,  dC  quae  a filorum  multicudinepolymitadicun 
ninhocetiam  dignentur  nomine. 

VLPIANVS 

In  uiclu  ergo  uefte  accipiemus  non  flragulam,inftratum  omne  ftragulam  ueftem 
c JE.  L.  1 V s. 

Haaf  eft  fententia  lureconfultitin  confeflb  eft  ueftem  uicftus  appellatione  contine 
ri:&r  uidtu  legato  ueftem  etia  deberi:  non  tamenob  id  omnis  ueftispeti  poteft : neqj 
h^c  arbitrio  legatarii  comittendaeft  poftulatio . Ille  enim  uel  purpuream  uel  aurea 
etiam  ftbi  poftulareunon  dubium  eft  quin  ftragula  fe  dignum  iudicaret,qug res  im- 
modice haeredem  grauarer.quom  hoc  ergo  ex  boni  SiT  ?qui  formula  metiendum  fit, 
dignitas  £C  conditioperfonae  fpecianda  efttadde  dC  facultatem  hgreditatisinipicien 
dam  efle.Hinc  enim  ueftis  modulus  at*^  indicatura  agnofeetur. 

V L P lANVS 

Pronunciafum  8^  ftatutum  idem  dici  poteft : promifeue  enim  8^  pronuntiafle  8i 
ftatuiife  folemus  dicere  eos  qui  ius  habent  dicendi  uel  cognofeendi. 

c JE.  L I V s 

Voces  funt  eorum,  quae  funt  in  animo,  affetftuum  teftes  & notae : ob  id  Mercuri/ 
um  ueteres  deorum  interpretem  dixere,  Hermetem*^  appellauere.  Sane  ut  redtam 
fentetiam  ferat  iudex,hfc  duoneceifaria  uidenturfimprimis  ut  rei  ueritate  diligen/ 
ter  exploret: tum  ut  fliam  fententiam  idoneis  uerbis  declaret.  Pulchreitacj  Jurecon 
fultus  pronuntiatu  &r  ftatutu  pro  eodem  accipipoffefcribit:  utinteiligas  utrotj  fen/ 
tentia  decretum  fignificari  eius  qui  lurifdictionem  habet:fed  alterum  ad  enuntia/ 

H 3 lionem 
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none, alterum  ad  fnaturicate  confilii  fpedare.  Suum  quo<5pron3ti'atum  eft  dialefll 
ds,quod  & proloquium  dicimus:Gr«eci  v id  cft  optimate  propoGtionem. 

ut.  De  omni  eft  affirmare  ucl  negare. 

V L P I A N V S 

Matrcmfotnilias  accipere  debemus  eam.qux  non  inhonefte  in  domo  uixu.matr? 
«nim  familias  a cf  teris  fceminis  mores  difeernunt  atcf  feparantiproinde  nihil  intere 
rit,  nupta  iit  an  uidua,  ingenua  (ic  an  libertina.  Nam  nei^  nuptiae  nec^  natales  nra/ 
tremfamilias  faciunt,redbom  mores. 

C JE  L I V s 

Vlpianus  hoc  loco  ccnfetmatrcmfamilias  bonismoribus  tantum . Suis  tamen  iq 
InftitutiSjfi  Boethio  inTopica  Ciceronis  feribeti  credimus,  aliter  matrefamiliasd& 
feribit-Etus  uerba  funt.  tribus  modis  uxor  habebat,  ufu,farre,coemptionc.Sed  con 
farreario  iblis  pontificibus  conueniebat.  Quse  aute  in  manum  per  coemptione  coq 
uencratjhaematrcsfamilias  uocabantur.Qug  uero  ufu  uel  farre, minime  Cocitiptfq 
ucro  cerrisfo!ennitatibusperagebatur,&i  fefe  in  coemendo  inuicem  interrogabat, 
V ir  ita.  An  fibi  mulier  materfamiiias  effe  uellet . illa  refpondebat  uelle , item  mulier 
interrogabat,Anuirfibipaterfamilias  elTeuellet.IlIe  rcfpodcbat  uelle.  itacf  mulier 
uiri  conueniebat  mmanu,8C  uocabanturha  nuptiae  percoemptione;&eratmuiiet 
materfemiiias  uirolocofilia.hancuxoris  fpeciem  attigit  Vergilius  eo  carmine: 

Te^  fibi  generum  Tethys  emat  omnibus  undis. 

Sicut  aliam  fpeciem  Plautus  quom  dixit  Alcmenam  uxorem  ufurariam. Cicero/ 
nis  uerba  fententis  VIpiani  optime  refpondem.Vxoris  duae  forma, una  matrumfa 
mi!ias:ha  funt  qua  in  manu  conuenere.  Altera  earum  qua  tantummodo  uxores  ha 
bentur.De  hoc  more  quo  nouf  nuptg  uiru  fibi  emebant, fic  feribit  Nonius.Nuben 
tes  ueteri  lege  Romana  alTes  aris  ad  maritum  uenfentes  folebant  ferre.  Atqs  unum 
quem  in  manu  tenerent,tanqua  emendi  caufa, marito  dare.  Alium  quem  in  pedeha^ 
berentjtn  foco  larium  familiarium  ponere.T ertium  quem  in  facciperione  condidif/ 
fentjCopitoufcinali  folerc  refonare.  Cateru  quod  Vlpianus  hic  nullam  habeat  roen 
rionem  antiqui  ritus,  nihil  miru,  ^uomTribunianus  fub  nomine  luffiniani omnes 
prope  antiquos  ritus  fuftuleririeac^  fcripia  reliquerit,  qug  rei  ac  propofito  fuo  expe.> 
diebant.Iliud  non  omittam,  matremfamilias  matronam  quot^  appellari:  quippema 
trona  eft,qua  in  matrimonium  cum  uiroconuenit , ut  in  eo  maneat : etiam  fi  liberi 
non  funt  adhuc  fufceptt.  Appellationem  enim  habet  amatris  nomine  non iamade/ 
p to,fed  cum  fpe  £C  omine  mox  adipifecndi.  • 

p A V L V S 

Liberationis  uerbum  eandem  uim  habet, quam  folutionis. 

c ^ L.  I V s 

Qui  alteri  debet,  fi  quod  debet  peribluif,  debere  protinus  definit:  acceptat^  fyn/ 
grapha,qua  creditor  fibi  folutum  tcftetur , apudquecunt^iudicem  probare  poteft, 
ie  non  amplius  debitorem  efle : afc|  ita  poteft  quccuncj  petitorem  excludere.  Idem 
quoi^  facere  ei  licebit,  fi  creditor  in  lyngrapha  icripferit,  fibi cumulate  farisfactuin: 
feq!  cum  a debito  liberarc.exquo  imeliigemusliberationis  Siiblurionisparemuio 
efie.  Na  SC  qui  ibluic  liberatur:^::  qui  liberatur,  no  fecus  accipitur,  ac  fi  perfoluiGet. 

C A I V s 

Qui  ne^  fcquantur,nc(5  ducantur. 

c L I V S 

Per  eos  qui  netj  fcquantur,ncq;  ducanturifignificantur  q^qui  omnino  contuma/ 
ces  ac  refradtari)  lunt  aduerfus  magiftratusiqui  nei^  ultro,  nei^  metu  parent.  Aduri 

fus 
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fusquosita  fcnptum  fuitin duodecim tabulisJufla  imperia  funto.ffsc^  ciufs  mode- 
fteacfincrecufatfone  pareto.Magiftratus  nccobedienteS<^  nocuum  ciucm  mul<fia, 
uinculis , uerberibusue  coercento , ni  parmaiorucporcftas  populusi^prohibcfsit: 
ad  quos  prouocatio  efto.Quom  magiftratus  mdicalsic  irrogafsituclpcr  populu  mul 
pcenae  certatio  efto . Sed  enim  alfjs  magiftratibus  lidtores  apparebant, aiijs  uia/ 
forcs.Qui  litflores  liabebant,tjs  eratuoeatio  apprehenfio;  qui  uiatorcs  habebar, 
ijs  erat  ibla  apprehenfipinec  quenqua  in  ius  iicebat  uocarc. quales  erant  tribuni  ple 
bisrqiiorum  prafentia  & afsiduitate  opus  fuit , ut  fuam  iurifdicfiioncm  exercerenf. 
Qui  ergo  netp  uolentes  uocationi  parent,necj5  flnuntfe  alidVoreapprehendbfed  ue 
oiente  repellunt; q nei^  fequuntur  ne<^duc6cur:iedgrauiorepcEna  fiint  coercendi, 
r;' 

C A I V S 

Solutum  non  intelligimus  cum, qui  licet  uinculis  leuatus  llt,  manibus  tamen  te- 
h^tunacne  eum  quidem  intelligimus  folutum,qui  in  publico  feruatur  fine  uinculis* 
c JE.  V i V s 

Ille  plane  folutus  eft,  qui  fuat  fpontis  eftrSC  nulli  obnoxius  facultatem  habet  com^ 
meandi  quo  luber.quod  fl  quis  prius  nexus  uinculis , uinculis  Ieuetui,ied  manibus 
tcneaturinec  is  iblutus  intelligetur.Quid  fi  e'  manibus  etiam  exemptus>in  publico, 
ideft  in  carcere  adferuetur  omnibus  ademptis  uinculisc'aut  in  pubi  ico, id  eii  in  libe/ 
raculiodfa,ut  huc  aut  illuc  ftjpatus  tamecufiodibus  comeenanhic  iblutus  dicetur? 
non  fane',quom  nondum  fuat  ipontis  fic,&l  cuftodibus  obnoxius  adferuetur.  Quod 
auce  publicum  pro  carcere  accipiatur,  uel  illud  Plautini  Sofiae  oftendit ; Vereor  ne 
bacnoifie  adueniens  publice  excipiar,id  eft  in  carcerem  obtrudar. 


VEP  lANVS 


Bonorum  appellatio  auteiuilis  eft  aut  naturalis,  naturaliter  bona  ex  eo  dicuntur, 
quod  beantjhoc  eft  beatos  faciunt.Beare  eft  prodefle.  In  bonis  autem  noftris  com/ 
putari  fciendiim  eft  nonfblum  quaedomfnqnoftri  funt,  fed  &:fi  boria  fide  a nobis 
pofsideaturjucl  fuperficiaria  fuht . aeque'  bonis  adnumerabitur  etiam  flquid  eft  in  ax 
<Sionibus,petitionibus,perfecutionibus.  nam  hsc  omnia  in  bonis  effe  uidentur. 


Naturale  bonum  eft,  quod  natura  duce  a nobis  appetitur ; qualia  funt  7* 

bona  ualetudo,  uigor  corporis  , oris  dignitas,  alia  huius  generis  . Natu- 
ra enim  bonum  omnia  appetut  animantia.  quanto  bonum  quodep  profufius  efti 
hoc  ab  omnibus  magis  appetitur,  Sic  metaphyfici  deum  maxime  omnium  ab  omni 
bus  expeti  probant : quod  ipic  fit  fummu  bonum, quod  Graeci  dicunt  t a^i*3ot',  £C 
qugcucpbona  fune,  eius  participatione  bona  appellentur.  Sic  Plato  probat  uirtutetn 
natur*  noftrae  maxime  confentaneam  efle.uitium  autem  prae  cateris  naturcC  repu/- 
gnare.  neminem  uolentemalum  efle.  Naturale  ergo  bonu,  fi  proprie  loquamur, 
td  eft  quod  abiunclum  uitiOjufrtuti  contuneftum  efttquodpofleftore  bonum  reddit, 
nullum  enim  hac  boni  nuncupatione  dignamur,  nifi  cuius  uirtus  illuftrfs  eft  ac  per< 
fpicua.  At  csiera  qute  ciiiili  more  magis  ^ phflofophico  bona  dicunt,  a Stoicis  com 
moda  non  bona  nuncupantur,qudd  ftilicet  pofsidente  minime  bonum  reddant.  A/- 
cademici  S£  Peripatetici  hgc  in  1'ccundo  bonorum  genere  cenfenua  quorum  tamen 
ufu  fi  uirtus  abfuerit,  bonorum  nomen  amittunt . Nam  ibla  uirtus  eft,  qu*  faculta- 
tem habeat  nos  beandi . & qui  huius  fubfidio  fuccindii  funt,  hos  beatos  £d  bene  ae 
beare  uiuere  dicimus:  quod  bonorum  cumulo  quo  illi  pr*diti  funt,  nihil  defit.  Inter 
ciuilia  autem  bona  lureconfultus  computat  non  folum  qug  mancipii  noftri  funt,fed 
&qu*cun(^  bona  fide  pofsidemustqualia  ad  ufucapionemidonea  funt,  tum  Sdquae 
funt  fuperficiaria:ceu  quae  funt  in  domibus  SC  fubftrucbionibus  pofita.  Quin  & no/ 
mina,  dC  ea  ad  qug  competit  a<ftio,ut  ea  petere  &:  profequi  pofsimus,ea  quo<^  in  bo 
niscenfemus. 


H 
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C A 1 V S 

Nqras  appellatio  etiam  ad  pronurum  & ultra  porrigenda  eft. 

c JE.  L I V s 

Sicut  appellatione  parentum  & auorum  maiores  omnes  intelligi  folentmcpotum 
autem  appellatione  minores  coprehenduntur:  ita  nurus  nuncupatio  ad  pronurum 
poirigitur-Eli  autem  nurus  uxor  filij. pronurus  uxor  nepotis.atc^  ita  deinceps. 

c A I V s 

Appellationeparentis  no  tantum  pater:(ed  etiam  auus,  proauus,  deinceps  om 
nes  fupenorescontinentunredSC  mater,  & auia,  SC  proauia. 

c JE  L I V s 

Quidam  cognationum  gradus  inrublime,id  eft  furfum  uerfus  feruntur:  quidam 
proni  ac  deorfum  prouehunturultj  in  latera  tranfuerfarij  procedunt.Linem  qua  ad 
hos  diriguntur  indicates  proximitate  longinquitatemuc,  ab  antiquis  ftemmatafue/ 
runt  appellata.  Plinius  libro  trigefirnoquinco:  Exprefsi  cera  uulcus  fingulis  difpone 
bantur  armartjs:  ut  cfTent imagines , quae  comitarentur  gentilitia  funera : femperc^ 
defundloaliquo,totus  ad  erat  iamiiiae  eius  qui  unquam  fuerat  populus:  ifemmaiaue 
ro  lineis  difeurrebat  ad  imagines  pitSas.  Ex  tribus  autem  gradibus,  quos  diximus, 
is  omniu  maxime  pollet  qui  in  fublime  attollitur:  id  eft  qui  ad  maiores  fertur.  Vnde 
fadlum  puto,  ut  uernacula  limplicitas  parentes  in  uniuerfum  pro  agnatis  QL  cogna/ 
cis  acceperit : quo  etiam  uerbo  inea  fignificatione  nonnulli  ufi  funt  non  adeo  anxij 
latin9puritatisobferuatores.IuliusCapitolinusinM.Antonino:AdoptatusmauB 
cam  domu  omnibus  parentibus  fuis  tantam  reuerentiam  quanta  priuacus  exhdsuit. 

V L P I A N V S 

Pttfroni  appellatione  di  patrona  continetur. 

c A L I V s 

Minime  mirum  uideri  oportet,fi  maiculinum  genus  foeminino  praepollet:  quom 
In  omni  animalium  fpecie  mares  fortiores  habeatur, panthera  urfaq?  excepta, fi  Plu 
nio  credimus.Ob  id  Sefoftris  rex  Aegypri,qui  magnam  orbis  partem  deuicit,popu 
los  imbelles, 8C  quos  ut  inquit  Herodotus,  id  eft  fine  pugna  dcbcllauerat, 

perpetua  nota  fuggillabat  in  fielis  feu  pilis  obfcocnum  muliebre  appingens:  cocraS 
fortiter  repugna(Icnt,obfccen3  uirile  in  pilis  exprimebat . Redieergo  grammatici, 
redelureconfulcifub  maris  appellatione  fccminam  comprehendi  uolucrum.Sicfi/ 
li)  nomine  filiam,  patroni  patronam  complexi  funt.  Accipitur  autem  bifariam  pa/ 
tronus.  Nam  uel  clientis correlatiuum  eft,  &ieumfignificat,  qui  defenrorefiaufa: 
alienat.  Aut  certe  patronus  correlatiuum  efi  liberii,eum9  fignificat,  qui  olim  domi, 
nus  feruum  libertate  donauit.fic  olim  Prufias  rex  Bithynia  fumpto  pileo, qiri  habi/ 
tus  eft  manumiftbrujpopulum  Romanu  patronum  fuum  profitebatur.  De  hacfpe/ 
cie  patroni  hoc  loco  intellfgit  lureconfultus. 

P A V L V s 

Sppe  tta  coputatu  eft, ut  & coiuntSa  pro  difiuniftis  accipiant,  dC  difiundla  pro  co 
iun (Sis, interdum  folutapro  feparatis.Nam  quom  dicitur  apud  ueteres,agnatoniin 
gentiliumq:  cp  pro  feparatione  accipitur.  At  quom  dicitur , fuper  pecunia  tutelaiie 
fua,quia  tutor  feparatim  fine  pecunia  dari  non  poteft:  quom  dicimus:  quod  dedi 
aut  donaui,utracp  continemus.  Quom  uero  dicimus,  quod  eum  dare , facere,  opot/ 
tet:quoduis  eorum  fufficit  probare.  Quom  uero  dicit  prattorifi  donum,munus,o^ 
ras  redemerit:ft  omnia  impofita  iunt,  certum  eft  omniaimpofica  redimeda  elTe.  Ex 
re  ergo  pro  coiuntftis  habentur.Si  quxda  impofita  iunt,  cstera  no  defiderabuntur. 

Cxliiu 
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\'occs  ideo  inuent^  funijUt  fcntemrjs  obicquantur,no  ut  fententiae  uocibus  fint 
obfequcntes. Proinde  prima  omnium  eft  fenrcnriaru  animaduerfio,ad  quas  deinde 
uoces  dirigendse  funtrnefiat  quod  de  Lesbia  regula  didlum  eftjqug  quom  plumbea 
fir, facile  inflcdli  poteft.  ob  id  no  paries  ad  normam,fed  norma  ad  parietem  exaqua 
rur;5^  qujc  lege  dare  debuit, legem  accipit . Recfeergo  Paulus  tradit  comuneffa  pro 
difiunctis,SC  difiuncl^a  pro  coniunclis  farpe  accipi  foleretnon  uerborum  fed  fenten- 
liarum  habita  ratione:  commodaq?  ad  hoc  fubiungit  exempla  . Nam  quom  dicitur: 
iiquis  ab  inteftato  deceilerit,  agnatorum  gentilium^  fit  fuccefsfo:quom  ambofucce 
dere  non  pofsinr,aut  hos  aut  illos  ad  fuccefsionem  uocari  certum  eft-Item  quom  dt^ 
cicur, aliquem  conucnire  fuper  pecunia  tutelaue  fuarconiundtim  haec  duo  accipiens 
da  funt.Nec  enim  tutela  fine  pecunia  demandatur.  Nam  5C  ipfc  adminiftratione  ge 
rit  pecuniae, id  eft  facultatis  pupilli:  5C  ipfum  fuam  pecunia  eius  quodammodo  fidei 
uadem  habere  oportet.  At  quom  dicimus,quoddediauc  donauirdifiuncfiiuaconiun 
cliueiehabetrnani  donatione  datio  fubfequitur.Qpoduero  inpaAionibus  perferi' 
peum  eft  fepe,fi  dederit  £C  fecerit  quod  eum  dare  QC  facere  oportet:hac  locutio  dif' 
iundiuc  le  habec:Si  ad  eius  ucricatem  comprobandam,fatis  eft  partem  unam  com^ 
probari-  Illud  quoq;quod  in  edicto  praetorio  notatum  eft : fi  donum, munus,  operas 
redemerit :fi  bgc  omnia  impolita  funt,  omnia  redimenda  efie  conftat. Illud  enim  diX' 
folutum  coniundtiuc  fe  habet:  ad  probatione  autem  coniunciiux  partes  omnes  ue^ 
ras  probari  oportet.  Atc^  ita  pro  fubietfta  materia  5(C  prout  confentaneum  eft  fenten 
iiae,coiun(ftiu»  difiunifriuaecp  particulae  interpretationem  fufcipiunt.Sed  quom  de 
fjs  alias  nonnihil  diximus, hoc  loco  parcius  agendum  puto. 

P A V E -v  S 

Item  dubitatum  eft  illa  uerba,  opeK  cofiIio,queadmodum  accipiedaftnt.Vcrutn 
ex  lententia  coniungentiuaut  feparantium:  fed  uerius  eft  quod  Labeo  ait,  fepa.- 
«tim  accipienda.  Quia  aliud  facftumeius  qui  ope,  aliud  eius  qui  cofil/o  furtum  facit. 
Sic  enim  ali}  condici  poteft,  alf}  non  potefi.  Erfanepoft  ueterumautoritate  edper-' 
uentum  eft,  ut  nemo  furtum  uideatur  fecifre,nin  SC  conillium  malignuhabuerinnec 
confilium  habuifle  nocendi,nifi  facTtum  iecutum  fuerit. 

C JE.  L I V S 

Exiftimaui  operxprecium  uerba  luftiniani  cx  quarto  Inftitutioiiu  huc  tranferibe 
re.Ea  iuntjncerdum  furti  tenetur,  qui  ipfe  furtum  no  fecit;qualis  eft  is  cuius  ope 
&Cc6filiofa<fl:um  eft  In  quo  numero  eft  qui  tibi  numosexcuisit,ui  alius  eos  raperet: 
aut  tibi  obftiterit,  ut  alius  rem  tuam  exciperet:  ucl  oues  uel  boues  tuos  fijgauerit,  ut 
alius  eas  exciperet.  dC  hoc  ueteres  fcripferiint  de  eo  qui  panno  rubro  fugauic  armen 
tum . Sed  fi  quid  eorum  per  lafciuiam  8<I  non  data  opera  ut  furtum  admitteretur  fa/” 
efum  eft, in  fatftum  acitio  dari  debet.at  ubi  ope  Msuij  Titius  fecit  furtum;  ambo  fur 
titenentur.Ope  51  cSfilio  eius  quocp  furtum  admitti  uidetur:quifcalasfeneftrisfup 
ponittforteautipias  fcneftrasuei  hoftium  effregit, ut  alius  furtum  faceret.quiue  fer.' 
ramenta  ad  effringendum,  aut  fcalas  ut  feneftris  fupponerentur  comodauerir,  feies 
cuius  rei  cauia  comodauerit . Ceree  qui  nullam  opem  ad  furtCi  faciendum  adhibue/ 
rit, fed  tantum  confilium  dederit, atq?  hortatus  eft  ad  furtum  faciendum,  no  tenetur 
furti.  Declarat  aute  Paulus,aliud  elTe  ope, aliud  confilioadiuuare:  propterea  fepa 
ratim  accipienda  efTe.Ecfd  probat, quoniam  ope  furem  adiuuanti  condici  poteft:{ed 
confilium  afferenti  condici  non  poteft. eft  aut  conditftio,  aeff  io  perfonalis.De  qua  a^ 
aioeftcluftinianusco  quo  fuperiuslocOjDeobligatioibus  quaeexdeliifto  nalcun^ 
fur : Furti  aefio  fiuc  dupli  fi  ue  quadrupli,  tamen  ad  pcenae  perfccucionem  pertinet. 
Nam  ipfius  perfecutione  extrinfecus  habet  dominus,  quam  aut  uendicado  aut  con 
dicendopoteft  auferre. Sed  rei  uendicatio  aduerfus  quidem  polTeiforem  eft,fiue  tut 
ipfe  pofsidetfiue  alius  quiliber.Codidtio  aut  c aduerfus  fure  ipfum  heredemue  eius, 
licet  nonpofsidcar  competit.  Quid  uerofit  condicere, idem  declarat  codem  libro, 

titulo 


57°  DE  VERBORVM  ET 

titulo  De  adlionibus.In  perfonam  uero  a(Siocs,  quibus  dare  aut  facere  oportere  ia 
tenditur:  fcilicct  condiAiones . Condicere  enim  eft  denuntiare  prifca  lingua. nunc 
ucro  abuOue  dicimus  condidrionem  adtione  in  perfonam  eflcjqua  adtor  intendit  da 
rifibi  oporteremullaenimhoc  tepore,  quo  prius  fiebat  modo,  denunriatiolit.Tum 
uero  fubiungitlureconfultus,  opi  confilium  adiundtum  efle,{ta  ut  nemo  opem  affer 
re  fine  maligno  cofilio  non  exiftimetur.Conlllium  uero  datu  nemo  putet,  nili  tum 
demum  maleficium  fubfecutum  fit. Nec  enim  confilium  puniri  folet,  cui  effedtus  no 
acceiTeritjin  hoc  pratfercim  maleficiorum  genere.  Aliter  ubi  agitur  de  iffa  maieftate. 
exquouetus  illud  carmen  prodijnMalumconfiliumconfultovipefsimum.  QuoiiiUi 
Hefiodeo  fimillimum  eft: 

« HfiKH 

V L P I A N V S 

Condttionales  creditores  dicuntur  q,  quibus  nondum  competit  adrio,  eft  amtra 
competitura, uel  qui  fpem  habent  ut  competat. 

C JE  L I V S 

Omnis  ftipulatioaut  purc,aut  in  die, aut  fub  conditione  fit. pure,  ueluti  quincf  au 
reos  dare  fpondes.  idc^  confeftira  peti  po  teft.In  dicm,quom  adieclo  die  quo  pecunia 
foIuatur,ftipulatio  fit,  ueluti  decem  aureos  primis  Calendis  Marti)  dare  fpondes.Id 
autem  quod  in  diem  ftipulamur,ftatim  quidem  debetur.-fed  peti  prius  quam  dies  u« 
nerir,non  poteft.  At  nec  eo  quidem  ipfo  die  in  quem  ftipulatiofadfa  eu,petipoteft. 
Sed  totus  is  dies  arbitrio  foluenris  tribui  debettncc^  enim  certum  eft  eo  dic, in  quem 
promiiTum  eft,  datum  non  efle  priufquam  is  prxterierit . Sub  conditione  ftipulatio 
fit(id  quod  ad  prsfentem  locum  pertinet:)quom  in  aliquem  cafum  defertur  ob!%a/ 
tio;ut  li  aliquid  fa<ftu  fuerit  uel  non  fuerir,c6jnicratur  ftipulatio:ueluti  fi  Titius  coiv 
fui  iueritfacfus,  quinq;  aureos  dare  fpondes.  Ex  coditionali  ftipulationetantufpes 
eft  debitum  irheami^ipfam  fpem  in  haeredem  tranfmittimustfi  priufquam  conditio 
extet,  mors  nobis  contigeric.Exhac  conditionaliftipulationejconditionalcsetiam 
creditores  nuncupati  funt,  quibus  nondum  competit  actio : urpote  quom  nondum 
conditio  aducnerit,  fed  tantum  fpem  habent  ut  competat . Ex  eadem  caufadebf. 
tores  conditionales  appellati  funt:  a quibus  tam  diu  peti  non  poteft,  donec  conditio 
aduentarierqua  fuperuenienteno  iam  conditionales  debitor  es, fed  certinominacur. 

P A V L V s 

Creditor  autem  is  eft,  quiexceptioncperpetuafubmouerinonpotcft.  Quiau/ 
tem  temporalem  exceptionem  timet,  fimiiis  eft  conditionali  creditori. 

c .ffi.  L I V s 

Creditorum  nomen  fubeunt  omnes, quibus  aut  pure  autin  diem  aut  fub  conditio 
ne  debetur, modo  perpetua  exceptione  non  fubmoueantur.  Qus  aute  fit  perpetua 
exceptio,  non  cxiftimaui  melius  me  pofte  aperire  quam  ipfius  lurcconlultiuerbis 
ex  libro  quarto  Infticutionum.  Appellantur  aute  exceptiones  ali»  perpetua  & pe/ 
remprori.^-:ali»  temporales  5C  delatori».  Perpetua  8^  peremptoria  funt,  qua  fero/ 
peragentibus  obftant,&Cfempcr  remdequaagitur,perimut.Q.’^aIiseftexcepnodo 
li  malir&Tquod  metus  caufa  fadum  eftr&l  patfticonuenthquom  ita  conueneritneo' 
mnino pecunia  peteretur.  Temporales  areg dilatori»  funt,qu»  ad  tempus noccnc 
& temporis  dilationem  tribuunt. Qualis  eft  padi  conuenti, quom  ita  conuenerit,ne 
intra  certum  tempus  ageretur:  ueluti  intra  quinquennium. Nam  finito  eo  tempore, 
non  impeditur  ador  rem  exequi.  Ergo  i)  quibus  intra  cenutepus  agere  uolentibus 
ini)Citurexceptioaucpadi  conuenii  aut  alia  fimilis,difFerre  debent  adione,S  poli 
tempus  agere,  ideo  enim  SC  dilatori»  ift»  exceptionesappellaniur . AlioquiCintra 
tempus  egerint, obieda<^  fit  exceptio:nec^  eoiudicioquicquam  confequentur  pro/ 
pter  exceptionem,  nei^  olim  agere  poterant, quom  temere  rem  in  iudicium  deduce/ 
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bant:qua  ratione  te  amittebat,  fcd  hac  icueritate  lenq  t luftinianus  imperator.  Eum 
enim  qui  ante  tepus  pacflionis  uel  obligationis  lirem  inferre  aufus  cft , Zenonian* 
coftitutioni  uoluic  fubiacere:  quam  fancc/isimus  legislator  de  his,qui  tempore  plus 
petieruntjprorulit.ut  5Cinducias,quas  ipfc  actor  fponte  induxerit, uel  natura  adtio- 
nis  continet, fi  contempieritiin  duplum  habeant  q,  qui  talem  iniuriam  pafsifunt:8tr 
poft  eas  finitas, no  aliter  licem  rufcipiant,nifi  omnes  expenias  litis  antea  acceperint; 
ut  aiSores  tali  peena  perterriti, tempora  litium  doceantur  obferuare.Csfterum  quod 
Paulus  fubiungit , temporalem  exceptionem  codicionali  fimilem  effemerum  eft.fi/- 
dutenim  conditionalis  creditor  agere  non  poteftni,  fi  conditio  ueneritiitatempora' 
lis  creditor  agere  non  poteft,nifi  dies  ceiTerii  debitionis. 

vlpian  vs 

Cognofcereinftrumeta,  efi  relegere  recognofcere.Difpungere,  eft  co ferre  ac.' 
cepea  dC  data. 

C iE.  L I V S 

Cognofeere  fnftrumentajeft  fimpliciter  explorare  quid  inftrumentis  cotineatur; 
ca«5  diligenter  relegere  ac  recognofeere.  Nunc  aute  inftrumenta  non  tantum  docu/ 
menta  a tabellionibus  confec'fa  accipimus , fed  rationaria  etiam  quibus  inftrui  zrcp 
edoceri  de  reni  ueritate  poflumus.  Difpungerc  autem  maiore  uim  habetmamqui 
expungit  non  fbium  rationes  recognofeit,  fed  accepta  8»i  data  etiam  conferttuc  adac 
quet  utranq;  paginam,&ratiunculamconficiat , id  eif  data  accepta  infummare.' 
digat.  Difpungere  autem  inde  dictum  cft,  quod  rationibus  punefia  praefigebantur; 
quae  deinde  in  dati8i  accepti  computatione  quom  fubtraherentur,  difpungi  di- 
cebantur. Nam  fermeille  fuit  perpetuus  mosueterum : ut  rjsqus  fibiconftabant, 
piincfaadfcriberent.Sic  milites  praeferiptis  puniftis  inalbo  fignabantur,  quibus  fti.' 
pendia  procedebantiqui  fi  quando  exautorarentur,expun(ftidicebantur.SicfiifFra 
gatores  candidatis  quibus  faiieba  nt, puncta  praefigebat.  Vndeillud  Horatianum  in 
prouerbium  abijr,  de  qs  quibus  feliciter  cuncfta  prbueniunt; 

Omne  tulit  punctum,  qui  milcuit  utile  dulci. 

VLPIANVS 

Liberorum  appellatione  continentur  non  tantum  qui  funt  in  poteftate,fed  orti/ 
hes  qui  fui  iuris  fune:  fiue  uirilis  fiue  fccminini  fexus  ftilit,  exue  fceminino  fexu  de.' 
fcendentes. 

C JE.  L I V S 

Multo  laxior  eft  liberoru  quam  filiorum  fignificatio:  filioru  in  proximo  conftar, 
liberorii  ad  nepotes  QC  pronepotes  ac  minores  porrigitur.  Atej  ita  lemper  in  duode- 
cim tabulis  annotatum  eft.  Illud  quoc^obferuauit  Gellius,liberorumnomine,filmm 
unum  filiamiie  fignificari  apud  ueterCs. 

P A V L V S 

Quibus  precipua  cura  rerum  incumbit;  8£  qui  magis  ^ cteteri  diligentia  dC  folici 
tudinem  rebus  quibus  prxfunt,  debct:hi  magiftri  appellantur.  Quin  etia  ££  ipfi  ind 
giftratus  per  deriuationem  a magiftris  cognominantur.Vnde  SC  cuiuslibet  diicipU 
nae  praeceptores,  magiftros  appellari  a monendo  uelmonftrando. 

C I/  I V s 

Magiftrare  moderari-unde  magiftri  non  fblum  doclores  artium,  fed  etiam  pagoy 
rum,focietatum,uicorum,  collegiorum,  equitum  dicunturrquia  omnes  fj  magis  ese 
teris  polTunt.  Vnde  ScT  magiftratus,qui  per  imperia  potentiores  funt  quam  priuati; 
quf  uox  duabus  fignificationibus  notatur  • Nam  aut  perfonam  ipfam  demonftrat; 
quomdicimus,magiftraiusiufsit.Authonorem,ucqiiomdiciiur,Titiomagiftrarus 

datus 
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datus  eft.HaiScnus  Feftus.Magiftri  officin»  ad  eam  ratione  dicutur  tabetne  manci 
pes,qui  modo prcefcribunt  opificibus  fellularijs.Magifin'  cutiaru, quibus  curaadmi 
ninrandx  curiz  incumbit,  diuidends  puta  pecuniae  gratia, exornadi  ruffragij,&  a/ 
lia  id  genus  faciendi.  Magiftriuedigalium,  qui  principes  (unt  publicanorum.  6^  ip 
fe  dictator, magiftcr  populi  dicitur,qudd  populi  moderatio  ad  ipfumfpeSet. 

P A V L V s 

Pcrfequi  uidetur,  5C  qui  fatis  accepit. 

c JE.  L I V s 

Satis  dare  SC  fatis  accipere, fe  munio  refpiciuntfatis  dat  qui  alteri  uult  cautum eC 
fetfatis  accipir,qui  cautum  uult  fibi.Prima  autc  pars  compontionis,ideft  fatis, illud 
indicat  ;quantiquifcp  rem  fuam,  uel  damnum  quodfibi  illatum  iri  extimcfcit,  tanti 
cautione  poftulac.hocfciliC€t  intellexit  Plinius  libro  trigefimoquarto.In  argumcn. 
tum  lucceifus  nouum  exemplum  afferam, nec  deorum  nechominufimilitudfnisex/ 
preUse.  Aetas  noftrauidit  in  capicolio,  priufquam  id  nouifsime  conflagraret  a Vitei/ 
lianfs  incenfum,m  cella  lunonis,  canem  ex  jEre,uuInus  fuum!ambentem:cuius«xi 
mium  miraculum  S^indifcrecaucriflmilicudo  non  ex  eo  folumintelligitur.qudddji 
dicatus  fuerat;uerum  8C  noua  fatis  dacione.Nam  fumma  nulla  par  uidebatur, capite 
tutelarios  cauere  pro  eo  infticuti  publici  fuit.  Sententia  ergo  lureconfulti  eft,cum  ui 
deri  rem  fuam  perfequi,id  eft  agere  ad  recuperatione  rei  fuf,qui  fatis  accipit,  SC  au 
tum  fibi  uult  de  rcftitutione  rei  uel  damno  infeclo. 

C A 1 V s 

Licet  inter  gefta  K fatfia  uideatur  qusdam  effe  fubtilis  difrerenti3,attamen 
inter  gcflum  & facium  nihil  intereft. 

C ^ L I V s 

Quid  interfit  inter  gcfium,acflum  dC  contradium  fuperius  diligenter  cxcuniimirf 
dimus  ab  Vlpiano.Adum  fiquidem  uerbfs  Krecoftarepoteft,  gefiumfineuerbiSi 
contra  dium  ubi  mutua  interuenit  obligatio.  Nunc  Caius  inter  fadlum  & geftum  di. 
cit  fubtilcmquandamcfle  differentiam,  nam  facere  promiicuum  efi,  gerere  adma. 
gnificas  tantum  adiiones  refertur.  autem,qu3c  didiio  prius defideraba/ 

iur,id  eft  improprie, nulla  eft  differetia. nam  hxc  quae  fubtiliter  adeo  a n onullis con 
fiderantur,ea  plerunqiafcriptoribus  confundi  foknt.fcriptoresfacri  deum  nuncu. 
pzntsfiwi  id  eftfadtorem  cali  SCterrsetquem  Cicero  in  libro  Dena 

tura  deorum  -sfiexTiix/  appelIauic,ideftadiorem. 

c A I V s 

Paternoslibertos  redie  uidemur  dicere  noftros  libertos.  Liberorum  no  ftrorumli 
berios  non  redie  noftros  libertos  dicimus. 

c iE  L r V s 

Contra  eaquae  dicit  Caius,ita  opponi  po  fler.  Qug  filius  acquirit>acquiritparri,n5 
contraiquando  pater  dominus  eft  rei  fuar ,donecuixerit.  Quin  & tcftamento  poteft 
aliu  cp  filium  hsrede  inftituerc  .ex  tjs  redlius  uidef  dici  polfe , Liberorunoftronim 
libertos  ncftrosefle,quam  paternoslibertos efte  filiorum.  Scdrefpodeiur,  lurccoa 
fultum  inrelligerc deliberis  emancipatis,  id  eft  a patria  poceftateliberatisiucl certe 
quibus  habere  licet  peculium  Horum  enim  bona  parentibus  non  accrefcur,  quoo 
tamen  ipfisiure  nat  urar  & ciuiti  paterna  bona  debeantur. 

VLPIANVS 

Portus  appellatus  eft  locus  conclufus,qu6importantur  merces, Si  inde  exportan 
tur.eaij  nihilominus  ftationeconclufaatcj  munita  funt*  inde  angiportu  dictum  eft- 

Cslius 
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C M V l V S 

Portum  ab  importandis  &r  exportandis  mercibus  dici  indicat  Vipianustcufdein 
de prefunt  portitores  portorrj  QC  uediigalis  exigendi  gratta.Hinc  gi  prouentus,qul 
utilicatireipublicae  accedit, porcus  nuncupatur,  utfuperius  oftendimus . Quod  au- 
lem  importare  6^  exportare  diximus>hoc  Graeci  dicunt. Sed  SC 

illud  obferuariopus,utuere  portus  dici  pofsic,ut  locus  fit  munitus  &C  conclufus,ne 
uenti  in  naues  debacchari  pofsint.Qualem  Vergilius  defcribit; 

Eft  in  leceiTu  longo  locusnnfula  porcum 

Efficit  obiecS u Iaterum,quibus  omnis  ab  alto 

Frangicutjinq:  finus  fcindic  feCe  unda  redudios. 

Hinc  atf^  hinc  uaftae  rupes, geminicp  minantur 

In  caelum  fcopuli,quorum  lub  uercicelate 

Aequora  tuta  filent.  Sd  illud  in  tertio: 

Portus  ab  acceiTu  uentorum  immotus  dCc. 

Veteres  etiam  portus  uiasdixcrunr.unde  angiportus,  id  eft  anguftae  uiaedidlae.  Lt/ 
cetlureconfultus  angiportum  didlumuelit,  quod  locus  fit  angufte  munitus  2d  con^ 
ctufus.T eretius:  Ego  me  in  pedes  quantum  queo  in  angiportu  quoddam  deiertum. 

' VLPIANVS 

Locus  eft  n5  fundus:fed  portio  aliqua  fundi. fundus  aute  integrum  aliquid  eft:&C 
plcruncp  fundum  fine  uilla  accipimus.Caereru  adeo  opinio  noftra  &r  cSftitutio  locu 
a fimdo  fcperat,ut  Sd  modicus  locus  poisit  fundus  dici,fi  fundi  animo  eu  habuimus, 
non  enim  magnitudo  locum  a fundo  feparat>fed  noftra  afFe<ftio:8d  qualibet  portio 
fundi  poterit  fundus  dici, fi  iam  hocconftituerimus.Nec  no  8C  fundus  locus  confti/ 
(ui  poreft;na  fi  eum  alrf  adiunxerimus  fundo,locus  fundi  efRciecur.Loci  appellatio.^ 
nem  non  folum  ad  ruftica , uerum  ad  urbana  quoc^  pradia  pertinere  Labeo  feribitv 
Sedfundus  quidem  fuos  habet  fines:  locus  uero  latere  poceft,  quatenus  determinc/ 
turSC  definiatur. 

C JE-  E I V S 

Quid  inter  fundum  locum  diftet,fubtiliindagine  quarit  lurcconfultus.  Ea  ue 
ro prima  & potifsima  cftdifterentiarqudd  fundus  praferiptos  ac  prafinitos  limites 
habct:locus  determinati  ac  certi  nihil  habet.  Ita  fit  ut  fundus  integrum  quid  fit,  fnis 
conflans  partibus:quod  loco  non  euenit.  Siquidem  pars  omnis  affundo  quomodo.* 
cuncpabfcffTadocLJS  dici poteft.  Ad  fundum  praterea  dimeciendu  ac  circumferiben 
dum,affecSio  Sd  animi  noftri  indudiio  plurimu  facit-Nam  ex  noftro  arbitratu  qualt* 
bet fundi  portfo,pocerit  fundus  appellari,  etiam  fi  ea  minima  portio  fuerit.  Contra 
fundus  integer  locus  effici  poteft,  fi  infundi  alterius  partem  conceficrit,  8C  quidin« 
tegrum  elfe  defierit. Illud  quocj  fubiungitur  ceftanda  differentia  gratia:qu6d  locus 
ad  urbana  etiam  pr^dia  actinetifundus  autem  cum  urbanis  pradqs  nihil  habet  com 
mune.  Nam  fundus  inrufticis  tantum  haberi  folertunde  latifundiadidia  funr,id 
ell  ampliores  fundi. Hinc  illud  Plinianum:Latifundia  perdiderut  Italiam. fiquidem 
pleric^  agrorum  magnitudini  magis  ftudebant  quam  cuicui  ■ Illa  demum  fundi  lo.' 
ci(^  fumma  differentia  eft,  quod  fundus  fuis  finibus  circumfcribiturdocus  determi- 
nati ac  prarfinici  nihil  habet.  Eft  Si  apud  philofophos  de  loco  multiplex  quarftioj 
de  qua  Ariftoceles  in  Phyficis:  cuius  quxftioniseauidetur  fumma,  locu  effe  aerem 
corpus  ambeuntem.  Fundus, fi  credimus  Varroni,  a fundendo  didlus,qu6d  mul 
ta  quotannis  fundat. 

p A V L V s 

Satifdationis  appellatione  interdum  etiam  repromifsio  con(inebitur,qua  conten 
tus  fuit  is  cui  fattsdacio  debebatur. 

l Caelius 
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C iE.  L I V S 

Si  quis  nadtus  fuerit  debitorem  bonx  fidei,  aut  certe  afsiduum,  di  cui  plurimum 
confidat,  tunc  SCfi  contra  ;flus  ille  occurrat,in  quo  fatifdaiio  rcquiratuiuamenquom 
is  qui  creditoris  perfonagerit,  debitoris  fidei  acquiefeat,  eius(^  repromifsione  con/ 
tentus  fituunc  ea  repromifsio  faciidationis  uices  gerit, ac  pro  iatiidatione  compenfa 
lur.Nam  licet  fatifdatio  ad  alterius  perfona  pertineat  quam  debitoris,  ita  tatnenuo 
Ume  ac  permittente  creditore, debitor  fatifdatoris  locum  fubibit. 

C A I V S 

Tigni  appellatione  in  lege  duodecim  tabularum  omne  genus  materis, ex  qua  X/ 
dificia  confiant,  fignificatur. 

C i£.  L I V s 

Verba  legis  duodecim  tabui,  haec  funt.  Tignum  alienum  furtiuum  sdibusuelui 
ncisfuisiniundtum  nequis  eximere  cogitor,  ied  duplum  pro  eoper  adtionemdetb 
gno  iniuntfio  prsfiare  compellitor.  Hsc  lex  communi  utilitati  pr6rpicit,ne  icilicet 
aedificia  corruant, neu  uines  prociduz  uino  ferendo  minus  idonea  finqfi  pedamea 
ta  8C  ridies  fubtrahantur.Eftaute  tignum  trabs  grandior.fic  Cefar  in  firudurapoa 
tis  fuper  Renum, uulc  tigna  bina  in  amnem  aduerfuseius  curfum  dimitti,luper  qui/ 
bus  tota  deinde  pomis  moles  incumbat.Sic  tigna  dicuntur  in  sdibus,  quibus coiv- 
tigtiationes  contincntur.Hicautem  Caius  declarat, non  maiores  tantum  trabes, fed 
omne  materis  genus  fignificarbquod  uel  ad  fuftinendamdomu,ucl  ad  fulciendam 
uitem  idoneum  eft . Maceria  uero  proprie  lignum  omne  dicitur , quod  sdificatioai 
fit  accommodatum,  unde  & magiftri  lignari]  abietarij^  materiari]  itidem  dicuntur. 
Plinius  de  corno  loques , dicit  ex  eo  uirgas  tam  tenues  efle,  ucmaceries  appellarino 
polsit : quod  non  aliud  fignificat , nifi  firuifiuris  non  efle  idoneum . Vitruuio  pecu/ 
liare  eft, inteftinum  opus  appellare, quod  ligno  cofedum  fit. Legem  uero  duodecim 
tabularS  cumulare  declarat  Vlpianus  libro  quadragefimofcpcimo  Dig.tit.De  tigno 
iniunclo.Cuius  uerba  fubfcribere  a re  propofl  ta  alienum  no  puto.Lex  duodecim  ta 
bularum,  inquir,  neq;  foluere  permittit  tignu  furtiuum  sdibusueluincisiniutlbim, 
neq  uendicare . Quod  prouidenter  lex  enicit:ne  uel  sdificiaTub  hoc  prstextudiru 
antur,  ueluinearumculturs  turbentur.  Sed  in  eum  quiconu!<ftuseftinionxifre,in 
duplum  dat  aclionem.  Tigni  au  te  appellatione  cotinetur  omnis  materia,ex  qua  adi 
fictum  conftat , uinescp  necelTaria . Vnde  quidam  aiunt  tegulam  quoq  lapidem  SC 
cementa  csteraq  fi  qua  3Edifici]'s  fiinr  utilia : tigna  enim  a tegendo  dieSa  funt : hoc 
ampliusSC  calcem  8C  arenam  tignorum  appellatione  contineri  .Sed  8tinuineisn' 
gnieeia  appellatione  omnia  uineisnecefiaria  continentur;utputaperncs,pedameQ 
ta.Sed  ad  exhibendum  danda  eft  ei  acftio.nec  ei  parci  oportet, qui  fetes  alienam  rem 
sdiScio  induxit  iniunxitfte . Non  enim  fic  eum  conueniemus  quafi  pofsideniem: 
fed  ita, quafi  dolo  malo  fecerit,quo  minus  porsidear.Hadenus  Vlpianus.De  hac  le/ 
ge  mentio  quoq  fit  in  uigefimoquartoDfgeft.tit.  De  donationibus  inter  uitumSi 
uxorein.exuerbisPau!i.eafunt:Deeoquod  uxoris  insdificium  uiri  ita  coniumfrS 
eft,  ut  dctradlum  alicuius  ufus  effe  pofsittdicedum  eft,agi  poffejquamuis  nulla  aftio 
ne  ex  lege  duodecim  tabularum  .Quia  decem  uiros  non  fit  credibile  de  fjsfenlifle» 
quorum  uoluntate  res  eorum  in  alienum  aedificium  confundis  eflenc.Paulus  notat. 
Sedtn  hocfoluagipoteftjUtfola  uendicatio  ibluta  re  copetatmulieri, no  in  duplum 
exlege  duodecim  tabulatu.neq  enim  furtiuu  eft,  quod  fciete  domino  inclufum  eft. 

V L P I A N V S 

Penes  te  amplius  eft  quam  apud  te  eftrnam  apudte  eft,  quodqualitercuq  a te  te/ 
neatur. penes  te  eft, quod  quodammodo  a te  pofsidetur. 

C JE  L I V s 

Sextus  Pompeius  FeftustApudSC penes  inhocdifFerut,qu6d  alterum  perfonatri 

cum 
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cum  loco  fignificat,  alterum  perfonam  SC  dominium  acpotcftatem  , qtred  trahitur 
a penitus.  tlTeitacp  penes  te  quicquam,  eft  non  folum  proximum  habere , icd  eius 
quoq;rei  potefiatem  ac  facultatem  tenere ; ut  de  eopofsisprotuo  arbitratu  decer/" 
nere.Horatius:  Si  uolet  ufus. 

Quem  penes  arbitrium  ed,  QC  fons, 8^  norma  loquendi. 

E(^  tamen  quando  hxc  largius  inueniamus.Liuius.Penes  eofdcm  pericula  belli,  pe 
nes  quos  prgmia  eflrent.Plimus:Fides  fit  penes  autores,a  quibus  fumus  mutuati. 

P A V L.  V S 

Inteflatus  eft  non  tantum  quiteftamentum  non  fecit,fed  etiam  cuius  ex  teftamen 
tohaereditas  aditanon  eft. 


c ^ V I V s 

Ad  rem  fecit  quod  ininfticutionibus  luftinianifcriptum  eft  libro  tertio.Inteftatus 
decedit, qui  aut  omnino  teftamentum  non  fecit;  aut  non  iure  fecit;  aut  id  quod  fece/ 
rai>  ruptum  irriiumue  fatftum  eft;aut  fi  ex  eo  nemo  haeres  extiterit . Proprie  autem 
quis  inteftatus  dicitur : quom  certum  effe  coeperit,  nullum  ex  ceftamento  haeredem 
extiturum. 


VLPIANVS 

Hseredis  appellatio  non  folum  ad  proximum  haeredem , fed  etiam  ad  ulteriores 
haeredes  refertur.Nam  hgredishaeres,  deinceps,  haeredis  appellatione  cotinetur. 

C A5.  L I V s 

In  adnatis  hgredes  admittunrur,fiue  de  lege  duodecim  tabularum,  fiuc  ex  edidlo 
prgtorum,uiq5  ad  decimum  gradumun  cognatis  ufep  ad  fextum.Puro  tamen  VIpia 
num  de  his  potius  incelligere  qui poft  primos  haeredes  m tabulis  defcribuntur,quos 
fubftirutos  uel  furrogatos  dicut;qualesfecundi,tertq,  quartiue  ordinis  haeredes  uo 
cantur,  QC  deinceps : in  quibus  fubftiruendis  eam  uerborum  formulam  teftator  fer/ 
uabat:  Si  Semproniohxredi  meo  ante  adiram  haereditatem,  uel  antequam  infuam 
tutelam  ueniat,aliquid  humanitus  acciderir,Tmus  hsres  meus  efto.Quod  fi  Titio 
quoc^  aliquidhumanitus  euenerit,tum  Caius  heres  meus  efto-Quodfi  8C 
Caioetiahumanitus  aliquid  euenen't,tum  Alphenus  haeres 
meus  efto.  Atep  ira  deinceps  ad  eos  ufep  gradus, 
quos  teftator  fibi  exprimendos 
propofueric. 
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collectanea 

collectanea 

VETVST  ATIS  EX  ANTIQ.VIS  Ri 

TIBVS.  EX  XII.  TAB.  EX  TAB.  CENSORIIS, 
ex  Legibus  Nume,cxIurepotificio,&  augurali, 
&alijs,Ca;IioCaIcagnino  autore,!ngra 
liam  loannis  Hieronymi  Mon 
ferrati  alumni  lui. 

XII  TAB,  COLLECTANEA 

X EO  magnirado  rempefiatis agnofeitur, quom  ItaU/ 
niuerfadafsis  diTsipataeft,  ut  nullius  omnino  partis  pars 
inueniacur  ineo! urnis, C^, ut  netus  eff  prouerbium,SaDiai 
um  quaeratur  fn  Samnio  non  membra  igitur,  non  artus, 
E no  particulas  aut  cola  duodecim  tabularu  accipe,  fedeon 

cerptirsima  fragmentaper  fenies  ac  dumeta  uixagnitaj 
ut  plane  aut  Penthei  aut  OOridis  fabulam  agnofeas. 
PLINIVS  LIB.  XXI. 

Semper  tamen  coronaru  autoricas  uel  ludicro  quaricarum  fuir.namc^  ad  certatnl 
na  in  circum  per  ludos  & ipfi  defcendebantj&l  feruos  fuos  equosq;  mittebant-  Inde 
illa  duodecim  tabui. lex:  Qui  coronam  parit,ipl'epecuniaiiceius,uirtunserg6ar> 
guitur.  Quam  feruiequiue  mcruilTentpecuniam  ,partamlegc  dici,  nemo  dubita/ 
uit-Quis  ergo  honost'  ur  ipO  mortuo,  parcntibusij  eius,  dum  intus  pofitus  effcqfo. 
risue  ferretur,f:ne  fraude  effet  pofita.  Interpretatur  Plinius, qua  fignifiationepe 
cuiiia  in  hac  lege  intelligenda : ut  pecuniae  nomine  contineantur,  ferui,  equi,  K a/ 
lia  eiufdcm  generis. 

CICERO  IN  II  r.  LEGVH 

lufta/mpcriafuntoirjsi^ciuis  modefteacfinerecurarionepareto.Magiftratusnec 
obedieiiteni  dC  nocuum  ciuem rauldea,  uinculis,  uerbcribuscocrcento,n!par  ma/ 
iorue  potcftas  prohibefsitiad  quos  prouocatio  efto.cum  magiftratus  iudicafsitirro 
gafsitiie,perpopul3  muIiftxpcen:?,cert3rio  efto.Militif  ab  eo  qui  imperabit, proud 
catio  neefto.  De  certamine mulcf «e  Liuius  v.  fecundi  belli  Punici;L.&Sp.Car^ 
biliii,  quom  rem  inuifam  infamemij  cernerer,  ducentum  milium  iris  muldamH. 
Pofthumio  dixerunt.  Cuius  certanda;  quom  dies  adueniffet,  confiliumq; frequens 

glebis  adelTet,  una  fpes  uidebaf  elTe,!!  Cafea  Tr.PI.qiii  propinquus  erat  cognatufij 
ofihumiOjpriiifquam  ad  fufFragium  tribus  uocarentur  inceicefsiirct.6i:  moxiHxc 
quom  ab  optimo  quocf  pro  atrocitate  rei  acia  elTent:  uim^  eam  cocra  rempublicam 
pcrniciofo  exemplo  fadlam  fenatus  decerncret:c6fefiim  Caruiliij  Tr.  Pl.milTamul 
dia  certatione, rei  capitalis  diem  Pofthumio  dixerumtac  ni  uades  daret, prehendi  a 
uiatoreattjincarceremduciiufterimr.  Ex  quibus  uerbis  agnorcimusmuiclama 
magiftratu  dici  irrogari  folere:  de  qua  deinde  erat  concertatio  difceptaiiocp,  iu/ 
re  aniniurialata  foret : & populus  quafi  honorarius  arbiter,  uel  eam  remittebat, 
uel  eius  damnabat. 

ITEM 

Omnes  magiftratus  aufpiciumiudicium^  habento:  ex  fjsq?  fenatus  efto.  Qu» 
uetba  Cicero  licinterpreracur : deinceps  igitur  omnibus  magiftratibus  aufpicia  dC 
iudicfa  dantuniudicia  ut  effet  populi  poteft3s,ad  qua  prouocarccur;aufpicia,urmul 
tos  inutiles  conatus  probabiles  impedirent  mon.Satpe  enim  populi  impetum  iniu 
ftum  aufpicijs  Di  immortales  reprefferunt. 

GELLlVS  LlB.  XX.  CAP.  I. 

Siiniuriam  alcen'  faxir,  X X v.erispcena  funto.  Q.Labeo  in lib ris, quos  ad dutv 
decim  tabulas fcripCt,mquic;L.Neratius  fuit' egregie  homo  improbus  accp  immani 
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iiecordia.Is  pro  deJccIlamentis  habebat,os  hominis  Iibcri  manus  fug palma  ucrbera 
le.Eum  feruus  feqiiebatur  crumena  plenam  alsium  porticansl  qucncuni^  depala 
mauerat,  numerari  iiatim  lecundum  duodecim  rabulas  quinq;  Sd  ufginti  afies  iu^ 
bebat.Ec  tamen  haec  paucitas  afsium  graue  pondus  aris  fuit.  Nam  librarqs  aisibus 
in  ea  tempeflate  populus  ufus  eft.necde  maioi  ibus  iniurqs  illud  eft  intelligendum. 
Sed  iniurias  atrocioreSjUt  de  ofTe  fracflo  no  liberis  modo,uerum  etiam  feruis  fa<5tas 
impendore  damno  utndicauerut:  quibusetiainiurijstalionequoc^  adpofuerut.Po 
fterioreaucfeculo  pratores  iniuriis  aeftimandis  recuperatores  fe  daturos  edixeruc. 
Hiccexuerbis  Gellij  eruta. FuerSc  aut  affes  x x v,  bini  denarij  femis^ided  de^ 
ni  feftertij.  Qui  fi  ad  pecunia  noftra  reuocentjiulios  duos  Kdimidiu  prope  coficiet. 

Si  membrum  rupit  meum,  e padlo  talio  efio. 

Necfinhaclege  ulla  putanda  eft  acerbitas,  quomin  alterum  id  fieret  quod  in  aliuni 
fccilfetinec^  in  retaliando  idem  cafus,  fed  eadem  uoluntas  fpectabatur.Sed  &lfi'quis 
talione  recufabat,pacifcendi  erat  facultastnec^quenquam  talione  fubire,  nifi  quam 
clegifiet.Quod  fi  depacifci  noluerat,  iudici  talionemimperantinonparebatj^fli' 
mata  lite  iudex  hominem  pecunia  damnabat.atcp  ita  fi  reo  dC  patSiograuis  dC  acer/ 
ba  talio  uifafuerat,ieueriras  legis  ad  pecunia  multam  redibat. 

I D E 2.1 

Aeris  confefsirebusi^  iureiudicatis  X X X.  diesiuftf  funto-  Pofi  deinde  manus 
iniecflio  efio. In  lus  ducito. Ni  iudicatu  facit, aut  qui  prator  eft  iure  uincf  dic/t:fecum 
ducitOjUincito  autneruo  aut  compedibus.  Xv  pondo,neminore,aut  fluoletmaio 
re,umcito.  Si  uolet,  fuo  uiuito.Ni  fuo  uiuit:  qui  cum  uindtO  habebit,  libras  farris  in 
dies  dato.fi  uoler,  plus  dato. 

MOX 

Tcrtffs  nundinispartcsfecantOjfi  plus  mmusueiecuerunt,finc  fraude  efio-  Ex 
quibus mtelligitiiuSjConfefsi  aris  & debiti  iudicatis  x x x.dies  darifolere  conqui 
renda  pecunia  caUla j quam  difioluerent:  eosq;  dies  decemuiri  iuftos  appellauerut: 
uelut  quoddam  iuftitium,  id  eftiurisinter  eosquafi  interfiitfonequandam  cefla- 
tionemtquibus  diebus  nihil  cum  q sagi  iure  pofiet.  Hos  dies  X XX.  in  areconfefi 
fodifibluendo  nunc  quocpnonfolum  iure  ciuili,  fed  municipali  etia  feruamus.  Pofi: 
deinde  nifi  diflbluerantjad  prgtorem  uocabantunK  ab  eo  quibus  erant  iudicati,ad/ 
dicebantur.Neruo  quocp  aut  copedibus  uinciebatur  erat  interea  ius  pacifcendi.Ac 
nifipadli  forent,  habebantur  in  uinculis  dies  L.  X.  inter  eos  dies  trinis  nundinis  con 
tinuis  adpratoremin  comitium  producebantur:  quantae^  pecunia  iudicati  effenr, 
pradicabatur.  Tertrjs  autem  nundinis  capite  poenas  dabant, aut  trans  Tyberim  pe 
regre  uenum  ibant.  Quod  fi  plures  forent  quibus  reus  elTet  iudicacus:  iecare  fi  uel/ 
lcnt,atqj  partiri  corpus  addidti  fibi  hominis  permiferunt.Atqui  addici  nunc8^  uin/ 
ciri  multos  uidemus,quiauinculorG  p cenam  deterrimihomines  contemnunt.Difie 
(flum  efleantiquitus  neminem  equidem  legtj  necj  audiuitquoniam  fauitia  ifta  pcc/ 
na  contemni  non  quita  eft. 

ITEM 

Siiniusuocatifi  morbus  auicasueuitiumefiet:  qui  in  ius  uocabit,{umentudat6. 
fi  nolet,  arceram  nefternito.  Hic  morbus  no  febris  rapida  Si  querquera, nec  aegro 
tatio  admodum  grauis , fed  uitium  aliquod  potius  imbecillitatis  attp  inualeniite  de/ 
inonftratur,ubi  nullum  fit  periculu.Nam  quoties  decemuiri  duodecim  cabularu  fcri 
ptores  morbum  uehementiore  uim  grauiter  nocendi  habente  intelligunnnon  mor- 
bum fimpliciter,  fed  morbufonticum  uocant.Iumentu  autem  no  animal  ad  uehen- 
dum  figmficatjfed  ucdiabulum  quod  adiundium  pecoribus  trahebatur,  a jungendo 
enimiumentudixerucuetereSjlicet  egoa  iuuandodidlum  magis  putem.  Arcera  au^ 
temuDcabatur  ploftrutecfum  unditf  5^  munitum:  quafi  arca  quardam  magna uefii 
mentis  undicj;  infirata:qua  nimis  aegri  aut  fenes  portari  cubantes  folebant. 

MACROBIVS  IN  I.  SATVRNALIVM 

Si  nox  furtum  fadium  fit:fi  im  aliquis  occifit,furecaefus  efio.  Hic  nox  pro  nodle 
inufitatifiime  legitur. ab  eo  aut  quod  is,  non  eum  cafu  accufatiuo,  fed  im  dixerut.fic 
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lSlacrobi'us.Nam  Feftus  non  im,fed  cn  ab  eo  quod  eft  is  deduci  /cribit.^o  tame  em 
per m in  fine icribendum  puto.moueretme  uetufti codicis Macrobiani  autotiias, 
ut  im  legendum  putare,{ncaftigatum(^  Fefti  exemplar  fupicarcr,nifi  idrctiptSeflet 
in  di(flionibus  ab  c Iitera  incipientibus. 

Bud.ch.  X X vili.  xii.tabul.De munere cenforio. 

Cenfores  populi  ciuitatis  foboles  familias  pecunias^  cenfento.  urbes, tepla,maSj 
aquas, aerarium, uc(fh‘galia  tuemo.PopuIi^  partes  in  tribus  diftribuunto.  Horum 
curaetiaad  aediles  poftea  pert{nuit,interdum  ad  praetores.  Cicero  in  Praetura  ut/ 
banaiQuom  L-0(fiauius,C.  Aurelius  Coss.gdes  facras  locauiflemtnecipotuilfent 
omnia  larta  te<ffa  exigere  nec^ipOjnetp  tj  praetores  quibus  erae  negocium  datum:fa/ 
dum  eft  S.C. quibus  de  fartis  tedis  cognitu  noneffet,ut  C*Verres,P.C3eliusjprae 
tores  cognofeerem  2>C  iudicarent. 

Cr.Iib.ini.cap.  iir. 

Cenlbrum  item  munus  fuir,in  eos  qui  peccaffent  certa  potnam  infligere,  fenato/ 
res  fenatu  amouere,publicS  equu  equiti  adimcretfi  obefi  corpulentii^  eflent,&i»<i/ 
le  curatos  ftrigofosij  haberet  equos.  Plebcios  uero  pro  delido  in  Caeritum  tabulas 
referebannnecf  amplius  in  Centuriae  fuae  albo  feribebatur , ne($  ius  fufFragij  habe/ 
bat . Aut  aerarius  flebat,  pro  capite  dumtaxat  tributi  nomine  aes  pendebat.Deijs 
cenforibusitafequunturuerba  X i i.tab. 

Exindepecuniasper  ciuitatis  ordinespartiunto. 

Equitum  peditum^  prolem  diftribuunto.  Cslibes  cfie  prohibento. 

Mores  populi  ruunto.  Probrum  in  fenatu  ne  relinquunto. 

Bini  funto.  Magiftratum  quinquennio  habento. 

Reliqui  magiftratus  annui  funto.  OUatp  poteftas  femper  efto. 

Cr.lib.v.cap.V.ex  Cicerone. 

In  urbe  ne  fepeIito,neue  urito.  Quod  translatum  c lege  SoIonis,quaiuffum  eft, 
Ne  fepulchra  in  urbe  funto. 

Cr.Iib.v.cap.  vir. 

Nepellfciuntoalicnaslegetesexcantando.  Ne  incantanto. 

Ne  agrum  defraudanto.  Ne  frugem  aratro  qujefitanox  furtim  depafcunto. 

Puberes  fi  fient, Cereri  eos  fulpendunto. 

Impubes  arbitratu  praetoris  uerberantoiac  noxam  duplionem  decernunto. 
Hinc  Plinius  in  X v 1 1 1.ait,  Qui  fruges  excataflent , quimalB  carmen  incantaflent. 
Nam  excantare  & pellicere  fegetes,  uerba  folennia  funt:  ficut  porricere  exta, legere 
ofla,procurare  fulmina.  Ideminnono:TenuifsimSmurenistergus,contraanginI 
Iis  crafsiusieoi^  uerberari  folitos  tradit  Verrius  pratextatos : dC  ob  id  multam  his  di 
cit  non  inftitutam.Prstextatos  appellar, quos  impubes  lex  appellauit. Quare  miror 
multam  additam  effe  duplionem , fl  ideo  uerberanrur , quod  ea  aetas  nondum  mul/ 
dae  idonea  uideatur. 

Leges  in  Ciceronis  libris  De  legibus  cofcrfptas  adferibendas  duximusjquod  eas 
ipfe  fateatur  x 1 1 .tab.  fimillimas,  8«^  Romana:  reipublicae  accomodatas. 

Ad  diuos  adeuto  cafte.Pietace  adhibeto.opes  amoueco.Qui  fecus  faxir,deus  ipfe 
uindex  erit.  Separatim  nemo  fit  habes  deos  nouos,  fiue  aduenas,nili  publice  adfei- 
tos.Priuatim  colunto  coftruda  a patribus  delubra,  habeto  lucos  in  agris,habeto  K 
lares  fedes.  Ritus  familf®  patriae^  feruato . Diuos  eos  qui  calefies  femper  habiti 
coIuntOjKoHos  quos  in  Cflu  merita  uocauerunt:HercuIe,Liberum,  Aefcu!apifi,Ca 
fiore,  Polluce,  Quirinu.  Aft  olla  propter  qua  datur  homini  afcefus  in  cal2,Mente, 
Virtuiem,Pietac€,Fjdem:carumcp  laudu  delubra  funto.  Nec  ulla  uirioramfacrafoi' 
lemnia  obeunto.Ferifsiurgiaamoucto.  eascj  in  familfls  operibus  patratis  habento, 
itacj  ut  ita  cadat  in  annuis  anfradibus  deferiptum  cfto.Certas(^  fruges, certascf  bac 
cas  facerdotes  publice  libanto  Hoc  certis  facrifiefls  ac  diebus. icemq;  alios  adde$.ii/ 
bertateladis  fceiuram<5feru5to:id^nccomiltipofrerad  eam  remjrationem  cutfus 
facerdotes  finiunto. Qux  cui^  diuo  decora:,  gratae  fint  hoftixprouidento.Diuistj 
alfjs  facerdotes, omnibus  pontifices,  fingulis  flamines  funto.  Virgines^  ueftales  ia 
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urbe cuflodianto  ignc  fod  pubhd fempi ternum.  Quocj  6C prmatim  publice  mc» 
do  ritucf , difcunto  /gnan'  a publicis  facerdotibus-  Eorum  autem  duo  genera  funto. 
unum  quod  praefit  caeremonijs  facris.airerum  quod  interpretetur  fatidicorum  SC 
uaium  effata  incognita : quorum  s . P . q.-  afeiuerit . Interpretes  autem  louis  Opn> 
mi  Maximi  publici  augures  ngnis8C  aufpicijspoftea  uidento,  difciplinam  tenento. 
Sacerdotesi^  uineta,uirgeta(^,8C  falute  populi  auguranto.  Qui^  rem  duelli  gerent, 
quicp  populare  aufpicium,prxmonento.  Olli  obtemperanto.  Diuorum<^  iras  proui 
dento,  tis(^  parento.  c^Iiq;  fulgura  regionibus  ratis  temperanto  . urbemt^  di  agros 
8il  templa  liberata  dC  effata  habeto. qugi^augur  iniufta,nefafta,  uitio&,dira  dixerit, 
irrita.nefafta^  funto-Quiq:  non  paruerit  capita! eflo.Fccderuq;  pacis, belli, inducta 
rum  oratores  feciales  iudfcefue  funto  Bella  difceptanto.Prodigia,porreta,ad  Etruf/ 
cos  &Charurpices,fi  fenarus  iufTeric,  deferunto.  E truri^cp  principes  difciplinam  do..' 
cento. Quibus  diuis  creuerint procuranto,  fjdemcj  fulgura  ate^  obfita  pianto.  No' 
cturna  mulierum  facrificiane  funto,  prs  ter  illa  qu$  pro  populo  rite  fient:  neueini/ 
tiato,nifi  ut  affolet,  Cereri  Graeco  facro. Sacrum  comifTum  quod  necj  expiari  pote/ 
rit> impie  comifTum  efttquod  expiari  poterit, publice  facerdotes  expiato. Ludis  pub 
licis  quod  fine  curriculo  &fine  certatione  corporum  fiat,  popularem  laetitiam  in  can 
ni6i  fidibus  8^  tibqs  moderanto. Eam cum  diuum  honore  iungunto.Hx  patrqsri 
tibus  optima  coluto.Prater  Idfae  matris  famulos, eos iuftis  diebus,  nequis  ftipem 
cogito- Sacru  facroue  comendacum  qui  clepfericrapfitcjjparricida  efto.Periurfj  pce 
nadiuina  exitium.humana  dedecus.Inceftum  pontifices  lupremo  fupplicio  fanciun 
to.Impius  ne  audeto  placare  donis  iram  deorum.  Caure  uotareddunto.Pcena  uiola 
tiiuris  efto.  Nequis  agrum  confecrato.Confecrati  auri,argenti,eboris  facrandi  mo 
dusefto.  Sacra  priuata  perpetua  manento. Deorum  maniu  iura  fandla  funto.  Hos  le 
to datos  diuos  habetito,fumptumtn  illos  ludlumi^  minuunto. 

Ex  eiufdem  interpretatione. 

Impuritas  corporis  uel  afperfione  aquae,  uel  dierum  numero  tollitur:  animi  labe.? 
nec  diuturnitate  uanefcere,necmanibus  ullis  elui  poteft.  Nofiri  dC  Gr^chutauge 
rentpietatem  in  deos,eafdem  illos  urbes,quas  nos,incoIere  uoIuerunt.Contra  Ma^ 
giPerfarum  autores  fuerunt  Xerxi  inflammandi  templa  Grxei*:  quod  parietibus 
includerent  deos,  quibus  omniadeberent  efle  patentia  ac  liberaiquorumcj  hic  mun 
dus  omnis  templum  eflet  & domus.  Mentis,  Pietaris,VirtutisjFidei,R.omae  dedi 
cata  publice  templa  funnut  illa  qui  habeant,  habent  aute  omnes  boni,  deos  ipfos  in 
animis  fuis  collocatos  putent.  Nam  illud  uitfofum  Athenis , quod  Cylonio  fcelere 
expiato,  Epimenide  Crete  fuadente,  fecerunt  Conrumelix  fenum  dC  Impudentiae. 
Virtutes  enim  non  uitia  confecrari decet.  Arai^  uerus  ftatin  palatio  Febris,&C  altera 
Exquilijs  maig  Fortuns:qu®  omnia  repudianda  funt.Qu6d  fi  fingenda  nomina  ui 
ce  poetae  & potius  uincend!,at(^  potiendi,  fla  tafiandii^  cognomina.  Statoris,  & In/ 
ui(SiIouis:rerumqjexpetendarumnomina,falutis,honoris,opis,ui<fiorig:quoniam 
quidem  cxpeclationc  rern  bonaru  erigitur  animus . Reifle  etia  Spes  a Colatino  co.. 
fecraca  eftiFortunacp  fit  uel  huius  diei:  nam  ualet  in  omnes  dies,uel  refpiciens  ad  o- 
pemferendam:uel  Fors,  in  quo  incerti  cafiis  fignificanturtuel  primogenia  agignen 
do.  Ex  inftitutfs  pontificii  di  harufpicu  non  mutandum  efi:  quibus  hoftqs  immo/» 
landum,cuic5deo:cm  maioribus,cuila<flentibus,cuimaribus,cui  fccminis.  Ius  au 
gurum  eft,poffe  a fummis  imperfjs  di  fummfs  poieftatibus  comitia  tollere , di  con^ 
lilia  uel  infiituta  dimittere,uel  habita  refcindere.rem  fufcepiam  dirimere:decernere 
utmagiftratufe  abdicent  confulcs.CupopuIo  di  plebe  agendi  ius  autdarcjauinon 
dare.Iegem  non  iure  rogatam  tollere.  Dubium  non  eft,quin  difciplina  Sd  ars  au- 
gurumqusiam  floruitjmulcistj  populorn  gentium  exemplis  confirmata  eft,eua 
nuerit  iam  uetuftate  & negl/gctia.Itacf  necp  ijs  afieniiorjqui  negant  unquam  in  no^ 
ftro  collegio  fuiflc,necg  illis  qui  effe  etia  nunc  putant.  Qug  mihi  uiderur  apud  maio 
res  fuifTe  duplex,  ut  ad  reipubiteae  tempus  nonnunqu3  6C  agendi  confilium  fepilsF 
me  pertineret . Quom  multa  eximia  diuinaq;  uidentur  Athen®  peperifle:  atep  in  ui.' 
ta  hominu  attulifle,  tum  nihil  melius  illis  myfterqs  quibus  ex  agrefti  immanii^  u/ta 
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exculti  ad  humanitatem  SC  mitigati  fumustinitiaq!,  ut  appellanturjita  re  uera  princi 
pia  uita  cognouimusmecp  folum  cum  laetitia  uiuendi  rationem  accepimus , fed  etia 
cum  ipe  meliore  moriendi.  Mulieres  Cereri  Romx  initiatur.  Omnia  nocluma 
facra  Diagondas  Thebanus  in  media  Grzcialege  perpetua  fuftulir.  Nuncmultis 
in  fanis  pecunia  comendatur . Alexader  in  Cilicia  depofuiiTe  apud  Sole  in  delubro 
pecuniam  didtur .Ei  Athenienfis  Cliflhenesiunoni  Samie>ciuis  egregius,  cum  re/ 
bus  timeretfuisfiliarum  dotes  credidit.  Agri  ne  confecrentur  Platoni  affcntica. 
dum  eft,  qui  fic  ait:Terra,ut  focus>domicil{Q  facru  deoru  omnium  eft.  Quocirca  ne 
quis  iterum  idem  confccrato.  Aurum  84  argentum  in  urbibus  84  priuatim  84m6 
nis  inuidiofa  res  eft . Tu  ebur  ex  inanimi  corpore  extrutftu,  haud  fatis  caftum  dono 
deo.Iam  aesate^  ferrum  duelli  inftrumenta  nonfani.Ligneum  autequod^  uoluerit, 
uno  e ligno  cauato:item<^  lapideum.In  delubris  comunibus  textile,  nec  operoQus 
quam  mulieris  opus  mcnftruu.  Color  autem  albus  praecipue  decorus  deo  eft:tuni  in 
caeteriSjtiS  maxime  in  textili.  Tinifta  uero  abfinr,  nifi  a bellicis  infignibus . DiuiniC- 
fima  aute  dona  habent  84  formae, ab  uno  pidore  uno  adfoluta  dieutem(5  caterafiu 
ius  exempli  donafunto.hac  ex  Platone.  Sacra  conferuentur  femper,84  deinceps 
famiit)sprodaEtur,84utinlegepofitaeft,  perpetua ftm facra.  Caueturiniurepon 
tificio,ut  cui  plus  legatum  fit,  quam  fine  religione  capere  liceaths  per  as  84  libra  hae/ 
redis  teftamentum  foluat.Propterea  quod  eo  loco  res  eft  ita  foluta  hereditate,  quafi 
ea  pecunia  legata  non  eflet,De  hoc  fupra  84  infra  mulca  interpretatio  eft.  Februa 
rius  ultimus  antiquitus  Manibus  dicatus.  Hoftia  maxima  paretare  pietatieffcai 
lundtum  putabatur.  lam  tanta  religio  fepulchrorum  eft,  ut  extra  facra  84  gentein/ 
ferri  fas  neget  efiend^  apud  maiores  noftros  T orquatus  in  gente  Popilia  itidicauft. 

Nec  uero  denicales,que  a nece  appellate  funr,quia  neci  dentur  mortui, quam  ci 
terorum  celcftium  quieti  dies,ferie  nommarentur:nifi  maiores  eos  qui  ex  bacuita 
migralTentjin  deorum  numero  efle  uoluiftent.  Querendum  quis  finis  funefte  fi 
milie.quod  genus  facrifict]  lare  ucrueeibus  fiat.  Quemadmodum  os  reiechim  terte 
obtegatur.  Quet^  in  porta  cofracta  iura  fint.quo  tempore  incipiat  fepulchrum  efic 
84  religione  teneatur.  Antiquifsimu  fepulture  genus  terra  condi,  fic  appellabant 
fitos:&  Cyrus  apud  Xenophontem.  Sic  Numa  ad  fontis  aras.fic  gens  Cornelia, do 
nec  reuulio  C.Marrj  cadauerc,P.  Sylla  metuens  talione  exuri  fe  uoluit.  Nonan/ 
te  fepulchrS  quam  iufia  fada  & corpus  incenfum.  Et  quod  nunc  comuniter  inom/ 
nibus  fepultis  penitus  humati  dicuntur,  illud  eratproprtu  tum  fjs  quos  humus  inie 
(fta  contegeret:eumtp  morem  ius  pontificiale  confirmat.  Nam  priufqua  in  cos  inie- 
cia  gleba  eft,  locus  ille  ubi  crematum  eft  corpus,  nihil  habet  religionis:  inieda  gleba 
tumulis  84  humatus  eft  84  glcbauocatur  .Ineoqui  in  naui  necatus,  deinde  inmari 
proietftus  €ft:decreuit  P.  Mutius  fiimiliam  pura,  quod  os  fupra  terram  no  extare  no/ 
tum  haredi  eftet.  Contra  84  habendas  triduum  ferias,  84  porco  fcemina  piaculum  pa 
ti.Si  in  mari  mortuus  eftet; eadem  praeter  piaculum  8C  ferias. 

Lex  X 1 1. tabularum. 

Hominem  mortuu  inurbenefepeIito,neue  urito.credouelproperetignispeticu 
lum.quod  uero  addit, neueurito,indkaC  non  qui  uratur  fepeliri,fed  qui  humetur. 

Sepultos  in  urbe  puto, aut  eos  quibus  hoc  ante  hac  legem  uirtutis  caufa  tributum 
cfttut  Publicolae,  ut  Tiburto,  quod  eoru  pofteri  fure  tenuerunt:aut  eos  fi  qui  hoc,ut 
C.FabritiusjUirtutis  caufa  foluti  legibus,  confecuti  funt.  lure  pontificio  non  eft 
lus  m loco  publico  fieri  fepulcrum.  Extra  portam  collina  xdem  Honoris,84  ara® 
in  eo  loco  memorie  proditum,  ad  eam  quom  lamina  eftet  inucntatfid  in  ea  feriptum, 
Memoria  Honoris;eacauiafiift  ardis  huius  dedicandae.  Sed  quommultaineoloco 
fepulchra  fuiflent,  exarata  funt.  Statuit  enim  collegium  pontificum , locQ  publicum 
non  pomifte  priuata  religione  obligari- 

Lex  X 1 1 .rabularum. 

In  urbe  ne  facito  rogum,aJcia  ne  polito. 

Pueri  X I i.rabularuutneceflariucarmedffcebamus,quasfamncmodifcit.Suitt' 
ptus  funeris  fiat  tribus  ricinijs  84  uinculo  purpurae  84  decem  tibicinibus. 


TETVSTATIS 


?8J 

L.  E X 

Mulieres  genas  ne  raduntOjncue  IcfiTum  funeris  ergo  habento. 

Leffum  alq  ueftimenti  genus , alij  melius  lugubrem  eiulacionem  funt  incerpictati, 
quia  lex  Solonis  id  ipfum  uetar. 

LEX 

Homini  mortuo  ne  offa  legito. 

J>samea  iuftulerunt  qu*  lucium  augere poiTunt.  Seruilis  etiam  uncflura  tollitur,  O/ 
inniscj  circumpotatio. Qux  non  toikrentur,nifi  fuilTent  fumptuoia. 

Coronam  uirtute  paratam,&deiqiupep€rifler,6C  eius  parenti  fine  fraude  elTekx 
(Uipofitam  iubet. 

(^uom  uniplurcs  ilcrnerentur  ledtijidlex  prohibet  fieri. 

Neuc  aurum  fepultis  addito. excipit  lex  ficui  auro  dentes  uintfti  efient. 

Ne  rogum  bufiumiie  nouum  propius  l x.  pedes  adij  cito  sedes  alienasinuito  do 
mino.Incendium  ucretur  acerbum. 

Quoduero  HfajBy,  clariisimoruenim  uirorumfepulchrnuetercs  Heroum  appel/” 
labatit,id  eft  ueftibulumfepulchr/,buftumue  ufii  capi  uetat,tus  tuetur  fepulchroru. 
Superiora  in  natura, quod  lequitur  in  more. 

Funus  inducatur,uquideludorudominus  funeris  utant  accenfo  atep  iiefioribusi 

Honoratorum  ufrorum  laudes  in  concione  memorantor  ; eas^  etiam  ad  cantus 
ac  tibicinem  profequuntor ; cui  nomen  Nenise  , quo  uocabulo  etiam  Grsecos  can/» 
tus  lugubres  uocant. 

In  decimam  tabulam  translata  funt,  quae  deminuendis  fumptibus  a Solone  icri^ 
pta.Sequuncur  fcilicet  epulg,quas  inirent  propinqui  coronati:apud  quas  de  mortui 
laude, quom  nifi  quid  ueri  erat  praedicatum. nam  nefas  mentiri  habebatur, 

. De  tribus  ricintjs  fit  mentio  in  cab.x  1 1. 

Nequis  iepulchradeleat,neue  alienum  inferat. 

£t  poena  eflfi  quis  fauflum,  aut  monumentum  aut  columnam  uiolarft,  defecerit. 

Nequfsfepukhruoperofius  faciat  ^ quod  dece  homines  fecerint  triduo, nec^  id 
opere  textorio  exornari , nec  hermas  hos  quos  uocat  licebat  imponi. nec  de  mortui 
(aude  in  publicis  fepu!iurfs,nec  ab  alio,  nifi  qui  publice  ad  eam  rem  coflitutus  effet, 
dicilicebat.HfC  ex  Legibus  Solonis, unde  tradiae  x i i.cab. 

Sublata  etiam  erat  celebritas  uirorum  ac  mulierum , qui  lamentario  minueretur. 
Quocirca  Pittacus  omnino  accedere  quen^  uetat  in  funus  aliorum  . Sed  ait  rurfus 
DemctriuSjincrebuifTe  eam  funeru  fepukhrorumi^  magnificeniiam,qu5  nunc  fere 
Romx  e(l:quam  confuetudinem  lege  minuit  ipfe. 

Idem  fumpeus  minuitnon  folumpcena,fed  etiam  tempore,  ante  lucem  enfmiuO 
Ut  efferri. 

Scpulchris  etiam  nouis  ftamic  modum.Nam  fuper  terra  tumulum  noluit  quidem 
(}atui,nifi  columellam  tribus  cubitis  no  altiorem;  aut  menfam  aut  labellum.  Et  huic 
procurationi  certum  magiltracum  prgfecic* 

Plato  iufia  funeru  rcr}cic  ad  interpretes  religionum,  quem  Romani  more  tenent. 

Idem  uetat  ex  agro  culto,  eoue  qufcoli  pofsit,u!Iam  parte  fumi  fepuIchro,red  qua 
nihil  ager  tantummodo  efficere  poisit:ut  mortuorum  corpora  fine  deertmeto  uiuo/ 
rum  recipiat,  ea  potifsimum  ut  compleatur. Qux  autem  terra  fruges  ferre, 8d  utma^ 
ter  cibos  fuppedicare  pofsit:  eam  nequis  nobis  minuat,  neue  uiuus,neuemortuus. 
Extrui  autem  uetat  fepulchrum  altius,  quam  quod  quin(^  diebus  abfoluerint;  nece 
lapide  excitari  plus,  nec  imponi,  quam  quod  capiat  laudem  mortui  incifam  no  plus 
quatuor  Heroicis  uerfibus,quos  longos  uocat  Ennius. 

Ex  1]  i.libroDekgibus. 

lufla  imperia  funro,  ijs^  ciues  modefie  ac  fine  recufatione  parento  . Magiftratus 
necobediente  dC  noxium ciuem, multa, uinculis,  uerberibus  coercento,  ni  par  ma- 
iorue  potefias  prohibefsit;ad  quosprouocatio  efto.Quom  magiftratus  iudicafsu  ir 
rogalsitue,per  populum  muldlae  pcense  certatio  efio. 

Militite  uero  qui  imperabit, prouocatio  ne  efto. 


Quodtp 


^ collectakea 

Uuodcj  is  qui  bellum  geracimperafsit.ius  ra{um<j  eflo. 

Minoris  magiftratus  partiti  uires  plures  in  praeliafunto. 

Militiae  quibus  iufsi  crantimperanto, eorumcj  tribuni  funto. 

Domi  pecuniam  publicamcuitodiunto. 

Vincula  fontium  feruamo. 

Capitalia  uindicanto 

Aes»argcntum,aurumue  publice  Ognanto. 

Lites  contradas  iudicanto. 

Quodcuncpfenatusdccreuerit  agunto. 

Suntoc^  aediles, curatores, urbis, annonse,  Iudotumc^rolenmum:olli$9adlioo<v 
ris  amplioris  gradum  is  primus  afcenfus  efto. 

Cenfores  populi *uitatcs,fofaoles,familias,pccunias<5cenfento, 
Vrbis,temp1a,uias,aquas,srarium,uedigaIiatuento. 

Populitp  partes  in  tribusdiftribuumo. 

Exinde  pecunfas,aeuitates, ordines  partiunto. 

Equitum,  peditum^  prolem  diftribuunto. 

Caelibes  eiTe  prohibento.  Mores  populi  regunto^ 

Probra  in  fenatu  nerelinquunto.  Bini  funto. 

Magiftratum  quinquennio  habento. 

Reliqui  magiftratus  annui  funto. 

Ollacp  poteftas  femper  efto. 

luris  difceptator,qui  prfuata  fudicet,iudicariuc  iubeat,prstor  efto. 

Is  iuris  ciuilis  cuftos  efto:huic  poteftaii  parento. 

Quorcuncp  fenatus  creuerit,populusue  uiflerintot  funto. 

R^io  imperio  duo  funtottjq  praeeundo,  iudicando,confulendo,prsetores,iudi' 
cesjconfuies  appellantor. 

Militiae  fummum  ius  habcnto.Nemini  parento. 

Huius  falus  populo  fuprema  lex  efto. 

Eundem  magiftratum  ni  interfuerint  decem  anni  nequis  capito 
Aeuitatem  annali  lege  feruanto. 

Aft  quando  duellum  grauius.difcordiae  ciuicm,  efiunto  ne  amplius  fexmenfes, 
fl  fenatus  creuericridem  iuris  quod  confules  tenento.Is^  aue  finiftra  didator  popu' 
li  magifter  efto. 

Aequitatem  qufcunqs  regat  habeto  pari  iure  cQ  co,qiiicun<5crit  iuris  difteptator. 
Aft  quando  confui  abeft,  magifter  didatorue  populi,  nec  reliqui  magiftratusiQ 
urbe  funt,aufpicia  patrum  funto:olli^  exfeprodunto,  quicomittjscteateconfuks 
rite  pofsint. 

Imperia,  poteftas,  legationes  cum  fenatus  creuerit , populusueiuOerit,«iitI>c 
exeimio- 

Duella  iufta  iufte  gerunto, foerjs  parcunto. 

Se  dC  feruos  continento. 

Populi  fui  gloriam  augento.Domum  cum  laude  redeunto. 

Rei  fua  ergo  ne  quis  legatus  efto. 

Plebesquos  pro  ie  contra  uim,auxilf}crg6  x.creafsitjtribunieiusfantotquo^? 
ij  prohibeisintjquod^  plebem  rogafsifttiratumeftoiiandi^funiotnettc  plebem  o* 
bam  tribunis  relinquunto. 

Omnes  magiftratus  aufpicium,!udicium9  habento. 

Excp  rjs  fenatus  efto.  Eiusc^  decreta  rata  funto. 

Nifi  poteftas  par  maioruc  prohibet,  S.  C.perfcripta  feruanto. 

Is  ordo  Ultio  uacato.  Careris  fpecimen  efto. 

Creatio  magiftratuQ,iudicia, populi  iuflajueritajcum  ftifFragio  confeifeentur,  op 
limatibus  nota>plebi  libera  funto. 

At  fi  quid  erit  quod  extra  magiftratus  cohercitio  iifus  fit , qui  coherceat popul'^ 
creato, ei<x  cohercendi  ius  daco 

Cutf 


VETVSTATIS  jg, 

Cu  populo  pairibus<5  agedi  fus  cfto  Confuli, praetori,  magiftro  popu!i,equitac5, 
tlt^quem  produnt  patres  confulum  rogandoru  ergo:  tribunistjj  quos  libi  populus 
rogaisit,  ius  efio  cum  patribus  agendi.ijdem  ad  plebem  quod  uilis  erit  ferunto. 

Qiiaecuncp  in  populo, qufcucp  in  patribus  agentur,modica  fumo.  Senatori  qui 
nec  aderit, aut  cau(a,aut  culpa  cfto.  Caufas  populi  teneto. 

Vis  in  populo  abefto.  Par  maioriie  poteftas  plus  ualeto. 

Aft  qui  turbafsint  in  agendo,  fraus  autoris  efto. 

IntercefTor  rei  malae,  falutaris  ciuis  efto. 

Qui  agenr,aurpicia  feruanto:auguri  publico  parento. 

Promulgata, propofita,in  xrario  cognita  agunto. 

Nec  plufquam  de  Ungulis  rebus  femel  confirlunto. 

Rem  populum  docento. 

Doceri  a magiftratibus,priuaas<5  patiuntor. 

Priuilegia  ne  irroganto. 

De  capiteciuis , niO  per  maximCt  comitatu, ollosc^  quos  cenfores  in  partibus  po/ 
puIiIocafsint,nc  ferunto- 

Donum  ne  capiunto>neuc  danto .neue petenda,  neue  gerenda,  ncucgeftapore^ 
ftatequod  quis  earum  rerum  migrafsit,noxi^pcenx  parento. 

Cenfores  fide  leges  cuftodiuntoipriuataad  eos  adia  referunto:ncc  eo  magis  lege 
liberi  fumo. 

Ea  pene  Romante  ciuitatis,5d  fi  paulum  allatum  eftnoui. 

Nec  Ephori  Laced3cmone,fine  caufa  a Theopompo  oppofiti  regibus,  nec  apud 
nosconfulibus  tribuni.  Reliqui  magiftratus  confuli  pareant,excepto  tribuno  qui 
p6ftexiftit;ne  id  quod  fuerit  eflet.hoc  enim  primum  minuit  confulare  ius, quod  exi 
ftitipfequi  eo  non  tenetur- Deinde  quod  attulit  auxilium  reliquis,  non  modo  magi 
ftratibusjfed  eriam  priuatis  confuli  non  parentibus.  Quid  turpius  quam  fi  ne  pro/ 
curatione  fenator,  legatus  fine  mandatis,fine  ulloreipublicg  munere.  Quod  genus 
legationis  Cicero  conful  quanqua  ad  comodum  fenarus  pertinere  uideatur,ramcn 
approbate fenatufrequentifsimo,  nifi  leufs  tribunus  plebis  intercefsiftecluftuIilTet, 
minuit  tamen  tempus,  & quod  erat  infinitu, annuum  fccitlita  turpitudo  manfit  diu-/ 
{urmtatefublata.  Decium  Brutum  £4  Pub. Scipione  CofT  quos  dC  quantos  uiros 
homo  omnia  infimus  Bdfbrdidifsimus  tribunus  plebis  C.  Curiatus  inuincula  coie/ 
cit-quodante'  factum  nonerat.Sylla  tribunis  plebis  fualegeiniuria;  faciendae  pote- 
flatem  ademit, auxilii  ferendireliquit.  Quid  Tib.Gracchu  perculit,  nifi  quod  po^ 
lefiatem  intercedendi  collegse  abrogauitC  Omnibus  magiftratibus  aulpiciaStiu/ 
dicia  damur, ut  fit  populi  poteftas  ad  quam  prouocaretur.  Aufpiciaut  multos  inuti- 
les conatus,probabii  es  impedirentmoraeifape  enim  populi  impetum  iniuftum  au.» 
fpicifs  Di  immortales  reprefterunt.  Si  poteftas  in  populo,autoritas  in  ienatufit, 
lenetipoteric  moderatus 8d  concors  ciuitatis  ftatus.  Ordofenatorius  careat  uitio. 
Sicut  cupiditatibus  principum  dC  uidjs  infici  folet  tota  ciuitas , fic  emendari  6C  cor/ 
rfgi  concinentia  folet.  Vir  rtiagnus  L.  Lucullus  ferebatur  quam  commodifiimere/- 
fpondifle,  quomeflet  obiedia magnificentia  uillaeTufculanae  :Duos  fe habere  ui^ 
cinos , fuperiorem  equitem  Romanum,  inferiorem  libertinum  i quorum  quom  eO 
fentmagnificae  uilIae>concedi  fibi  oportere,  quod  if s qui  inferioris  ordinis  efTent,ti 
ceret.  At  ipfum  magis  cefTare  oportuit,ut  illi  redargui  poffent.  Plato  ait,  muficor 
rum cantibus  mutatis,  mutari  ciuitatum  ftatus . Ego  nobilium  uitauidlucpmutato, 
inores  mutari  ciuitatum  puto.  Autontatem  optimatum  tabellaria  lex  iuftulir, 
quam  populus  liber  nunquam  defiderauit,  oppreflus  dominatu  ac  potentia  priru 
cipu  flagitauir.Itacg grauiora  iudicia  depotentifiimis  hominibus  extat  uocis,  quam 
tabdlse . Quamobrem  fufFragrandi  nimia  libido  in  non  bonis  caufis  eripienda  fuic 
poicmibus,non  latebra  danda  populoiinqua  bonis  ignorantibus  quid  quifcf  fenti- 
«c,  tabella  uitiofiim  occultaret  fuffragium. 

1 1 1 1 - leges  tabellaricC. 

Prima  de  magiftratibus  mandandis,  Gabinia,  lata  ab  homine  ignoto  QC  fbrdido- 

Sccuta 


384 


COLLECTANEA 


Secutabienio  poft  Cafsfa  cft,de  populi  iudicio:ca  a nobili  homine  lata  efi  L.  Cafsfo 
ied,paccfamili3E  dixerim.difsidete  a bonis  atcp  omnes  rumufculos  populari  ratione 
aucupStc.  Carbonis  tertia  eft,de  iubedis  legibus  acuetidis.feditiofi  atqj  improbi ci 
uis.  Vno  in  genere  relinqui  uidcbaturuocisfuffragium,  quod  ipfe  Calsius  excepe 
rat  perduelliones;  dedit  huic  quotj  iudicio  Catlius  tabella  ;doluii<^  quoad  uixit.Rd 
ut  opprimeret  Caelius  populu, nocuit  dC  reipublicse.SCauus  Ciceronis  in  municipio 
Arpinatum,  quoad  uixitreftiticM.  Gratidio,  cuius  in  matrimonio  fororehabeba^ 
ferenti  lesem  iabeIlariam.Excitabacenimflui4usinrimpulo(ucdicicur)Gratidius, 
quos  poufilius  eius  Marius  fn  Aegeo  cxcirauicmari.  Qug quom  reselTet  ad  (enatu 
delata, Scaurus  ConfuI,  Vtina,  inquit,  M.  Cicero  ifto  animo  atcf  uirtute  in  ruinma 
rcp.  nobifeu  uerfari  quam  in  municipali  maluiiTes.  Omnes  itacf  leges  tollantur, 
qux  tegunt  omni  ratione  (ufFragium,nc  quis  infpiciat  tabellam,  ne  roget,  ne  appeb 
Ict. Pontes  etialex  Maria  fecit  anguftos.Qus  fi  oppofica  funtambitioIis,non  repre/ 
hendo.  AutormoderacurS^  effingit  no  modo  mente  ac  uolumates,fed  pene  uul- 
IUS  eorum  apud  quos  agicquod  in  lenatu  non  difficile  eft.Eft  enim  fenator  is,cuius 
non  ab  autore  referatur  animus , fed  qui  per  fe  ipfe  fpetflari  uelit.  Huic  iulfa  tria 
funt.ut  adfit;nam  grauitatemres  habet, quom  frequens  ordo  eft.  ut  loco  dicat, id eft 
rogacus.ut  modo,ne  fitinfinitus-Nambreuitas  non  modo  fenacoris,  fed  etiam  ora/ 
loris  magna  laus  eft  in  fententia.  Neceflarium  eft  fenatori  nofte  rempiiblica,id(j 
late  patec-Quid  habeat  militum,  quid  ualeat  aerario, quos  focios,quos  amico5,quo* 
ftipendiarios,qua  quis«j  fit  lege  inc5ditione,fcedere.qu3e  omnia  coftant  memoria» 

Nihil  exitiollus  in  modefta  & compofita  ciuicate,  quam  quicquam  agi  per  uim. 

Impediri  bonam  rem  melius,  quam  concedi  malam.  AutoresiubeniurabelTe 
fraude.Id  totum  ex  Cralsi  fapietifsimi  hominisfententia , quam  fenatus  eft  fecutus; 
quomdeercuiffet  C.  Claudio cofule  indignam  Carbonis feditione  referente,  coin» 
uiro,quicum  populo  agerer, feditione  non  poftefieri.qufppc  cui  liceat  confilium,(l 
mui  atcf  intercelTum  turbariqjceptum  fit,dimitccre.  Incercefforrei  malae  faluiaris 
ciuis  efto.  Eft  boni  auguris  meminifte  maximis  reipublicae  teporibus  praftoefle 
debere,IouicgOpt.  Max.  fe  cofiliarium  atcf  adminiftrum  datumjutfibieos  quos  in 
aufpicio  clTe  iufferiticaelicf  partes  (ibi  finitas  effe  traditas. 

D u*  leges  excerpta  e x 1 1 .tab. 

Altera  priuilegia  tolluntur.  Altera  de  capite  ciuis  rogari  nifi  maximo  comitatu 
uetatur.  Nondum  initis  feditiofis  tribunis  plebis  admirandum  eft  tantum  maiores 
in  pofteruprouidifte.in  priuacos  homines  leges  ferri  noluerut. Id, eft  enimpriuil^ 
um. Quo  quid  iniuftius;'cum  legis  uis  hac  fit, in  omnes  ferri.De  fingulis  centuriatis 
comittjs  ferri  uolunt.  In  fuo  uitio  quifep  pleiftaiunuis  capite,  auariiia  muldia,ho/ 
noris  cupiditas  ignominia  fanciatur.  Legum  cuftodia  non  ufitata  quidem, fed  rei/ 
publicf  neceflariaJtaqihalegesfuntjquasapparitores  noftriuolunt.alibrarijspe/ 
limus,  publicis  liceris  confignatam  memoria  publicam  nullam  habemus.  Gracihoc 
diligerius,apud  quos  Nomophylaces  creantur,  nec  rj  folum  litcras(nam  id  quidem 
ctia  apud  maiores  noftros  erac)fed  etiam  latfta  hominum  obferuabant,ad  Icgescf te/ 
uocabant.Hgc  datur  cura  cenforibus,  hoc  in  Grsciaficpublice  cSftitutis  accufato/ 
ribustquigraucs  effe  non  poflent,  nifi  eftcntuoluntartj.  Animaduerto  quofijin 
magiftratibus  ignoratione  iuris  fui,tantum  fapere  quantum  apparitores  uelint 
Plinius lib.X  V 1 1 1. 

Aruorumfacerdorcs,quosarua!es  fratres  dicebant,  Romulus  imprimis  inftitirit; 
fe^duodecimu  fratrem  appellauit  inter  illos,  ab  Acca  Laurentia  nutrice  fuafpicea 
corona, que  uitta  alba  colligaretur,facerdotio  eiproreligiofifsimoinfignidata.HfC 
prima  apud  Romanos  fuit  corona,honos9  is  no  nifi  uita  finitur, Si!  exules  etiam  ca/ 
ptos(^  comitatur. 

Numa  inftr  tuit  deos  fruge  colere, mola  falfa  fupplicare,  atep  far  torrcre.*quoni.' 
am  toftum  cibo  falubrius  elTetad  uno  modo  confecutus,ftatucndo  non  efle  purum 
ad  rem  diuinam  nifi  toftum.  idem  fornacalia  inftituir,&rris  torrendi  ferias,  SC  sque 
religiofas  terminis  agrorum. 


VETVSTATIS 

Veteres  non  deguftabant  nouas  fruges  aut  uina  antequam  facerdotes  libafTent. 
pona  amplissima  imperatorum  ac  fortium  ciuium  quatum  quisuno  die  plurimum 
circumarauiilec.  Item  quartarif  farris  aut  hemina, conferente  populo. 

Agrum  male  colere  cenforfu  probrum  fudicabatur.Quem  uirum  bonu  colonum 
dixiiient,i.mplirsime  laudaffe  exiftimabantrunde  locupletes.  In  tabulis  cenforiis 
pafcua  dicuntur  omnia  ex  quibus  populus  reditus  habet,  quia  diu  hoc  iblum  uedli- 
gal  faetat.  Cautum  prifeis  legibus,  ne  bouem  priufquam  ouem  nominaret  qui  in/ 
diceret  mulcflam, 

Gellius  lib.  X i cap.  i. 

Multfla  quae  fuprema  appellatur, utpote  qua  nulla  maiorinftituta  fuit,  in  Ongulos 
dies  duorum ouium,  trigintaboum:  pro  copia  fcilicetboum,  proepouium  penuria. 
Sedquomeiufmodi  multSa  pecoris  armencii^  a magiftratibus  di<fia  eratjadigeban/ 
turbouesouest^  alias  prectj  parui,  alias  maioris  t cacares  faciebat  inaequalem  mul.* 
ftae  punitionem. 

Iccirco  poftea  lege  Ateria  conftituti  funtin  oues  fingulos  aeris  deni, in  boues  aeris 
centeni,  minima  autem  mul<3a  eft,  ouis  unius. 

Nuncquocp  quado  a magiftratibus  populi  Romani  more  maiora  mulcfta  dicitur, 
«el  minima  ucl  fuprema , obieruari  folet  ut  oues  genere  uirili  appellentur;  ac  nili  in 
co  genere  diceretur,  negauerunt  iuftam  uideri  mulifiam. 

Verba  quibus  minimamulifta  dicebatur  fiebatue(nam  utruntjdicitur^funt  apud 
M.Varronem;M.Tcrentio>quado  citatus  necg  refpondit  necp  excufatus  eft,  ego  (is 
erat  praetor)ei  unum  ouem  muldlam  dico.MuIcia  aure  uocabulum  Samnitum  eft. 

Plinius  lib.x  v 1 1 i.cap.  1 1 1. 

Frugem  aratro  quscfitamfurtim  nocfcepauilTe  ac fecuifle  puberi  x l l.tab. capita/ 
kfuitriufpeniumcf  Cereri  necari  iubebantgrauius  quam  in  homicidio  conui<Su:im 
pubem  prtecoris  arbitratu  uerberari,noxamue  duplionemue  decerni. 

Idem  lib.i  x.cap.  x x 1 1 1 . 

Tenuifsimum  murenis  tergus,  contra  anguillis  craisiusteo^  uerberari  folitos  tra 
dii  Verriuspraetexratos,&ob  idmulclaqs  dicit  no  inftituta.  Nampromulclauer^ 
btra  cafttgacio  fuit  indicfta. 

Idem  lib.  X v ii  i .cap.  n i . 

Rufticae  tribus  laudatisfimae  eorum  qui  rura  haberetjUrbanae  uero  in  quas  tranC* 
ferrri  ignominia  eflet,  deOdtae  probro  . Itac;p  quacuor  folae  erant  a partibus  urbis,  in 
quis  habitabant,  fuburrana,palacina,  collina,  exquilina-  Nundinis  urbem  reuifitax 
bant,&  ideo  comitia  nundinis  haberi  nonlicebar;  ne  plebs  ruftica  auocaretur,durn 
fcilicet  ambitione  rerum  urbanarum  ailiciturjfijffragiai^  magiftracus  admiratur* 
Idem  ex  comentarqs  pontificum. 

Augurio  canario  agendo  dies  conftituanr,  priufquafrumentauaginis  exeant,  dC 
antequa  inuaginasperueniant.  Idem.  Lege  Stolonis  Licintj  inclufo  modo  quin- 
gentoru  iugerum,&  ipfo  fua  lege  damnato,  cu  fubftituta  filtj  perfona  amplius  polsi 
derec.luxuriantisfam  reipublicg  fuit  illa  menfura . Manq  quidem  Curq  poft  trium- 
phos,immcnfumi^  terrarum  adieiftum  imperio,  nota  concio  eftrperniciofum  imelli 
gi  ciuem,cui  feptem  iugera  non  eflent  fatis.  Idem.  Cincinnato  uiator  attulit  di 
<3aturam,2i:r  quidem  nudoplenoi^  pulueris  ctiamnum  ore.Cui  uiatoriuelacorpus, 
inquitjUt  proieram  fenacus  populi  Romani  mandata. 

Exepiftola  Lentuli  pofita in  X 1 1 .lib.Epiftolarumfam.Cic. 

Fcederequod  cumRhodrjs  M.MarceIIo>S. Sulpicio  Coss.renouatS erat, quo  iu/ 
rauerantRhodij,eofdem  hoftes  fe  habituros  quos  fenatus  populuscp  Romanus. 

Exepiftola  M.TulIq  ad  Cornificium  eodem  lib- 

Id  a ce  pero,  quod  ipfe  inprouincia  facere  fum  folitusnon  rogatus, ut  omnibus  fe/ 
natotibus  lictoresdaremiquodidemaccepera,  &id  cognoueram  afummis  uiris  fa- 
iSitatum.Hos  rogo  des  C.  Anitio,qui  nego  Ciorum  fuorum  caufa  legatus  eft  in  Afri 
cam  legatione  libera. 

K Cri. 


COLtECTANEA 
Cri.Iib.l  X.cap.x  1 1 1. 

Qui  annum  uitse  fexageOmu  abfolut  irct,ab  omni  fena  tus  munere  uacabat. 

Nullus  ilipraquinquagefimu  annum  militia  facramento  tenebatur. 

Ex  lege  ueteriannariaapud  Sex.Feftum. 

Aeuitatem  annali  legeferuanto.  Eundem  magiilracum  ni  interfuerint  anni  X 
ne  quis  capito.  Idemlib.  i.cap.  x v 1 1 1. 

Calendis  Maijs  ibliti  ueceres,Bona  deam,Faunam<^  SC  Opem  6C  Fatuam  ex  pon 
tificum  liaris  indigitare. 

Virgines  Veftales  quom  indigitare  Apollinem  uellent,  Apollinem  medicum,  A. 
poUinem  paeana  dicebant. 

Cri.lib.  ir.cap.v  exlegibus  xuiralibus. 

Sacerdotes  cali  fulgura  regionibus  ratis  temperanto. 

Vrbcm,agros,8C  templa  libera  SC  effata  habento. 

Prodigia  portenta  ad  Etrufeos  SC  arufpices  deferunto. 

Procuranto  fulgura, SC  obfita  pianto. 

Nam  procurare  SC  expiare  pontificia  uerba  funt. 

Idem  in  1 1 1.  cap.  v .Ex  Macrobio, 

Qui  reus  uoticfto,  acecduntoad  iacra. 

Qui  damnatus  efto,  facra  rite  pcrfoiuunto. 

Cicero  ad  Brutum  lib.  x 1 1 i.EpiftoIantm. 

Satis  comendarum  tibi  M.  V arronem  arbitrabar  ab  ipfo  more  maiorum,qui  utte 
non  fugit, qu^efturf  coniundionem  liberorum  necefsitudini  proximam  uoluitefle. 

Suetonius  in  C»fire. 

Conful  creatus  eft  cum  Bibulo : SC  ob  eam  caufam  opera  optimatibus  data  eftjijt 
prouincia:  futuris  confulibus  minimi  negocfj , id  eft  fyluae  callescf , decernerentur, 
Qiia  maxime  iniuria  Ctefar  infiindus  omnibus  ofFtcijs  Cn.  Pompeium  afledatus 
cft  offenfum  patribus. 

VcrbaCatonfs,reIata  a Gellio. 

Romani  noftri  equos  carius  quam  coquos  emebanttpoeticse  artis  honos  no  erat. 
Siquis  in  ea  re  ftudebatjaut  fefe  ad  conuiuia  applicabar, gralfator  uocabatur. 
Aliquando  nomina  mutari  fis  qui  ciuitate  donabantur. 

Cicero  inEpiftolfs  fam.lib.  x 1 1 i.ad  Acilium. 

Demetrio  Mcg?  Dolobella  rogatu  meo  ciuitatem  a Cxfareimpctrauit,quamre 
ego  interfufiitaej  nuc  Publius  Cornelius  uocatur.Quomcj  propter  quofdamfordi' 
dos  homines,qui  Csiaris  beneficia  ucndebanc,  tabulam  in  qua  nomina  ciuitate  do 
natorum incifa  eflent.iulsifTent  reuelliteidem  Do!obeli«>me  audiente  Caefar dixit, 
Nihil  eflequod  de  Mega  uerereturrbeneficium  fuum  in  eo  manere. 

Plinius  lib.  X X V .cap.  l X . 

Hicrobotanen  alfi  pcriliereon,  nofiri  uerbenacam  uocant.  haec  efi  quam  legatos 
ferre  ad  hoftes  indicauimus.  Hac  louis  menfa  uerricur,  domus  purgant  luftraiurqi, 
Plinius  lib.  x x v i i.cap.  vi  l. 

Latinarum  ferfis  quadrigae  certant  in  capitolio , uiCtorq?  abfinthittm  bibit:  credo 
fanitatem  pramio  dari  honorificum  arbitratis  maioribus.  Publice  ieribentes  ai 
Coss.  Praet.  Tr.  Pl.  S.  P.  Q.  R.  dabantliceras,  utexepifiolis  Cic.  faepe  colligitur. 
Cicero  lib.  i .Delegibus. 

Interrex  nofter  legem  tulit,  ut  qui  didator  cflet,  quem  uellct  ciuium  indida  caue 
fa  impune  polTet  occidere. 

Idem. 

Vfucapionem  x ir.tab. inter  quincp  pedes  efle  uoluerunt. 

Idemlib.ii. 

Omnibus  municipibus  duas  efle  cenfeo  patrias,  unam  natura,  alteram  ciuitaCis, 
ut  Caco  quom  eflet  Tufculi  natus,m  populi  Romani  ciuitate  fufeeptus  cft. 

Idem. 

Qui  in  familiam  patriciam  uenerit,  amittit  nomen  obfcuriuc. 

Macrobius 
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VETVSTATIS 
Macrobius. 

Qui  templum  dicabat, pofiem  tenens,dare  fedicebat  nummi,quod  ab  illo  necefle 
fuerat  iam  teneri  dC  ab  humano  iure  difcedere.eodem  die  aruls  & menfse  dicaban^ 
tur,non  autem  clypei,coron»,SC  alia  ornamenta. 

Cicero  pro  Cornelio. 

Primum  enim  facrofantSum  eiTe  nihil  poceft,niii  quod  populus  plebsue  lanxilTet. 
Deinde  fanclionesfacrandz  funt,  auc  genere  ipfoj  aut  obteilatione  S^corrrecratio/ 
pe  legisjautpccna,  quom  caput  eius  qui  contra  fecerit  confecrarur. 

Pliniusin  decimo. 

Eft8C  anferiuigil  cura  capitoIio  teftatadefenfo,per  id  tempus  canu  filentio  pro^ 
ditisrebus.Quamobrem  cibaria  anferu  cenfbres  imprimis  locant.  Idem  xx  I X. 
Eadem  de  caufa  fuppifeia  annua  canes  pendunt, inter  aedem  luueniutis  dC  Summa/ 
pi  uiui  in  furca  e famfaucea  arbore  fixi* 

BONA  VENTVRJG.  PISTOPHILO  VIRO  MAGNIFICO. 

E B E T V R tibi  iure  Piftophile  uir  magnifice  haec  comentatiorquom  tu 
unus  ex  omnibus  hoc  genere  ftudiorum  mirifice  teneare;  necj  inter  tot 
D ac  tantas  rerum  publicarum  occupationes  finasdiem  abire, quo  non 
aliquid  te  dignum  legas, aut  feribas  dignum  quod  a exteris  legatur.  Vc 
me  perfepe  mirari  fubeatjiftam  incredibilemanimi  tuifelicicatemtqua 
ita  accurate, fapienter,  induftrie  res  clarifsimi  principis  noftri  obeas,  ut  nihil  prxte^ 
rea  agere  uidearetica  rurfus  liberalia  at<5  ingenua  hxc  If  udia  ampledlaris,  ac  n able/ 
garis  negoci]s,aliifsimo  ocio  perfruare.Quarc  quom  exteri uarijs  artibus  le  princi/ 
pi  comendatos  uelint,  tuunus  ex  omnibus  auc  certe  cum  paucisin  eum  locum  pro- 
ueclus  es,  unde  iplendor  cui  nominis  non  ex  faftu  auc  ambitione,  fed  ex  laboribus 
atq?  afsiduitate  augeatur. Qmid  quod  dum  in  hoc  genere  feribedi  animum  obletfla/ 
bam,  tume  abfente  acerrime  defendebas  ab  ijs  quiper  iniuriam  Kdignitate  &rfor/ 
tunas  meas  oppugnabant;  tuat^  prudentia  ac  dexteritate  efFcciiii,  ut  quod  multi  op 
eant,  pauci  adfequuncur,  uno  tempore  abfens  hoc  agens  ocium  tuerer  meum, 
nec  minus  aduerfarq  imprefsionemfuperarem  8^  lusmeum  obtinere.Iure  igitur  tf/ 
bidebeturboc  quicquide{llibel!i,cuius  te  unum  patronum  agnofeo,  uel  ex  eoipfo 
iepore,quo  inter  prima  partus  ir.uolucra  legitimos  nodum  natales  acceperat.  Na  11 
uera  loqui  luber,omnes  mihi  ftudioruamccnitates,  omnes  has  periucudas  cogitatio 
nes  cxculTeratea  molenilsimainrerpeIIatio,nifi  tu  6^  opera  SCautoritate  tua  tempe 
fiiuumadeo  mihi  prxlidiumatrulifles-  Sed  quota  efthxctuorum  in  me  ofiiciorum 
poriioCccu  uero  tu  non  me  quotidie  ruis  beneficiis  ornes  aut  iuues . Sed  ita  eft,fuo- 
ruminme  officiorum  quodqj  illufirifsimaefijquod  eft  recenrifsimum.  Atqui  rufor/ 
talTehinc  tuorum  magnicudint;  meritorum,  hinc  libelli  anguftiasmetiens,  hui  dices 
prasclarum  xftimatore  noftre  hbera!iraris:qui  fcilicer  poft  prxdicationes  tantas  tan 
tillu  reponat holiimencir.  VcrucgotemiPiftophilefallinolim.NamquetuexiguS 
aicf  angufiu  putas,  admirabilis  prorfus  eft  libellus.  Liceat  enim  mihi  per  tua  huma' 
nitacem  munufculi  inanitate  uerbis  adornare.Sed  profedfo  ita  eft.  nam  fi  ueteres  ita 
Ctefibium  &C  Archimedem  iure  admirati  funt,  quod  paruis  machinis  ingentes  mo' 
lesagitarentfiibello  fane  noftro  fiimma admiratio  debeatur, quando  hicperniciisi- 
mum  illum  Iblis  SiT  fex  erranti Cifyderum,  quin  8C  oclaui  orbisincredibileimpetum 
fiftit.Terrx  autem  fegnitie  ita  impellit  atq?  urget,  ut  citatifsimo  curfu  deferatur,gen 
tes  ac  populos, montes  ac  maria,  eodem  turbine  fecum  rapiens  acuolutanstS^  quod 
magis  mireris,  non  fucculis,nonpolyfpaftis,non  epagonte,  fed  folo  magtex  oratio 
nis  ueneficio  tantum  nobis  miraculum  conftat.quod  fi  inter  -^ccJhfci  adnumeraue/- 
ris,non  eft  quod  repugnem  aut  quod  putem  moribus  tuis  parum  conuenire,  qui  in 
tanta  hominum  perfidia,ram  corruptis  moribus  feculi,bonitate,beneficenria,inno/ 
centiauiuuquoddamnobisparadoxumreprgfentas.  Sed  tuum  iftud 
quod  noftrum  paucis  uoluptatem  , tuum  omnibus  8C  uoluptatem  Si  prxildium  af- 
ferre Iblet.  Beneuale. 

a Quod 
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<^qvod  caelvm 

STET.  TERRA  MOVEATVR. 

VEL  DE  PERENNI  MOTV  TER- 
rsCjCaelij  Calcagnini  com- 
mentatio. 

N TV  nonaudiftiacar^cmiamuctercmitaderebusacfo 
ta  natura  rtatujtTc,ut  nihil  certo  intelligiauc  comprehendi 
polTc  arbiiretur:c}uodgci!us  dilciplin»  aut  mera  ignora- 
tio eft,aut  cei  tc  quid  ignorationi  proximu.Id  Grscimeli 
A usquamnos  a^La■7wA«^/-i(iu'  dixere, Cicero incomprehen/ 

fibilitacem  inteipretatur.Ob  id  Socratem  introduxiiTedl 
fceptitionem  in  utranq?  partem  ferunnquafi  hac  unafo/ 
m aptiiiimum  inftrumentu  reru  indagini . Nec  alia  pro/ 
fedo  de  caufa  Arcefilaus  colium  iliud  iuum  columbinum 
contemplari  folebat , nifi  ut  uarietate  eoiorum  oculos  fallente  incclligerciur  quam 
difficile  ac  periculofum  foret  tn  rebus  etiam  perfpicuis  quippiam  affirmare.  Epicu- 
rus bipedalem  folem  aut  certe  non  multo  maiorem  arbitrabatur.SoIent  etiam  phiio 
fophi  remi  palmulam  iolidam  ac  fartam  tectam  (utdicitur)  intra  aqua  quafi  fradam 
oftcndere-Ariftotcles  probat  uim  illam  intelleci:us,qua  formae  5^  fpccffra  recipiunir, 
corrupta  ac  peruerfam  offerre  oculis  miras  imagines,  at^  omnino  ueritati  rebelles. 
Ob  idatrabiielaborates  fefe  mirabilitcrafFetftospro  morbi  inaequalitate  imaginao 
tur,aiq  fe  uitreos  putant, accedentes^  refugiunt,  ne  forte  collidantur:  alq  fe  inaqua 
deiicuiffe  totosij  perfluere  fulpicantur.  Quid  de  fjsdicamt'quifeanfetes,pauo/ 
nes,  buculas  fadtos  exiftimant,  eorumq:animaliumuocesimitantur,quorufibifot/ 
masuidenturinduiffe.S>;  utauioreft  HippocrareSjijSjquorumoculifanguinefuffii- 
fi  funr,rubro  colore  perfufa  omnia  offer  uncurtOcuti  arcuatis  & glaucomate  affedis 
uidentur  cundiauirefcere.Sane  bene  potis  ac  uino  madentibus  oculi  natant, omnia 
circumuol!tant,at(5  in  orbem  feruntur.  Agrigenti  domum  fuiiTe  accepimus,cui 
triremis  cx  eo  nomen  fuit;  quod  quom  nobiles  adolefcentes  paulo  fe  liberalius  pocu 
lis  inuitalfcnt  quam  fobrios  deceret , tu  fibi  domus  omnis  agitari  8^  fluAuareacdc/ 
mum  fubuerti  uidebatur-illi  uero  fenauigarc  fufpicantes,8dmox  naufragium  facere 
incUmanteSjiepentinS  confilium  ceperut:  qualefibi  fuggcrebatebrictas,  ut  inftru- 
meiitum  omne  domefticum,  omnemtp  fupeliecnlemleuandse  nauis  gratia  exfene/ 
flrii  Ss^menianis  abijccrcnt  ac  proiunderent, Hinc  domus  nuncupationem  inuenic. 

SeJ  forte  aiiquis  dixerit, cedo,  quorfum  tam  longa  tendit  oratiof  eo  fciiicetut  in/ 
teiligastnon  ita  effc  oculis  habendam  fide, ut  quod  illi  nunriarint,  perfuafumcxplo 
ratumcp  protinus  haberi  oporteat.Dixeram  tibi  modo,  hunc  caeli  ambitu,  quem  ine 
narrabili  celeritate  uerti  putas, hunc  folejilla  aftra,quac  tu  uno  circumadfu  rapi  exi/ 
ftimas,ftare,ruis4n!xa  orbibus  perpetua  quiete  perfrui.Hancuero  tellurem, quam 
ru  fixam  immotamcp  arbitraris,  ( fic  enim  te  tuus  afpeiftus  falfum  habet)  necp  confi/ 
ftere,  necj  grandioribus  clementis  incubare,  ut  multo  maxima  pars  mortalium  pu- 
tat. Quin  eam  efle,  qua:  incoparabili  pernicicateseterno^  anfradu  circunuertatur, 
nosq?  mortales  cum  ipfis  domicilijs  atqi  urbibus,  montibus  ac  fluutjs  imprudentes 
ac  noftrae  conditioni.s  ignaros  rotetrnon  fccus  atqp  olim  poff critati  traditum  accepe 
rimus,  C -Curionis  theatris  duobus  S>C  temporarijs  SC  ex  inteftino  opere  conftrudis 
P.  R.  per  fummam  fecuritateni  atfediffe,  fui  periculi  ignaru:quc  ita  conftitucafuifle 
legimus,  ur  uno  axe  uerfa  tilia  iiariasfacies  oftenderent;  (rontesepita  c6mittcrent,uc 
ignaris  fefforibusnue  theatri,  nunc  amphitheatri  imagine  pra:  fe  ferrent,  Hoc  idem 
nobis  quotidie  cuenirefolet,  iinmo  horis  fingulis:ut  torpentibus  nobis  aut  certe  a/ 
liud  ageeibus  mhac  citima  orbis  plaga  alia  atej  alia  fpetflacula  offerantur ; quiefefte 

mundo 


DE  PERENNI  MOTV  TERRJE.  jg9 

mundo  > fcd  terra  /pfa  irrequieta  ucrtigme  nos  5C  noftra  deferente . T u uero  quom 
hac  ab  opinione  uu]gi  paulo  remotiora  traderem, identidem  reclamabas,  prouocar 
bas(^  ad  oculorum  fidem:  ceu  uero  ftultum  foret  ac  furori  proximum  no  ientire  ab 
ortumoccafum,SC  ab  occafu  rurfus  in  orcum,caclum  ft^quae  cselo  conferta  funt  cir/- 
cijmfle<5ti,8C  bas  aeternitatis  uices  feruare-  At  ego  tefruftra  fepe  admonebam, ut 
ab  oculis  aliquando  difcederes:SC  illud  poeta  tecum  cogitares: 

Prouehimur  portu,  terrae  urbesij  recedunt. 

Quis  enim  eff  qui  nauiuehens,Iicet  lciat,fentiatcp  ienauf  uehi, licet  tam  breuibusu/ 
nius  nauigq  cancellis includatjfuucgundicfuehiculu  circunlpiciatifi  tamepaulo  ac/ 
curatius  in  rupes  proximas  K nemora  ripis  adiacentiainconniuentes  oculos  inten 
derir,ncn  putet  fe  ftabililoco  fidere,  ripas  au  te  8C  nemora  comearef  quo  minus  aeb 
mirabile  uideri  debet,fl  tanta  in  mole  coftituti  rapimur  ztcf  agimur,ut  lubec,  noftrg 
humanae  conditionis  ignari.  Facit  enim  loci  magnitudo,  ut  ad  fenfum  noperueniat 
ilietelluris  impulfus , amplitudine  molis  fallente  ac  difsipate  pernicitatis  intellecflu. 
InijsergOjin  quibus  fenfusparu  officio  fuo  defungi pofluni,8C  uel  certo  aliquo  obif 
ce  impediuntur,aut  locorum  diffantia  circunferibuntur : nihil  expedit  magis  ad  ex/- 
plorandam  ueritate,  quam  prouocare  ad  rationem,  & argumenta  ferutari,  qu^rei 
dubia  fidem  faciant. Eli  enim  uetus  illa  inclamatio  apud  Platone  in  Gorgia,  «s 
viy  cc<fa§e^  «Aa  <^KoGepoiJ,K^  e?  ii"  Oporterehominem  philofophum  non  o- 
culos  fed  metem  intueri.Xecum  ergo  fic  cogita.  Annoneaquafupralunampo- 
fitafunt8C  calo  finitima,  aeterna  funt,  immortalia,  ab  omni  commutationis  iniuria 
longealienaCAnno  qua  citimarunt,morcaIia,caduca,  ad  uicifsitudines  alcernatio/' 
nes^  femper  expofitaC  qualia  Plato  in  Timaofcripfitfemper  fieri,  eflenuquam. 
Sane'  fi  hac  femetia  ita  recepta  eft,ut  ab  omnibus  coprobetur,non  uideo  quomodo 
aternis  illis  immortalibus  ac  lemper  fibi  conflantibus  pofsit  motus  conuenire:pra- 
fertim  quom  nihil  aliud  fit  motus,quam  mutatio  8<1  ex  loco  ad  locum  migratio.Net^ 
enim  aliter  quicquam  moueri  dicitur,ni{i  quod  partim  uno,partim  altero  nititur  ter 
mmotquom  necp  in  utrocp  totum, neqjuticg  in  neutro  totum  recipi  pofsit. quod  per/ 
fuafifsimum  in  conflantia  ac  incerta  fortis  teftimonium  efTepotell.  Hoc  uero  muL- 
toiuflius  ac  rationabilius  terre  quam  calo  irrogaueris. huic  rei  fidem  facit  natura  ac 
pofitfo  tellurisiquam  aer  ambit,  cui  aqua  incumbit,  aclate  permanattut  quaflinlu^ 
bricopofica,&:  facilius,  SC  comodius  circunuertatrquom  nihil  fit  quod  offendat,  Sd 
excurfionem  moretur.  Id  quod  pila  abfoluta  rotunditatis  euenire  confuetum  efl,{i 
plana  5<llaingata  tabula  ftatuatur.Necenim  tantifper  rotari  definit,donec  obfjcem 
aut  lacunam  inuenerit  iibififlat.adiuuat  ipfa  natura  ratio  ateg  impellittceu  qua  om/ 
nibus  terra  partibus  incredibile  quoddam  defiderium  ingenuerit  perfruendi  cale^ 
fii  lumine,  exponendiq;  finum  aterni  illius  fyderis  radijs.quod  exceifa  in  parte 
li  prapotes  deus  collocauit,ut  eius  face  omnia  colluflrenturteoc^  autore  lucem  a te/ 
nebris  dillinguamus,ut  omnnium  rerii  feminaria  eius  calore  excitentur,a!anturjfuc 
crefeant.  Hinc  animantibus  pabula  llimminiflrantur,  hinc  anni  tempora  per  uices 
inita iirantur.Non  equide  quod  ille  a nobis  aliquando  abfcedat>rurfus(5  reuertatur, 
id  quod  pleriq?  exiilimauere:fed  q>  nos  propius  aliquando  congrediamur,  aliquan^ 
delongius  decedamus.Necp  enim  fatis  uero  confentaneu  potell  uideri, ut  quod  mi/ 
nimenollri  indigum  ell,id  nos  appetat, noflrii^  defiderio  teneatur:contra,quxfinc 
illonccp  ali  necp  formari  necp  propagari  pofTunt,  cefTenr,  lliiscjnecelsicatibuspro- 
fpicere  negIigant:quom  plane  intclligamus,atcp  adeo  oculis  ipfis  uideamus,a  natu/ 
ra rerum  altrice  hunceffe  inffincflum  rebus  ingenitum , utfe  fuac^  tueantur:  faluta/- 
tiadepolcantjfugiant  aduerfa.  Xellantur  hoc  K prope  clamitat  uerumefie  muta  ac 
furdaSi  extrema  rerum  conditione  damnata . Quis  enim  non  uidet  flores  quotidie 
ad  folem  hiantes,  atej  ab  eo  quom  longius abftiterint comprimentes  folia,  & fuum 
fein  urerculum  quafi  in  diuerfbrium,reuocantesC An  non  malua, cichoreum, om 
ne  illud  genus,  tum  herbarum, tum  fruticu,  quod  Grxei  helfotropiumuocat,itaam 
bitiofe  ad  folem  nurat:ut  inde  fibi  agrelles  homines  horologia,  quxfcioterica  appel 
lamusjadornauerint.lnter  hsecprofeiflo  lotos  maxime'  confpicua  efl  atq;  admirabi.' 
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Its:ceuqux  in  aquis  nata  tota  dic  prominear, uefpere  immergatur, nodlu  ueroitafe 
agat  in  profundu,ut  neqjimmiffo  brachio  pofsit  inucniri.  EQ  quoi$  cyclamini  fpc/ 
cies, quae  inde  heliofcopi  nome  inucnit.Periclymcnon  herbam  coronaria  &Cmatro 
nisnoftris  egregie  cognita, quam  domcftica  uoce  matrem  Mug  nuncupant,  an  non 
quotidie  ad  ibiem  uidemus  anhelaretur  non  defini  qui  abefiectu  folifequam  uociw 
uerini.Magneflumuero  lapidem  none  omnes  admiramur,  parce  una  in  auftnim.m 
ariflum  alia  pertinaciter  inclinanccc'ut  hinc  etiam  primi  mortalium  Amalphij  ad  na 
uigantum  prscfidiaadmirabilemillam&antiquis  ignota  pyxideculam  nauncapara 
ucrint.Sed  8^  ferrum  quanta  natura  indudione  a^daic  quanta  rurfus  ferrum  ala/ 
critaic  Magneti  adblanditurC ut  fugientem  ctia  dC  excurfantem  ftudio  curfuqj  inde/ 
felToperfequatur.Ex  quo  plane  intelligitur  quanta  fit  natura  uis,8C  eius  quam  orv/t/ 
Tm^Hctv  uocamusfecultas.utiamnon  Iit  cur  aliquis  admiretur,  terram  ipfam,qugfa 
ne  abli^  folis  praOdio  iners  forer  atej  infoe eunda,  tam  cupide  in  folis  complexus  c/ 
niti,  ut  ex  eo  uitales  igniculos  ad  rerum  propagatione  mutuetur.  Quare  nulla  poft/ 
hac  caufa  eft,  cur  ignoto  deo  faciamus, aut  harufpices  accerfamusiut  fecudum  ritua 
les  Etrufeorum  libros,  fue  fccia  olfenrum  procuret,  fi  quando  terra  mouerit:  quom 
nihil  prodigiofum  haberi  par  fit, quod  ex  natura  confuetudineacmaieftatc  profici 
fcatur-Neceft  quod  aliquis  in  dubiu  uocet  Antipodastaut  admirctur,curin  contra/ 
rium  quam  hic  fumus  modum  obuerfi  non  pracipitent  in  cglum:quom  nos  ipfi  no 
bis  quotidie  efficiamur  antipodes, uicifsim9  in  rota  morem  fine  periculo  no  minus 
in  imum  defcedamus,quam  adfurgamus  in  iublime.  Tantum  uero  abcft;ut  terrs 
pondus  motu  attj  agitatione  prapediat, ut  multo  magis  incitet  ateg  impellar.  Siqui/ 
dem  tellus  in  medio  mundi  confticuta,  loco  fcilicet  omnium  infimo  ac  prefsifsimo: 
quomnon  habeat  qu6  ulterius  deuehaturjtotaqiaccf  integra  locu  mutare  no  pofsi^ 
reclamacererum  natura;  moles  autem  ac  pondus  urgeat:  per  partes  itamouerica- 
pit, ut  nunquam  ftationc  decedens  irrequieto  femper  ambitu  circum  agatur:  umbili 
co  ipfo,quod  centru  appellamus, cefl'ante;led  orbe  fine  fine  in  fe  reuei  tenteatcjob/ 
ambulante.ubf  enim  femel  a natura  impulfum  accepit,  non  efc  quod  poisit  unquam 
incerquiefcere.alioqui  rerum  ratio  fubuertatur  ac  dtfsiliat  oportet.  Cerre'  clarifsi/ 
mi  codicores  omnemomentu  a grauitate  fieri  dixerunt,leuitate  priuationc  arbitra; 
tuidep  tum  alqs  argumentis,  tum  maxime  natura  tefiimonio  comprobai  ut.  Omnis 
enim  agitatio  qutc  uel  rotatione  fir,uel  porre<fto,nulla  plane  foret:  nifi  ucc'tis  hypo/ 
mochlio,id  eft  fulcro  fuo,quafi  centro  niteretur:pondere  autc  ex  alia  parte  prsegra/ 
uance  deprimeretur.  Quod  ex  ftaterse  ratione  uulgus  mancipum  quotidiano  ex* 
perimero  cognofeit,  cuius  imago  ita  prope'  exprimi  poteft:Includantur  circulo  dao 
trianguli  ifofcelcsitaobuerfisbafibus, ut  apices  urriufi^tn  umbilico  circulicollimet: 
eo  loco  ftatera  agina  ftatuacur : tum  lances  utrintj  propendeant  ad  inferioris  trian* 
eulibafem.hxcfanebafisad  utrancp  lancem  ratione  habebit  horizontis:  quo  pr^/ 
Ktibeiur  prxfinietun^  acquilibrium.accedacaiteri  lanci  pondus:ea  protinus  moue/ 
ti  incipietjdecedetcjab  horizonte,  hac  pefium  eunte,  altera  attolletur  per  circuli  Ii* 
neam  ambeuntetpenfabuntq: rata  portione  fuos in fumma  tma^  progreflus, donec 
illa  grauitate  fua  mediam  inferioris  bafis  lineam,  fuperioris  illalualeuitatecontige/ 
risita  non  erit  ambiguum  utriufcp  momenta  ponderi  fuperuenicntiacceptaferrio/ 
portere.  Sic  columba  illam  Archirae  lignea  certis  machinis  acpondufculis  inftru/ 
c'tam  fuiflelegimusruc  quom  moueri  femel  ccepilTetjfemper  nioucierur,iiccpdefin« 
ret;ui  illa  fcilicet  priftinaqua  motus  principium  dederat, nunqua  deferente  impul/ 
fam,firudura  praterea  artificio  adiuuante.  At  contra  caelum  leuitas,  2(f  quintfil* 
lius  fubfiantiae,ex  qua  fuit  compadum,  puritas  fimplidtasq;  nullius  ponderis  panf 
ceps  reddit  immobiic.In  co  nihil  qua  (Tum, nihil  caducum, nihil  moi  tale:pura  atq  il' 
Jibata  omnia  8C  fempiterna beata uitam  degunt.  Ob  id  Homerus  cxlum  & bearam 
illam deorufedem,  Scloannesin  Apocalypfi  ThjJTrt^iymfKyicvoii, 

id  eft  ciuieatequadratamappellauit.Ad  res  enim  mortales  non  etiacjelcftesSC  fenv 
piternas  pertinet  illud  Crtecoi  5 prouerbium,  lifTxeSo^H  y\vKV7«ZiJ,  Siquidem  dd 
beacitudo,£Cbonorum  ille  omniuquoperfruitur  cumulus, in  ^cerna  quiete  conftan 
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tfaq;  confiftit , Hic  ea  fuht  quae  maximus  ille  pliilofophorum  Piaro  nunquam  fieri, 
femper  efic  pr^dicauit.Hic  fummus  rerum  conditor  iedem  ac  dom/cilium  fuum  fia 
tuic . hic  cjcleftes  genios  prafto  efie  atep  apparere  fibi  uoluit.  hinc  ipfc  quafi  e fum-- 
mocxnaculo,  ut  ille  inquit,  immotus  ac  fibi  conitans  iumma  atcf  imadiuerfb  ordi^ 
nc,fcd  pari  fapietia  moderatur. Quod  nifi  terrena  agitatio  alias  aicg  alias  mundi  fpe 
cies  Si  formas  obq ceret, fane  cglumipfum  eadem  femper  facie  ijfdemc^  imaginibus 
femper  picffuratuni  confpiceremus.Sed  ita  ratio  poftulauit,  ita  fa  plentia  magni  nu-- 
minis  praelcripfit,  qu«e  mortalium  attf  immortalium  rerum  diipenfationi  prsefidet: 
ut  que  longe  abfunt  ab  omni  mortalitatis  cotagiojea  femper  eodem  habitu  fixa  at<^ 
inconcu(Tapermaneat:cotra  qux  per  uices  fluunt,oriunt,  adoIefcut,cominuuntur, 
occidunt, ea  incerta  arq;  agitabili  fede  teneantur.  Na  SC  terrg  motus  incrementis  de 
crement iscj;  rerum  6i:ranimantii.mgenerationi  occafionem affert: SC  inteftinosigni 
culos  furda  ac  torpida  hac  mole  ad  tosturam  excitat,  unde  materies  ad  excipiendas 
formas  uegecatur.Ex  quodocftifsimi  homines' mundum  ouum  dixere:utpore  ex  cu 
ius  uitello  uel  ieminarium  ue!  alimentum  cuncftis  animantibus  fubminiftretur.  Ob 
id  puto  ab  Artemidoro  Capitone  traditum:  folam  terram  a nonullis  fuiiTe  exifiima 
tum  elementu,quod  ea  una  feminaria  generationis  c6tineantur,2C  prodeant.  Per/ 
cutKfcecur  forte  aliquis,  cur  hic  terrae  motus,  que  ratione  Sd  prope  fenfu  iplb  demon 
ftramuSjin  eam  magis  partem  uergat,  quam  augures  ueteri  inftiruto  Isua  uocabat, 
quam  aut  in  dextramaut  in  cardine. Nec  enim  mihi  eo  nomine  litem  intendi  ueltm, 
quo  nomine  reu  Epicurum  aliquadofacfum  audio : qui  ilias  illas  atomos  ad  perpen 
diculum  delcedentes  in  partem  altera  pauxillum  declinare,nu!Ia  aute  urgente  caufa 
exifeimabat;  quando  ego  is  fum  qui  omnia  ex  certa  caufa  pendere , Si  fi  ea  nondum 
omnibus  forfan  percognita  fiqperfuafum  habeam. Hiabitur  ergo  terra  in  i3euam,uel 
quod  aqua  imis  terrx  cuniculis  infula  in  eam  parte  maxime  excurrat . uel  quod  aer 
denfior  in  Iseua  totus  incumbatrquam  nos  mutata  augurali  ratione  pofiumus  multo 
comodfus  dextram  appellare.Quippe  natura(fi  Ariftoteli  Peripateticorum  princi/ 
pi credimus)  rebus  omnibus  ac  mundi  regionibus  dextram  finiftrami^  prafiniuit. 
eam  uero  indubitato  dextram  agnofcimus,  unde  motus  initiii  aufpicatur.  Quod  fl 
quis  fe  mihi  duriore  iniquiorcm(^prgftiterir,tntamc^opinfoncfcctatus,terramper 
inertiam  defidere  ac  in  fe  ipfa  torpere  dixerit:  cuius  rei  gratia  etiam  putet  a fedenti' 
bus  Opi  facru  fieri  cofueuifie;  &1  illud  a maximo  philofbphoru  <rv(iSoMKSs  dicflum 
afferuerit,  folam  deoru  Vcftam  domi  manere:  c«2um  aut  afsidua  uertigine  rapi  con 
tenderitttametfi  ego  nemine  inuimm  fim  ad  ueri  difquifitionem  uocaturus,  illud  ta 
menmeoiure  mihi  uideor  polTeafFirmare;nu!lam  effe  ratione, qug  cseliim  in  dextra 
moueri  fuadeat,quse  non  eadem  mulco  impenfius  multocp  iuftius  terrte  conuerfioni 
inla:uam  pr^cipiti  faueat.  Quod  fi  me  paulum  etiairitauerintj  Si  (ut  ille  inquit) 
fiomachum  mouennt:aufim  dicere,  uix  aliud  quicqua  abfurdius  a philoibphis  coni 
mentarum  efre,quam  caelum  mouet  i:uel  fi  Ipedfes  natura  ac  lauitatem  cxli,  uel  ip/ 
fius  SC  eorum  qugin  ipfo  funt, perpetuitate  5C  conftantiam:uel  ipfam  mundi dimen 
fionem,ad  eam  quam  otflaua  fpharam  appellant  prsefertim  relatam. Quantus  enim 
cius  fit  ambituSjimmefum  elf,5d  lupra  mortalem  captu  enuntiare,  eam  certe  quom 
horis  quatuor  Si  uiginti  fuum  fpatium  dicatur  conficere , necelTe  erit  fupra  millena 
centena  pafTuum  millia  momentis  lingulis  tranare:  ut  fiatis  horis  omne  anfradtum 
decurrat, &!.  ueluti  dimenfum  diurnu impleat.  Quod  pofle  fieri  necf  corporis  quan- 
lumuis  cocitati  ratio,  neq;  ipfa  humani  animi  pernicitas,  fi  modo  per  partes  differri 
intelligatur,  perfuaferit.  Quicquid  enim  mouecur,  priores  femper  partes  excurrat, 
nioxfecHdas>  ate^  ita  deinceps  alias  oportet,  ancequ5  admetafiC  inftituci  curfus  cal/ 
cem  attingat.Neqjiane  hoc  loco  Meliisi  more, inftansK  momenta  excluferim:  fed 
tanta  orbis  magnitudine,id  quod  rationi  uehementer  repugnat, eucnire  necefie  eft, 
ucexcremx  partes  ante  pr^terirent,  quam  primz  a carceribus  promouiffent.Eft  SC 
hoc  quidem  in  terrae  uoluiatione  plenum  admirationis:  minus  tamen  habet  miracii 
li , quod  terra  ex  coputatione  Eratofthenis  trcceties  quindecies  centena  millia  paf/ 
fuum  complectatur,  ex  quo  fit  m horis  fingulis  duodecies  Si  amplius  centena  millia 


DE  PERENNI 

peragantur . quat  res  prope  incredibilis:  nifi  uim  maicftatc^  naturz  in  animum  rc/ 
uocemus.  Sed  qua  tandem  centri  ad  extimu  circuli  ambitu  proportioCSane  ut  nub 
Ius  terra  circumflexus  cenferi  pofsit,fiadfteIlitcrum  ambitu,quo  large  omnia  con« 
tinetur,  referatur.  Sed  quid.amabojanxie  quarimus  rem  prope  oculis  expofua? 
an  non  in  difeipiina  topica  luculentus  eft  locus  a minoris  quis  uero  nefeit  hominem 
itiKftttpa-fioii,  id  cft  paruu  mundum  a maximis  philofophoru  appellatumC  quodmun 
dihufusomniain  feclaudentisinftarati^  imagine  ferat.  Atqui  ce  rogo:numfupre- 
ma  at<5  alcifsima  in  homine  pars , caput  ipfum  fcilicci ; an  ima  ac  profundifsima,  id 
eft  pedes, motui  atep  inambulationi  adfcrip  ti  funtcNemo  fime  ita  abhorret  ab  huma 
ni  corporis  cognitione,  qui  neget  caput  incxcclfoquafi  arcem  efleconftituta,  qua 
ftabilis  manens  reliqui  corporis  incolumitati  profpicianpedes  autem  ita  adornatos, 
ut  mouendo  ac  deferedo  corpori  femper  excubenc.  Caierum  terra  prapotentis  dei 
pedes  efleac  dici,  fitus  ipfe  declarat,  Si  cxfacris  literis  tcftatum  habemus.  Extac 
praterea  peruetuftu  quoddam  Serapidis  oraculum , a quo  quom  forte  Nicocreon 
Cypriorum  tyrannus  rogalTer,  quis  nam  is  deorum  foret,  quaue  eius  forma: itare/ 
fponfum  accepit: 

Sum  deus  i^s  conftans  membris,tibf  qualia  dicam. 

Ornatus  calfuertextuenter mihi  pontus: 

Sunt  mihi  terra  pedesifummo  flant  atheris  aures: 

Sunt  oculi  nitidi  fplendcntta  lumina  Iblis. 

Profedto  non  aliunde  terram  pedes  uocauic,nifiqu6d  5C  in  imo  pofita  admo 
tum  femper  procincSa.hincIano  principia,  Vcfta  extrema  antiquo  ritu  confecrata 
fuiffe  accepimus.  Nec  mihi  aliquis  putet  cxcidifle  id^quod  fententia  nofirg  infigne 
calculum  addinpedes  fcilicetduos,fed  firmos  fixos^,  in  hieroglyphicis  Aegyptio/ 
rum  liceriSjiblem  fignificare,tunc  quom  hibernum  tropicum  attigerit  terris  bru/ 
male  Ibifiitiu  inuexerir.  Sed  me  fapius  contemplante  rerum  caleflium  perennem 
naturam  rapit  in  fe  magnitudo  5C  claritas  aternt  luminis : cui  nihil  profeiflo  minus 
conuenit  quam  motus:K  ex  omni  motuum  genere  is  qui  circularis  dicitur,a  feipfo 
difcedens  ati^  in  fe  rediens , minime  uidetur  conuenire : quom  non  aiius  pluramfe 
contraria  contineat,ne£5  magis  ipfe  fecum  difsideat.  Primo  enim  motus  in  fe  ipfiim 
fleiftens  ex  flante  mot09  conftituitur.  Stans  appello  umbilicum  immobile, quo  cefl 
fante  reliqua  moles  in  orbem  agitatur.Moiu  partes  qua  circunfcruntur.idem  quoqi 
habet  54  pandum  SC  conuexum  : pandum  fi  obuerfam  inferne  lineam,  conuexum 
fi  fuperne  flexa  refpicias.  Quid  uero  admirabilius,  quam  quod  idem  duobus  Si  qut/ 
dem  cotrarijs  molibus  obuoIuaturC  inpriorem  enim  pariter  ac  poftcriorelocumfil 
titiir  circulus.  In  priore  quidem  prorfus  citatus;  in  pofteriore  dum  fua  repetit  initia, 
ex  quo  illud  etiam  in  eo  confequens  intelligitur,ut  uicifsim  primu  fiat  quod  fuit  pcv 
firemum,  84rurfum  poftremS  quod  primum  antea  fuerat.  Hancfcilicet 

lyrici  nates  ac  facerdotes  deis  operares  appellauerur,ad  huius  imitatione 
facraslalcattones  inflituentes:  quom  modo  in  dextram  choros  agerent,  modo  in fi- 
nifiramreuocarcnt.Vbiueroftetiflent  caelites  falutantcs,Wwc/it/  uocabant:ut facile 
intelligas  certo  fixotp  loco  diuinitate  nit!,nefp  per  ambages,  fed  per  conftantiam  co 
li  oportere. lis  adde,  quod  fi  lineam  a centro  ducas  ad  lineam  ambeuntc,qu<e  circuiv 
feretia  dicitur,nullu  in  ea  punclu  cquali  uelocitate  progredi  deprehendatur. Quod/ 
cun<5  enim  a centro  longius  abfcedir,ut  ocyus  moueatur  necefle  efl.cx  quo  immen 
fa  ac  multum  diucp  perquifita  difficul  tas  aperitur,  cuius  tedio  proditum  eft  Ariftote 
lem  aliquando  fuilTe  confeiflum,  Vnde  fciliccr  illa  maris  per  decreta  horarum  fpacia 
reciprocatio,undeEuripitam  uaria  ac  incerta  uicifsitudo:quf  tamen  facile foluitur, 
fi  contrarios  terrae  impetus  modo  praecipitis,modo  adfurgentfs,nunc  aquas  depri/ 
mentis,  nunc  in  fublime  librantis,  aduertas.  Age  £4  lecii  illud  collige, quod  fi  mun 
dus  animal  eft,ut  Timpo  placuifle  uideoicerte  ut  animantibus  exteris  in  medio  coi' 
locatu  eft  cor,  quafi  animal  aliud,  quod  finitima  membra  undequac^  uegetet:  ita  ter/ 
ra  in  medio  collocata  eft  mundo,quxfuo  motu  reliqua  excitet  ad  generationem  ele 
mencateaq;  animatia  iufiineac,qu%ad  reru  diuinatum  contemplatione  deus  immor 
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taWs  proercAuit.Nam  dC  apud  Platonem  Iegimus,in  medio  mCdi  animam  liabitare, 
aicp  inde  ad  extrema  fe  porrigere  agitantem  omnia,  fe^  infeipCam  conuertentead 
extimum  ufeg  mundi  tergum  peruenire.  Hinc  uideliceiortum  habet  aeternitatis  illa 
munitate  c6morantis,ac  per  numeros  effluentis  imago,quam  nos  tempus  appella-' 
musiquaeprofedto  nulli  loco  melius  aptari  potuit,  quam  illi  cui  teporaria  omnia  in^ 
cumbut-  Nam  quom  fuprema  caeli  fubftantia  eadefemper  immobilis^  permaneat, 
(licenimad  uerbum  fcripfit  Plato)ne(|!  fe  ipfa  antiquior,  necj  iunior  euaditunqua: 
necp  fuit  hacflenus  necp  erit  in  pofterum  :necp  recipit  eorum  quicqua,  quibus  res  cor/ 
poreac  mobilesi^  ex  ipfa  generationis  conditione  obnoxiae  funt-  Hucquocpacce^ 
dit, quod  homo  animal  unum  rationis  SC  numeri  capax,dum  uiuit  tantum  ac  terram 
habitat,  motus  efi:  particeps  : quom  uero  a corpore  abiuneflus  eft,  protinus  moueri 
definit,  nec^  em  anima  aut  in  corpus  relegata,aut  miTsioe  impetrata  a corpore, libe 
ramouetur;necploco  capitur,necj:locu  demutat.  Quae  ratio  animarudiuinitate  max 
ximeairerit,8C  nos  dignos  magis  offendit,  qui  c%teflia  animalia,  quam  terrena  nun 
cupcmur  Scio  quofdam  putalie,  a Platone  Ariftotelem  in  diuerfum  abire, quod  ille 
animas  fua  fpote  moueri  dixerit,  hic  a fua  entelechia  omne  morum  abiurauertt.  Sed 
Us  facile  dtrimic,q?  alter  motu  affcAibus,  alter  locali  motu  determinauerit-  Adhasc 
accedit  illa  quo<^  Py  thagorgorum  ratio,qua  uniuerfo  hoc  cft  in  duo/ 

dedm facies  feisilem formam, tribuunttigni  aute,ex  quo  aetherem^  triangulos mV 
tseconferuatores  confinxeruntrmets  aut  inueifi  turbinis  imagine:quibus  iane  for/ 
misad  uolutatione  peragendam  nihil  ineptius,  nihil  minus  agitationi  confemancu. 
Terram  autc  dC  fi  cubi,id  efi  tefferg,forma  pr»finiant,ob  folidam  compadlami^  na 
mramttame  decedentibus  angulis  multo  facilius  circinari  poceft,  8^  in  mobile  orbe 
concitari. nam  quod  paucifsimas  habet  bafes,  hoc  ocyfsimSelTegeoinecraructiam 
reftimoniodqudicataefttquod  & prtfeorum  autoritas  confirmat.Siquidem  quod  fa 
cileacfponce  fua  filabitur,  id  magis  uerfatile  teflera,  hocefi, 

uereriprouerbio  dicebatur.  Cxterum  quod  non  uno  ac  perpetuo  motu  terra  con 
wertacur,led  modo  in  hanc  modo  in  illam  partem  proclinenarcana  quodam  natur* 
confiiio,ne  quid  fcilicec  certum  8C  conftitutu  fit  in  hac  rerum  mortalium  uicifsitudf/ 
ne,nifi  hoc  unu,  nihil  effe  certi  SC  confiitutitfacileoftendunt  folftitia  3C  atquinodtia, 
luna  incrementa  ac  decrementa,umbrarum<^  uarietates.Ex  omnibus aute  hoc  exa 
(Ttifsimeinteiligunt : qui  proximi  polo  habitant  eas  terras , quas  tenebris  & frigore 
damnatas  olirn  putauit antiquitas . Hifiquidem  femefire  diem  habent  femeftremcp 
noiffem,no  fole  quidem  ultro  citroc^  nunc  in  cancrum, nunc  in  capricornu  comeaii 
te, ut  priores  exiftimauerunnred  tellure  modoinauftrum,  modo  inarefion  incifnan 
te.  Quod  fi  quis  me  adigat  huius  quoqj  fubtilifatiscaufam  aperire,  eam  dicam  qug 
comunis  efi  ac  publica  rebus  humanis. Sicut  enim  abfurdum  putant  phiIofophi,pu 
rum  ab  impuro  attrcdfaririta  hoc  minime  conu€nir,ut  qu* mortalia  funt  dC  mutatio 
ni  femper  obnoxia,  ea  perpetuitatis  beneficio  pertruantur.  Quod  fi  hac  forte  ratio- 
ne,ceu  nimis  peruagata,nonc6tcntf  prfuatim aliam  quccrant:certea  me  nihil  expr» 
ment  priufquamrurfusegoab  ipfis  impetrauerorut  obliquitatis  figniferi,quamfibi 
adornarint,  declinationis  ab  aequinoctiali  certam  perfpicua^  rationem  reddide-* 
nni:perfuarerinri^,cur  luna  hinc  atej  hinc  gradibus  quin<^,  necp  amplius  per  latitu-' 
dinem  zodiaci  euagetur?  fole  ipfo  mediam  femper  lineam  tenente:  ex  quo  probant, 
folem  ac  lunam  occurrentes  fibi  in  articulis,  quos  fabulofo  plane  nomine  capitis  Si 
caud* draconis  nuncuparut,  deliquium  pati.  Nam  quid  deocfaui  orbis  trepidatio- 
ne, quid  de  uario  epicyclorum  8cr  deferentia  motudicam^qug  omnia  6Cfi  ut  Proclus 
inquit,  nseS’  visoStcji/  recentiores  inuenerinttmagno  tamen  mathematicoru  confen 
furcceptaatcj  approbata  funt  ab  rjs  qui  non  aliam  uiam  reperiebant,  quauarios  il- 
los afpedfus  c*ii  eorum  quae-rK  <f  «tvofiJli'*  Graeci  appellant,  demonftrarent. Que 
caufa  quom  terrae  infita  fit, illi  tamen fumma  animi  contentione  caelo  adiudicabant; 
quarum  comentationum  fi  priuatacaufam  ullam  attuler!nr,tum  uero  bona  fide  po- 
lito etiam  facramento  ciStjsme  paria  faeffurum  polliceor.  Illud  nonomittarquod 
Ii  uno  ac  perpetuo  tenore  terra  moueatur,  necf  hucaut  illuc  ad  natur*  imperiu  pro/ 

curfes 
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curfet  ac  uibrcttfllud  plane  abfiirdum,  K fumni  numinis  liberalitate  indignum  con> 
tinganut  pars  terrae  obuerfa  in  feptentriones  j utpote  a fole  auerfa  aeternis  damnata 
tenebris , iquaHidaatcpobfoletapcrmaneatjOmnis  habitatiofs  expers, omnis  cultus 
immunis.  In  quaopinione  pleroscj  ueterum  fuilTe  accepimus,  qui  fub  poloncgaue.' 
runt  locum  ullum  efle  animantibus:qu6d  eam  fdlicet  plaga  nunqua  fol  inuiferitjal/ 
tifsima^  femper  caligine,8C  intolerabili  frigore  premeretur.  Qiiamfententia  pofte 
titas  6C  res  cognita  damnauit, utpote  religione  Chrifiiana  terras  aperiente, & ferita 
lem  gentiummolliente.  Nam  K ibi  non  adeo  inclementer  habitari  deprehenfum 
efirS^^  quae  uitae  animantium  neceffaria  funt,  large  proucnire.  Semcftrem  enim  no/ 
flem  eae  gentes  fcmeftri  luce  compenfanttceu  qux  circulum  scquinodiialem  habeat 
horizontemtreu  mauis,ut  Cicero  interprefatur,finicnte:fole  tamen  ipfo  fubluftrem 
lucemtantifperfceneratejdumfubnixatellusrurfusfubfederitadcaTdinc.Quo  tem 
porc  umbra  ingruit,&  obfcuritas  geminatur, nifi  luna  dimidio  menfis  pernox  intc/ 
rim  obiret  folis  uiccSjK  nodis  opacitatem  frageret. Alioqui  illud  certum  ac  perlua/ 
fiim  haberi  oportettregionem  infima  terrae  foli  ad  lineam  demeiiente  oppofitadeo' 
fas  habere  tenebras  acperennesnn  quasquom  nos  terrseanfradus  per  duodecim 
horarum  interuaila  impegerit,tunc  rebus  fpeciem  coIorem^auferri,K  hac  nodem 
appcIIari.Hic  eftlocus  ille  perdiu  agitatus,^  quod  pace  fummoru interpretum dixe 
rim, nondum  cxculTus  apud  Maronem: 

Illic,utperhibcnr5autintempeftariIctnox 

Semper,  & obtenta  denfantur  node  tenebrse. 

Quem  fanenodum nifi  ad  terrz  motionem  fiatumq;calireferas,tutetibfbel!ilsime 
uerba  dederis.  Nam  qus  de  Britannia  afferuntur,  eorum  plane  digna  funt  ingenio, 
qui  illa  confinxerunt.  C k terum  mihi  audire  uideor  quofdam  pertinaciter  diuiam 
receptam  defendentes  fenteniia,  Si  quo  iure  qua^  iniuria  reludantestalios  radoi^ 
faus  quidem  porrigetes  manus,  fed  magnis  adhuc  nominibus  ie  tuentes.  Verum  ut 
Heraclitus  dixit ,neq;  nofira  huic  fententite  defunr  fua  numina,  fui^  adfertores.Na 
Si  Archimedes  Syraculanus  recepit  fe  terram  archicedonica  arte  alium  iniocude/ 
dud:urum,fi modo  bafem  in  quam  transferretur  inueniflet.  Quam profedo fponfio 
nem  nunqua  uir  grauifsimus  infi  iret,nifi  terra  mobilem  exifiimalTet-  NicetasSi 
ipfe  Archimedis  populatiSjC^elumjIblemjlunajftdlaSjfuperadeniff  omnia  fiarecen 
fct:ne(5  praeter  terra  rem  uiiammmundomoueri:qugquom  circum  axem fefumma 
celeritate  conuertat  8i  torqueat,  eadem  effici  omnia,  qus  fi  fiance  terra,  calum  mo/ 
uerctur.  A tep  hoc  etia  Platonem  in  Timeo  dicere  quidam  arbitrantur,fed  paulo  ob/ 
fcurius:ut  etia  apud  Ciceronem  annotatum  reperimus.Et  fane'  ego  non  aliundefi' 
dum  puto, ucMimnermusfcilicecdixerir,aureo  in  cubili  Vulcani  arceperfedo dor 
mientem  folem  ab  ortu  ad  occafum  perferri:  nifi  ^uddin  fuo  orbe  coquiefeens  ocu. 
Iis  magis  noftris  quam  curru  auc  equis  ultro  ciiro^prouehatur.Hinc  folem  amut» 
w,  hinc  terra  i-arego  v«,  ab  Homero  didam  arbitramur:non  ex  eo  tantum  quodglo 
bofa  fi't  8>C  orbicuIan's,fed  infinito  motu  circunferatur.  Certe  Hefiodus  quom  node 
terra  natam, utaiunt  poetae, nigris  exornauit  alis, non  aliudfmea  quidem  fententia) 
fignificare  uoluir,  quam  ea  citato  curfu  ferri,  bC  a parente  minime  degcnerarc.P«v 
fcdo  terram  deorum  omniu  qui  intra  caelum  funt  geniti  antiquifsima,  in  eodem  le/ 
gimus  Timg o.Ex  hac  etiam  Fama  prognata(Homerus  omw'  uocat)qu2pennis  ac 
pedibus  late  aures  6d  ora  mortalium  peruagatur.  Subferibit  huic  lentcntiaeuetus 
adagium.  Adagia  uero  prifex  pliilofophiae  reliquias  ab  antiquis  pofteritati  per  ma^ 
nus  traditas  nemo  eft  qui  non  fateatur. Quom  res  itaeg  ueras  quidem  fed  magnas  Si 
fidem  exuperantes  indicare  uolumus,terra  uolitarc  dicimusrquod  tamen  ad  eaquf 
minime  fieri  poflunr,tranftu!H  aetas  pofterior,  utpote  uulga  ta  perfuafione  dclufa.  In 
eadem  fentecia  uidemus  fuifle  Empedoclem,  quo  loco  fiios  illos  demones  a terra  iw 
pelli  fcribir.eius  uerfus  ita  latinos  fecimus: 

Aetherishos  uehemens  agit  impetus, excipit  squor, 

In  terram  squor  agit,fed  terra  ad  lumina  fblis: 

Sol  indefeffus  propellit  in  aethera  rurfus-  ^ ^ 
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Quomdiu  pcrquifitumforet  a prifcis  philofopliis,  undeatlier  nomen  accepifTet: 
Sd eorum  aliquot  iw -tjji  «a  Stsi/,  id  eftab  excurrendo;aIij  uero  fe?  “nP  boc 

eft  a calfaciendo  di<3:um  exiftimaflent;  Empedocles  quafi  honorarius  arbiter  inuo^ 
eatus,  pro  rjs  Aetic , non  qui  motum,  fcd  qui  tetberi  calorem  tribuiflent . Sic  qitotp 
non  deiiint,  qui  terram, non  quod  teratur,  ied  quod  ipfa  perenni  excurfu  caetera  tc/- 
rat  elementa  di(Aam  fufpicentur-Audio  8C  proximo  feculo  magnae  do(Aring  ac  per/ 
fpicacisingeni)  uirumCuiam,  purpura  quidem  pr3eftantem,fed  multo  literis  prae^ 
ftantioremjpro  hac  opinione  Aetiire:cuius  urinam  comentarif  in  manus  meas  per/ 
uenilTent.  Quo  enim  fuituir  illeingenij  acumine,  autmeprorfus  labore  hoc  IcuaC- 
fet:aut  mihi,puto,  ad  hanc  fententiam  comprobandam  multo  maiora  acmeliora  ar 
gumenta  fuppeditafler. 


^DE  LIBERO  ANIMI 

MOTV  EX  SENTENTIA  VETE 

RVM  PHILOSOPHORVM, 

BONAVENTVRiE  PISTOPHIEO  VIRO  MAGNI 
fico  dotAifsimo  Catlius  Calcag.  S> 

T H o C quocp  tuis  in  mc  ofRcijs  accedet  Piftopliile  uir 
magniSce,  qudd  tua  opera  Erafmi  libellus  De  libero  arbi 
trio  mature  uenerit  in  manus  meas. Qudd  fi  tua  omnia  of/ 
ficia, quibus  aut  dignitate  meam  aut  fortunas  tueri  foles, 
R tam  grata  mihi  ex  te  proficifeStur , ut  nulla  fint  die  inter- 

moriturattecum  potes  ipfc  cogitare,  quanto  ea  raihigra/ 
tiora  occurrantjquae  ad  cultum  ingenrj>&  inAitucione  a- 
nimi  pertinent.  Sane  multis  de  caufis  fuit  ille  mihi  Era  fini 
libellus  graiifsimus,  fed  in  primis  qudd  pietate  do*Ai AimI 
hominis  6^  nobis  amicifsimi  te  Aetur.  Qui  pridem  apud  nonnullos  parum  bene  au- 
diebaT,fed  apud  hosferme,qui  de  nullo  bono  foleni  bene  loqui,  quafi  delapfus  afe/ 
mitaad  ccetum  impiorum  defeiuiffet,  eisc^furtim  tela  aduerfus  piorum  confenfum 
fubmtniftraret.  Quanquam  autem  nec  ego  nec  quifqua  eruditorum  hoc  de  eo  uiro 
credere  potuimus  unqua,  qui  tot  dediffet  fiise  pietatis  argumenta  tantumep  infacris 
Iteris  exudaflet : tamen  quo  fufpicionem  eam  aduerfum  nos  utcuncj  confirmarent, 
ingerebant  tam  pertinax  ac  diuturnum  hominis  fiIenrium:Videret,inqufebant,ilIe 
fcilicet  aprum  ferum  uineam  domini  deuaAantem  6Cuafa  tabernaculi  fubuertetem, 
K tacitus  coniertis»^  manibus  acqu!efccrec,nifi  uel  id  fpecflaculiim  obleiflaretjUeI  ni 
hil  ad  fe  pertinere  cogitaretePraefertim  quum  tot  haberet  opes,  tot  prteGdia  accepif 
feta  domino,  quibus  egregia  operam  nauare  ueritati  iam  prope  utroc^  cornu  la/ 

borantipofiet  fuccurrere.Graruioritatf  nobisjgratulorErafmo  meo,  qui  uno  hoc  li 
bello  rabulis  lAisos  obturaucrir,  tantumrpturbaru  compofuerit, quantum  non  faci 
Icuideo  alia  ratioe  Adari  potuifle.Scio  fore, ut  funtmorofe  quorundam  iudicia,quf 
hocquocfinfulpicione  uocenc,qudd  tam  fero,tam  cundlantcr  id  faciar,tam  fufperv 
famanu  hoc  Lutheranu  ulcus  acifngat.Ex  quo  fane',ut  ego  quidem  interpretor, pru 
dentia  hominis  ^que  8C  modeAia  cognofei  poteA,qui  nihil  prgeipitanter  egit,nihil 
fiomacho  dedit, nihil  flbfipfi  permifit,nifiueritatem  a calumnia  uendicare.Hicfco 
pus, hic  finis  libelli.Proinde  maluit  exfacris  literis  loca  quxdam  inter  fe  committe- 
re,quafi  in  squilibrio  dimetiri,  quae  difsidere  utdebanrur,  quam  ipfe  fuo  iudicio 
uti,  & quom  de  uoluntario  arbitrio  loqueretur,  arbitriu  8C  uoluntatem  ad  hoc  libe/ 
ram  adhibere,  ut  rei  dijudicatio  exfeipfa  magis  quam  aliena  ex  perfliafione  pende/ 
re  intelligatur,  id  quod  profecto  fummo  SC  optimo  confilio  fadlu  uideri  potefi.  Non 

enim 
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enim  accerfitis , nccf  aliunde  peritis  armis,  fed  illis  ipfisquibus  hoftis  oppugnat, ex/ 
putatur.  AlioquiputoErafmo,quitotftipcndia(€Cir,qu!  tot  in  caftris  meruit, non 
riiilic  defuturas  copias  8C  mftrumcnta,id  cft  rationes  argumenta,quibus  lianc  pu 
gnam  coficeret, fi  non  animum  induxiitet  externas  legiones  magis  quam  uernacu/ 
las  inftruere.  Scimus  enim  hanc  dc  libero  arbitrio  quaeftionc  K uetere  fuiffe  per/ 
uulgata,ncc  modo  in  noftra  religione, fed  etia  in  pnfeoi  um  literis  agitatam  h'equen 
ter:  in  noftra  quidem  religione  dijudicata  olim  ac  definita , nifi  tantum  effet  qui/ 
bufdam  male  aufpicatis  tngenijs  impudcnti2,utnon  crubefcantexplofas  ac  damna 
cas  etia  opiniones  reuocare  atq?  ailererc^non  amore  quidem  ueritatis,fcd  ofientan/ 
diingentj,3f  captand%  aurae  popularis  gratia, quam  multo  honeftius  pollent  Kfce 
liefus  intra  prsefcriptum  conquiefeere . Quam  rem  aequiore  animo  ferre  pofiemus, 
fi  minus  fn  ea  periculi  praeiudicrj  uerfaretur . Cxrerum  quom  de  monbus,quoni 
deralute,quom  de  bene  ac  beate  uiuedo  in  ca  agat,  uix  mihi  poiTum  teperarc»  quin 
autoreshuius  fiagittf  omni  dignos  putem  fupplicio,  qui  non  contenti  fe  fuo  fcelere 
obftrmxiire,etiam  in  agrum  domjni  hxc  fenticeta  inuexerunt.Nam  quod  philofo/ 
phieStrouerfum  habent,  eo  nos  minus  mouet,  quo  minus  autoritatis  apud  noftros 
homines  habet  philofbphia  quam  religio.  Adde  quod  nihil  eft  tam  nauiier  dC  perfpl 
cue  conclufum  apud  phiiofophos,quod  no  uocctur  in  dubium,  SC  per  cotentionem 
non  tradictur.  Quando  poft  Gellium  Afisproconfulem  homine  adeo  pacis ftu/ 
diofum  5 ut  philofophos  hortaretur  ut  a controucrftis  aliquando  definerent , id^  ut 
facilius  facere  po fient, fe  arbitrum  aedifeeptatore  offerebat.  Qug  occafio  cocordiae 
quom  iam tunc  effluxeritjnoneft  quod  philofophos  pofthaccouenturosfperemus. 
Difsidenc  ergo  inter  fe,  ac  tam  diu  difsidebut  dum  genus  humanu  ingenio  uigebit, 
poterinti^  argumenta  6c  cSmencationcs  in  utranc^  parte  uenire-Dum  flabunt  ergo 
Scici  aduerfus  libera  hominis  uoluntate,recIamabit  academia,  indudioncmqani/ 
mi  fortiter  defendet.Democritus  ille  atomorum  autor,  ex  quibus  etiam  animos  fla/ 
tuebat,quom  eos  omnes  ad  pcrpcdiculum  deferri  tradidilTet,  itautnecefiariofiium 
curfum  tenerent, neccfsitace  ecia  animos  obligauit.  Hanc  plaga  ut  deuitaretEpicu- 
rus,  atomos  dixit  non  prorfus  ad  perpendiculum  deferri,  fed  fponte  perpauxillum 
qutdda,id  quodGrace  dicebac,inpariedeclinare.Idemferidendumpr8t' 

buicdialecflicis,quom  enuntiati  difiundeas  paites,necf  falfas  nei^ueras  pernegaret. 
Siquidem  ego  dixiffemjPiftophilum  adituru  aut  non  aditurum  principe,  quom  ah 
ceram  aut  altera  partem  uera  efle  oporteat,  nam  ut  u traq  uera  falfaue  fitjne  cogitari 
quidem  poteftnpfc  tamen  Epicurus  pcrfricffafronteutrancfinficiabatur,  ueruusfd 
licet, ne  fi  alcen'  parti  cefsifieqnecefsicati  flarim  omnia  obftringerentur . C otra  Cat 
neaditra  necefsiras  placebat,  ut  omnia  probaret  oracula, omnes  pradidioesinfua; 
uocaret  fentenriaepatrocinium;  quddneij  Apollo,  nei^  alius  deorum  quicquapol/ 
fet  praenunciaret  nifi  caufas  habere  exploratas, ex  quibus  fata  omnium  deprehende 
rent:  eos  uero  effedus  necclTario  euenire,  quorum  caufat  certx  K contexis  forem. 
Hsc  eft  ratio  illa  protrita,  qua  ceu  telo  Cephali  uti  folent,  qui  uoluntario  motu  ani/ 
mumfpolianqaprsnotionefcilicctdeiaccepta.  Quom  enim  confler,  deumnofolu 
proipicereomnia,fedomnia  plahe  in  cofpediu  habererneq  fit  quis^  tamimpudes 
qui  deu  falli  pofie  arbicrcturtno  polTe  SC  no  euenire  quod  deus  prouidcrit,confian/ 
ter  affirmat. Quod  fi  omnibus  confefilim  eft,  illud  quoi^  fit  oportet,  omnibus  in  rc/ 
bus  necefsitate  dominaritquando  hsc  necefsitatis  definitio  affert,  qus  ita  eft,  ut  fe/ 
cus  elTe non qucat.Nam  fi  fccus  fe  habere  polTet,qui  nomen necersiiaiis  ei coueni/ 
at^Hoc  argumentu  ueteres  Aijat/  ctfyciJ,  id  eft,inertis  rationem  uocitabat.Prsftan 
tflsima  enim  humani  animi  ornameta  8C  chatifsima  natur*  noftrs  prsfidia  adimit, 
diIigenria.induftria,fcdu]itatem,prudenciam:contra  inertis, defidi?e,focordi*, flui' 
titi|pairocinatur.Namfinobfsin  utranepaure  dormientibus  omnia  fatum  uel  ne/ 
cefsitas,  quafidiuina  iiirgiilafiippeditat:fiquicquid  futurum  eft, a necefsitate  profi/ 
cifcicurjinfanum  cfl  protedro.K  furori  pro ximu  labores  iumere,euigilare,eiucubra 
re,animi  neruos  incendere. Fruftra  Epicharmus,  uel  quifquis  iIlefuit,inciamar,T«/ 
yitix  TteVais  Trai^ivnu,  Di  fibi  bonoru  precium  labores  rependi  uolunt.  Na  quid 
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h/s  opus  laboribusCquom gratis  imo  6c  nolentibus  nobis, Di  bona  omnia  clargian 
tur,ceu  Homerus  Cyclopibus  terram  inculca  atq;  inarata  largas  fruges  proferre  ce^ 
flatur.  Sane  pitflores  illi,  qui  dormieii  Timotheo  fortunS  urbes  uenariin  tabella  ef.» 
finxerunt,no  aliunde  pi<flur*  argumentSuidenturfufcepiire.  Tametfi  Carneades 
ne  ad  hunc  lapidem  allidat,  ita  indullriam  humana  defendit, quafi  hscquoq;  confa- 
talis (itita  enim  Cicero  interprctatur.Namlicet,inquit,  a morbo  hominemprtefi/- 
dio  medici  conualere  fatale  fit,  tamen  hocquocf  confatale  eli,  eum  opera  medici  u- 
furum, 8C  eam  opera  fibi  futuruadiumento,ut  rem  plane  ridiculam  cominifci  uidea^ 
lur.  Cui  £C  nos  hoc  quocp  affuere  additamentum  pofle  uideamur:  Quum  omnia  fa^ 
tocoftcnt,quom  induffria  humana  in  rebus  agendis  nSnihil  polleat,  hoc  quocf  con 
fatale  effe,  nos  uoluntatemcp  noflrafato  folutam  effe,  quod  multa  noftrafponteco.' 
haiuti;  noftro  moliamur  nullo  impulfu,  nulla  coacfti  necefsitatis  caihena.Huc  quocp 
promouethacc  ratio,  uc fatale  acncceflariumdici  oporteat,  quod  Carneades  nos  in 
necelsitatis  uincula  coniecerit.  Fatale  itidem  ac  neceffarium,  quod  Epicurus  nos  e 
neceisitatis  uinculis  exemerit,  quafi  in  libertate  uedicauerit,  8C(  fi  in  re  feriaioco 
locus  datur)ficut  iatale  erit  id  fato  effe  obftridium,iia  faocquocp  fatale  erit,hoc  a fato 
effeabfblutum.  At  quanto  melius  noftrt  qui  theologumena  fcripf€re,huncde  di 
Uina  praenotione  nodum  explicant^SC  id  quidem  multis  rati6ibus,inter  quaseapal 
maris  uideri  folet;R-ebus  necefsitatenonex  aliena  cognitioe,fed  ui  naturae  fu*  con 
flare.Neceffariu  enim  mutari  non  polfe,  fed  mordicus  conditione  fuam  tuerifita  in 
igne  calorem  neceffarium,in  fole  Iumen,in  cotii  orbibus  anfradius  neceffarios  dici/ 
mus;  quod  neq?  ignis  calore  calTus,  necpfol  fine  lumine  inueniri  pofsit,  necp  orbes 
C*li  unquam  pofsint  interquicfcere.Catera  quaeuices  aliernant,aut  certa  perpetui- 
tatecarentjnemo  iure  necefsitati  addixerit.Diuina  quippe  prgnotione,rerum  natu 
tamno  immutari,  fed  conferuari  potius  ac  fanciri  putandum  eft.  Sicut  aute  acies  di/ 
mnicatis  in  ea  quae  futura  fiint  plurimu  poliet  acpoteft:  ita  mortalisrecordaiio  in  ea 
qu*iam  tranfatffa  iiinc,  nonnihil  uigorem  fuum  exercet.IlIaprolpicit,haecrelpicit. 
Abutimur  enim  proprietate  dicendi,  nam  fi  exadle  loqui  uelimus,  nequaquadeus 
profpicit,  quod  uerbum  ad  longinqua  futura  pertinet, fed  perfpicit  potius,  coram 
habens  uniuerfa,  nec  id  tamen  mu  tat  rerum  futuraru  conditionem,  omnino  enim  fu 
turxfunr,nec  idcirco  prsfentes  funr,qu6dpr*fentes  fintdeo.  Nam  deo  mille  anni 
quafi  dies  hefterna  qu*  praeterij  t,ut  Plaltes  inquit.  Eadem  ratione  quae  a deo  uiden 
tur,necciran6  funt.Neceffario  quidem  fateor, fed  apud  deum, non  etiam  mortales, 
nonecia  a fu*  naturae  habitudine,  a qua  una  fumeda  effnuncupatio*  Quod  egregie 
profeAo  mihi  uidetur  Proeliis  Lycius  his  uerbis  exprefsilTe:Deus,inquit,res  diuifi 
biles  indiuifibiliter  intelligir,qu*  in  tempore  funt,  fine  tepore,  non  neceffarias  ne/. 
ce(rari6,mutabiles  immucabiliter,longe  omnia  melius  quam  ordo  ipforum  SC ratio 
poffulec.  Cuius  etia  rei  teftimonium  abs  te  mutuari  potes,  fi  qu*dudum  pr*teriere 
inammumreuoces.exempli  grariarClafTem  Veneta  ab  hinc  annos  circiter  fedecim 
Padum  ruperaffe,agros  noftros  hoftfliterinuafilTejmagnaundequaqiuaftitacem  fe 
ciffe,  mox  tufam  bi  depreffam  principis  noftri  aufpicqs  meminifti,  atqp  ita  memini/ 
fti, ut  minime  ea  in  re  fallare.Sic  enim  plane' res  gefta  eft, ut  quin  ita  gefta  fit  fieri  no 
pofsit.nam  SC  Agaihon  (fi  Ariftoreli  credimus)  nihil  in  pr*terita  iuris  effe  fiimmo 
numini  arbitrabatur  pr*cerquaobliuionfs.Antuigiturid  quod  ita  facfi3eft,neceffa 
rio  ecia  fadfum  fulptcaberisCMinime  uero.eius  enim  rei  natura, ingenium  id  fuit, 
uc  fieri  potuerir, potuerit  Sd  pr*tcrmicti.Quum  itaq;  reru  necefsitasaut  contingen/ 
lia  rebus  infita  fit,no  aliunde  pendear,profeclo  nec^  peripicientia  numinis,necp  ho 
minismemoriaearumftarum  ita  demutauerit,ut  fua  facie  fuoc^  nomine  agnofei  no 
debeat. Quod  fi  ab  hoc  reru  genere  abdicata  eft  necefsftas, multo  magis  animus  mo 
tusfuos  habebit  uoIuntarioSjSCfue  fpontis  erit:  tum  propter  eius  uolucritate  StT  di- 
Uinum  rerum  omniu  captum,  tum  quod  a contagio  materi*  longe  abeft.  Sentimus 
itaq,opinamur,tudicamus,approbamus,improbamus,  uolumus,  nolumus,  & rur- 
fum  uolumus  nulla  adadti  necefsitate,  fed  noftro  confilio  utentes.  Hinc  bonis  nihil 
eftuirtute  &rpr*claris  adlionibus  op:abilius;rurfus  mali  atcjintemperaces  uolupra 
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tem  m omni  bonorS  lenfu  longe  praeferunt:  quod  nifi  ab  animi  noftti  optione  proli 
cifcatur,profe<flo  nctj  uirtuti  praemium, nec^  maleficfjspccna  debeatur.  Imereft  er^ 
go  bene  conftitutae  refpublicae  libertate  animorum  tueri,  tum  ut  ciucs  ad  obeunda 
prfclara  opera  8C  ad  gloriam  enitantur,ium  ut  flagitiofi  a fcclcre  St  improbitate  de/ 
terreantur.  Hoc  eft  quod  Cicero  hanc  de  libero  animi  motu  quaeftionem  ad  more» 
pertinere  arbitratus  eft.  AdmilTa  enim  in  animu  noftrumnecersicatc, omnem  pror/ 
Ius  uitae  rationem  fubuerti  necefle  eft:  Si  fi  non  me  fugiat  prsftantifsimoru  aliquot 
uirorum  uotufuifte.ut  ea  noftris  animis  dominetur  necefsitas,quaecatleftibusacdl 
uinis  rebus  fuum  ordine,fuamqj  rationem  praelcribit,  qus  omniatanta  cbftancfafe 
runrur.ur  nunqua  a linea, ut  aiunt, aberrenc.Libcriatem  aute  arbitri)  ita  auerfantUTj 
ut  feruitu  te  multo  nocentiore  putent,  urpote  quom  animi  huiufce  libertatis  compo 
tes  in  tranfuerfum  plerunq  uel  fua  libidine,  uel  aliena  perfuafionc  rapianturjquanto 
fecurius  ad  propolitu  fine  pcruenturijfi  fcclici  illa  tyrannide  teneantur, ut  nihil  non 
bonum,  nihil  non  falutarc  pofsint  optare . Q^iio  fotlicitatis  genere  caeleftes  illi  genf, 
quos  angelos  uocamus,infua  gternitate  pcrtruuntur.Hocuotu  uideo  Platoni  fuiffe 
in  eo  libro,quem  quafi  appendicem  fuis  legibus  adiunxit. Stetit  ille  quidem  philofo 
phorum  princeps  pro  libertate  arbitri) , SC  quom  picraq;  uinculis  obftrinxiflet,  A/ 
draftite  quidem  diuina  £C  xterna,  uero,id  eft  ncccfsitatis  intelle(fiualia,na/ 

lurauero  id  eft  fati  legibus  fubdidtifcc : quinSd  ipfam  neccfsiiatem  ma/ 

irem  Parcarum  appellalTet , cius  tutbinatouerticillo  circumagi  cuda  tradidiffei, 
animis  tamen  noftris  libertate  feruauit.  duas  fiquidem  in  homine  animas ftatu ens, 
brutam  altera  St  rationis  exortem,  alteram  non  rationis  modo  fedSi  diuinitatispar 
ticipemiquarum  lisc  ab  opifice  fuo  proficifccns  decus  8if  dignitatem  primogeniam 
tuecur,illaad  corporis  minifteria  degenerat:  alteri  a ftipendijs  fati  ac  nccefsitatisua/ 
Catio  eft,aiteri  perennis  /eruitus  fine  /pe  manumifsionis  propofita.  Ad  haec  accedit 
quod  orationem  ad  animas  ipfe  animaium  codiror  in  hac  uerba  habet  apud  PlatO/ 
ne;  Virtus,  tnquit,Iibera  fuiq  iuris  eft.  Flac  ut  qiiil^  magis  ininusuecoluerit,iea  ma/ 
gis  minusue  excellct.Nulla  enim  prorfus  necefsitas  urgebit  liomines,uthoc magis 
quam  illo  modo  uirainftituant.Siquidcm  no  uosfataiortientur,  feduosipfaeuobis 
fata  deligetis.Quibusuerbis  planu  ac  perfpicuum  eft,animoru  motus  liberos  a Pia/ 
tone  conftitutoselTe.Quiduero  Ariftoreiesakerum  philofophixlumenfenftritjin 
tanta  caligine  uerborum  quaccu  fepia  oculis  offudit,  longe  difFiciliimii  eft  iudicare. 
Sane'  Cicero  cum  nuncuparim  inter  eos  recenfcr,qui  a uoluntate  libertate  abdicaue 
runt,recIamantibusferePerfpatencorumclarifsimis.Na  Alexadcrexi^phrodifia 
de,^  Themiftius  paraphraftes  ab  hac  cum  calumnia  uendicit,  afferentes  fatum  ac 
necefsitate  ad  eam  tantum  naturae  partem  relega ffc, qua  uicifsitudines  habet, Si  ot/ 
IU  atq?  interitu  prafihitur:8i  fane  tot  propofitiones  contingentes,  totpofsibiles,tot 
pracepia  ab  eo  prodita  ad  publicatu  priuatarumej  rerum  adminiftratione  periineii 
tia.tot  in  uniuerfum  ad  mores  fpetftaniia,  facile  fidem  faciunt  eum  libertati  magisa/ 
nimorum  quam  feruituti  confennfte.Cateruquom  reliqui  philofophorummdiuer 
fum  abeant, libertatem^animoru  uelafferant,uel  auferat, folus  Chryfippusfcqua/ 
fi  honorarium arbitraobfulit,qui  mediam  quandam  fementia  fequeretur,fed  tamen 
propius  applicat  ad  eos,  qui  necefsicate  motus  animorum  liberatos  uolunt.  Caulas 
enim  bifaria  partitur, alias  perfedfas  8C  pr{ncipales,alias  adtuuates  dC  proximas  me> 
morans.  Qui  iracp  omnia  fato  fien  dicunt,  quom  fatura  nihil  fit  nifi  caufarum  cotex 
tus,non  ita  accipiendi funt, quafi  caufas  illas  primarias  5C  optimates  inteil^aiK,  fed 
has  antecedcntes,8C  proximas  quae  perfuadere  po/Tunt  8C  allicere, cogercautem  Si 
manum  inqcere  non  poflunt, quae  fi  ipfa:  non  funt  in  noftra  facultate,  nonfequitur 
ut  ne  appetitus  quidem  in  noftra  facultate  fit.  At  hoc  fcqueretur,  fi  omnia  perfedis 
SC  potifsimis  caufis  fieridiceremuS,quom  hae  prepotentes  fint,nec  ftnt  in  noftrapo 
teftate.Quum  ergo  aftenfiones  quas  Stoici  «ri/yKSt-TW&i:  W?  uocani,SC  in  quibus  folis 
uoluntlaudis  & probri  feminarium  delirefcerc,nonfiancnili  caufa  antecedente, ui/ 
fofcilicet  comoiaeatcpexciracae,  uilum  proxima  fiCadiuuan  tem  cau/am,  non  etiam 
cogentem SCimpuItrice interpretabimur,  Proindequommulta  animum inuiter. 
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Ut  hocuei  illud  appetat  atqjaggrcdiatur,nihil  eft  tamequod  uim  6<:necefsitatcfndi 
C3t.  VtJtur  ad  hoc  Chryfippus  turbinis  dC  cylindri  exemplo ; nam  quom  cylindrus 
nacurarac  formee  Tuae  iponieuoluacur,  turbo  uerferur,  tamen qut  protrultc cylin- 
drum,dedit  illi  quidem  principium  morionis,uolubi!itatem  autem  non  dedit.  Sic  ui 
fum  obietflum  imprimet  illud  quidem  S)C  quafi  fignificabit  in  animo  fpeciem  Iliam, 
anenfio  tamen  noftra  erit  in  poteftateieac^  quemadmodum  in  cylindro  dicflum  eft, 
extrinlecus  pulfa.quod  reliquum  eft  iuapte  ui  natura  mouebitur.  In  eade  ienten^ 
tia  Chaldaeos  Genethliacos  eiTe  uideo , qui  omne  fere  aftris  reru  agendaru  prae/ 
rc^atiuamtranfcribunt.PtoIemxus  fiquidemineoIibrOjCui  Graece  titulum 

fecit>ita  feriptum  reiiquit;ab  eo  pofle  ftellarum  effectus  auerd,qui  rerum  natura  no 
iieritjacfeipllim  anteilloru  euetum  praemunfuerit.  Quod  profecfto  nemini  fupra  fi/ 
dem  uideri  oportet,quom  haec  libertas  arbicrij  non  folum  affris  obfiftere,  ied  Si  cce 
leftiilUgratiat,  feu  tu  afflatum  malis  appellare,  qui  cogere  potefl:  recufantes, audeat 
reludlari,  id  quod  ex  facris  literis  aliquot  locis  pofsis  annotare.  Quid  enim  aliud  eft 
quod  Paulo  dicitur,  Saule  Saulcquid  me  perfequeris:difRciie  tibi  eft  aduerfus  fti/ 
mulum  calces.Si  quod  Ananias  refponder:  Domine  audiui  ex  multis  quantu  malo 
rumuirilleferuis  tuis  attulerit  Hierofolymis.Habetenim  poteftaiem  a principibus 
facerdotu  confleiendi  in  uincula  quicuncg  tuu  nomen  implorauerit.Sic  iVIofes:Qui 
fum  egOjStTuadam  adPharaonc  K educam  filios  Ifraei  de  Aegypto:  Et  illud  Hiere 
mizlSeduxifti  me  domine, Si  fedutftus  fum,  fortior  mefuifti.  Si  pracualuiftiaduer/ 
fusme.Sic  Si  Balaamafma  urgebat,angeIo  contra  afinam  remorante.  Quid  denicp 
quod  lacob  qui  di(flus  eft  Iffael,  tot  horas  cu  angelo  collmftatur  in  Phannuel:nifi  Ii/ 
berum  animi  noftri  iudicium,non  protinus  Ipiritui  ccelitus  aduenienti  manus  dare. 
Sedhgcadinftitutumnon  attinent.Nobis  enim  propofitum  fuit  oftendere  hanc  de 
libero  arbitrio  quaeftionc,Si  perueterem  effe.  Si  multum  diuqi  inter  philofophos  re 
petitam, Si  eorum  illuftrifsimu  quencg  quafi  lege  Xuirali  uindiciasfecundumliber/ 
(3tem  dedilTc.Scripfimus  aute  h^c  ad  te  PiftopIn'e,non  ut  Mineruam  doceremus, 
fed  quafi  ceftro  quodam  perciti  ad  feribendum,  quom  libellum  quem  ad  memififti, 
lueremus.  Sic  enim  folent  clarifsimoru  hominum  fcripta(fi  Platoni  credimus)yv5» 
& ueluti  feces  animis  legentium  admouere.Quod  fi  tibi  fortafle  uideor  pa 
rum  commode  tuam  liberalitatem  remunerari, ceu  quigreapro  aureis  reponam,  hu 
manitatistuse  fuerit  cogitare,necpiurenaturee,necg  iure  ciuili,quenquam  fiipra  for 
lunasobftringi,  aut iponfionem  iniri oportere  .Mam  (ut uera  fateamur) unde  no/ 
bisillaErafinici  ingenq  fcelicitas  ad  inueniendum  :unde  illareftibilis  Siinexhau- 
fta  ubertas  ad  dicendum:  unde  ilia  in  omni  genere  ftudiorum  exercitatio  ad  perfua 
dendumfSi  quom  Hefiodus  monuit  referedam  elTe  gratia  ««"isisT  ksu  Aai/sf» 

eodem  fcilicet  cumulo  Si  potiore,  protinus  fubiecit  cuKi  <Ajj(rcu,  id  eft  modo  adfic  fe/ 
cultas. Proinde  tuum  eft  uir  clarilsime  uoluntate  pro  copia  noftra  Si  facultate  meti/ 
ri.&T  celebrem  illum  apud  Gr«cos  uerficulum  in  confilio  habere; 

^ KS«  '3®  i^oyoy. 

Magnis  fcilicet  acq; arduis  in  rebus  effe  abunde  magnificum, uoluifle. 

Bene  uale.  Si  me  tui  ftudiofilsimum  ama.  Ferrariae, 
tertio  nonas  lanuarq . Anno 
M»  D.  XXV. 
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VITA  . VLICA  COMMENTATIO 

CJ&LII  CALCAGNINI  AD  LODO/- 
uicum  Balneum. 

o L E N T mc  amici  picrunqi  ab  aulica  confuetudine  per^. 
terrere, cxtft/matcs  bonis  ftudijs  nihil  periculoOusjquam 
ad  eos  icopulos  detrudi,  undcnon  facile  nec  fineexifiima 
tionis  periculo  prouchareiuerendum^fit  ubifemelac/ 
S cclTeris,  netanquaapud  Sirenes  confenefcas.  Fere' enim 

id  ufui  uenirc  (olet,  ut  qui  femel  id  genus  blandicfjs  funic 
alle<fius,quaru  frequetia  in  regia  principum  animus  auo/ 
catur:uel  bladiore  fpe,quf  fubinde  animos  fallit:  uelpr*/ 
femiambitioneinterceptushaud  fine  modico  negotio fe 
pofsit  explicarercoru  inftar,quos  uel  cafus,  uel  certe  uolutas  ad  Lotophagos  adege/ 
rattgbuscofemeladpulfis,  rurfusfoluere  no  licebat-Itaprorfus  Homericus  VlyfTes 
no  Icui  opera  ex  uencficaru  illecebris  ie  uedicalTct,  nifi  eu  Mercurius  raro  illo  inter 
mortales  munere  audafiet.Hoc  efl:  Ludouice  fuauifsime,  quod  me  alioqui  ad  prin/ 
Cipum  confuetudinem  familiaritatemcp  procliue  moratur,  ne  me  uniuerfum  huic  rd 
adtjciamtruffrenat^  animS  iuuenilem  metus,  ne  huiufcemodi  fucatis  blandicifsra' 
piar,autfluxa(pefallar,aut  ambitione  illudar.Etquamuis  abunde  mihi  fummiAiv 
tifiitis  noftri  magnitudo  fit  explorata, quo  fine  nil  magnum  mens  incohat:  fim^ita 
amplifsimo  Cymaclienfi  epifeopo  mancipatus , ut  eo  nihil  mihi  in  tota  uita  chart- 
us iitaut  iucundius:ma!otamen  id  mihi  euenire,  quod  illieuenilTe  aiunt  Graecipoc 
tae,quem  'ji^Kv-^avrtc  id  eft  profpiciente  nuncuparunt.Is  enim  fubito  Herculis  ad-- 
uentuperculfus>qui  ab  inferis  Cerberum  trahebat:comcnrus  eminus  uidi{ie,mfepo 
fito  antro  fubftitit.  alius  contra  paulo  audaefor  propius,  curiofitatis  pcenasluit.Sati 
us  igitur  multo  falutare  a limine, quam  cominus  contredtare  quod  periculofum  pu' 
tas- Super  hac  re  quom  aliquando  tecum  uerba  facere(dederat  enim  forte  ociumale 
habiticorporfsintemperies)alIe<flus  amoenitate ingentj  percun(Sabar,ancumijsa/ 
micismei  ftudiofifsimis  hac  inre  conucnires.  At  tu,quae  tua  eft  indicendo  fuauitas, 
ita  inquis  conuenio,ut  uel  diu  conuenifle  pigeat. Pridem  enim  de  meo  corio  peridi 
tor:uipote  qui  fortuna  illecebras  fedatuSjftudiorum  bonaruq;  artium  iaduramfe- 
ci.In  eo  tam.e  a iudicio  ueftro  abfum,qudd  uos  blandi cias  uoluptatcs^  regias  exiflt 
maris,quxfunt  mera  infortunia, fid  palliata, fed  contC(fta,fed  fplenijsobdudla.De/ 
trahe  perfonam,adimetecftoria,pr6  Di  immortales, quanta  immutatio.  Qua  modo 
fortuna  gremio  haufta  putaueras,  inaufpicaraatcginfelicifsimadeicrabis.Huncfiii 
ftrata  fpei  torquet  recordatio,  illum  reru  uicifiitudo,  hunc  alia  innumera,  qua  non 
facile  Hegefiasrecenfuerit,qui  res  deplorauit  humanas.In  tot  tamemalisunupra/ 
fto  eft  remedium,  quafi  in  certo  naufragio  Neptuni  anchora,  obdurare  fcilicet  ani/ 
mummaduerfa,8C  ferrea  prorfus  at®  inuiiftam  mentem  induereifetpad  omnia  pre/ 
parare,  feu  illa  pro  uoro  fuccefterintjleu  pracer  expecTtationem  cuenerint.  baefum/ 
ma  eft  medicina  mali,deie(flis  at<^  detrusis  in  tantam  uim  malorum.Quod  fihacali 
quo  deorum  munere  oculis  offerri  poffent,mirabiIc  fui  odium  animis  accenderent. 
Seduc  fapicntifsime  dixit  Hefiodus,uocem  infortunifs  fuftulit  confultifiimus  luppi 
ter, quo  facilius  improuido  humano  generi  poffent  furrepere . Quod  fi  diligentius 
»es  noftras  percra<fl:emus,propemodumagnofcemus  res  aulicas  in  eo  Platonisfpe/ 
cupofitaSjquoille  res  humanas  ferme  omnes  inclufit;  ut  tantum  umbraacrerii  11- 
mulachra  feie  auerfis  8C  conniucniibus  nobis  offerant,  res  ipfg  lateant  minimec^  fub 
manum  ucniant.Sed  quicquid  illud  fit,femper  eo  redeundum,  eadem  femper  canti 
lena  recanenda  eft, ut  patientis  remedium  acceriatur.Hsc(mirum)omnfbus  animi 
percurbacioibus,  omnibus  doloribus, omnibus  deniij  sgritudinibus  mcdetur.Hec 
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nos  aduerfus  omnia  inuicflos  reddii:Iicc  una  admonet  aducrfus  omnia  animum  ob/ 
firmari  debere;  arq?  illud  poec*  carmen  obij  ciens  uoce  exertifsima  hortatur ; Tu  ne 
cede  maliSjfed  contra  audentior  ito.  Qua  tua  re  fortuna  finet.  Sicani  faxi  patieciain 
prouerbium  adacla  eft , quod  necp  firenum  cantu  necj  ille  ;ebris  unqua  moucri  po- 
tuit. Admirabilem  arboru  naicentium in  Perfico  mari  naturam  ferunt . naneperofe 
ikIe,inue<Sis  dereliAiscf  fimiles,  ficco  litore  radicibus  nudis  polyporum  modo  am- 
plexae Iferiles  Ipedianturieaedemmari  adueniente  fluclibuspulfargrelifluntimmo/' 
biles.  quindC  pleno  aeftuoperiunturtotaej  apparcti^  rerum  argumentis  alperitate 
aquarum  illas  ait . Hoc  quantulumcuncf  parentis  na tur»  exemplum  ad  res  noffras 
transferri  aprarii^  dececiquoi^  fortuna  tetriore  afpeciu  f«uit,  hoc  nos  fortius  repu^ 
gnare,omnes^icfiusmagnoanimoexcfpere-]SJain  propemodumuitahominuie  ha 
b^et  uti palaeftrann  qua  toto  corpore,omniqp  animi  nifu  paratum  elTe  oportetad  om 
nes  hoftium  itflus  declinadosimanucf  ac  pede  ita  prompto  elTedecet,ut  pro  tempo' 
re  excipiamus  pracuertamufiie  prxfentifsimum  periculum.  Solent  enim  magni  uiri 
auritae  otidis  mores  deteiiari,qux  uifo  equo  protinus  fe  in  fuga  conif  cit.  Quantocp 
pulchrius  eft  aduenietiho{iioccurrere,quamfefein  pedes  dare;eogenerolius  cum 
fortuna  cominus  congredi, quam  turpiter  cedere.  Hinc  fcilicct  profecia  eftuox  illa 
nunquam  fatis  laudata:  Fortia  facere  ac  fortia  pati  Romanum  eft . Sic  necpblanditrjs 
nc<p  hilaritate,fed  uerberum  patientia  legitimos  partus  Lacones  non  aliter  explora 
bant  quam  Rheno  GaI[i,foIe  aquila,anguibus  Piylli.Quo  faeSum  eft  ut  quom  Athe 
niefes  deos  rogarent,  cur  iuxta  Lacedgmonios  crebrius  ftaret  uidloria,quom  tamen 
Athenis  facra  longe  forent  lautiorairelponfum  eft,  Laconum  orationes  atep  difeipit 
na  Dis  effegratiore.  Patientia  enim  ea  eft  ufrtusjqua  illiiftria  utriultj  Ifngug  monu 
menta  decoraniur.Hec  Cynegirum  Athenienfem,  Glaucum  Acylium  Romanum, 
eodem  fere  exemplo  reddidit  immortales.Nam  quid  Regulum,  Sc*uam,Mutium, 
Pompeium,  confilia  p.  R.  Icifcitanterege  Gentio,  innumerosc^  eiufdem  clafsisre- 
cenftaCHxc  Cambyfie  impotentia  uendicauitiXraxaipae  prudentia  occilb  tam  cru/ 
deliter  nato  iliufiriore  fecit . haec  puella  ingenium  atej  fortitudinem  declaramr,ad^ 
uerfus  inlania  mariti  qui  ei  paterno  craneo  propinabat.NulIa  alia  uirtuce  fummi  im 
peratores  magis  comendantur.  hac  inuidios  Cafaris  milites  indicauittquibus  uidtt 
talTe  exprobratu  eft  lapfana,qua  herba  obftdione  Dyrachinam  protulerant  in  fum/ 
mauilicace  annona  apud  hoftes  qui  obfidebantur.  Nam  peruulgatum  illud  PubIrJ 
in  mimographis  carmenfoIeof}sacc6modare,qui  luiparumc6potesrunt.IlIud  eft. 
Fit  furor  Igfafapius  patientia.Quantoenim  id  pulchrius  fi  couertatur,Fi£  uirtus  ac 
gloria  lafafapius  dC  conftans  patientia . Nam  fi  antiqua  lubeimeminifle,  nil  aliud 
Callifthenem  perdidit  nifi  impacientiarquem  fedlatoreSd  propinquum  fuum  ad 
Icxandrum  regem  mittens  Ariftoteles,idencidem  mandabat, ut  rarifsime  ac  iucutix 
de  apud  regem  loquereturifeqj  omnino  eius  moribus  accomodarer,  qui  uirgpotefta 
icm  £C  necis  in  lingua  acie  haberet.  At  ille  omnia  cotra,obdudla  fron£e,{euero  afpe 
du importunus  obiurgator,omnino;^  regis  impatiensleoni  comiflus  male  conqui 
lita  philofophig  poenasluit:quanto  felicius  facturus  fi  fe  temporibus  accinxi iret,ac 
faltantium  more  accinentibus  applaufiflet.  Nec  enim  parum  prudenter  fapientifsiv 
mus  ftnatus  in  templo  Volupia  Angerona  conlecrauic,  qubdex  roleratia  mira  fe^ 
quatur  uolupras . Lupum  aiunt  in  fummo  perfequentium  periculo  extremu  cauda 
floccum  elidere,  confeius  eum  maxime  ad  amatorios  cantus  appeti  folere.  Mauult 
enim(na  tura  ita  fuggerente)  ccnuifsimiuilliquam  flutis  periculum  ftibire.  Quan- 
doquidem Hermia  Magnetis  probari  folet  confilium:  qui  bello  Mithridatico  appe 
tente,  Cretino  qui  cum  atroces  inimicitias  gerebat,  urbe  cefsit,magiftratum  abiura^ 
uit,  eum  bello  aptioreprofeftus.  CuinoadeodifparP.  Cornelrj  Rufini  exemplum, 
potiores  partes  Fabricio  Lucino  relinquentis.  Malebat  enim,utipfe  elegarer  dixit, 
compilari  quam  uenire-No  alitcoquoniam  oratio  inde  fufeepit  initium,  principum 
uoluntati  morigerandum  ate^  obfequendum  eft:quora  uota  mane  fufeepta  fol  occa 
fus  non  approbat. Quod  lepidus  poeta  plane  nofcensjfcice  multfuolum  louem  nun/ 
cupauit.  Sicut  enim  necefie  eft  omnibus  corydis  criftam  nafci,ut  Simonides  inquit: 
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ita  omniprtndpiuarios  animos,  ncc  una  uotorum  facie  mcfie  oportet.  Qinbus  ftfe 
accomodarequo  difficilius  eo  laudabilius  iudicari  debet.  Proinde  confueui  t^o  non 
ita  Theramene  ilium  improbare,  cui  Coturno  cognomemfi  Atheniefes  indiderat: 
quod  fe  utric^  pedi,id  cft  Athenienfium  faiSioni,approbaret.Quod  uideo  rapientif’ 
fimum  uirum  Solone  imitatum,quomrc  in  maxima  fcd/tionc  patria  indifferentem 
gefsit,  fi  Pliitarcho  credimus , licet  muldam  lege  ftatucric  qui. neutri  parti  ciuiSha- 
liffet.  Sic  crocuta,  fic  polypus , quo  facilius  uenantium  manus  fubterfugiant,  co!o/ 
res  & corporis  habitus  proximisquibufcgrcbusconfcrunt . Non  fecus  quadrupe» 
dum  breuifsimus  chamaeleon  pro  tepore  uarios  afpedtus  infiar  columbae  Arcefilie 
induicJta  ProrcusmorcPlautini  adulteri  pro  libito  fe  ucrfipellem  facir,uertensfefe 
in  omnia  rerum  miracula,ut  poeta  inquit.  Quandoquidem  non  ego  ita  meticulofus 
fum, ut  nominibus  mouear.Scio  enim  fore  qui  himcfcrmonenoftrum  adulatori  po 
tius,8C  ei  qui(ut  inquit  adag{um)ad  elephante  canit,  quam  probato  uiro  conuenire 
contendat.Sed  id  inter  prudentem  uirum, dequo  loquor,  adulatorem^  & con 
fuentem  capiti  puluinos  intereffcaffirmauerimiquod  hicfponte  nullo  cogente,  fuo 
ipfc  alledfus  uicio  palpatur , SC  quafi  os  fublinit:  ille  non  nifi  adadus  necefsitarcuei 
(quod  aiunt)  Diomedea,  infinuatfefe,  & teporibus  fufFragatur,cedens  accedens^ 
uti  occafio  diciauerittquod  pulchre  Ennius  fuo  carmine  declarauit  fub  Gemini  Set 
uilij  perfona: 

Dulcis, fidelis, fuauis  homo, facundus,fuo^ 

Contentus,atcpbeatus,fc{tus,fecundaloqucnsfn 

Tempore,  comodusi&T  uerborumuir  paucorum. 

Qu^  ratiomouit  Aegyptios  homines  arcanarum  rerum  K totius  nature  confultos, 
ut  patientite  fymbolum,  (ab  ea  enim  fons  fermonis  fuit)pcl!c  hyense  conferiberent; 
qus  pro  infigni  habita  homines  praeftat  inuidos  De  qua  illud  etiam  addunt  memo 
fabile,qu6d  fi  pardales  pelli  admoueatur>eucftigfopardalinapi!oruiaduram  fecit, 
SC  undequatf  deglabratur . At  nos  mafculo  animo  ludari  par  efi : palmeasq  trabes 
imicarfque  oneribus  refiftant.Haud  fecius  feles,fiquis  plagam  iliiferif,pellem  furti 
gunt:quod  deinde  obferuatu  inhominibusanimaduerlumeft,  minus  plagas  ofFeiv 
dere  qusreteto  immo  obnitente  fpiritu  excipiuntur-  No  immerito  igitur  diximus, 
rcpugnantiadolorumq?  patientiam  omnia  mollire. Nam,  ut  ille  inquit,  profecflocft 
fupplicio  fe  liberare,  tam  facile  fupplicium  perpeti. Kquod  de  Socrate  referunt, in  o» 
mnium  animis  fitum  elTe  debet.  Huius  patientiaquom  aliquando  Alcibiades  adnii 
raretur,quod  gquifsimo  animo  Xanthippes  uxoris  calumnias  perferrct:Si  uxorem 
inquit,  caftigauero, ea  meliorfiettfi  non  caftigauero,ego  ipfe  fiam  melior.Sed  fatius 
cft  me  mciforem  fieri.Nil  igitur  tibi  mirum  uideri  debet,  fi  eam  patior, non  corrigo. 
hancuirtutem  hominiita  neceflaria  putant  gymnofophift^,  ut  no  ante  quempiam 
in  collegium  admittant, quam  diligentifsime  cxplorarintan  fit  tolcrantifsimus.Lau 
daiifsimam  ac  nullo  $uo  intermoritura  illam  P.  R.  uocem  accepimus, folaFabijpa/ 
tientia  molliuit  Hannibalem-Nec  enim  ille  uituperonum  calumnias  pertefus  nunc 
ouiculam,nunccundacqie,nunc  timidum  uocitantiu , primus  docuit  Hannibalem 
pofieuinci.Iure  igitur  dixerimus  hanc  imperium  ftabiliire,gIorfam<^  atqi  incolumi 
ratem  p . R . peperifle.Sed  quid  ego  tenuiora  perrequorC  Quali  no  hac  omnium  fic 
uirtutum  feminariu,non  totius  philofopliia  imbuat  incunabula- Quid  enim  rogo  in 
tota  hominum  uira  fine  patientia  perfici  poteft  c’  Haec  prudentiae  conciliabulum  dC 
quafifcrmcntum,  hac  fortitudinis  fnftrumentu. moderationi  ucro  quidaptiusCquid 
propinquiusfquid  fidei  magis  fuccinitdaut  certe  quod  habet  ilia  certius  fundamen/ 
tum  quam  patientiar’  Qui  enim  fleri  poteft  ut  qui  impaties  cft  occurrentibuscg  hinc 
inde  percellitur,  quafi  pinnaCHlipterygium,fidus  £C  conftans  haberi  pofsit.Quomtv 
do  erit  idem  filentii  pertinax, quod  tu  olim  tantopere  apud  Aniiftitem  Fufcumlau/ 
daucras-Quid  eft  quodabfi^  hac  uirtute  non  fit  praproperum  atcpimmaiurSfPro^ 
ciduis  atq;  lubricis  partubus  folent  medici  remedia  quxdam  &!  medicamina  adhibe 
re,quo  ad  maturitate  perducantur,  haec  illa  eft(mihi  credite)  qua:  noftra  itidem  ne' 
gocia,at9  omnes  hominum  aiftioncs  no  finit  abortum  feccre,  maiurotf  ac  legitimo 
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partiif  Co(c»-uat:l33ec  Te  teporibus  plane(ut  dixiiTius)cfFig{at  ate^  cfRngjf,nunc  molh> 
ier,n2c  i^erefeinflitucs.Nolim  em  teexiftimarefolo  animirigore  declarari  patien 
iiam,fc  etiam  interdum  demittit  ate^  elumbar.  Cedit  enim, ut  fapfetifsime  inquit  Ma 
xitnus, interdum  generofus  fpiritus  utilitati,  fortunae  uiribus  fuccumbit:  ubi  nifi 
luriora  confilia  legeris,  Ipeciofafcqiienti  concidendum  eft.  Quod  nifi  itaforct,nun^ 
quam  certe  recepeiisimi  ueterum  inuictum  illum  &loue  genitum  heroa  Herculem 
apud  Omphalen  federem  lanasqj  molliente  cffinxilTcnt  ♦ Cui  ctia  diminutum  caput 
fandalio  fcripferuntjqudd  pro  tepore  prudentia  nihil  recufetitanto  imprimis  propo 
lito  Hebes  & caeli,  id  eii  immortalitatis  ac  felicitatis  pr^mio.lSa  Cretenfis  illius  Ta' 
Ii  ferrei  aeripedis  mollicie  nunqua  ia  tis  improbatam  puto, qui  blandicfjs  Medear, 
nulla  propoli  ta  gloria,nuHa  mercede  condicta  pcrmuIiiiSjpafTus  eft  clauum  medica 
ti  roboris  media  ccruice  extundi:  quo  deinde  in  fuum  exitium  argonautis  merosius 
fuspraeberet.lllud  etiam  obiter  memorem  admonebo, periclitandae  fauiufce  uirtutis 
graria,quam  patientiam  diximus,neminem  ftbi  debere obqcem  aut  contentione  ac' 
cerfcre,atc^  uti  excias  nubes  allicere:ne  forte,  quodoraculum  Cercopibus predixe 
rat, aliquem  inKUftTrvyoiJ  offendamus,  cui  temeritatis  non  fine  magno  malonoftro 
pcenasperlbluamus.Sacenim  uideri  debet, fi  quoties  ufui  uenit,&i  quafi  pro  necef/ 
ljtare>non  uero  oftentarionis  gratia,3nimi  magnitudine  declaremus.Quod  fapien- 
tifsimus  Euripides  uideturfignificafle,quomdixit,necefsitateomniafurfum  uerfiis 
ad diuinamcaufam  ducere  uolentia  &C  inuita.Eam  qui  Ixtus  fequitur,  is  uere  eft  ia.' 

E iens.  Sit  igitur  ea'noftri  ftimmafermonis,ubtcanqtoperxprecium  uidetur,ibifalu.' 
errima  patientix  medicina  uti.  Qua  ita  omnia  m!teicunt,ut(fiquidad  rem  attinet) 
«X cius  nomine  paiTum  uinum,  uuami^palFam,  id  eft  dulciore  K ucteres  nuncupa^ 
uerintjSC  clarifsimus  Stoicorum  Epitftetus  uoles  uniuerfx  philoibphix  fummabre 
uiisimoloco concludere,  inquit  Abftincicilicet  aepatere.  quafi ifs 

duobus  omnis  bene  ac  beate  uiuendi  difciplina  completSatur.quod  illo  Pythagorae 
fymbolo,quod  inprouerbium  adacftum  eft, nonnulli  fignificari  crediderunt, 
e;  WoiAnttiXyXZiSifeiJ  «f  ■7nJ)>vf:iffov,idL  eft,Dextru  pedem  priorem  caIciato,finiftrum 
priorem  lauato. Quafi  hoc  abftinentia  indicet, qua  fordida  omnia  acprfpofterado' 
tergi  debent:iIIo  patientiam , qua  meliore  noftri  partem  animum  muniri  at q?  in  ad- 
uerfaomnfa confirmari  decet. huius  igitur  fepti  prxfidio  quafi  arce  cotenti,quic- 
quid  nobis  acciderit,in  animo  ate^  in  ore  illud  Socratis  promptum  geramus:0  Cri 
ton,fi  ita  Dis  placet,  ita  fiat:  me  uero  Anytus  &Meletus  interimere  quidepoftum, 
Izdereaute  non  pofTunt.Nami:^  ut  poeta  inquit,  fuperanda  omnis  fortuna  ferendo 
eft.Inqua  fentetia  quo  me  certius  elTeintelligas,  en  tibi  fymbolum:  (prompfifti  aut 
eueftigio  argenteum  figillum  duabus  pateris  faberrime  excuiptu)  hoc  ego,  inquis, 
ihnpcr  in  oculis  atep  animo  mihipropofitum  efleuolo,  quod  me  acftutu  iiquid  prx- 
lerexpeiftatione  euenerit,colerandum  efle  moneat,8d  quafi  auri  infufurret,Patere, 
Quomtamuehementioratione,quamiuremore  Homerico  hibernis  niuibus  com^ 
parauerim,anim3  permouifles:  tacitus  ipfe  mecumrepeteba  memoria  Apologum, 
quem  olimmihi  paternarrabattex  auo  meo  Francifco,quidignitaii  equeftri  lumen 
litcraru  addiderat,  profeUus  accepiiTe-Is  ad  hunc  prope  modum  fuit, nifi  forte  qm'p/ 
piam  ademit  obliuio.  In  magna  exiftimarione  femper  fuit  fortitudo  ex  eo  tempore, 
quoloui  cum  Gigantibus  congredienti,ftrenuamoperam  nauarat.  At  fortuna  qu* 
femper  primas  fibf  uendicauit,  credo  inuidia  percita  quod  eam  in  uirtutis  comflitio 
adferiptam  audiuerat,tllam  incredibili  odio  perfequebatur,captabat<5  omne  nocen 
dioccafionemtlnfortunio  etia  formidabili  deo  inandarar,ut  quocuncp  loco  eam  of/ 
fendifteqlacefteret,  opprimerete^  omni  nifu . hoc  ille,  qua  eft  in  Ixdcndo  induftria, 
miro  uoto  affediabat.  Id  uero  die  forte  quadam  in  Stenagmi  campis  cotigit,admir3 
biliijutrincganimoru  impetu  cocurfum  eft  . Infortunius  prior  circum  amplexari  ni/ 
xus,uiribus(^  proftcrnereiubi  fruftra  le  laborare  intellexit, dolo  adortus, implanare 
conatus  cft.Hoc  illa  prouides,magna  alioqui  Sd  procera  fcemina,fefe  in  illum  totam 
iecit,eQq;omni  corporismore  oblifit . Itadenicg  oppreffo  magis  quam  extinefto  In/ 
fortunio  dirempta  eft  pugna-Fuit  aute  id  certame  nei^  leuis  operx,  nec^  breuifsimi 
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tcmporis.Diiicnim  conflt<5iatumutrinc:p,tnu1[umci:  fiidoris  profufum.  Quod  omne 
confuUifsima  dearum  Pallas  poculo  aureo  exceperat,  fiibadocp  tcnuifsimoatheris 
polline,una(5  ucrunq;  admifcens  compatflifsimS  effigiem  coformauit : aeternitatis(5 
alimmate  delibuta,  in  fummisnccefsicatibos  hominibusdiiccm  dedit.  Hanc  moxta/ 
les  Patientia,immorralcs  Stenagmia  nuncuparunr,qudd  in  Stenagmi  capis  eius  pri 
mo  femina  finr  coalita.Mox  uero  editam  cura  fubijt,  utrius  parentis  partes  fequere/ 
tur:denicppIacuitmaternumrobur.Quodutprim5lnforcunius  rcfciuir,ex  profeffo 
eam  perfecutus, omnibus  machinis  incefsit.ld  uero  certamen  in  aulis  prtncipum  a.. 
trociusuiderifolct:inrpecffaterciIicctForiuna,quse&l  Infortuniofacilius  expropin 
quo  tela  fuggerfqgC  mirifice  rciudtantis  puella  doloribus  oblediafjUtpotegentilitij 
odq  non  immemor.Qua  ratione  addutftu  poeta  tragicu  puto,  uc  illud  cxchmauerii; 

Ofortuna  uirisinuida  fortibus. 

Quam  non  tequa  bonis  praemia  diuidis. 

Hacc  me  olim  optimus  ac  prudentifsimus  pater admonebat:quiutina  aeque  pruden 
ter  confuluifret^ne  mihi  aliquando  ad  hos  lapides  offendere  fuiffet  necefie. 


R.  D.  LADISLAO  EPISCOPO  VATIENSI,  SE/ 
renifsimi  regis  Hungariae  V icecanceilario,  s . 

C C E p I M V s Scruilium  Vatiam  uirum  prattoriuita  fe  unum  amafTe, 
ut  ablegata  hominum  confuetudinein  uillulamfuam  Cumana  feceffe/ 
A rit,  ate^  ibi  per  ocium  omnem  aetate  abfumpferic.  At  noftra  actas  miri/ 
tur  Vatienfem  Antifttte  amplifsimum,ita  fua  nihil  curante, ita  fui  ob/ 
liuifcentennutdum  rem  comunemagit,dumdeftitutipeneregisnego 
cium  procurat,multoplus  alqs  omnibus, quam  fibi  natus  uideatur.Quare  ego  illum 
quom  tcftimonio  aliquo  mex  fummxobleruantiae  donandum  pucaffem,  quod  ali/ 
quomodo  grauifsimaseius  occupationes  Icuarct,  quafi mimus  inprofceniouei 
rifumexcitarct,uel  arduis  £4  ferqs  induciasafferret;nihil  fe  mihi  promptius  obtulit, 
quam  feu  mauisdeclamatiuncula  dicer c,fuper  laudibus  pulicis:quammo 

do  dum  Tger  cubare,!ufuS4  ne  nihil  agerem, hoc  egi.Ncc  uero  recufOjUt  hocquic» 
quid  eft,iiei  rideat, ucl  irrideat, dum  Calij  fuifemperobferuantifsimimemfnerittfe- 
cum^  ita  cogitet , inter  ueeeres  illos flatuarios  non  folum  Phidiae  8<^  Praxitelis, fed 
& Pyrrhichici  nomen  celebrari  folererqui  dii  tonftrinas  futr/nasq  ftT  afellos  acobfo 
nia  &1  id  genus  uilia  pictura  exprimit,  id  eft  fordidi  piifforis  nomen iO" 

uenic.Sed  & illud  in  hoc  feribendi  genere  opportunum  accidir.qudd  praeter nouica 
cis  comendarionem  etiam  breuicatis  patrociniu  accefsitiut  fiquid  difpUcet,cilodefi 
natdifplicere.  Beneuale.Budae. Calend.Iunij.  M.  d.  xix. 

Acra,marmora,fax3,cbur, tabellae, 

Quom  tacent  fine  more  proffituta, 

Calcari  pedibus  folent  profanis: 

Quom  uero  fuerint  dicata  templis, 

Acflu  tum  innumeros  merent  honores. 

Sic  uilismodo  fordidusq  pullex 
Ccepit  denfcp  nonnihil  uideri; 

Quom  rhetor  fua  uota  nuncupauit, 

Et  fcripfit  breue  carmen  in  tabella: 

Donum  Aniiffius  effo  Vaiienlis» 
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1 D E T V R natura  quom  exigua  corpore  animalia  compe 
gtt,  id  ante  omnia  procuraffe,  ucquicquid  magnitudini 
detrahebat,  illud  ui  aut  aliqua  certe  utilitate  compeiarer* 
Quorum  utruncf  ita  planum  ac  perfpicuum  in  pullice  ani 
V tnaduertipoieft,  ut  mirum  omnino  uideatur:quom  SCui^ 

ribuSjO  redie  inipiciamus,non  illi  modo  brcuitate confer 
reda,  fedioge  corpore  ac  liatura  maiora  exuperet.  Quod 
ii  utilitate  etiam  ac  ingenita  quadam  potentia  ita  pollere 
onenderimusjUtperpaucailli  ex  omni  animantium  gene 
re  aquari  po^intttum  inudabunde,quodexpeco,mihiuidebor  alTecutusxeos  fcilicet 
no  fatis  uero,  nec  explorato  animi  iudicio,  fed  libidine  uelinuidia  potius  permotos, 
quifordidum  ac  infeflum  animal  pullice  dixeretquom  ex  aduetfb  potius  bC  elegans 
^comodifsimumnucupart  oporteat.  Quas  eorum  calumnias  ut  facilius  diluamus, 
acorporis  habitu  primS  auipicandum  arbitror.  Nam  ei  quidem  color, qui  praftan^ 
eifsimus  haberi  roler,reu  tu  Olum  hyacinthinum, ieupurpureu  malis  appellare.  Hoc 
triumphantium  prftexta,hocimperatoru  paludamenta  illuftrantur . Corporis  uero 
portio,  necp  omnino  oblonga,  nccp  te{ludinata,ne<^  plane' rotunda,fedquafi  omniu 
particeps,tereti  quadam  pollet  habitudine:qua  necg  ad  agilitarc,nec5  ad  elegantiam 
accomodatior  ulla  reperiripoteil. Tum  uero  quo  proboicidem  natura  fpiculauic  in/ 
genio  f quam  exili,  quam  reciproca  arte  conformauic : ut  fodiendo  acuminata,  for/ 
bendoq;  fiftuIofa,deprehendatur.Texfuraucro  tergoris  quam  apte,  quam  nneul.> 
lodifpendio  capiti  continuauit:quam  pulchre  imbricatis,fed  etiam  pene  inexplora 
dsconiunxii  flexilium  uertebrisrita  utfquod  omnium  infecfiorum  peculiare  eft)fru 
fUIIatimetiacsefus,  fpiritus  tame  aliquid  feruet:  morti<$  intrepide  occurfet,&  quod 
omnia  domat  fatu  moretur:tantus  eft  in  tantillocorporis  uigor,  tanta  pollet  acrimo 
nia.At  pofteriora  quam  gracili,quam  redudio  tornauit  ambitu:fores  excludendg  fa 
turicati  qua  conclufit  induftria,  qua  coagmentauitmodefl:ia,uterculum  miro  caftiga 
uictemperametOjincredibili  caueae  uacuo  perforauitC  In  hunc  tenuem  quidem,ied 
uegecum  atc^  inexhauftum  ipiritum  perfiauit. Mirum  uero  didlu  quam  longo  inte/ 
flinorum  nexu  compleuerit, quam  ingeniofo  ambitu  complicauerit.Quod  tanto  ar 
tificio  faiflum  eft, tam  fubtili  magifterio  pera(ftu:ut  nec  Myrmecidis,  nec  CallicratiV 
disopera,nec  faberrimi  ullius  artificis  quicquam  habeSt  conferendum.  Nec  minus 
pedes  fuisdiftindliinternodijs  mirabili  adherenc  arte.&i  prioribus  quidem  ad  pluri 
ma  utitur  ofFiciatuel  ut  fcabat,  uel  ut  detergat,  iutftisjlublatisq!  utrincp  pedibus  ne  di/ 
caffl,an  manibusfmanibus  profecfto  praeftat  dixiffe. Quando  8C  fis  non  fe  modo  di/ 
flringitjUeru  dcTinfantiu  more  qui  papillas  hauriunt, fumma  cutem  permulges  elicit 
ianguine . Humani  enim  generis  gratia  prouida  rerum  parens  natura  pullicem  pe/ 
pent,qui  plus  nimio  efFeruefcenrem  fanguinem,  corpore  integro  nufquam  reicifsis 
membris,  nufqua  incerfeclis  uenis  exhauriat : quippe  medici  falib  huiufce  remedfi 
inuentionem  hippopotamo  adfcripfere.  Pullex,  hoc  inquam, pullex  primus  ofteo/ 
dit mortalibus.  Afc^  hinc  Graici  hominum  prudentifsimieum  •J.uaa.av  appellauere, 
Con  a breuitate  corporis,  ut  craisiores  antiquitaiuexiftimantt  led  quod  Pfyllorum 
imitatione  exundans  fanguinis  uirus,foIo  futftu,  nullo  difpendio,  minima  cu  mole.- 
flia,Ieuifsimo  tantu  pruritu  euocet.  Ingratus  profeclo  mortalium  animus  Pfylloru 
!indlus,qui  fua  terris  mala  ierpentes  intulere, celebrat-T entyritas  qui  modica  ab  or 
bis  regioe  crocodilos  auert2t,hiftorfis  ac  monumetis  dignos  duxere:  nullus  adhuc 
pullicem  c5mendauit,nemo  id  animal  laudibus  extulit,  cui  (abfitinuidia  uerbo)uel 
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inuentionis  nobflitatc,ucI  curationis  merito, multa  Iiominum  milia  falutein  debent, 
huius  fententis  noftrac  uel  illud  accedit  naturx  teflimoniu,qu6d  eo  prafertim  tent/ 
porc  multa  pullicum  uis  ingruitrquom  dC  hiberna  fegnicic,ac  uerna  mutatione  fan/ 
guis  tabelcit.K  medicorum  iudicio  educendus  exiftimatur.  Quod  fi  ulla  uerbis  no-- 
llrishdes  habetur:  quom  iapiemifsimu  anima!  homine  philofophi  iudicarint,  quod 
unus  omniG  manibus  utatur:  quispofthac  dC  fapicntifsimu  ac  multis  natursebene/ 
fierjs  ornatum  puUicenegauerit,  quem  mammm  minifterio  tam  indulgenter  hone- 
ftarit.  Pofteriores  autem  pedes  paulo  amplius  producn , quo  maiore  nixuprofilitc 
pofsirreducHis  enim  illis  in  poplites  QC  toto  corpore  incu  nbens:moxfummisdi2i. 
tisobludlatusprorfumjDifaoni  quam  facilis,quamrubiunis  prorumpit  in  aer3.Ne< 
mo  eft  ex  i)  s qui  fe  aut  ftadio,aut  petauro  exercent;  qui<^  in  ea  arce  plurimum  profe 
cercjquifexagefimo  impetu  uel  unu  pullicis  faltum  aequaucrit:ut  non  immeritoPli 
nius  uideatur  ei pctauriftarum  lafciuiam tribuiffe.  Res  enim  digna  prorfus  exquifu 
tirsimarpeculacioe:SCquaminiuru  Ariftophanes  iiluferic,  Socrates  ueroapudChj 
rephontem  acucils!meexplorarit;quotfcilicetfuos  pedes  pullexfaliat.  Qui  enim  ex 
noftro  genere  humanos  pedes  leptem  odlouead  fummCi  profiluerit, omnibus  calcii 
lis  honeftabitur.  At  pullex  tam  minutu  tam  extenuatum  animal  fexcentos  etiam  pe 
des  ucl  amplius  fine  plurima  omnium  admiratione  falcauerit.  Huius  rei  nocioneab- 
folutifsimus  ille  SeneXjApoIlinisteftimonio  omnibus  prglatus  lapientia, caera  dici/ 
curconfecutus.Ea  enim  igni  refoluta,  pullicis  pedem  imtnerfit.  Quemcuomdein/ 
de cduxiiTct.&C quali  csreus  calceus  pedi hacfiiretjco  deinde  metitus  traditur quio 
qaidinterualli  fuerat  a fuaipfiusfrotejundedefiluerattad  Chatrephontislabraqud 
fefc  deiecerat.Atcp  hoc  tam  fublimi  comento  rem  illa  dignam  admiratione  compe/ 
rir:ob  quam  fi  paulo  ambitiolior  fui (Tetjpotuit  Euclidis  more,decremafterio(itaci» 
ftam  appellabant, in  qua  Socrates  alciora  theoremata  fpcculabarur)derilicns8inii/ 
dusexcurrens  ivfHxtc ivgnufi  proclamare.  C^teriiquomexinfectisaliafintUt;/ 
"^fXi  id  eft  uaginipennia:alia  id  efi  detecias  alas  iiabentiaralia  ospaiiss'!? 

v-x,  idefi:  dura  cuce  prfdica:qusdam  id  eft  carcilaginata:  pullex  profeclote,. 

nera  admodum  ac  molli  cute  conceclus  eft:ut  fi  uer um  fit  illud  quod  ucteres  philofo 
phiafteruerunCjanimalia  acumen  ingenrj  afupremacute  mutuari;  nemo  fit  qui du/ 
bitarepolsit,  quinpuUex  tam  tenui  cute, multum  ingenio  inter  cteccra  omnia  excd 
iac.  Scdnetj  illud  fruftra  a natura  inftitutu  puto,  uc  fex  pedes  puliici  atribuerit,  que 
numerum  undiq?  abfolutifsimuefTe  coftat.Suas  enim  capit  port!ones,K  fuis modis 
conc!udicur;quod  aliubi  non  temere  inueneris.  At  illud  nequeo  ftne  multa  admira* 
tione  reminifei,  quod  tam  prompto,  tam  parato  femper  eft  animo:  ut  fe  omne  prori 
nus  habeat  m numeraco.Quom  ucro  captura  incidit,  quam  uigilas  Kexpeditusad 
curfum,  quam  omnes  moras  abijeit , quam  raptim  fe  dat  in  pedcs.Qu6d  fi  quando 
cotigeritjUC  minus  pateat  fuga,  fepto  fcilicet  ac  praemunito  omni  aditu:  illico  ad  eas 
artes  feucrtfr,  quas  inclytus  Lacedaemonioru  imperator  Lylander  fuadebat.Quom 
enim  amicuiu  leonis  pelle  abfolui  no  poteft,b3ud  eft,inquir,iniuria  uulpinam  aflue 
re.PuIIex  icacgfe  deprehenfum  intelligens  nequaquam  fe  excutit, minime  fugamo/ 
litirv,  fed  echini  more  fe  in  globum  couoluens,  exanimatu  fimulat,  an^  ita  negligen 
tibus  aut  excidit  aut  certe  elabitur.Nemo  tamen  exiftimauerit  pullicem  ea  nafei  ha/ 
bicudine,eo  cu!tu,ac<^illa  corporis  magnitudine,ad  qua  poftea  adolefcit.Eiusenim 
ortus  admirabilis  prorfus, at(]f  humano  limillimas:qualcm  Herodotus  ac  Diodorus 
in  Bibliotheca  ab  orbis  incunabulo  noftrum  dcfcripfic.  Humoris  enim  copia  pulue 
fi  admifta,mox  calore  fubatfta,  ceu  Nilus  limo  concretus  fole  accedente  tenuifsimS 
accp  informe  uermiculum  gigiiit,cuifubinderofieliLim,  manus,  pedcscpfiiccrcfcut: 
nec  multo  exarfto  tepore, non  modo  humi  repit,  (habet  enim  ^ pullex  fuaminfan/ 
tiam)  fed  quali  adultus  iuueniliter  huc  atep  illuc  exu! tat , Quod  tanta  facit  licentia, 
utnihil  fit  adeo  repoftum,  adeo  amum,aded  /n  feceffii  abditum,  ad  quod  nonfecilli 
megiafteturiile.Quae  caufa  etiam  apud  homines  magnam  illi  inuidiam  concitauit. 
Subiens  enim  reginarum  cubilia,&inpuellarufinus  fei  ecipicns,leif}irsimf  cuiufcp 
formg  primitias  libac.Eft  eih  fane  ingeniofus  formaru  fpetfta  tor:  8C  ficubi  purpureas 
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genas  aduertif,ficubi  candidas  papfllulas,  aut  aureum  femur  mfpexit,  ibiinira  cum 
uolupcatc  ibiet  lafciuire;  ibi  molies  ac  teretes  lacertulos  amplexatur^ibi  caftigatilsi^ 
mumac  mulcis  expetitum  pectus  exofculatur.  Quid  igitur  mirum,  fi  omnes  illi  po^ 
pulariier  inuidente  Si  reges  magna  cura,  multiscg  miniuris  imperant  ilium  elimfna- 
rirfedfruftra,  nec  fine  multo  eorum  malo:  quando  ille  fe  benifsimeulcifcitur  uel  pa.- 
lam.  Eis  enim  infultans  ac  mordicus  uellicans  a maximis  quamuis  ncgocqs  aucrtir, 
in  fe  intrepide  cocitat:concicaios(^  uehementer  atep  in  ie  magna  molient es>uel 
uno  falcu  facillime  eludiolisadde  quod  fi  magni  reges  fibi  immortalitate  parata  pu- 
iauere,qj  de  fuo  nomine  quafdam  herbas  appellauerint:  quanto  prae  clarior  prtefian 
tiorcf  pullex  exiftimari  debet,  qui  pullegio  herba  tam  celebri,  qua  per  bruma,non 
fineomniu  admiratione, in  coronarfjsfolct  effiorefeere, nomen dedit;8C  a quo  Gra 
ciPlyIlonherbam,quam  tu  pullicare  dicere  potes,  ad  mille  mortalitatis  noftrgreme 
dia  natanuncupauere»  Eo  aute  nomine  fapientirsimus  quifcip  adoleicens  pullici  fe 
plurimum  fateatur  debere , quod  in  fuperbfentes  forma  puellas  ac  infolentes  fpiriV 
nisgerentcsteosq;  impotenter  afpernantes,  qui  fibi  omneuotum,  omnemcg  anima 
addixere:  indignatus  ille  licenter  debacchatur : fecj  ad  faturitate  earum  explet  deli/- 
cjjSj&Tmox  abiens  fcedifsimo  etiS  corporis  excremento  cofpurcat.  Cuius  rei  me^ 
moria  facit , ut  Acheloum  ac  Periclymenum  magnae  argua  infeitistqui  quom  fe  in 
omnia  uerteret  rerum  miracula,  nunqua  tamen  pullicefccere:quom  necginfenfius, 
nei$hoftilius  polfent  quam  ea  in  effigie  Hercule  offendere,  necp  facilius  elabi.  Qua 
enim  putas  illum  indignatione  lacefsitum  iri,  fi  in  amicae  complexu  lafciuientes  ho^ 
ftes  uidifictCat  uos  parum  prudentes  nunc  taurum, nunc  mufeam  induitis,  non  indi 
gne  igitur  fuccefsit,  fi  alteri  cornu  effractum, alter  prorflis  elifus  inrerijt.Alicqui  no 
filtu  cantum  fpecfiabilis  pullex  efi,  utpote  qui  in  genere  id  eftialien.' 

tium  annumeraturrfed  necj  fegnis  necp  imbellis  pugnator  eft,foIet(5  fl:rennue,quo- 
riesoccafio  fuafir, inire  certamen,  ateg  acerrime  hoftem  urgere. Id  quod  ueceri  apo/- 
logo  tefiatu  accepimus.  Quom  enim  aliquado  pullex  in  impium  quenda  imprefsic»/ 
nemfcciffec,eumcpgrauiter  proboicide,id  eft  telofiio  perfoderetrccepitille  infubfi/ 
dium  Herculem  cognomento  hoc  eft  malorum  aueribrc,implorarc.Ac 

Hercules  preces  auerfatusjSC  hominisimpietatem  perofus,non  affuit.ExcufIb  aute 
demum  pullice,uel  eius  certe  ira  tandem  exatiat3,irapius  ille  in  Herculem  conuitia 
iadtabar,  qui  eo  in  periculo  uocatus  opem  minime  tuiifTet,  non  ufdcri  uerifimile  afi 
firmans  eum  in  grauioribus  affuturum.  Atej  hinc  apud  Graecos  in  uulgus  adatflum 
«ftprouerbium,  y/ Sidi/  uSijurAs^,  id  eft  in  puflicis  morfudeum  implo/' 
rare. Quod  fi  quando  apud  caeteros  diuerterit,  multo  modeftiusac  ciuilius  fe  habet. 
Timideenim  depafcitur:K  fi  forte  bofpices  aduerterit  contracliort  fronte  feintuen/ 
tes, excedit  e ueftigio  e diuerforiojfecp  ad  pacatiora  cofertmi  forte  infigni  aliqua  iiv 
iunaaffe<ftus,autimpudentioreahqueperfequens,(hos  enim  omnifi maxime  odit) 
inftet  pertinacius,  Sb  ab  inertibus  poenas  repolcat.  quo  in  certamine  folet  nonun^ 
occumbere,  nec  id  profecto  latis  mirandu,  quom  is  ferme  fit  omninbonorS exitus: 
qualis  Ciceroni  SC  Ariftidi  contigit:  qui  quom  flagitiofbs  perfequerentur,  iugulati 
auicerteopprefst  fuerint  a malis.  Adde  quod  fi  prudens  rerum  natura:  pulUcem 
admonuerit  ut  facefIat,nuHa  mora  eft  quin  protinus  fedetinpedes,&  ftationem  re/ 
linquac.Non  aute  omnisadmonitiode  iriuio  petenda  eft;quando  funt  omnibus  ani 
nantibus  certa  quaeda  fymbola,quoru notione  natura  eis  imprefsit.  Sicuidemus  a/ 
pes  tinnitu  cogregari,  QC  puluere  inicdio  a pugna  defiftere.Sic  ftymphalides  ab  Her 
cule  no  nifi  crotalis  eijci  potuere.  Sic  Pythagoras  certa  uoceboue  a fabis  inhibuit. 
Pariitacg  ratione  cofeq  arcanorum  naturae  ubi  primu  cuculum  auem  canente  audi.- 
uerc,quicquid  puliieris  eft  fub  ueftigio  dextro  colIigunt,at<^  in  hunc  ufum  feruanr. 
Quom  enim  pulliefi  tedium  eos  ceperit , puluere  eum  afperguni:  ex  quo  obfequiofi 
iliicontubernales  comearu  fibi  datum  intellig entes,  non  minas,  noniurgia,nondi- 
giadiaciones  expetftantes  protinus  excedunt  Sd  contubernium  relinquut.Caterum 
nec  heluo  nec  uorator  eft  pullex  :fed  minimo  cotentus  cibo,  utpote  qui  per  inediam 
inultos  etiadies  trSfigat.  Cuius  reipoteft  eius  gracilitas  facilem  fidem  facere;  iquam 
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(fi  credimus  Erafiftrato)fcariSiusfubftringeces  Scythae  imitantur, ut  icaexpcdin'6' 
nibus  aptiores  fint, ac  mmimc  fame  a grauioribusncgocijs  auertantur. Illud  etiain. 
ter  caerera  comitatis  ac  modeliiat  tcftimoma  connumerauerim,  quod  dum  cibum  ca 
pit>  minime  rixatur,minime  obflrepic : fcd  filentifl  fetuat,  quale  ne  Pythagorici  qui> 
dem.  Inter  aequales  uero  nulla  contentio,  nulla  inuidia,  nulla  controuerfia,fedcon/ 
ftans  aeperpetuu  fcedus.Quo  nomine  ego  longe  puHice  quam  mufeam  maioribus 
dignam  laudibus  puto. Nam  qui  illam  maxime  laudare  conati  funt,  dixerut  cius  im/ 
probitatem,  impudentiami^  ab  Homero  celebratam.  At  magnus  ille  dC  admirabilis 
philofbphus  Ariftoteles  de  infccSorum  generatioe  uerba  faturus , unum  omnibus 
pullicem  ceu  multo  caeteris  nobiliorem  antepofuit.  Vrbanitacis  etiam  ac  eleganti* 
illud  maximu  indicium  eft , quod  quom  fcarabeus  & alia  quardam  infecSa  ceu  per- 
niciem unguenta  dC  fuaues  odores  auerfentur, hic  illis  non  folumoble(Sari,fed  etia 
feftiuiter  uti folet.Eineforte pullicem  a Venere  A^GratijsabelTeputeSjlonga  ititet 
cos  eft  amplexatfo, longa  exofculatio.T anta  autem  uolup  tate  comifccntur,tamin- 
dulgenter  cohaeret,  ut  pleruntj  mori  malint,  ^ fuauifsimos  amplexus  intermittere. 


R.  D.  GEORGIO,  EPISCOPO  ayiNQJVE 
ccclefienfi  Caelius  Calcagninus  s, 

V o M in  Pannonia  profedus  ab  ij  s,  qui  de  meis  ftudijs  nonnullam  o/ 
pinionem  conceperat,  fttidiofe  amice  admoduip  futilem  exceptus: 
Q_  nihiloccurritmihi  commodius>quo  exiftimarem  eis  animi  mei gratitu 

dinempoireteftaritquamfiinteftmisfacnonibusSifimuItaDbus  diflra 
cfta  nobilitate  non  flne  maximo  regni  diferimine,  ad  eos  de  concordia 
conlcriberem.  non  quia  me  exiftimare  ca  facundia  excultu,  ut  eis  id  polTem  perfua/ 
dere,quodimminenspericulumSCc6niunisfalutisftiidium  perfuaderenopoflunt: 
led  ut  cos  benetiolentia  uotum  meum  teftatifsime  relinquerem.  lure  aut  leunum 
Antiftes  amplifsimc  ex  omnibus  elegi:  cui  comentationem  hac  dicare-  uel  quod  me 
fingulariSi  incomparabili  comitare  acbenigmtatepromeruffthuel  quod  unusma/ 
xime  omnium  optimates  in  concordiam  reuocarc , tC  partes  difsidentes  conciliare 
adnitaristuelquodabfens  olim  in  Italia  autoritate6^  magnitudinem  luamaudieta, 
mox  in  P annonia  ueniens  de  illuftrifsimo  reuerendifsimo  principe  meo.Siclarif 
fimo  utro  Hieronymo  Balbo  familiare  tuo,  cxploratifsimu  fuper  fapiemiafii  acumi 
neingenq  tuitefiimonium  acceperam.Ego  uero  coram  quanta  eftet  bonitas  U ho- 
manitas  tuaperfpexi,ut  cu  longe  inter  omnes  iftius  regni  optimates  eloquentia, ptu 
dentia,  cseterisi^  fummis  humant  animi  bonis  excellere  uidearis.  Cuminteicat|o- 
mnium  iaces  uirtutum  promineant,  8C  apud  me  ciarifsimum  totius  no- 
bilitatis Pannonie*  inftar  obtineas,  non  iniuria  hunctibi 
comentarium  nuncupans,c*teris  omnibus  re/ 
gniproceribus  abunde  faiisfeciirepu 
to.  Budte  M.  D.  Xviii. 
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COMMENTATIO  CAEEII 

CAi-CAGNINI. 
ad  Pannonios. 

ICET  me  faos  admonere  potuerit  illa  Platonis  fentetia, 
in  republica  aliena  peregrinum  hcvnfnefuas  tantumres 
agere  oportere:  quam  deinde  Cicero  in  Officia  Itia  traftu 
Iit:  5C  Lycurgus  hoc  idem  ita  exiftimaueric,  ut  certu  prse^ 
l»  fcripferic  tempus  aduenis  quo  tranfacloiarcinasiuascoL 

ligerent,at(^  alio  habitatum  migrarec:nec  minus  Valeria 
us  Homullus  ciuis  Romanus  me  deterrere  potuerit  ab  o/ 
ratione  inftituta,qui  Antonino  imperatori  ad  fe  profedio 
€CpercS(flatiunde  colunas  prophyretico  lapide infignes 
babuiflet^Iicenter  admodum  refponditjoum  qui  in  alienam  domu  ueniiTet,  fiirdum 
Si  mutu  effe  debere.ego  tamen  pridem  eas  leges  dC  infiituta  exoluifle  arbitrorjpoft/ 
quam  Chriftus  ille  humani  generis  uindex  nouas  leges  tulir,&r  nemine  qui  eius  re^ 
ligioe  imbutus  foret, peregrinum  efleuoluit.  Quom  enim  ille  fit  omnium  caput,  qui 
fieri  poteft  ut  membra  inter  ie  differam  c’  Alexander  Macedo  quom  iiio  in  exercitu 
alios  Graecos>aliosbarbaros  cenferiaudifTettAt  ego, inquit,  bonos  5C  malos  latum 
agnoico:non  multo  fecus  ego  mihi  dicendum  puto,  eos  omnes  qui  Chriftiani  funt, 
mei  nominis  meic^  corporisexiftimare:c*tcros  quiuelethnicifunt,uel  ethnicorum 
inores  habent,longe  a me  alienos  putare.Quare  nemo  mihi  unquam  perfuaferit,me 
pcrcgrinu  eife  inter  eos  qui  eadem  mecum  religioe  initiati  funt  .Suflulit  enim  ChnV 
fius  illa  gentium  cognomina : 8«^  quicunq?  fn  toto  orbe  terrarum  nati  effent,  modo 
nomen  huic  facramentodediffent,  eiufdem  generis  &commilitq  effe  uoluit.Quar 
rtneminimiruuideridebetjfi  ego  fub  Italo  cglo  natus,  et  paucis  ante  diebusin  Pan 
nonia  profecSus,puIcherrimggentis,8^prgftantifsimor3procerum,acfortifsimorij 
ducum  fimuitates  SC  contentiones  miieratus  de  concordia  mihi  icribendum  putaui: 
ut  n quis  effet, cuius  adhuc  aures  ad  ueritatem  paterent,uel  exemplo  maximaru  ur^ 
bium  dC  nacionu  admonitusjuei  ipfius  ueri  imagine  pellecff us,reffpifceret>{am^  ad 
meliora  mente  reuocaret.  Qua  in  re  externi  hominis  oratio  forte  magis  permoue- 
repoteft:urpote  que  omnes  exploratu  habere  polsint,ab  odio  8C  omni  facfiionelon 
geabefleinecp  amicitig  aut  beneficffs  cuiuiquam  hoc  dare, fed  communi  tantum  ge^ 
neris  humani  uinculo  ucritati:cuius  eauis  eft,ut  in  fui  confefsione  reludfantes  ett 
am  adigat.  Certe  Athenienfes  quom  inteftinis  aliquado  difcordijslaboraret,necci- 
uium  quiiquam  effet  cui  certa  fides  ob  furpicionem  haberetur, Byzantini  foedere  8^ 
amidtia  Athenienfibus  coiuncf1:i  Leone  ciuem  pracftantiTsimu,&  Angulari  pruden 
tia  fpedlatum  Athenas  mittedum  putarunut  oratione  fua , qua  plurimum  pollebat, 
animos  fludbuantes  molliret  S>C  in  concordiam  reuocaret.Cuiusquom  Athenis  ma- 
gna foret  expeciatiojpoftquam  deinde  cofpecius  eft,  pene’  ludibrio  habitus  dicitur; 
quod  effet  breuis  admodum  forma-  Nam  ut  uere  Euripides  dixit,forma  hominu  diV 
gnitati  plurimum  affert.Id  quom  ille  fenfiflet , c re  nata  confilium  capiens  ita  uerba 
tecir.Ego, inquit,  Atheniefesjfane  tam  breui  corpore  illudor:  quid  fi  uxorem  meam 
dimidio  me  breuiore  uideatis  C quanto  ea  uobis  maioriadmirationi  fltc’ Atqui  tam 
breues  ambo,  quoties  inter  nos  rixamur  BC  cotendimus,no  omne  nos  capit  Byzan/ 
tium:quom  uero  conuenimus,modicus  etiam  torus  capit. Hac  eius  oratione  inuita 
ti  Athenienfes,  5C  ingenrj  acumine  deleclati,  faciles  aures  eius  uerbis  pr^buerunc. 
Etprofetfbo  nemo  eft  qui  cocordiam  nonfummopere  appetat,quidifcordiceincom 
moda  expertus  eft,  eiusi^  aliquando  imaginem  animo  profpexit:qu»  fi  quomodo 
oculis  offerri  porsit,mirum  fui  odium  omnibus  concitaret.  Eam  uero  graphice  Pe^ 
tronius  Arbiter  uerfibus  exprefsiffeexiftimatur: 

Intonuere  tubtc:ac  feiffo  difeordia  crine 


M 


Extulit 
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Exfulit  ad  fupcros  S tygium  caput,  huius  in  ore 

Concretus  fanguis,contufe<j  lumina  flebant. 

Stabant  irati  fcabrarubigine  dentes: 

Tabo  lingua  fluens, oblefTa  draconibus  ora. 

At($  inter  toto  laceratam  pedore  ueftcm 

Sanguinea  tremulam  quatiebat  lampada  dextra. 

Hic  eft(fi  credimus)ferpens  ille  mira  magnitudine  cum  ingenti  arborum  acuirgub 
torum  ftrageuifus  Icrri : poft  quem  infequt  cum  fragore  catli  nimbum  per  fomnum 
uidit  Hannibal  expeditione  in  Italiam  parans.* qux  (ane  effigies  Italitc  uaftiiatem  IL 
gnificabat,  quam  antmoru  difrordia  nec  aliud  quicqua  prsterea  intulit-  Difsidenti« 
bus  enim  inter  feltalis  ciuitatibus,facile  fuit  hofti  noftras  opes  expugnare.Huius  ue 
ro  natales  uel  Grgeorum  prouerbio  teftante,non  aliunde  quam  a fatictate  8C  rerum 
omnium  affluentia  feminariu  habere  periti  exiflimanttquare  bobus  ob  pabuli  abua 
dantiam  cornupetis  paulo  infolentius  lafciuientibus  ueteres  cornua  tceno  alliga/ 
baatjitaomnes  admonentes  ut  procacem  beftiamcauerent:quarenonillcpidcC» 
far  quom  ferociente  antea  CrafTum  Bioliiffet,  ei  fcenum  cornu  detraxifle  didus  eft. 
Cette  apologus  habet,  infeitiam  fatietatem  olim  contendiflejUtra  praeflaniiorem 
fcecum  pareret.ita  utranre  in  Momi  amplexus  procubufiTe-Ex  fnfeitia  perfuafione, 
ex  fatictate  difeordiam  efle  progcntta.mranc|  e deorum  cofortio  eiedam-Sane  Ho 
merus  hanc  Erida  nucupauittquam  deturbata  cxlo  a loue  propter  infolentiam  feri. 
bic.fi  cut  in  facris  Iit  eris  malos  genios  ab  atherea  fede  depulfos  legimus,  quodlb 
bi  plus  nimio  arrogaret . Alioqui  in  Alexandri  ex  Aphrodifiade  Naturalibus  quac/ 
fiionibus  legimus,  Cupidinem  ex  Furps  unam  amafletci  edo  ea  caufa,  quod  eorum 
acerbifsimum  cfl:  odium, qui  fe  aliquando  amarunt.  Vnde  udgo  iadatum  eft, frater/ 
nas  frmultateslonge  efle  acerrimas:  exfummo  amore  fummas  cotentiones  Kca 
pitale  odium  nafeifoleretut  non  de  nihilo  fadiimexiftimemus,ut  Publius  mmiini/ 
ambis  eam  fententia  extulerit:ita  amicos  habendos  cfre,ut  fcias  eos  fieri  poffeininji 
cos. Qua  nullam  infenfioreamicitiae  Cicero  putat  in  uulgus  efle  prolata . Qui  enim 
fieri  poteftjut  cuiquam  fides  prsbeatur,  cuius  amor  aliquado  folui  poffe  cenfeatur- 
Quare  Anterota  ireteres  uindicc,non  ufolatorem  amoris  colebat:  ut  quicuntp  amo 
ris  fcedus  peruertifTet,  fciret  fibi  peenas  taci  fceleris  efle  fubeundas.  Lethseu  quidem 
amorem  facibus  undas  inuergentem  coluit  antiquitas , a quo  amicitise  oWiuionem 
inuebt  fignificabatteius^  imagine  inErycing  Veneris  templo  apud  collina  portam 
ftatuerant.Sed  ei  cu  Anterote  nullum  fuit, ut  falfo  quidam  opinati  funt,c5merciuni. 
ulcifeebatur  ille : hic  prouocabat.  mutuas  operas  ille  dandas  in  amore  cenfebat:  hic 
omnem  amore  fiimmoucndum  tollendum^  fuadebat.  Quare  quantum  inter  fc  di/ 
ftent,facile  quiuis  ex  utriufcj  poreftaie  poteft  collibere.  Sunt  tame  qui  utrunt^fimul 
colehdam  dixerint, uepote  qui  contraria  natura  una  efle  putauerint:itauialtcrufinc 
altero  minime  pofle  coftare  affirmauerint;  fi  cut  receptifsimi  phflofopborS  inter  re- 
rum initia  forma  SC  priuationem,  quam  materia  interpre£antur,adfcripferut:Demo 
critus  peenam  beneficium.  Empedocles  amicitia  dC  difsidium,quorum  altero  om 
nfa  mortalia  coalefcercnt, altero  conficerentur.  Hinc  illa  rerum  fympathia8i  anripa 
rhia,quom  inter  fe  quiedam  optime  conuenire,  quaedam  difsidereplurimumintelH 
gamus.Sicfilicemarundiniinfenfam,arundine  corrudf  amicamificrutam  (icogra 
tamjrhaphanum  uiti  fnimicu: cucumerem  aqua  uel  procul  appetere,  oleo  ucro  rdu- 
dari  dicimus.quaru  rerum  caufam  quis  aliam  attu!erit,nifi  naturae  Ipedaculum  fibi 
ac  nobis  paria  componentisC&i  difeordiam  ac  repugnantia  rebus  ingenita  inferetv 
lis,  uc  omnia  perpetuas  uices  patiantur. No  alia  de  caufa  angues  in  caduceo  Mercu/ 
rij  Herculaneo  complexu  iungebatantiquitas,mfi  ut  amicitia  concordiamejK  mu» 
tuum  confenium  fignificarenc.Quod  fymbolum  ferentes  oratores  qui  ad  feriendum 
fcedus  meundamc^  pacem  proficifcebantur,caduceatoresdicebantur.eodeme£iaffl 
nodo  in  uulneribus  colligandis  periti  utuntur:  tanta  eft  mutui  nexus  uis:  ut  non  fo/ 
Ium  ad  animos  uincicdos,  fed  ad  faluieincolumftatemi^  corpori  ctia  conciliandam 
polleat.  Hinc  Di  Cofentes  didi  ab  Ennio,  X 1 1 illi  qui  mutuo  inter  fc  confenfu  con/ 

fpirarc 


fpirare  creduntur;  fratrum  arualium  primum  apud  Roma  nos  fancfliTsfmu  collegi 
uininftftutu  a Romulo  ad  aruorum  cuifodiam,  cui  ipicca  corona  pro  infignidata. 
Eadem  ratione  phalanx  apud  Macedonasjlegio  apud  Romanos, facra  cohors  apud 
Achaeosjteftudo  in  oppugnarionibus  urbivt  nomen  nicruir:qu6d  ex  neccflariis  con 
iundiilsimis^  militibus  coalefc€rent,qui  ex  xquo  fuam  2^  comilitonum  fortunam 
metiebantunquandoS^C  arbores,  qug  multis  terra  adnitucur  fibris,  difficilius  reuelli 
pofltmr.  At  contra  irio  Jnfamis,quod  diffenfiones  animorum  inuehat.Ilex  apud  ma 
iorcsnoifrosnon  fere' ob  aliam  caufam  male  audift,  nifi  quod  materia  licet  rpiflaSi 
robufta  fit,frangiiur  tamen  aliquando  ac  iponte  difsilit : cui  ob  id  Pericles  Bceotios 
limilesefTe  dixit,  quoniam  ipfl  fe  conficeret  inieitinis  difcordifs.Eadem  ratio  a ffru/ 
fturis  quibus  aeternitas  debetur,  ici (sima  reiecit:  fic  enim  fagi  fpeciem  appellabant» 
qu2  facile  in  tenuifsimas  afllilas  laminasq;  iecaripoteft.Egregieprofeiffo  Demara/ 
tus  Corinthius  fingulari  amicitia  Philippo  Macedoni  coiundius,quom  cum  conue 
niffeteo  tepore  quo  cum  uxore  SiC  filio  diisidebat  Interrogatus  enim,  an  Grteci  be- 
ne inter  fe  couenirentrfamiliariter  admodum  rcfpondijTe  dicitur.  At  ego  te,  inquit, 
Philippeadmirorquod  de  Graecorum  concordia  follicitus  fis , qui  familiaresiedi^ 
tiones  &domefticamdifcordiam  adeo  negligas . Quom  Pififtratus  Athenis  rerum 
potiretur,  fadlum  eff  aliquando  ut  inter  eum  eiuscp  liberos  fimultas  oriretur,  quae  a- 
nimos  Athenienfium  ad  nouas  res  moliendas  erexerat. Quod  quomuir  fagacifsimi 
ingenq  praefenfifiet,  fibiomni  opera  filios  conciliauie  .IDeindeinpubiicu  prodiens 
bsecucrbahabuifle  traditur: Succefui  cqutdem,inqu{t,Atheniefes,  meis  filqs,qu6d 
patcrnxuoIuntati(utpar  fuit)minus  acquiefcerenrtfed  uifum  mihi  deinceps  efiof' 
fidum  effe  meum,ac  pietatis  paternj  munus,ut  ego  ipfein  liberorum  fenrentiScon 
cederem.  Certuitacjhabetote,  fobolem  ac  liberos  regis  couenire.qua  oratione  iam 
tumultuante  populum  ccmprefsir,8t  imminenteieditionem  cxtinxit.lSJam  fi  uerita 
temredle  excutimus,non  Pandora  illa  ab  Hefiodo  celebratain  pyxide  mala  huma- 
no generi  importauit,  fed  difeordia.  Quid  enim  aliud  eft,  per  deos  fmmortaIes,fce/ 
Ius,  fiagitium, facinus,  nifi  a uirturelongeabhorrens  gCdifcordans  coguatiotC^id 
bejlunisquid  rixa,  quid  clades,ntfi  difeordantium  animoru  furor  intemperantia:' 
quid  morbus, quid  peflilentia,  quid  mors, nifi  elementorum,  ex  quibus  noftra  corpo 
lacompadia  funt,  contentio  & difcordiaCDum  enim  illa  conquiefeunt,  a tc^  inter  fe 
<oueniunt,ea  mediocritas  habitudinis  fcruatur,quam  fanitate  appellamusrubi uero 
calorfrigori,&  humori ficcitas  aduerfari  ccEpen't,iam  tum  febres  £C  mille  morboru 
genera  infurgunt  ac  nos  male  habent.  Quod  fi  uchementius  etiam  inter  fe  conflixe 
rintjitaut  ab  altero  alterum  opprimatur,  tum  animal  necefie  eftaboleri.  Qua  ratio- 
ne intelligerepofiumus  quam  calamitofa  fit  difeordia  regnis  8iciuiratibus  . Quom 
eoim regnum  bene  confentiens  SC  confiitutu  fitquafi  corpus  ftia  urens  ualerudine, 
in  qua  rex  ipfe  84  princeps  fummu  locum  habetthuic  omnia  decet  mebra,  id  eft  du- 
cesSi  proceres,  obfecundare;  quare  fi  uel  a rege  uel  inter  fe  diTsideanr,  norint  eirex 
gnomaturu  interirum  imminere.  Nam  ubi  partes  labat,  ut  elegarer  inquit  Curtius, 
fumitia turbari  necefiecftrquando  hate  efi  maxima  reru  publicarum  &regnoru  ca.' 
lamitas.  Non  enim  hoftes  aut  peftilentiae,  aut  aquarum  £lIuufones,au  t terraemotus, 
plutes  urbes  abfumpfere,quam  difeordia  84  intefiina  fimultas;quat  tunc  maxime'  fo 
!ctacadere,quom  nonpublic»  utilitatis,  fed  priuaci  comodi,  ratio  habetur.  Nec  ex 
iiim  fieri  poteft  ut  qui  fui  gratia  omnia  molfcur,omnia  cogiiat,ilIe  focierate  infer  fux 
os, ius  naturae  inter  externos  tueatur.  Hocuitium  una  omniijPhiIautia,id  eft  amor 
fui, quem  retfte  Horatius  esc  cum  appellat,  fblet  hominum  animis  inuchere.  Magna 
fane  dementia  eorum  qui  tam  falfam  fibi  utilitatis  fpeciem  induere,  utpriuata  ferua 
ri  polTe  arbitrecur,nifi  publicis  ante  omnia  confutatur . Qui  enim  fieri  poteft  ut  pars 
rubfifiat,  quom  totum  deperierit:'  euellenda  itacp  eft  imprimis  h^c  opinio  e mentix 
bushumanisjnequifquam  tunc  fua  falua  fore  fperer,quom  ea  qux  funtomniufuex 
rintcoclamata.Quippe  eo  quifcf  promptior  ad  conferuatione  uniuerfi  properabit, 
quomintellexeritineorcrum  fuarum  falutem  efiepofitam.Namficutnauis  pericli 
«Tinonpoteft,quin  ea,  quae  inipfa  c5gcfta  funt,  eodem  naufragio  amutanrur:nccp 
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mtcreft(ut  ille  mquit)an  in  puppi  an  in  prora  fita  fint;ita  refpiiblica  8C  regnum  afflt 
gi  non  poteft,quin  ca  quae  ciuium  8C  optimatum  funt, eadem  clade  rapiantur.  Ouare 
no  iniuria  Agrippa  femultum  SaluHians  fententis  debere  profitebatur,  qua  ille  di 
uinitus  prope  monuit, concordia  res  paritas  crefccre.difcordia  uero  magnas  etia  di/ 
labi.At  quantomelius  putatur  Mneiarcfius  rerum  principianumeros  benefibico^ 
h*renics  pofuifTefa  quonon  multum  dilTentit  Piato, licet  adeo  difficilem  illam  fuo/ 
rum  numerorum  texturam  digenerif,ut  pluribus  dubitandi  quam  mtelligendiprst/ 
bica  uideatur  occafio : unde  8<1  de  numeris  Platonicis  in  rebus  parum  intelleclis  Ia. 
dium  cft  adagium.  Ille  fane  ad  maiore  rerum  coinpagemiuncluram^  duobus  uinca 
Iis  opus  efle  monftrauit,  ut  inuicem  8d  mutuo  nexu  rcfpondeantiqui  geminus  & u/ 
trini^  alludens  confenfus,  fi  in  rempublicam  rcgnicy  gubernatione  transferatur, ira 
ut  animi  mutuo  amore  illeclTi  mutua  inuicem  prafidia,  quaefanc  concordiaappella/ 
tur,parent:tuncresindics  felicius  proccfliiras,meliorcmtjlpemhabcndameflccet 
tum  clf:  quod  Aefopeus  ille  apologus  comode  admodum  fignificauit.  Quom  patet 
in  confinio  mortis  pofieus  filios  ad  cocordiam  inuitaret, eis  uirgarufafciculumpro/ 
pofuic:  que  quom  eorum  quifi^  forciisimus  fruftra  rumpere  fuilPet  conatus, tum  ei 
qui  minore  natu  luit , uirgas  feorfum  perfringendas  dedit-  quas  quom  illc  minimo 
negocio  conlregiiTet:En,inquil,  uobtsfili]  quantumaii  affert  difeordia.  Facit  enim 
ut  quae  iimc'laiiiuic1:a  funt,  fimul  acdifsipantur,  facillimeintercidipofsint.Quarefi 
resucftras  uultis  diuturnas  efle,fi  uosinuictos  reddere,  concordia  colite.ldeexcnv/ 
pium  in  cauda  equina  propofuic  militibus  diisidentibusScrtoriustcuiusfetasnc/ 
mo  tam  robufius  fuit  in  exercitu, qui  conglobatas  potuerit  reuellere:  mox  autem  di 
ftindlas  imbecillis  dC  iners  iixadecerpfit . Scio  & regno  Pannonio  boftes  priuatim 
effeSd  publice  .nemo enim  amicitias  colit,  quifibi  inimicitias  propofitasnefciatt 
quando  ij  foli  inimico  carent, qui  amicum  habent  neminem.Libet  hic  eorum  fenten 
tiam  refellere, qui  in  uita  utiles  falutares^  inimicitias  putauere  Quam  opinione  A- 
riftophanes  attigit,  Piutarchus  fufius  profecutus  eft . Eorum  ratio  fere'  duplex  :8d 
quod  nos  cautiores  reddant:6t  quod  in  earum  coparatfone  quam  fit  appetenda  ami 
citta  inceiiigatur-Qua  ratioe,  fi  Dis  placet,  morbos  laudare  poffumus,quori3  cau/ 
fa  tot  pharmaca>tot  remedia  inuenta  funt. Eadem  etia  conditione  uitia&  ffelcraplu 
rimum  comendcmus,quae  tam  falubribus  legibus,  tam  prarclaris  mftitutisoccafio. 
nem  dedere;ccu  non  multo  humano  generi  utilius  optabiliuscp  futurum  fuerit,  ut  fa 
nicaic  corpora,  innocentia  ciuitates  confianter  perfruerentur.  Quom  igitur  undiq; 
hoftes  immineant,accrrimiscj  oculis  uos  K uefira  imucantur:(miru  eft  enim  quam 
acrioribus  oculis  aduerfarij  occafiones  nocendi, quam  amici  iuuandi  captet:)  quom 
perpetuus  Chrift!aninominis,ueftrii^tniprimis,quospropugnatoresacdefenfores 
uerg  pie  tatis  quafi  in  principtj  s deus  coftiruir,aduerfarius  T urca  exertos  in  iftiusre/ 
gni  ccruicem  gladios  femper  habeat,  &d  ad  quotidianas  incurfiones  cxcubet:  quam 
procurandum  eft  omni  ingcnio,omni<|  animiinientionc,nequalatebra,nequaoc/ 
cafiuncula  ad  res  comunes  labefacladas  offeratur. Quod  enixius  8d  accuratius  a uev 
bis  faciedum  eft,  quom  cxueftris  praeli  dijscomunis  omnium  ChriftianorufaIus8d 
(ncolumitas  pendeat.Quarc  fi  quis  eft  qui  iniurias  ab  altero  acceperit, tam nuedefi 
nat  meminiffc,ruoscf  labores  8C  affedius  tumpatrfg  tum  piiblicglalutilargiaftiam^ 
animi  dcf*uiam,fiat9  uctus  ille  fyncretifmus : cuius  nominis  caufam  enarrare  non 
itafortaffe  fuerit  prgterpropofitiim.Difsidebant  aliquando  Cretes, capitalibusijcy 
dqs  in  mutua  perniciem  anhelabant,  tunc  hoftes  fibi  rem  fadla  putantes , tumultua/ 
ria  claffecolledfa  in  eos  expeditione  facere  moliebantur.  Quod  quom  a Cretibus  te 
fcicumforet,dcpofitafimu]tate,meliorcm£5mcmeinduentcs  in  cocordiam  rediere: 
quam  ex  eoeuentu  fyncretifmon,id  cft  Cretenfium  conciliatione  appellauere.Nec 
minus  prudenter  apud  Arhenienfes,  quom Thrafibulus a triginta  tyrannispaerh 
amliberaffeCjSi  ob  ueteres  iniurias  cxatftoscp  ciueseorumcjbonaoccupata  magns 
dilTenfiones  5C  calamitates  imminere  uiderentur , lex  lalubris  at<p  admodum oov 
nibus  urbibus  expetenda  introduefia  eftiquamamnefiiam,  id  eft  infuriarumobliui/ 
fcentia  nucupauere,  ne  qua  iniuriaru  fufpicio  & quafi  labecula  in  hominum  animis 
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refideretrSi^  id  quide  prudenter.ExcmpIo  enim  Rheginoru  moniti  erat : quf  quom 
dircordialaborarentjCiuitascpperdinenfionediuifainduaspartes  effer,  ueterani  ab 
altera  parte  ab  Himera  in  auxiJii5uocati,puins  ciuirateqscontraquosimplorati  fue 
rat,SC  mox  caefisqbustulerant  auxiliu,  urbccu  coiugibusSC  liberis  fotioru  occupa 
uere:itautRheginis  multo  melius  fuerit  uinci  uicilfe.  A qua  re  nihil  diuerfum  fe 
CIE  Philippus  rex  Macedonu;  qui  quomdifsidcntibus  duobus  Thraciae  regibus  iu^ 
dexbidifceprator  inter  eos  elcdrus  efTet , moreingenq  fui  ad  iudiciu  uelutadbellu 
inopinatibus  fratribus  inftrudio  exercitu  fuperuenir,  regno  utruncp  no  fentetia  fed 
fraude  dC  fcelerc  /poliauit.  Quom  ergo  a maioribus  noflris  triahominu  genera  Ira^ 
ditafintieorum  fcilicetquiper  fe,nullotj  admonente  fapiunt:aliorum  qui  quom  mi 
nimeipfi  fefapereintelljgant,alieno  tamen  confilioacquiefcunKalif  funt  qui  in  po/ 
ftrema  hominum  clafie  cenleniur , fi  modo  hominum  cognomine  digni  funt , qui 
necpipfi  beneficio  naturae  fapiunt,  necp  bene  monentium  confilrjs  hortationibus^ 
adnitunturtfelices  profedlo  eos  exiftimauerut,qui  no  fuo  fed  alioru  exemplo  dC  pe^ 
riculo  edocti  ad  bonam  frugem  peruenere,ne  in  eos  uetus  illud  8c  uulgatum  conue 
niat,Pifcator  fapit:quod  eleganter  Homerus,  «'«•^©'  fcyra.Na  cer/- 

rueftfecundaconfiliaefremeliorajred  non  carere  poenitentia.  Qjare  agite  6 princi 
pesprudentifsimijfiC  quom  ipfi  ueftro  ingenio  plurimufapiatis , alienisc^  exemplis 
8^  domefiicis  admoniti  intelligatis  quam  feliciter  omnia  concordiae  obfequunden 
tur:  STrurfus  quam  peflumeant,  poftquam  fotietas  interrupta  eft : date  operam  ut 
apud  uos  plus  externa  exempla,quam  domefticum  periculum  profuifle  uideatur. 
Nam  Athenienfium,Macedonu,  Lacedaemoniorumt^  imperium  dum  concordi  du 
cum6f  ciuium  uolutate  gubernatu  cftj  femper  floruit,  & incr ementu  maximu  acce/ 
piupoftquam  uero  inter  fecomutatae  funt  uolutates,  aliena  ticj  animi,  facile  Si  quali 
eorum  impulfu  difsipatum  corruit.  Romanum  certe  imperiS,  quo  necf  maius,  nec^ 
prxftancius  aliud  uidit  orbis  terrarum,  nunquaad  eam  magnitude  perueniffet,niii 
unum  fuilTet  omniu  ciuium  confiIium,eademmens,idemlpiritus.  nun^  etiadiflb- 
lutum  et  abolitum,ni  cupiditas  Si  ambitio,  etproprius  cuiufij  affedtus  ab  amore  pa 
triscja  eSmuni  falute  animos  auocaflet. Quare  no  iniuria  Cicero  ciues  fuoSjtam  roe 
dedifsidenres,lcopas  difioluras  folet  appellare.  Et  profecto  ita  eft,  iumentis  ueteri/ 
nisi^ repugnantibus  atcf  in  diuerfa  trahentibus  fierinon  poreft , quin  iugum  excu.. 
ti’acur,ucrtatur£^  quadrigg.  Quod  fi  naucm  gubernares  obluifient  inter  fe,  & quifij 
oelitpro  captu  animi  lui  hucuci  illuc  clauu  propellere, Si  antemnas  obuertere:quis 
dubitat  ei  naui  prgfennfsimu  naufragium  aut  allifionem  paratam  efleCin  ueftris  mo 
numentis  traditum  eflsquam  egregie  ac  felidter  Atila  ille  magnus  autor  ueftri  gene 
ris  non  paruam  orbis  partem  fu/s  uictorqs  obiuerit,magnumf5  uobis  nomen  Si  re^ 
gnum  paraucrit:  quod  omne  poli  eius  morte  diisfdeniibus  eius  liberis,  fibi^prin^ 
cipatum  afeifeentibus  pene  funditus  euerfiim  eft . Sed  quid  ego  uetuftatem  Si  res  a 
memoria  noftra  remotas  excutio,quom  proximis  Si  recentibus  exemplis  uti  polsi/ 
mus. Nondum  plane  trienniu  actum  eft,  ex  quo  plebs  agreftis  nefeio  quo  fato  exciV 
tataadfigna  conuenit:  erectoc|  crucis  uexitIo,quo  aduerfus  impios  tantu  hoftes  uti 
folemusjin  omne  nobilitatematq;  ipfum  deniqiregemmouere  arma  aufa  eft.  Tunc 
fatis  poteftis  meminifle,inteftino  illo  malo  quantu  animi  omniu  perculfi  fintiquan.. 
tus  terror  omnes  peruafitrquam  res  omnis  Pannonica  in  procliui  fuerit,  quom  ma- 
xima pars  multo  ad  fuga  quam  ad  pugnam  efTet  paratior . Quod  nifi  deus  optimus 
maximus  res  noftras  miferatus  pauorem  terroremej  quafi  panicum  in  turbam  illam 
iniecilTet:atc]pita  confiliu  aciem non  Iblum  animi  fed  etia  oculorum  pei  ftrinxiflet, 
ucnec^ipfi  fuas  uires  agnofceretjnecpueftram  imbecillitatem  intelligerentihoc  cer/ 
te’ tempore  nullas  opes,nullos  Iar€s,nullum  denicp  regnu  haberetis.  Quod  fi  manus 
illa  tumultuaria  improuida,&rcuiis  Sf  furcillis  armata,  tantum  periculum  inuehe 
re  potuit,  quo  tum  denic^  loco  res  futura  eft,  fi  uos  prae  flantes  ingenio, magnis  opi/ 
bus  rpectati,amicftqs,cognationibus,beneficiarqs,alijs<5  maximis  praefidqs  inftru/ 
cti&d  adornati,  odia,fimuItates,c6tentiones(^  exerceatis:  fi  (quod  abominor)  quafi 
a di  dio  regis  defcifcans,fidci(^  8d  facrameti  immemores  eu  deferatis  quem 
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in  hac  prsfcrtim  xtate  tueri  oportet-Nolice  per  deos  immortales  princip?  ueftrufn, 
dignitatem  regia,  publicam  incolumitatem  prodere,  ncuexcatem  hanc  teneram  8C 
adhuc  impuberem  contemptui  habetote. Reges  cnim,tn  quoru  poteftace  funt,deos 
uindices  habent,  Necp  profetflo  tam  excellens  indoles,  tanta  uirtutum  facies,  tanta 
maieftatis  plane  regia:  imago  debet  parum  animos  ueftros  mouere.  Cernitisenim 
ex  his  oculis>cx  hac  fronte,  ex  hoc  alpedu, quanta  lux,quantu  feminarium  iuftitite, 
prudcntic,magmiudinistj  animi  proniineanquam  ille  ad  omnes  res  magnas  natus, 
quam  nihil  degenerans  aiuorum  amplitudine,  ut  non  minus  ornamenti  additurus 
quam  accepturus  a maioribus  uideatur.  Notum  eft  qit  antu  maicftas  etia  infantis  re 
gis apud  cateras  gentes  polleat.  Philippus  maior  rex  Macedoni*  excedens  e' uita 
Europum  filium  infante  reliquit  h*redem:cuius  xtatem  Illyrii  hoftes  finitimicon/ 
temnentes, Macedonas  aggredi  auQfunt:  qui  praelio  pulfi  mox  regem  fuum  ineo» 
nis  pofitu  in  expeditione  produxere:  initac^  acrius  pugna  uidoria  potiti  funt,  tan^ 
ideo  uicfli  fuilTenc  antea, quod  bellantibus  fibi  regis  auipicia  defuiffent.  Accendebat 
animos  5i  pr*fentis  regis  maieftas , & mileratio  permouebac  infantis , quem  fitii» 
(fii  forent  captiuu  regem  faduri  uidebantur.  Conferto  ita(^  praelio  magna  caede  llly.» 
rios  fuderc:oftenderunt(^  hofiibus  fuis, priore  bello  regem  Macedonibus,  non  uir. 
tutem  defuifle.  Subeant  praeterea  mentem  iacrymae  6i  preces  clarifsimi  r^is  Via 
dislai,  qui  excedens  ab  hac  mortalitate,  nihil  prius  habuit  quam  uobis  unicumfili/ 
um  puerum  fuccelTorem  regnorum  comendare . Inueftra  fide  ille  fpes  fuas,  tC  quali 
fpiricum  illum  quem  agebat  depofuit : fpon(ionibus9  ueftris  fubnixus  conquieuit. 
Procurandum  icacj  uobis  eft,  ne  duorum  principum  exiftimatio  fraudata  uideatur: 
neueuno  tempore  data  optimo  princtpifideSjSCfufcepti  clarifsimi  filtj  defenfioillu 
fa  deftituta^  uideatur.  Quod  fi  quas  inter  uos  priuatim  contentiones  exortae  maio/ 
res  funt  quam  ut  breui  fedari  poisintrm  hoc  faltc  diligentia  adhibete,  ut  qu*  ad  pub 
licam  utilitate  pertmet,bene  inter  fecoueniam : nulla  fit  tanta  uel  Diomedea  ne/ 
ceftitas,  uel  Empedociisperuicacia,quae  uos  abhocpropofitodepeiiatrefficiteqiid 
quod  in  citharis  maxime'  agnofcitur,u:ex  diiTonis  fiat  concentus.  Sic  enim  pruden 
leruetercs  Harmoniam  ex  Marte  Venere  genita  cxiftimarut,  quodgrauiaKa- 
cuta  feorfum  opponi  uideantur:quom  uero  una  componantur,  incredibilem  fuauh 
tatem  auribus  reddat.  Atfi  qui  funt  inter  uos  tam  malo  tnaufpicaco  ingemo  nati, 
utquafi  Eurynomt  inter  Caftores  Polluces  odia  SC  Omultaces  ferat:  agite  eos  ceu 
aftorgion,  id  eft  difcordialcm  5C  ominofam  herbam,  a limine  amicitia:  ueftrx  longe 
etfcice.  Lauru  cognomine  infanani  efleferut  in  Bebrycis  portu,  quamfimulacquif/ 
quam  in  domu  attiiIerit,exitialesftatimdifcordix  infurgunt.  quare  naucf  in  eo  por.. 
IU  obuerfames  eam  cane  peius  angue  reformidant  & auerfantur.Hanc  itatj  in  ue 
ftramprouinciam  admittere, quam  indigenae  domi  abominantur,  turpe  foret  &Cde/ 
rcftandum.  Erit  ita cj  falubre  fn  memoria  femper  habere  illum  Menenij  Agrippga/ 
poioguiTi.quo  fccefsionempopuliRomani a patribus  fedauit:iritatos£|  animos con 
ciliauic.  Quom  pedes  manus^  membra  cstcra  a capite  olimdefeiuifle  memora/ 
uit,  quom  illud  quafi  iners  SC  inutile  iudicaretur,  nifi  in  antiquam  amicitiam  redi/ 
uiftent, maturum  interitum  omnibus  imminere  nuntiaflet. Qui  tunc  demupr|fenti 
exitio  incellexctint:quam  periculofum  foret  uel  fine  ignauo  capite  uiuere. Qua  ora» 
tionc  moniti  quirites  noninuitifibi  perfuaderipermfferunt . Hancitaq?  cScotdfam 
antiquitasitancceflariam  iudicauic,ut  ei  Camillus  templum  dicauerit,ci^  omnium 
rerum  ubertatem  acceptam  tulerit.  Quare  in  antiquis  numifmatibus  nunc  eam  cra/ 
tera  dextra, leua  copia:  cornu  tenente:  nunc  fceptrum  exquofrutftus  exeant  porri- 
gentem fpetftamus. Quin  Aegyptif  cornices  duas  concordia  fymbolum  in  facris 
lueris  adrcribebanCjinnuptrjsi^  earum  uocem  ominis  gratia  repetebant.Tumuero 
in  myfterijs  Hebraorum  punica  mala  ueftibus  dependentia  concordiam  defignarc 
putabantur:  quod  ficut  grana  comodifsimo  fitu  natura  difpofuit,fic  animi  concor- 
des inter  ft  maxime  elfe  debeant. Interrogatus  enim  ille  qua  nam  elfecciuitatu  pul- 
chritudo, eleganter  concordia  refpondit  Quam  rem  inteJIigens  magnus  ille  noftrg 
falutisprocurator  Chriftus,  pacem  unam  ex  omnibus  quali  certam  S-firmifsimam 
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bzreduatc  nobfs  reliquit.  Q^uam  uos  tueri  omni  animi  captu,  omnibus  quibus  pol- 
ietis uiribus  maxime  par  cft-Non  opes, non  animi, no  prudentia,non  rerum  maxi^ 
marum  deeftcxperientia,qua  id  facere  pofsitis,modo  ad  id  faciendum  non  magisfa 
cuicas  quam  uoluntas  adfic . Profecffo  ut  omifTa  omni  alia  cogitatione  hoc  unum  ax 
gatisfuadet  ratio, monet  naturg  dC  Chriiiiani  nominis  coniuneftio,  falutis  regni, 
id  eft  publicarum  QC  priuatai  u rerum  conferuatio  impellit;fidei  iubet  facra mentum, 
necefsitas  deniq^  imminetis  periculi  magnitudo  cogit, et  quafi  exerta  uoce,ni  hoc 
ieccritis, maximum  malum  & inanem  deinceps  poenitentiam  minatur . At  uos  exi- 
ilimatehscquse  a me  dicuntur, a liberis, ab  uxoribus,  a penatibus, a familia ueftra, 
ab  omnibus  quorum  falus  a iudicio  Ssl  praefidio  ueftro  pendet,  cum  fieru,cum  etula- 
tuKlacrymis  implorari.  Nec  uero  Pannoni®  tantum  hoc  uocum, fed  Icaliam,Ger/ 
inaniam,  Galliam,  Hifpaniam , caeterasc^  Chrifti  prouincias  hoc  a uobis  efflagita/ 
re  cogitate. Illa  ipfa  lumma  deipara  uirgo,  cuius  numine  lam  tot  annos  iftud  regnum 
iletit  incolume  cum  faftigio,  hoc  a uobis  iurepoftulat . Quare  meliores  animos  in/ 
duueiiirifortifsimi,  exoratocp  imprimisimmortalis  dei  pr®fidio  digna  ueftra  fapi/ 
tQtia,ralutariac^  uobis  SC  regi  ac  regno  ueftro  conftlia  capefsite. 
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COMMENTATIO  CAELII  CAL 

CAGNINI,  AD  HERCVLEM  PRl/ 
mum,  ducem  Ferrariae  1 1 . 

PROOEMIVM 
s 1 literarum  pollet  effigies  palam 
Mortalium  luminibus  otFerri,fu» 

IpGus  admirabiles  accenderer. 

Et  lomices  amoris,  &r  gratuita 
Scientiarum  concitaret  femina, 

Inuitfte  princeps  Hercules  iuftifsime, 

Docfifsimicp  concionis  arbitri. 

Sed  quom  negetur  intueri  publice 
Vultus  beati  prsnitencem  lormulam: 

Quam  non  Apelles  fignifex  mulcifeius» 

Non  Cfla  doeSi  Mentoris  procuderent. 

Nec  fabricator  optimus  Myrmecides, 

Toreumatumue  condicor  Pyrgoteles 
Formare  nullis  audeat  coloribus. 

Nullo  acre, nullo  confequi  cxlaminc» 

Proinde  curas  anxfjs  a mentibus 
Excutice:6C  hanc  unam  mihi  operam  impendite* 

Nam  cyclicarum  dicere  agmen  artium 
Molimur:S^  feptemplici  compendio 
Conglutinare  quicquid  humanum  genus 
Ab  uniuerfis  didicit  olim  feculis, 

Itacp  Polygnotus,itapr®parcus  Myron 
Acres  tumultus  prslrj  Marathoni} 

Locos,  duces, gentes^-  miicellaneas. 

Et  Xerxis  omnes  explicarunt  copias 
Per  porticusunius  amplitudinem. 
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Res  ardua  uiribus  maior  meis. 

Quam  ilngulatim  nemo  percipit  fatis. 

Vos  c3ndido,uos  integello  pedlorc 
Aequi  bonicp  confulatis,obfccro. 

Hos  rupicones  liuidos  nihil  moror. 

V 1 hadenusde  calumnia  uerba  fcccrunr.idem  mihi  prO' 
pe  feciffe  uidentiir,quod  medici  nonulli  fecilTe  dicuntur: 
qui  quom  demorbis  fibi  agendum  propofuifTent,  uniuer 
(ales  8^  publicas  quafda  rationes  attulerunt:  ZC  quam  eo/ 
Q_  rum  graues  cruciatusflnt , qua(^  ijs  afFedos  malehabeat, 

profecuti  funt . ea  uero  qua:  ad  eorum  falubritatem  facie/- 
bant  remedia,  ofeitanter  ne  dicam  impudenter  praetermi 
fere : quom  nulla  pars  magis  expeti  foleat,  aut  nihil  prius 
medicina  polliceatur.  Nam  quod  aer  male  haufius  & pe/ 
ftilenSjquodff  cibi  intemperies  plerifq?  mortis  caufam  afferat,  ita  gratum  cft  audire: 
fi  8C  quomodoutruntj  uitari  pofsit,autfi  iam  tegerinfeftetur,  corrigi, deinde  indice 
tur : quando  hoc  totius  operae  precium  exiftimatur . Ridiculum  uero  prorliis  eft,uc 
quamjgraues  acutoscp  dolores  afferat  2gritudo,oftendatur : fi  nulla  praefertim  mer- 
ces praeterea  accedat.  Cruciatus  enim  &C  dolores  aegri, uel  ad  peenitentia  perfpedos 
habent . Nobis  uero  hoc  loco  decretum,  quanta  fieri  poterit  facilitate, calumnisfe/ 
minaria  excuteretmox  eius  iniurias  opportunis  remedijs  pr^uerteretaut  fi  remedia 
ipfa  praeoccupaueritjimprudentcscp  inuaferit,molIire:&  fi  sgri  etiam  habitudo  pa 
liatur,  prorfus  leuarc.  Et  quantum  ego  utdeo,  tres  calumnis  fontes  offeruntur: 
aut  enim  cuii^  calumniam  facimus,  quod  eius  fortunae  atej  aeftimatioi  inuidearaus, 
etiam  fi  nil  comodi  ex  ea  re  nobis  offeratur:  aut  quod  acceptam  contiimeliaulcifca/ 

mur, &  quafi  iniuria  reponamus.T crtius  fons  cft  quo  pene  cacteri  ambiutur:  quom 
expedat^  alicuius  utilitatis  gratia  ue!  alienam  fortunam  oppugnamus, uel  tempori 
inferuimuSjUelgratiaaucupamur-Etlicetfuperiores  duo, tertio  huic  finitimuquip/ 
piam  habeant:cerrum tamen  eft  multum  inter  eos  difsidere.Quod  fcilicet  eoru  cuicp 
priuatus  quida  terminus  praeferiptus  fit : ut  ille  quidem  uoluptare  ex  alienadeprei/ 
fione  quxrat,  alter  fatisfieri  fibi  hoftis  incomodo  poftulet  .tertius  ifte  nullam  trahit 
aliunde  rationem. T otus  enim  a fe  pendet,totus  fibi  laborat,  nihil  extrinfecus  expc 
tens.  Cum  ex  his  tribus  igitur  fontibus  manare  calumnia  inteliigatur,  utile  exilii/ 
mamus  fore,  fi  uniufcuf ufep  illarum  principia  2C  quafi  fcaturigines  exploremus. So- 
lemus aute  hismaxfme  inuidere:quos  indignitate  fortunae, aut  ad  fummas  opes, aut 
ad  excellentem  exiftimarione  uidemus  peruenilfe.Nec  in  his  modo,  quamuis  in  his 
primu,c6ftat  inuidia,fed  in  res  omnes  etia  tenuifsimg  opers  declinat:  quom  fcilicet 
quifqua,aut  animi,  aut  ingenfj  uel  corporis  uel  fortuna,  bonis  alium  prsftareagre/ 
lertjgC  quodammodo  iniquo  animo  uidet, quibus  ipfe  carear,ex  quo  etiam  inuiden 
tiam  dida  exiftimauit  Cicero.  Iccirco  eleganter  Ifbcrates  putauft, inter  maximos 
cruciatus  inuidiam  annumerare  deberi,  quod  ipfa  liaberi  maximufuppliciumfit;  uc 
facile  intelltgi  pofsit,  abunde  pcenas  luifte  qui  alteri  inuidet.  Excitari  aut  plurimum 
folet  inuidia,  quom  immoderate  quempia  utentem  uidemus  his  bonis,  quibus  pol/ 
lec:ea<^  multum  elfe  in  ore  hominu.Ita  enim  apud  plerofcp  comparatu  eft,  ut  alienis 
radffs  putent  fuam  luce  praeftringf.  Quom  hinc  igitur  excitari  inuidia  cognofea- 
nius, danda  eft  opera, quantum  in  nobis  eft, ut  ea  decimemus  omni  ingenio:8Cbona 
quibus  illuftres  fumus , non  quidem  abfeondamus : hoc  enim  prope  impium  effer, 
(e  merita  uirtuiis  mercede  fraudare ; fcd  nec  uendiremus,  nec  ambiciofe  nimis  iade/ 

mus, minime(f  caeteris  nos  ea  parte  praeferamus.Inter  omnia  enim  maxime'  aquabi 
liras  conciliat  amicitiam  SC  tuetur, oftematio  autubicp  inuidiofa-In  ccetu  etiam  ami/ 
corummimmcnobisplaufores&noftrarubuccinatoreslauduin  appareamus.Hoc 
enim  ita  odiofum  femper  exiftimatum  eft, ut  iadata  fit  apud  Graecos  fcntentia,La/ 
tendum  efle  dum  uiuimus , ut  feliciter  uiuamus . Alloqui  qui  fc  nimis  exponunt,  K 


qiiailad  bpimoncmhominumjoftcntanfjperpetuos  Iiabcnt  perfecutorcs  cos,quife 
in  eodem  bonorum  genere  opcatelFe  quamclarifsimos.  Mediocritate  autc  uiucndi 
ST  modeftia  nihii  optabilius.  Sic  pater  ille  Terentianus  locupletifsimQ  moribus  filq 
teftimoniuputauicattuliire,quom  dixit:  Nun^  prgponcslealijsiita  ut  facillime  fine 
inuidialaudeinuenias,dC  amicos  pares.  Eoruitacp  mores  omni  arte  rcfpuendifunr, 
(jiriquaparteuident  amicum  minus  infirudtu  efle,  eam  nituntur  aperireiut  ita  inge 
niumipfifuumintempeftiueoggerant.quae  res  non  ad  inuidiammodo,  ledadfum^ 
mum  odium  animos  iritat.  Quanto  commodius  fa biuri,  fi  aliena  uitia  difsimulent. 
Quicquid  enim  laudis  putant  uirtutis  pofleisione  coiequi,  illud  omne  inepta ofien 
ratione amiitunt.Egregieitaq;  ornatrices  fponfarum  mihi  facere  uidentur,quf  illa/ 
nitnneuos  omnes  conantur  inducere ; fibiqj  nuptiaru  die  minus  fuci  afeifeum,  quo 
i!l|formofioresappare5c.Etprofe<flo  piblor  fumma  laudem  comparau/tmuentaar.- 
tequa  Philippi  regis  orbitas  in  tabula  tegeretur. Tantum  igitur  abefi  ut  alienis  uittjs 
infuliemus,aut  uirtutes  noftras  praedicemustut  potius  fi  forte' contigen'f,uc  honori/ 
Heos  de  nobis  fermones  audiamus,eos  quantum  in  nobis  eft,aut  propulfarejaut  fup 
primercdebeamus:tum  ut  ambitionis  nomen  fugiamus,  tum  ut  minime  inuidiam, 
quxfibi deinde  caIumniasconfuit,prouocemus.  Facit  haec  ratio, ut  non  definam 
cos  admirari,  qui  inuidiam  habenti  tanttj  nocere  exiftimauerunttquom  tamen  quo/ 
lidieufui  ueniat  intelligerc,  quot  detrimentaeos  fequantur,  quos  aliena  inuidia  ue.. 
xaucric.Nam  quiiq?  fumma  ope  nititur  ea  demoliri,  qute  fibi  lume  praeripere  uidean 
turtceuquom  finitimae  domus  altitudo  adnoftram  aream  folem  non  admittit,  iure 
gCiniuria  agimus,  ut  omnis  obex  fummoueatur,  resq?  ad  %quabilitatem  redigatur. 
Deniq;  natura  ingenitu  eft,  ur  qu*  cuicf  maxime  difplicent,  ea  e medio  tollerepro/ 
curet. Quo  fa<flum  efi  ut  ueteres  fblo  obtutu  inuidos  nocere  exifiimauerinr,  QC  tafei 
num  iplum  ab  inuidia  dibtum  uoluerint.  Non  tamen  admodu  facile  exiftimamus 
bancipiam  inuidiam  euitari  pofie,  quod  inanimi  penetralibus  abdita  lateat, nec 
facile  agnofei  pofsit : dirsimulacur  enim  magno  ambitu  inuidia  : nec  eft  quffquam, 
quem  femuidum  eiTe  profiteri  non  pudeat.  Cuius  rei  ea  mihi  fumma  ratio  uidetur, 
quod  omnes  Kgreferimiis  profiteri  ea  nobis  dee{Te,quibus  alter  maxime  illuftratur, 
neidcirco  illi  cedere  uideamur.  Quotus  enimquif^  cflqui  nonfe  parem,  aut  etiS  ul/ 
tropotiorem  putetruei  profec'lo  hanc  de  fe  opinionem  haberi  uelit,ut  fi  quid  ipfi  de/ 
fuerit,quod  alteri  abunde  fuppeditet,  no  fua  culpa  id  factum  putari  uelittfed  aut  for 
tunaeiniuria,aut  parentum  negligentia. Multi  etia  iudicio  fe  aliqua  afpernatos  prae.- 
dicant.Hinc  facflum  uidemus,ui  eam  quift^  arcem  aut  difciplinam,quam  amplexus 
eft, caeceris  longe  praeferat:  diuerfarum  aut  laudem  quantum  in  ipfo  efteonetur  ex/ 
tenuare. Proinde  huicmorbodifficiliusoccurri  potcfi:utpotecuius,nondicam  cau/ 
fa,  fedfedes  ignoratur.  Euenit  enim  nobis  quod  qs  qui  imprudenter  in  media  acie 
hoftium  deprehenlt  funttut  quom  omnia  undii^  fecura  exiftiment,  nihil  tamen  tu/ 
tum  inueniant.Et  quod  mihi  iii  hac  ve  miferabilius  uidetur,ab  his  potifsimS  timen- 
dum eft,qui  nobis  necefsitudine  aut  uicinitaceconiunbli  funr.  Externi  enim  exter- 
nis  minime  inuidenttfed  aut  qui  i)fdem  ftudijs  tenetur,  aut  qui  eandem  artem  profi 
lentur.  de  quibus  Hefiodus  pulcherrime  meminir,  quom  mendicQ  mendico, archi- 
tedlum  architecSojSC  poetam  poetae  inuidioflim  cecinit. Ibi  enim  maxime  difparili- 
las  eminet, ibi  fimilia  conferuntur.Quomres  itacp  hoc  modo  habeat,  ut  ab  his  impri 
mis  inuidia  immineat,  quos  nos  beneuolentifsfmos  optamus,  quotidianamc^  cofuc 
tudinem  habemus:excubandum  nobis  efijScT  quafi  femper  in procindlu agendum, 
ut  hanc  ipfam  inuidia  ingenio  ac  dexteritate  molliamus.  Quod  comodifsime  facere 
potcrimuSjfi  ea  quae  didia  funr, femper  inanimo  habuerimus:b!andifsimecp  inrerdiS 
celferimus  ei, que  uicifie  nihil  erat  negocfjrde  nobisq?  5d  modeftirsime  fenferimus, 
Siteperanter  apudeaeteros  praedicauerimus.  No  erit  hoc  adeo  faciudifFiciIe,fl  ue 
tus  illud  praeceptum  femper  in  animo  habuerimus:ut  operam  demus, ne  a nobistp/ 
fis  ignoremur-  Excutiamus  icacp  diligenter  uniuerfam  tam  animi  quam  corporis  ac 
fonuna  fupelledlilem.  Et  ut  de  animo  quidem  primo  dicam:  Si  nos  ifs  facultatibus 
ingentj  ornatos  agnouerimus,quae  uel  ad  eruditionem , uel  ad  eloquentia  pertineri 
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haud  fane  difFicuIter  coll/gere  poterimus , hac  in  re  nobis  stmulatione  ab  i}spend&< 
re, qui  pari  Hudio  tenentur,  quiqj  eafdcm  tnufas  profequuntur.cfi  his  igitur  ad  arro- 
gantia nihiljnihil  ad  ambitione  facienduputanius:enitedumq!, ut  ijs  perfuadeamus: 
quicquid  in  nobis  dod^rinx  aut  fapietizuei  ingenio,uel  Hudio  ac  exercitatione  copa 
ratueft,  nobis  ipfislucubrane,utalijs  potius  idem  agentibus  prxfidio  nmus,qu3m 
nos  multu  iludeamus  in  ea  re  placere,  accomodatisi^  ad  id  exemplis  uti  licebit.Ceu 
quom  Apellis  fadlnafFereturtqui  quomapud  Rhodios  Protogene  in  modica  exifti 
matione  haberi  animaduercidet , ciu%  opera  non  adeo  prxclara  exidimari  inielle- 
xiflet,  tantum  abfuitutipfecarcixtaretur,autfibi  glorixquicquaexalienooppto/ 
brio  accedere  putauerit , ut  palam  profiteretur  fe  magna  pecunia  Protogenis  opera 
rcdempturum,qux  deinde  pro  fuisipfeucnditaret.Eoq!aftu&famam,&quxftuni 
Protogcnicoparauit.Infelicisdenicf  ingenij  eft&iobnoxq, aliena  detradlioefibi no 
men  compararctquom  potius,  11  integro  animo  iudicium  agatur, quifq;  bonas  artes 
in  quibus  ipfc  prxfertim  inuigilet,£C  adiuuare  dC  fouere  debeatfillud  habes  exadfid 
fimum,  quicquid  laudis  inaherucongeirerit,mox  eodem  numero  adfe  refilire.  Vi 
deo  quidem  ea  qua  ad  ingeniu  pertinent  maxime  omnium  animum  exacerbare.  Si 
cateris  enim  in  rebus  poft  habeamur, fedaraus  aliquopad:oanimi5,&  quaniniuri* 
acquiefcimus.lngenijautecontumelia  qua  ratione  ferri  pofsitnonuideo.Sunttame 
qui  fiCin  corporis  habitudine  fibi primas  podulat.  Qualem  fibi laudem  Crotooiat* 
olim  afciucrunt,quom  plus  apud  fe  oleallri,  ^ cateraru  arboru  apud  reliquos  Grj/ 
eos  in  ludam  abfumi  prxdicarent.Cuius  rei  curam  quoniaPlato  no  in  extremis  ha 
buit , fcimusq:  gymnicos  & pancratiadas  hanc  incredibili  dudio  coluidc , hinefa/ 
<Sum  edutmulti  adinuidiam  concitemur:  quam  poterunt  non  difficulter cuicare, fi 
ea  inhoffes  tantum  non  infoederatos  etiam  &C  bcneuolos  exercuerint.  Sedhuic 
parti  ea  itidem  inuidix  fpecies  coiunda  cft,qux  ad  forma  5C  amorempertinetiqux 
propemodum  in  tota  uitamortaliu  iuueniles  SC  puellares  animos  maxime  exercet: 
adeo  ut  non  minus  eleganter  quam  nere  nobis  poeta  dfxideuideatur, nullas  efleini» 
micitiasnifiamorisacerbas.Cuiparti  remedia  eo  incertiora  adhiberi  poterut, quod 
in  lubricis  plane  animis  & fummx  incondantixpknifsimisraorbus  ilicinolerdE 
Exiftimamus  tamen  operxprecium  ede,SC  a publico  conuentuabdinere,8i  decore 
ut!  admodediam,  8C  nihil  minus  prxfe  ferre:  quam  fc  ullam  gloria  ex  forma  quxre- 
re. Conducet  enim  hoc  non  modo  ad  efFugiendam  inuidiam,  ueru  K ad  famam  pu/ 
diciiix:quado  nihil  foedius  infocmina  libcraliter  educata  ducimus,  quam  prxterna 
lurx  indulgenna,6ir  ad  genitum  decorem,  formx  fcitamcnta&^  illecebras  aftcdar& 
De  adolefcentibusautad  morii  cadigationcuerbii  Caconisfitfatisadfcr/pfiffetqul 
nihil  exidimauit  interefie  prius  an  poderius  cinxdi  edent  huiufmodi  comatuli, qui 
rcmpublica  ^ coma  fuam  perturbari  mallent.  Eoru  etia  furore  no  fum  prxtcrraiiru 
rus,  qui  non  exidimant  fatis  fibi  ipfis  ex  animo  uxoris  fpeciem  coiigiue,  quinas 
etiam  patefieri, 8C  quafi  coniugalis  foederis  adyta  reuelari  uelint.Qui  puto  ad  melio 
rem  animu  redibunt,  fibicj  moechos  parare  definent,  fi  crebrius  Candaulisinfortu/ 
nia  memoriarepetSt.  Qui  quom  uxore  alienis  oculis  fubieci(ree,&  in  acerbirsimas 
iras  muliere  concitauic , Qc  magnos  motus  m regia  fumma^fibi  peperit  calamitate, 
magnorum  denii^  periculorum  hf  c pars  referta  ed,  quom  raro  cuiij  fine  fufjMcionc 
uchemens  amorcontigerit.  Aquibus  tame  facile  cauere  poterit, qui  8C  animo  impe 
rauerit,  &r  falute  uoluptati  prxtulerittmaluerittj  fibi  uolunrariu  exilium  indicerCjQ 
ita  res  ferat,  ^ inuituin  calunias  maximas  SiT  calamitates  incidere.  Qux  ratio  facit, 
ut  de  forma  uxoris  cu  Catone  fentiamus:  qui  necp  illiberalem  omnino  ncqi  elcdiifsi 
cnam  probauiuqualem  Ennius  data  uno  uerbo  appellauit.  Par  ed,ut  ea  iam,quz 
ad  fortunam  pertinent, excutiamus. hxc  quanto  fuerit  illudrior,  plurimu  etiam  ocu 
lis  fubieda  erittmaiorcf  cautio  ad  eam  coieruandam  adhibenda . Nefdo  enim  quo/ 
modofiat,  utin  eos  omnium  hominum  uota,  fi  nulla  etiam  lacefsitifuerintiniuria, 
inuehantur,quos  diuinjs,magidratibus,8^  gloria  florere  animaduerterint.  Vel  quod 
eos  quaOinmeliori rerum  conditione  pofitos  doleamus:  horrcamuscpquodammo/ 
do  fortunam  illis  parentis,  nobis  nouercx  loco  ede . uel  quod  illius  indulgentia  ple/ 
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runif  foimcrcntibus  affulgeat:  quam  rerum  humanarum  coftditionc  non  poteft  uir 
bonus  nSdeteftari.Ni  hoc  modo  fortunae  ad  deteriore  migrantes  eum  infolcntiorc 
mbumaniore^  reddunt;&C  fumma  haecfortuneiniuria  putari  folet^q?  tantum  libera 
[iratis  in  pefsimu  quccp  congerar,  ut  multi  deinde  boni  indigeant. V tendu  cft  i^tur 
hacinreingenio:Kn6modo  crimen,  fed  omnis  Iiuiufmodi  criminis  fufpicioenugi 
enda.Imprimis<^  bocpalam  hominibus  teftimoniit  demus,  tanqua  hae  diuftise,qu* 
a nobis  pofsidentur,nec5  ad  libidinem,  necp  ad  iniuriam,fed  benignitatem  atcp  libe 
Talitatefint  inftrumetarquibus  omnes  homines, StT  eosprje  caeteris,qui  autfatorum 
confamelia,aucref  familiaris  anguftia  premutur,  promereamus.  Qui  enim  ha  cure' 
tur  munificentia, no  ipfe  habere  diuitias,  fed  aliorum  eas  comodis  conferuare  exilft 
inabitur:rem<^  optimam  opes, ad  multorum  utilitate  natas,prjepoftera  non  fuppri.' 
met  auaricia.  Qna  ratione  non  modo  inuidiaminuidiset^  adfeclam  calumniam  emV 
tabitjfed multorum  , bonorumtj  imprimis  calculu  merebitur:  8^quotiple  homines 
[^eralitate  fua  ornauerit,immo  uero  a quot  ipfe  accipiendo  ornatus  fuerit;  quando 
beneficium  accepit,  qui  digno  dedit;iure  fibi  totidem  falutis  defenfores,  totidem  di/- 
gaftatisprgiidiaparafreexiftimabit,qugommbuslocis,omnibus  horis, pro  eius  ex/ 
cubent  incolumitate.  Btprofedfo  non  adeo  arduum  efi  nos  fortunatu  fnuidis  lub^ 
trahere, 11  moderatione  uti  uoIuerimus,2>C  exiftimare  illud  Platonis  uerum  efle.‘Om 
nia  animantia  ad  hominis  comodum  nata  efTe,  hominem  aute  hominis  gratia  pro- 
genitum.Nam  8C  animi  8^  ingeni)  ornamenta,  tum  corporis  &membrorudignitar 
tem  ucl  robur, qui  alijs  comunicare  licet^quse  ita  nobis  ingenuit  natura, ut  non  mo/’ 
do  alijs  participari  no  pofsint,  fed  nec  in  noftro  quidem  mancipio  adfcribi  pofsint. 
cfiuitias  autem,  honores,  magiftratus,ficut  in  optione  nollra  non  confiat  adipifei,  ita 
fidie  admodum  ad  aliorum  cSmodicatem  coferre  licet.  Inmagifiratibus  tantum 
illud  dixero,  Cleonis  fententiS  a me  non  probari : qui  Athenismagiftratuscreatus, 
amicis  nuntium  mifit;  quod  exifiimaret  magifiratus  fidem  ab  amicitialabefaciari. 
Quanto  prudentius(fneafentcntia)ThemiftocIes:quiqiiom  afuis  ciuibusdignitate 
ornatus  eflef,conuocatis  amicis  tepus  uenifle  afleuerauir,  quo  amicitiae  aliquod  te- 
fiimonium  redderet.8^  profetSo  multa  funt  in  magiftraiu:qux  citra  infamiam  ami^ 
ds  concedi  pofsint. Semper  tamen  in  animo  uetus  illud  Periclis  habendum:adaras 
uftp,fcilicetinduJgendu  amicitiae.  In  his  quae  haeffenus  dicta  funt,  occurrunt  duo, 
qux animum  ancipitem  pofTum  reddere. Nam  quddliberalitate  utendum  diximus, 
percuntTtetur  fortafTe  quifpiam  a me:  an  erga  bonos  malosue  homines  hoc  faciunr 
dumputem.Nam  utrum  refponfum  fuerit,m  pares  laqueos  offendam.  Quando  im/ 
pudentermuneraflagitiofisofferuntur:bonos  aute  a quibus  frufirainiuria  metuas, 
operam  illuferis.  Sed  8d  ego  ai^umetumintelligo,8i  facile  miffiim  repercutia.Nam 
pari  ratione  cum  bonis  liberaliter  agendum  contendam,  quod  nufquam  honeffius 
munera  quam  in  officiofbrum  hominu  finu  locari  pofsint. malis  uero  quibus  probiV 
(aiefatisfieri  non  poteft,liberalitate(n  Dis  placet)fatisfiat,8^  quafi  latranti  Cerbero 
offaobijciatur.  Occurrit  £Cinud,andiuitibus,an  egenis  largiendum :qu6d  illis  pa 
rumgratum,ne  dicafuperuacuum,ntlargitio:t}s  uero  minus  blandiedum,qudd  ca 
teantexiifimatione,  SC  prope  nihil  habeant  exiffimationis  ad  laedendum  . Sed  ego 
longe  aliter  ratione  colligo. Nam  quom  diuitibus  erogandum  duco,non  eadem  mu 
neraprorfus  &his  SC  illis  danda  exiftimoifed  quod  primum  eft.  perfbnarudeledtus 
habendus  eft.  Appetunt  alij  ui(5iui,alij  dignitati,  uoluptati  altj  Si  libidini  neceflaria: 
«jurn  &cile  fecerner,qui  iudicio  prxftabit.  Adde  quod  quorundam  diuitum  tanta  elf 
ingluuieSjUtmaioriipfi  auaritiamunera  ambiant,  quam  qui  in  fumma  rerum  diffi/- 
cultatedeprehenfi  flint.&C  profedlo  ita  fe  habent  mali  mores  noftra  aetate, ut  dentur 
opes  nullis  nunc  nifl  diuitibus.  Accidit  etia  interdum  tanta  quarundam  rerum  occa 
fio.uttenuifsimum  munus  loco  datum  maximi  precij  cenfeatur.Qui  uero  homines 
imifubfellrfjpoftremaeqjfortunaeadmuidiam  confarciendasc^calumnias  parum  pu 
tant  habere  auloritatis:  ij  mihi  uidentur  minus  teporum  conditione  perfpecftam  ha 
bere.Solenc  enim  pkruncf  ignotifsimi  homines  fefe  ijs  artibus  in  gratia  principum 
tnfinuarejK  ^ minus  fufpedli  habeatur, principes  cis  ad  hoc  opus  miniftris  utucur. 
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T anquam  enim  Corycei  quidam  omnia  ambiunt, uifeorfum  deinde  audita  regibu» 
renuntiet. Quae  ii  defuerint, tpfl  fibi  parum  certa  cominifcuntunqux  quom  propen 
fis  auribus  principes  accipiat,  caeieros  ad  parem  operam  cobortantur .Egregie  enim 
dixiffe  fertur  Domitianus:DeIatores  qui  no  caftigaqfritat.  Altera  caufa,quxad 
calumnias  contexendas  inuitare  a nobis  exiflimata  en,odiumfuit,dequo  hoc  loco 
nobis  iure  dicendum  putamus. Duo  autem  maxima  illius  feminariauidemur  agno/ 
fcere , quom  fcilicet  aut  publice,  aut  priuatim  infercut  iniuria.  Publice  inferri  iniu. 
riam  dicimus  ab  ijs  quia  uirtu  tibus  ad  quas  nos  genuit  natura, ad  uitia  defduerejita 
ut  de  uniuetfo  hominum  genere  male  meriti  uideantur. Priuatim  autem  iniuria  tiw> 
ferri  foleqquom  inimici tix  peculiares  intercedunt, quas  aut  a<!lio,aut  oratio  confla/ 
ueric.Iingua  enim  inter  omnia  tela  acutifsimumefttdtT  quom  extera  corpus, hocue 
hementifsime  animum  pcrftringit.  Odi  j ucro  erigo,  quonia  facile  agnofei  poceft, 
minus  item  difficulter  leuabitur:ceumoibus,cui  caufaintelleda  promptum  erit  me 
deri.Dabimus  ergo  imprimis  operam  nc  cui  noceamusiquod  fane  faciemus,  fi  ne/ 
mini  fecerimus  quod  nobis  factura  nolimus-quod  fi  cuiuelfponteuelinuitifamdw 
fplicuerimus,  procurandum  efl:  a nobis  ut  aut  re  aut  uerbis  contumelia  firtiamr.te* 
flemur q:  noftram  uoluntate  paratam  efle  tantillam  iniuriam  uel  fummis  beneficas 
compenfare , fi  occalio  locusq?  K facultas  id  permiferit : magnam  dcnicf  pceniteiu 
tiam  anteaflg  uitx  oftenderimus,&i  nos  paratos  eoru  gratia, qui  fc  offenios  putant, 
quacunq;  illis  pcena  fatisfacere.Magna  enim  prorfiis  & commodifsima  ratio  lenic/ 
di  iniuriascfl,peccatum  fateri.Quod  fi  hoc  ira(ucdiximus)feceris,duorumalteru[n 
aifequeris : aut  enim  ex  hofle  amicum  reddes,  inimicifiaru^  caufam  fuinmouebis: 
autuulgo  boniuiri  fundlus  olHcioexifiimaberis  ;&C  fi  ille  ab  odio  defillere  recufa/ 
bitjpalam^  tccu  inimicitias  exercebiqomnc  ei  lademad  confingendas  pofthacinte 
calumnias  fufluIeris:nemo^ilIi  deinceps  credet,  odio  potius  quamuericateimpul/ 
Ium  exiftimans.  Quod  fi  nulla  etiam  alta  in  re  profeceris,  certe  tibi  compertum  erit 
quem  cauifie  oporteat.  Magni  uero  animi  eft  cito  odium  deponere, SCfatisfaden/- 
ti  ignofcere.&  nobilis  profecto  laus  a M.  Cicerone  C.Cxfari  adfcribiturrquodprp 
terquaminiuriarum  reinulliusobliuifccietur.Nam  hocfermeinterfemutuumteuni 
qui  te  oderit  odi ire:8C  confuetum  amoris  prxmtum  efi  amor.Quofi  t ur  fummaope 
eniti  debeamus, ut  hoftis  nofterintclligat:nos  omnem  locum  fimu]tariadcmiffe,2C 
plane  fine  fuco  gratia  redeunti  apparaiTe . Vix  enim  quirquanifi  poflremifsitniin/ 
genij  homo  cum  eo  inimicitias  contiiiuabit,que  in  amicitiam  omni  tedorio  ademp 
10  rediuiffe  perfpiciatjnifi  Timoni  etiam  illi  qui  a generis  humani  publico  odiono* 
tnen  inucnit,a!iquid  tribuendum  putamus.  Sed  hunc  plane  e'  conioriio  ciuitatis  di 
minandum  ducimus,re!cgandumtp  ad  feras:&C  nullo  prorfus  in  numero  apud  lioini 
nes  habendum,quifocietate  humanam  adeocomempferit.&feipfutnindignuiudi/ 
carit  qui  homo  nafcerccur.  Tertius  fons, qui  ad  libidine  cupiditatcm(|  hominum 
pertinet, IongeIacet|  patetExtenditenim  (eadeohumani  animi  uotu,  ut  nullis  ter/ 
minis,  nullis  anfratifibus  circunferibi  pofsit.optant  alij  opes, dignitates  alij  Kfaccr/ 
doiia:quibus  quxrendis  nulla  ars,nullamdullria, nullus  labor  declinatur.  Secat  alij 
maria, profeindunt  terras,  uerfuram  feciunt,  publica  redimunt,  nihil  ufquam  quod 
ingenio  autuiribus  effici  pofsitprxrermittftur,  unum  tamen  improbi  compendi/ 
um  fibi  fiernunt  ad  diuitias,ut  a tyrannis  audiantur:  quorum  auribus  merum  uene/ 
num  inftillare  folenr,  in  bonorum  dC  bene  ingeniatorum  perniciem . Iis  nefarijs  K 
apud  deos  hominestj  deteftandis  artibus  fama,  opes,  opulentiasi^mfarctunr,  nihil 
pcnfi  habentes  iure  an  iniuriapopulos  Ixdanf,  fed  omnes  homines  canquaalbamii 
neam  in  albo  lapide  hoftes  exiflimantcs;fimi[Iimi  pirarfs  quos  iure  antiquicashuma 
ni  generis  hofies  appellauit , qiiif  ine  difcrimincinomnes  mortales  gralfantur,  qui 
no  hunc  magis  quam  illum  perfequuntur. Sacis  enim  magnum  eft  inimicitiaru  inci/ 
tabulum,pofsiderediuitias:factsurgensratio,principisnutummeruifre.MuIrorum 
itacf  exteri  inimici  funt,  hi  uero  omnium  . Proinde  quanto  in  difcriminc  uerfancut 
res  noftrx, talpa  eft  qui  non  uidei:  quam  fit  optabile  non  habere  diuirias,non  fungi 
jnag>firaubus:quibus  cantu infidiarumpropofitum  eft,  ad  quas  auertedas  numinis 


fatlor>5i  forfuns  indulgentia  fummum  remedium  eft,quod  uotfs  magis  quam  ingc 
nio  poterit  impetrari.FaciIeaute  exoraturum  confido, qui  fibi  in  rebus  humanis  lo 
lam  uirtute  ampIecficdampropofuerit.Atcp  huic  ita  innitendumeft,ur  nihil  publice 
autpnuatim , nihil  fecum  ipfcaut  cum  alio  cogitet  contraliatue,  quod  fit  ab  officio 
‘difiuniffum.  Ii  ueroqui  comodisfiiis  omnia  meciuntur,ad  utilitatemi^  fua  omnia 
reuocantj fieri  no  poieftut  focietarchumanam  ulla  ratione  tueantur.  Superat  autem 
eorum  iniuria  prxdonu  &C  pirataru  iniurias.  Horum  enim  mores  atep  inffituta  om/- 
iicsicaperfpe<ffa  habet,  ut  plane  ab  rfs  cauendumefleintelligant.  Fatentur  enim  pa 
lam  uiuendi  genustut  fi  quis  in  eorum  manus  perucnerit,  niliil  feiniquum  pati  exi- 
fiimer,fi  ab  his  hominibus  ipolietur.lis  enim  nunqua  credidit,  nunqua  horum  fidei 
quenquam  probum  puto  c5mitti  poffecogitauittquo  fitutnctj  le  deceptu  necg  tra^ 
duiffu  conqueri  pofsit.  Illud  uero  eft  grauifsimuiniuriggenus,quom  ab  ijs  quibus 
fidebamus,  nos  illufos  accipimusi&l  quosuiros  bonos  cxiltimaueramus,ab  ijs  con/ 
tumcliam  ferimus.  Tanta  eft  enim  horii immanitas , ut  quom  latrones  8ilficarij  qui 
rapto  uiuunt,qua(cJam  inter  compares  feruent  leges , ibcieiatecf  £C  uno  animorum 
mnculo  teneanturrimprobumtp  inter  ipibs  credatur,nifi  ex  sequo  pr^da  diuidatur, 
fi  in  alterum  alter  fraudem  cominifcaturifirdenicp  qusedam  intercos  imago  xquita/ 
ristpefsimi  acnefarrj  homines  quos  ad  comodum  Ilium  omnia  obferuare diximus, 
eorum  longe  facinora  & impudentia  uicerint,  quando  fub  bonoru  hominum  (che^ 
mate  ingentia  pene  incredibilia  flagitia  in  eos  maxime  audent,  quos  fibiiuntfios 
amicitia  mentiut .Nam  Dis  placer)amicitise  pratextu  ad  tyrannos  aditS  qusc^ 

runc:quibus  ea  facillimeperfuadent.quse  de  ijs  fufurrat,  quoru  le  amicos  effinxere, 
Nam  eorum  8C  arcana  potuiffeaflequihaud  grauato  credunt  reges  tmagnum^  hoc 
infefideiatep  amoris  exemplum  putant, quod  ea  quse  ad  regiam  uelfalutemjuel  uti/ 
lirarem  fentiunc  pertinere,  priuatis  amicitifs  longe  praetulerint:  nec  amicos  detratfla 
rintpofthabere,utipffs  gratificarentur.  Altoqui  fi  tyrannicos  uelfuo  comodoftude 
re, uel  aliquid  priuatis  fimultatibusdare  incelligerent,autnihiiautminus  certe  fidei 
ijs  uidentur  habituri.  Inter  fumma  etiam  eoru  hominum  fcelera  computabimus, 
quod  uirtutes  nitatur  uicrjs  labefacfiare,  eoruc^  nomina  illis  imponere.Ii  enim  ilint, 
qui  fi  quem  forte  in  republica  uiderint  fuis  rebus  excubare,  inuidum  homine  ty/* 
nnniofore  affirmenttfi  publica  tratflan te , e ueftigio  feditiofum  dC  moliente  res 
oouas,cuicp  tyrannus  paru  fidere  debeat,  appellabunt.Eft  alter  aut  in  ftudijs  literaru 
autinreruftica  occupatustuafrum  dicent  & uerfipellem  , 8<1  cuius  cogitationes  ney 
mo  fatis  queat  explorare.  Multa  loquitur  alius,  illufore  SC  temerarium  nuncupant, 
paucorum  eft  uir  uerboru:uulpeculam,£>i  qui  plus  condat  quam  promatjmultumq^ 
abhoccauendum  adieuerant.  Denicp  nihil  ufquam  eft  tam  fancflum, tam  illibatum, 
quod  fj  uulturi)  contagione  fcedifsimg  linguat  non  polluant.  Quapropter  mea  quu 
dem  lententia,  fi  quis  aduerfus  aufter  nos  ad  hos  fcopulos  adegerit ; eos  imitandos 
txtltimauerim,quos  ad  Scrophadas  tempeftas  impu!erir:qui  quata  poflunt  maturi- 
tate, feruatorilouifacris  libatis  ex  infami foluunt  littore.  Quod  fi  reff  antibus  ueniis 
ibi  teneam  ur,  multae  iniuriae  SC  psrpetiedae  funt  & mufsitands.  Quae  aut  certa  huic 
malo  medicina  adhiberi  pofsit,quonfam  neq;  ipfeautor  medicinp  Alclepiadesfatis 
perfpexeritieu  more  hoc  loco  imitabimur,  que  apud  Coos  inufufuifTe  accepimus: 
«[palam  in  tcplo  quo quifqimorbolaboraffetadfcriptt! effiet,  &r quibus  remedijs  x-' 
gritudine  dilculsiffetiut  ab  eius  excplo  quo  quifcf  maxime  indigeret,  poffet  inueni 
rc.Vnde  Hippocrates  ille  medicorQomni«uo  celeberrimus  nobilifsimos  libros  de 
medicina  dicitur  collegiffe.Ego  itatj  quoniam  certi  nihil  afferri  polle  confido,  lon^ 
gum  centone  affua,  mulcacp  iarragine  comifeebo  : quo  fit  cuicp  tacile  haurire  quod 
in  rem  maxime'  fua  exiftiinabit.  Nec  mihi  fraudi  tribuatur,fi  quadam  paulo  amplio 
ra,  8d  quafi  omnibus  humanis  calamitatibus  accomodata  defcripferoJ  quom  ea  im- 
primis remedia  moueat,magna<^  habere  uim  credantur,que  omnia  ulcera  poffunt 
cohibere  omnescp  agritudines  fubleuare.  Non  exiftimamus  uirum  prudente  faci 
lede  loco  defici  8C  commoueri  debere,  ne<^  hucaut  illuc  leui  impulfu  uexariiimmo 
uero  tantum  abeft  ul  calumnfis  cedendum  putemus,  ut  cum  fortuna  crebrius,  fi  ita 
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ufui  ueniat,  concurfandum  cenfeamus , & fortiter  ab  eo  ueritate  tuendam  arbitra/ 
mur.Turpeenimnimiru  dC  plenum  fummx  ignauix,maIeHcishomimbuspontem 
oppugnandi  tuidare:te  uero  iniinuatis  manibus  ofcitater  cxlitus  expeclare  patroci 
nium.Quin  exertifsima  uoce  innocentia  teftari.&C  hominu  ac  deorum  fide  ad  pixfi 
dia  iufiicix  implorare,  tefies  accerfere : aduerfarij  argumenta  diluere,  optare  utres 
non  ad  pefsimi  uiri  arbitrium,  fed  xquifsimi  iudicium  excutiatur.  T ulerat  olim  Ca 
far  per  iram  iniquam  in  populare  hominem  fententiam.  At  ille  Cafaremjinquitjap 
peilo:rednoniratum,&!  profetSo  Cxfar,quomdefetbmiretira,  & iniquitate  fenten 
tixagnouifIet,ei  qui  appellauerat, omne  ia(fturamprxfiitit,quandorefcindereiudi' 
dum  no  placuit-  Quomolim  Caninius  a C.Cxiare  Germanicifiliomaiefiatisar 
cefieretur,tanquamconfcius  coiuracionis  qux  in  eum  fuerat  parataianimofe  admo 
durefpondifl'efertur;Si  ego  fciflem  Cxfar,tu  nefciiles.  Quom  M.Tulliusargue/ 
retur,  quafi  SC  ipfe  de  catde  Catfaris  aliquid  prxfenfiflet.  utinam , inquit,  Brutus  8C 
Cafsius  me  ad  eam  exnam  muitaffent . Nihil  enim  omnino  reliquiaru  fuperfuillet, 
qux  nunc  nos  exercet.  Ex  his  apparet  eos, qui  tam  intrepide  atcf  audafler  uerba 
fecerunt,  magna  prxfidia  in  confcientiafua&anteadiauitahabuifie.Proindeano/ 
bis  im  primis  uidetur  elaborandum,  ut  nobis  ipfis  calumnia  indigni  uideamurtmu/ 
niamusi^  nos  eo  uiriutis  SC  innocentia  uallo;  ur  fi  etiam  omnes  flagitiofi  in  nos  fua 
tela  apparauerint , imprefsionc^  in  nos  quanto  fieri  poteft  impetu  fecerint,  locutn 
non  habeant  tela,  quo  hseream:ied  impenetrabiles  prorfus,  ueluti  Cenca  illum  lapi 
tham  finxeruc  poeta, deprehendamur.  Ea  enim  eft  probitatis  uis,ut  fi  aliquando 
oppugnari  poisit,expugnetur  tame  nunquatea  denit^  facies,  ut  diu  latere  nequeat, 
quin  ceu  fiammaquz  paulodiutius  compreffa  maiori  impetu  cxiliat,illufirisqa. 
pud  omnes  uideatur.Quod  fi  illud  etiam  contigerit,neunqua  ad  hominum  tamam 
pcrueniatjimmeritocf  eiietfta  elidatur,haudfaneade6agreferendumcit-placetniu 
hi,  inquit  iile,mala  fama  bene  parta.  Alexander  regium  putabat  male  audire,  quom 
beneteceris.SC  Socrates  principiubeneuiuendiexifiimauit,malis  dirplicuifle.  Ad- 
de quod  ipfiusconfcientix  magnificum  pramiu  eft:quomqui  contentus  non  eft,  is 
dubio  procul  ratione  fui  non  habet, SC  fc  propemodum  ncgligit.Quo  tcftefua  cau- 
fam  non  probat. Immo  uero(ut  dicam  quod  ftntio)mihiparum  dignus  apparet, qui 
fua  bona  non  agnofe/t.  Videtur  etiam  illud  parum  perfpcdum  habere,deum  rerum 
humanaruS^  fpedtatoreK  arbitrum  effe,  & locuplete  uirtutimercedefumminiftra 
rc.Quod  igitur  in  nobis  eft, omni  ingenio  operam  demus,ne  digni  exiftimemur  dc 
quibusiielimprobicaiumniam  fingant.  Hoc  fi  erimus  alTccuri,nonmediocrcindu/ 
ftrix  ac  bonitatis  noftrx  mcrccde  nos  accepifle  indicemus.  Hoc  igitur  fummuni 
8C  maximum  eft  meafcntcntia,adredandum  animff,  leniendasijperrurbationesre/ 
medium , fummi  atep  optimidei  teftimonioprobari,  bdfeiudice  calculum  meroil/ 
fe. alterum  remediu eft,  fempercoditionis  humanf  memmiflemecmodofitainocu 
lis  habere  qux  quotidie  nobis  eueniunt,  fed  quxcucpetiaeuenirepoiTunctrecf  ado/ 
mnia  parare,omnia  meditari,  ne  quid  improuifis  cocingat.  Indignifsimu  enim  pror 
fusfapienteuiro  dicere,  nunquam  id  putatrem.  Chryfippus  admodum  graphice 
prudenter  athlecicx  uitam  hominis  comparabat;  quod  non  folum  oporteat  profpi- 
cere,qua  ratione,quaueartci(ftusinfcras:fed  qua  cautione, quatjinduftria  hac  illae 
aduerfarfi  impetu  declines:  &modo  tefubtrahas,  modo  clypeo  excipias.C^ui  enim 
ad  omnia  humana  fecomparau€rit,ita  ut  improuido  nihil euem'ar,nunquamcalum 
nias,nunqu3inuidiaaucmaIoruodiuexpauercet:fedincrepidus  dt^fortunx  minas 
illudensanimu  ad  grauifsimaquxc^  perlereda  inftruet,nec  inopinatu  autparu  per/ 
fpetftum  quicqua  reformidabittquando  Cyrenaici  noninepte  exiftimauerunt  ea 
maxime  animum  confternare,qux  minus  prouiia  offerebantur.  Quod  fi 
quid  prxter  expe^ationem  leuius  offenderit, omne  id  8C 
deorum  benignitati  acceptum  referet, 
lucro  imputabit. 

Adillu/ 


AD  ILLVSTRISSIM  VM  HIPPOLYTVM 
/ecundum,  Card.Eftenfem. 
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ALVE  princeps  eniincnti(sime,fit  enim  haec  tibi  ineunte  anno  pratfa 
tioaccomodatirsima.Caelius  ille  tuae  amplitudinis  obreruamtfsimus  tl 
$ biialutcm  mittu,&  retflam  ualetudine  ominatur.  Et  quom  multa  quae 
ad  hanc  rem  pertiner,  uno  prope' impetu  collegeritieatibihaclucedan 
da  exiftimauit:  non  quia  ce  digna,  fed  quia  cu  dignus,  ut  illis  diu  mulca 
cumfcelicitateperfruare.DatumCalend.lan.  d.  xxxvi*  Ferrarise. 
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MENTATIO  C.ffi.LlI 

Calcagnini» 

S E c VN  D o Romanorum r^e  Numa,qui totam  fermi 
ueterum  religione  digefsit,  coni^itutum  eli  l ut  Calendis 
Ianuart^,quem  diem  principem  anni  ede  uoluic,  iblennia 
facra  folennesc^  preces  conciperenf:  hinc  felicitatis  fum/- 
A pto  argumento,  quod  tum  a<ftum  effet  hibernum  (bldicL' 

um,2<^  lam  fole  a tropico  circulo  Capricorni  retrocedente 
dierum  incerualla  augeretur.  Exiilimabat  enim  in  rerum 
omnium  principtjs  ad  humana  uota  audienda  deorum  au 
res  mulco  eflepropefiorcs.Hincfcilicet  fadfueft,  ut  quox 
tiensatffiones  publicas  uel  priuacas  aufpicarentur,  ibiennia  illa  uerba  praefarentur; 
quod  fehx,faunum,fortunaEu(^  Otrnec  nifi  aufpicacis  nominibus  in  omnibus  rebus 
agendis  uterentur. Nam  qui  delecflum  militarem  babebanr,boni  ominis  nomina 
prgfcribcbanr: Statium  puta,  Vi<ffonum,FortunatianB. Ecqui  publicoru redempto 
nbusuectigalia  locabant,  lacum  Lucrinum  omnibus  alqs  praeferebant.  Nos  igitur 
ampiiisime  princeps  uetere  morem  fecutt,  hac  die  qua  primum  annus  exoritur, feli 
cia omnia  tibiominamur,forcunaruq:acdigniCaci5  incrementa, quodi^  omniuprae^ 
dpuum  elt,coilanrifsimS  tibi  precamurfa lutem: quali  Xenophilus  muficus  tota  uu 
taufusfcribiturjqui  fine  ulla  noxa,  fi  ne  ullo  ualetudinis  ineo  modo  ad  annos  cetum 
S^quini^  peruenit.  Sicuti  Afclepiades  medicus,  qui  cum  fortuna  eam  iponflone 
feci(redicicur,nemedicus  crederetur,!!  unquam  inualidus  ullo  modo  fuiilct  ipie;6i 
oidorfuprema  in  Tenedia  lapiu  fcalaruextindlus  eft.  Multis  certe  modis  ueteres 
amicisacqtomnibusqsquos  faluos  eiIeopcabat,falutemacfeIiciiaieaugurabantur. 
puta,aue,  ialuc,  Chremete  faluere  iubeo,  felix  efto.  Di  te  fortunent-SC  alia  huiufmo 
di.Ccrte'  epiftoi*  in  fronte  confueto  more  falute  prxferebant,  atep  hodie  praeferut. 

Apud  Graecos  tribus  ferme  tnitqs  amicos  amici  falutabat, 
ri/jideftgauderCjbene  agere  ac  beneualere  nuntiantes.  Ex  qua  confuetudine 
Romani  Sd  ipfi  folenni  ritu  fic  epiffolasinchoabanc:Siuales  bene  eft, ego  quide  ua/ 
Ico.  Plato  in  quada  ad  Dionyfiu  tyrannu  epiftola  dirquiric:an  redtius  gaudere,an 
bene  agere  feribatur  in  epiftolis.eius  hgc  uerba  funicPetis  an  redlius  ponat  in  ialuta 
tionibusgaudere:an  quemadmodum  ego  folitus  fum  feribere  ad  amicos,beneage.» 
re. Tu  quidem, uc  aiunt  ij  qui  tecu  in  Delphis  affuerunt, ita  deum  ipfum  blande  alio 
quiacfimiliter  feribere  corueuifti:gaude,uita^tyranni  iucunda  ferua.Ego  aut  necj 
deum  hoc  modo  neq?  homine  falucarim.No  deu,quia  contra  illius  natura  loquerer: 
nam  procul  a moIcftiaSC  uoluptate  diuinitas-  No  homine,  quiafaepius  detrimeniO 
fic  dolorem  fibi  affert  uoIuptas,hebetijdine  in  animo  fid  obliuione,  infipiencia  SC  pe 

N i tulantiam 
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tulandam  paricns.HaAcnus  Plato,  vytcuviii  uerOjid  cft  gaudere, non  folum  ma/ 
tutino  tempore  nuntiabant,  ucnonnulli  putauerum,red  exteris  horis  diei,quoin 
primum  fibi  inuice  occurrebar,  ut  apud  Homerum  VlyiTes.  vfat»  ai«* 

431  gaudete, ego  aute  uobis  deus  immortalis,  mortalis  uero  mioL- 

me.Immo&i  abeuntes  hoc  fxpe  modo  difceflum  indicabant.PoIynicesapudEuiv 
pidem  e uita  decedes,  ya^  y.t  o-kst®-.  gaudetl,iam  enim  me  tc- 

nebrx  occupant.  Et  illud  propemoduprouerbii  uiceapud  Grxcosdeijsrebusjqui< 
bus  nunrium  mittebant, indicere  folcbant,  iixu^av  id  eft  longum  gaudere. 

Philipptdes  qui  a curfu  unius  dici  cognominatus  eft,quom  ad  eos 

qui  Athenis  principatum  gerebant,  nuntium  uiiSorix  MararhonixattuIilTetjCxer/' 
tauoce  dixit,  y^iin,viHV(Ai/,  gaudete, uicimus.6^ cu  dicfio  expirauit.  Cleon  Athe 
ntenCiu  d^fi^ayayis,  id  eft  prsteAus  populi,ui<floria  apud  Sphadleria  habita  contra 
Laccdxmonios  nuntians,  hoc  principio  literis  fecit,  » w<^<slr  it^lwcuoi,  Gau/ 
dete  ouiri  Athenienfes.  Frequentior  tamen  £«1  accomodatiorfalutatioexiftima/ 
caeff,  vytMviiJ,  fdcftbcneualerc,  quom  xque  ad  corporis  a ti^  animi  faniiateperri. 
nere  inieliigatur.  Sane  diuinus  ille  Pythagoras  quom  ad  amicos  fcriberec,italiteras 
exordiebar:  TrvSgyejcts  ofyvra  vytalviy, id  edPyrhagoras  Archytx  beneualere  nua 
tiat,  quem  deinde  a!q  treqiientes  imitaiifuntiiCafeexiffimacesinterioriextenoH^ 
homini  feliciter  ominari.  Idem  Pythagoras  triplice  triangulum  mutuo  nexu  con 
iuntJlumd^  quinc^line/s  conflantem  in  hanc  formam:  . quo  fymbolo  apud 

amicos  & iedaiores  utebatur,  fanitatem  nuncupabat.  - -A  Q_um&  Pytha« 
goricimagnumillud  iufiuradum,quod  TtTjcaKTtti',  id  cftquatcrnariOnu/ 

merum  appellabant:alti  quidem  perfedlum  numerum,  ^ ^ alij  uero  fanitatis 
principium  cxiftimauei  e.Quamfencefiam  Philolaus  quoq  inter  Pythagoricos tna» 
gni nominis  tuetur.  Sed  SC  Epicuruslicetgaudif  appetemifsimusjinepiftolisele 
(Sioribus  tamen  vyteur^i;,  id  eft  beneualere,quam  pfugit/,  td  cft  gaudcre,uti  maluit. 

Et  quom  in  tragcedijs  legimus,  vAin,  usu  ftiyec  ideft  fanus  efto  BC  multum 
gaude:uidemusprofedio  bonam  ualetudinegaudioefleprxpofitam.  Quippefa. 
nitas  ea  eft  que  omnibus  horis, omnibus  locis  optari  debet:ucpote  qua  ablegata  om 
ne  gaudium , omnifej  hiiaritasac  felicitas  fuis  numeris  caret.  Ob  id  Philemonfibi 
precari folebat  vymu/  -Tifi-ny,  «t  ^?rgec|iiw,Tj3i7Sf'<'f  ideft 

fanitate  primo, mox  redeagere,£ertio  gaudere, pollremo  nemini  debere.  At  Pia» 
to  in  Legibus  hf  c nobis  optada  propoluit,  iynuvi^i  (jXm 

optimum  beneualere, fecundum  pulchru  elTe,tertium  locuple 
tari.  Alexander  Macedo  quom  celebre  illam  in  Iffo  pugnam  efiet  decertaturus, 
ut  Eumenes  Sardianus  in  quadam  adAnciparrumrcribitepiftolatmancingred/enf 
in  eius  tentoriu  Hephxftion  ille  Alexandro  charifsimus,fiue  aliud  agens, fiue  pro. 
xima  pugnaperturbatuSjfiuealiquodcoitafuggeretCjfanus  efto  inquit  rex.  Quam 
lalutatione  quafi  intempeftiuam  quom  prxlentes  xgre  ferrent  atep  auerfarcntur,5i 
paulo  minus  ipfe  Hephaeftion  ex  pudore  cocidiftet  exanimatus,  Alexander  hilari, 
ut  folebat, uultuHephxftioneampIexatusjEgo  ucr6,inquit,omenaccipio:nosem 
fanos  ac  fofpites  a pugna  redituros  intelligo.  Antiochus  cognomento  Soter  pu/ 
gnam  initurus  aduerfus  Galatas , Alexandrum  fibi  per  quietem  prxeipiente  uidit; 
ut  tcftcram  militibus  3®  id  eft  beneualere  traderet:atcp  ita  duce  hoc  fymbcv 

Io  admirabilem  illam  uitfloriam  adeptus  eft.  Pcolemxus  rex  Aegypti  Lagi  libuj 
ad  Seleucum  regem  Syri*fcribens,p}aneconfuetumordinepcrueriit.Quandom 
principioepiftolx  ■nvyiiuviii,  id  eft  beneualere,m  fine  autc  ■np^§4i',  hoc  eft  gaude 
re  adfcripfir  pro  ualc,prout  tefta  tur  Dionyfodorus  qui  Ptolemxi  regis  epiftolas  coi' 
legit.  Pyrrhus  Epirotes  uir  poft  magnum  Alexandrum  in  re  caftrenfi  nulli  fecun 
dus, qui  multas  fortunx  uicifsitudines  expertus  eft,quomDis  uota  faceret, aut  uiiJti 
masimmofaret,nunquamaut  uicloria,  aut  regni  fncrementa,aut  gloriam,  aut  opes 
rogauittfed  firmam  ac  perpetuam  ualerudinem. extera  enim  omnia  facilia  aicp  ex  pe 
dica  ei  fore  putabat,  qui  hacconftanterfrueretur.hac  uero  depu]fa,dura  ac  Jirhcilia 
omnia  exiftimabat.  in  libellis  quibus  principis  mandata  cotinebantur,  ad  eos  quf 

magiftra/ 
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magiftratus  in  proufncias  proficifccbanturjillud  erat  primu  ac  potifsimum,ut  cura^ 
rent  uaIetudine,2>C  mcolirmes  reuerterencur.  Solennc  erat  Romanis  annis  fingu^ 
Iis  augurium  falucis  ceIcbrare:quoddiumtermiirum  ab  imperatore  Claudio  rcuoca 
tumicribitur.Erat  autcid,  fi  Dioni  credimus,  nihil  aliud  quam  a Dis  petere  utfibi 
liceret  falutepoftulare.  ceu  uero  nccp  falucem  mortalibus  liceret  implorare,  nifi  hoc 
Di  mortalibus  permifiiTent.  Pindarus  diuicqs  ac  celebritati  nominis  fanitareprx^ 
ponithis  uerbis,  Cyiy^-rx  >A'  «vjfoAfti/ 

^tc&wc.Siquiscoiuncrasfanitacidiuitias  poflederiepro  fuac  necersi 
tatis  modulOjbonui^  ijs  nomen  addiderit, n5  eft  quod  is  deus  fieri  adnitatur.  Ae- 
fculapio  qua  tuor  fuilTe  filias  accepimus,  omnes  a mededi  facultate  di<ftas,Hygfian> 
Aeglcn, Panaceam,  lafo.  Hygte  comas  dicaffe  ueteres  fccminas,  ceftis  efl:  Paufanf- 
as.fsauem  Afclepiadeam  cognomine  celebraufc  Hippocrates  in  Epiftolis,  Reli 
gioneueteri  coniiitutufuit,utquiralute,Semoniam,  Setiam,  Segeftam,Tutulinam 
inaufpicatonominailetjis  feriasobferuarec.Haramfimulachrafueruntincirco.se/ 
gefiam  nominare  fub  tedlo  religio  fuit,  ceu  uero  id  fegetibus  inaufpicatum  foret. 

Fortunacreduci,  cuius  adhuc  imagine  in  larario  illuftrifsimi  ducis  fratris  rui  uide- 
mus, quin  fiClunonifofpitae  templa  eredla  funt,iili  Romae,  huic Lanuufi,  quam  Ci/ 
cero  cum  pelle  caprina  hafta  & fcutulo  calceolisi^  repandis  nobis  exprefsit.  earu 
«traij  tuendae  faluti  praefidebar.  Arifto  Chius  omnem  uirtute  iyisM,  hoc  eft  6/ 
nicatem,appel!abat.  At  Plato  nuncuparim  uirtutibus  omnibus  nomina  impofuft: 
temperantia animx  fanitatem,iuftitiampulchritudinc,  prudentiam  oculum,fortim 
diacm  manum  nuncupans.Profetfio  Graeci  temperantis  tantum  tribuerur,  ut  eam 
cti^^<ruulsiJ  uocauerint,quafi  ut  uoluft  Ariftoteles.ueI  ut  So/ 

crati  placuit  apud  Platone, quafi  <mTHe/euf  id  eft  prudentiae  conferuairi 

.cem.  In  foribus  Dclfi  Apollinis  duo  hac  carmina  infcriptafuifleaccepimijst 

K(ca\isot,  73  </!’  vyicuvii^, 

hJIfOV  jj  TV^.SJ/jSTT»’  tHPJS©'  «, 

Perpulchrum  iuftum  eft,uerum  optimum  habere  falutem: 

At  dulce  eft,  fi  quis  quod  cupit  illud  habet. 

Inconuiuqs  tres  crateras  in  ufu  fuifte  proditu  eft, primum louiolimpio,  fecundum 
Hcroibus,tertmm  loui  ieruatori  dicatum. Quod  etiam  Sophocles  uidetur  7roa/«Aw/ 
OTj/,  id  eft  curarum  fedatore  appellafle . Fuit  etiam  Athenis  templum  Jiog  iravwg©-, 
id  eft  louisferuatoris,  que  eundem  id  eftiiberalem  dixerunt.  Huiemos 

luit  poft  cccnam  libare,  quom  conuiuis  omnibus  falutaris  ac  bono  genio  confecra/ 
tus  calix  circunferretur.  Myfcelus  Architas  feruntur  Delphicum  Apollinem 
fimuIadHflepercuncftatun', quonam  loco  ciuitates  conderent-  Architas  locum  pete 
batopulentiae, Myfcelus  ialubritati  accomodatum.llli  deus  Syracufasjhuic  Croto/ 
nem  oftendit:quaru  altera  in  opuIenti3e,altera  in  falubritatis  prouerbmcefsit.  Hinc 
Illud  K§oT6)v&'  vytbr^&'y  id  eft  Crotone  falubrior.Cuius  rei  teftimoniu  illud  facere 
poteft,qu6d  breui  tepore  ea  urbs  fpccftatilsimos  athletas  SCcIarifsimos  philofophos 
edidit.  Inter  quosMilo  pancratiaftes  & Pythagoras  philofbphus  longe  prgftitcruc. 

Sanitas  aperitis  definiri  folec  mediocritas  ac  temperamentum  facultatum  corpo/ 
tis,quae  calore,  frigore,  humore  ficcitatci^  continentur,  harum  temperies  fi  feruari 
pollet perpetua,medicusnefcio  quis,utfcribit  Galenus, hominiimmortalitatc  polii 
cebacur.  Hsce  Cyi&x  a Gracis  dicla,quam  Aefculapij  filiam  finxit  antiquicas,licec 
bocquocp  Palladis  cognomen  apud  autores  inueniam . Huic  Ariphron  Sicyonius 
hymnum  cecinitiquemhocmodo  imitari  quam  interpretari  malui. 

O qua  nec  altera  uetuftior  eft  caelitum, 

O una  cuneftis  expetita  ianitas, 

Quodcuncf  reliquum  eft  uitx,teciim  utinam 
Agam,6d  una  omnium  contubernalis  fis  mihi. 

Quicuni^  enim  fortunis  fruitur  aut  liberis. 

Aut  eft  aliter  obnoxius  Volupiae, 

Te  una  fauente  cunela  habet  propitia. 


N 5 Afflant 


4-^  DE  SALVTE  AC  RECTA  VALETVDINE 

Afflant  8£  illum  Cbarites,K  fi  media  hyems 
Rigear,  tamen  uer  illi  flofculos  parit. 

Ablente  te,  fune  cun<51a  dura  SC  afpeta. 

Nec  grata  prorfus  cstera  efi:  felicitas. 

Quin  effe  plane  definit  felicitas. 

lANO  PATRI  VOTVM 
lanc  pater  radijs  aperi  felicibus  annum, 

Arc^  iocis  plenos  delict}s<^  dies, 
pauca  precor, paucis  fed  fint  magna  omina  uotfst 
Sis  bonus  Hippolyto,fit  bonus  ille  mihi. 

T u facilis  mea  uota  deum  rogo  perfer  ad  aures, 

Atejj  meas  facito  pondus  habere  preces. 

Sic  diuina  tuo  accedant  fafiigia  templo. 

Deneget  amplexus  nec  tibi  Carna  fuos. 


ILLVSTRISSIMO  ET  RE  V E REND I S S IM  O DOMI., 
no  Hippolyto  Effenfi,  domino  fiiOjCaE-* 
lius  Calcagninus  s. 

L A T o ita  omnia  quae  in  cxlo  K fubesio  funtdifcreuit,utalia(cafci/ 
licet  optima  funr  conditione)  femper  efie  dixerit , nunquam  fieri:  alia 
p ueroin  poftrcma  rerum  clafiemreiecla  a natura, femper  fieri, nuquatn 
effe  tradiderit.  At  ea  qu*  a Grtecis  meteora  dicuntur,in  qua  parte  na., 
turte  cenfeam,nondum  habeo  fatis  exploratu, quom  neq?  femper  Qnt, 
ne(^  femper  fiant, fed  alteram  quandam  natura  fortiia  fini  plane  admirabilem  SC  paii 
cis  admodum  cogmta:quomnonnunquamappareant,femper  exoIefcam,8C  prope 
effe  definant  ancequa  effe  incipiant.Itauenti  expirantes  abfumuntur,  nubes  Kn&- 
bulzpriufquam  attollantur  in  imbrem  foluuntur,  iris,  halo,  parhelq  nihil  funt,  nifi 
inaniisima  fpetSra , dum  fpedanturfurtiua  quadam  &C  ignota  ratione  fe  oculis  fub. 
ducentia:  ut  hoc  modo  etiam  natura  uideatur  fagacibus  mortalium  ingenfis  illude, 
re  uoluiffe,  ne  quid  fit  uel  ultimum  uel  citimum  uel  medium,  de  quo  certi  aliquid  afi 
feuerare  pofsit  curfofa  mortalitas.  c uero  ego  quom  anxie  comentationes  Arifto 

telis  Peripa  teticoru  principis  aliquando  excutere, exiftimaui  mihi  ad  memoriae  fub/ 
fidium  in  epitomen  redigenda.De  quibus  quom  tecum  princeps  amplifsime  uerba 
facerem , teq;  qs  ficuti  8C  omnibus  alijs  optimis  difciplinis  obletSari  cognouiffem, 
in  teftimonium  fummae  erga  te  fidei  atc]^  obferuantix  meae  protinus  exferibenda  & 
mittenda  ad  te  duxi : ucadlphsram  illam  plane' admirabilem  reliquat^  infirumenta 
8fIibrosMathemacicos,quos  habere  folcsindelicfjsjhgc  quocp  fiat  accefsio:breuis 
ilia  quidem,  fed  muitoru  uoluminum  argumenta  complexa.  Quod  fi  Virgilius  Ace 
ftae  regi  honori  futurum  exiftimauit,in  medio  cilo  columbam  telo  appetere,  eam^ 
in  terram  deijcere:profeclo  necatu  tuo  ifto  acerrimo  ingemo  indignuni 
putabis,?  inedia  aeris  regione  abftrufas  illas  naturg  caufas  in 
terras  aduocare.BeneuaIe,&  Caelium  maximum 
tus  uirtutisadmiratorem  tua  gratia 
dignum  puta. 
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Paraphrasis 

TRIVM  librorvm  meteo 

RORVJI  ARISTOTELIS,  PER 
Cslium  Calcagninum. 


A Qjv^  Metcoraappenamus,ideftfubIimi'a,8Cinnic/ 
dia  cseli  regione  coalefcunt , SC  mifia  imperfedla  definiri 
folent  a philofophis:  tu  quod  quatuor  elementis  non  con 
ilancjuci  catera  corporaitum  quod  pleracg  no  fubfiftunt, 
£ ied  interim  dum  fiunt,Si  fiunt  &:  aboIentur.Horum  cau^ 

faopifex,remotior  ctelum,  proximior  fol.  Materia, unde 
confi'unr,igms,aqua,acr,terra.  Locus  media  regio, quam 
natura  frigidam  Seneca,  Arifioteles  natura  calidam,  fed 
euctu  frigidam  ait.Nam  quom  aer  fublimior  atcp  igni  att« 
guus (lia uicinitate ferueat,  citimus  uerorepulfuradiorufolisbisfncalercat,  utrunc^ 
calidum  effe  oportet. Medium  uero,qudd  utrac^  abiit  ratio,  frigidum  effe  par  eft,ac/ 
cedente  prgfertim  antipariftafi,  id  efl:  contrarioru  obludcatioije  circumuetum  enim 
«irincp  frigus  in  medium  cogitur:  &r  quo  magis  angitur,  hocuehcmetius  repugnat, 
natura  fcflicet  hac  ratione  contraria  moderante.  Q.uae  uero  ad  hunc  /ocu  euehimtuc 
folisradfjs  excitata,  aut  calido  8<r  humido  confiant,  fiinttj  aquae  cognata:  aut  ficco 
calido,  igni  congenera  cenfenturtillum  uapore,hanc  exhalatione  appellamus. 
uaporgrauitacfs,exhalatio  agilitatis  plus  habet, eo<p  altius  attollitur.  Flamae  itacp 
qusinfubiimiapparenCjceu  qus;  torres,  fiipulae, capra,  uolantiafydera  8C  cometae 
appcllanrur,ha  proueniunt  exhalationelmultitudine  tantum  SC  raritate  pofituc^  SC 
forma  differut.hinc  etiam  ea  qua  Graci  uocatpharmata:  imagines  fcilicet  uaria  in 
aerea  exhalatione  uarios  colores.prafe  feretes.Nam  fi  album  igneo  m!fceatur,puni 
reiim:fi  nigrum  rurfum  igneo,  purpureum,alia<^  id  genus  imagines  fiunr.Hfcex^ 
halatio  quotiens  rumpitur  fit  chafma,id  eft  hiatus: apparete^  profunditas,  quam  E>cc^ 
S©-  nucupant-  Exhalationi  etia cometem  uideturaferibere  Ariftoteles,  licet  De^ 
mocritus  ccetum  errantiu  ftellarum, Pythagorici  unam  errante  fiellam  dixerint: cui 
Hippocrates  coma  accedere  putat  ex  humore  a folo  attradto.  Sed  Ariftoteles  exhala 
tione  circulari  motu  agitata  in  fublimi.Is  quom  crineis  oftedit,cometes:quom  bar.- 
bse imagine, pogonia.  Cometem  auteigne*  efiefubftantix  hoc  indicium  eft,  quod 
apparente  cometa  uenti  perflant,  Qi.  muit%  ficcitates  funt . Cur  uero  rarus  cometa, 
cur  fsepius  extra  tropicos , id  eft  cancru  aut  capricornu  uideatur,parara  ratiOjqudd 
perraro  tantus  humor  attollitur  , qui  fimulachru  comeese  facere pofsit : &C  quod  in.- 
tra  tropicos  calore  folis  elatus  relbluatur  facilius.  Eadem  ratio  galaxi3m,id  eft  Ia-» 
deam  uiam,oftendir.ea  trafit  per  geminos  8C  capricornum-In  hacfteH*innumerg, 
quas  rporadasjid  eft  iparfas, nuncupant. Ex  his  halitus  attolIitur:in  que  ftellarum  Iu 
men  infra  diu,  eum  circulum  reddit  fplendidum,  qui  galaxia  dicituri : ftut  circa  aftrS 
halos  excitari  fblet.  Eodem  itacp  loco  femper  alpicitur,  quod  ftellse  nunquam  inde 
faceflant  :SC  quidem  extra  tropicos  ob  eam  quam  in  cometa  diximus  rationem.  &C 
de  exhalatione  quidem  hactenus.  Vapore  autem  confiat  pluuia,ros,pruina,nix, 
grando,  nam  quom  fol  aliaue  aftraaquofis  ex  locis  uaporem  extulerint,  quando  nil 
eft  napor  nifi  aqiiae  halitus ; 2«C  ille  aliquandiu  in  aere  pependerit  medio,  ioci  frigore 
coalitus:  rurfus  uel  pondere prefTus  , ueifolerefoluitur : nunc  maiore  nunc  minore, 
impetu  depluit. Q_uod  fi  uapor  fubuehi  cceperit,  nec  tanta  uis  quae  in  mediu  preue- 
hat: caligo  uel  nebula  efficitjquafi  fterilis  nubes,  ferenttatis  plerucg  prefaga,c5_uando 
frcilcrefblui  ac  difsipari  poteft.Hinc  naturae  uicifsitudo  agnofei  poteft,  quae  humo 
res  attollit, elatos  depnmit,ur  rurfus  attollat.  Hic  eft  fcilicet  Oceanus  ille  circunflu^ 
us;quem  ueieres  theologi  conf€craruat,eum^  autoi  e generationis  dixerunt.  Jdcni 
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uapor  fi  modicus  attollitur  ajftate,  ros  dicitur:ne<5  adeo  alte  fubuehitur,nodurnoc^ 
algore  fupcruenienterefoluitur  in  tenues  fiillas . Hic  idem  11  temporis  hiberni  rigo- 
re congeletur  priufquam  exaquefcat  pruinx  nomen  accipit.  Ros  flante  auftro,prui 
na  fpirate  borea  exurgit, in  noftro  fcilicet  cselo.quod  diuerlbmodo  cotingitin  Pon 
IO.  AtquiRos&Tpluuiarjfdemcaufis  coalefcuntjfoladifFerut  multitudine  acpau 
citaterquo  modo  pruina  8^  niuem  eandem  elTe  ac  diuerfam  ftatuimus.  Ros  prui- 
na diurno  uapore  concrefcunt.  Sed  nix  in  nubem  coit,  agitatur^  Sc  fpumefcituen^ 
tis  allifa-Demum  uidis  nubibus  in  floccos  abit  K defcedit  fn  terra.  Ex  hoc  quo<^ 
uapore  grandini  leminariuelt.  Sed  illud  accedit, quod  utrint^  calore  obfidente,  hoc 
magis  frigus  in  medio  coarcT:aturacuehementius  aftringit.hanc  Grzci  wZiTrie/sK/ 
«i-  nuncuparunt,id  eft  coiurarioru  ambicu.Hinc grandinis  globi  craflefcQc:&ffi  ex 
ufcino  loco  ueniant  maiore  funt  mole  £C  rotunda;li  remotius,utrunc^  abeft.hacra/ 
rius  hycme  ac  gftatc  contingunt.Hyemc  quidem  quod  minus  utrincp  calor  urgeat, 
8C  media  minus  algeant. atftate  quod  uapor  calore  iuxta  attrahatur  &rabfumatur, 
minusi^  materiae  fuppetit . Contra,  uere  8C  autumno  calidi  a tcp  humidi  tantum  eft, 

?uatum  uapores  attollat  SC  antiperiftafin  proritet . Quod  certo  probatur  exemplo. 

^ui  enim  uolunc  aquam  cito  frigidam  redderejeam  prius  in  Iole  ftatuunt,&l  in  Pon 
to  qui  ocyus  uolunt  circa  calamos  gelu  inducere, quo  pro  pondufculis  plumbeis  uti 
folent  pilcatores  adcofirmandos  calamos  in  ea  regione,  aquam  calidam  olFundunt. 

Sicuti  aute  ex  uapore  in  fublimi  aqus  generantur, ut  dixfmus:Ita  in  fpecubus 
caiiernis  terra  uentus  excitatus  aquas  gigninuei  ut  redius  dicam, ipfe  in  aquas  eli^ 
quefcit:quademuin  multitudine  congefta  fontes  faciunt,&  in  flumina  profluam. 
Hineperfape  euenit,  ut  terram  fodicntes&  aqua  dudus  parantes,  non  alte  admo- 
dum aquam  offendant.  Quid^  quod  terra  interdum  magnis  hiatibus  abfumuntur, 
aquis9  deinde  obiegunturut  facile  fnrelligas  aquas  latitare,  qua  terras  erodando/ 
necfc  fcrrenonpoisint,excidcntesi5  hauriantur.Sed  5C  pro  uaftitate  uoraginu,  fla 
minii  qua  efflmdunc  magna  eft  amplitudo.  Magnisitacpuaftisi^cmontibusingen 
tes  amnes  erumpere  nil  mirum. qualis  fub  Caucafo,ubi  nullus  fundus  inueniri  pro/ 
ditutjSC  maris  nomen  habet.  Hac  aute  ita  mutamur,  ut  terra  arida  fitqua  modo 
late  reftagnabatrqua  omnia  proueniut  publica  rerum  omniu  uicifsitudmc,fuaij  lia/ 
bent  decretoria  momenta,  nec  hoc  modo  fluminibus,  fed  &C  mari  fokt  contingere: 
ut  de  Aegypto  uidemus  ab  Homero  proditum. Nos  uero  pleruncp latent, quod  non 
fiant  protinus, fed  longa  temporum  diuturnitate,atas  aute  hominis  fit  uel  quam  bre 
uifsima.  Cataclyfmus  uero  quo  omnia  exaquefcunt,quafihyems  contingit. habet 
enim  mundus,ficutannus,fuacepora:uer,aeftatem,autumnu,hyeme.  Quod  uero 
quida  amnes  perenes,  quidam  teporarij,no  tam  magnitudine  aut  anguftia  fit  ipecu/ 
um>  quibus  aquae  recipiunf:quam  coditionelocima^is  minusue  humedlijfrigiditp 
aut  argiliofi  SC  aridi.  Nec  tamen  qui  perpetui  uocant,  fuis  caret  periodistut  aliquan 
do  delmaqaliquandocurfum  repetant.  Sed  quis  non  admiretur  rota  aquaru  mate 
ria,{d  eft  mare  ipfum  umuerfumjnon  illud  quidem  a fontiu  multitudine  oriundu:ita 
enim  quidaputauerunt.  nam  quomodo  rigus&  fluentes  aquae  ftatarias  aquas  de/ 
promantCtoc  praeiertfm  locis  quot  maria  uidemus.  Kfi  mare  fluere  quidam  putaue/ 
rint,q»  in  loca  profundiora  femper  deferat  tutpote  quomeuxinQ&M*otis  in  pon/ 
tum,  pontus  inaegeumjsgeum  inficulum,ficu!um  in  fardoum  SC  tyrrhenum,denicp 
quod  eft  inter  columnas  Herculis, totum  in  profunditate  defertur.  T um  uero  ab  ar/ 
<fto  in  auftrum,i<:ilicet  a fummo  in  imum  defeendere  maria  pleriq  prodiderunt.Si/ 
cucalfl  opertam  olim  terra  aquis,  mox  aftrorum  fuiftu  exonerata,  maria  nunc  fu 
pereflequs antiquam  fpecie  referant.  Alq  mare  fudorem  terrs  putaueruttfalisijfa/ 
porem  in  teftimonium  uocantrficut  in  aqua  etiam  per  cinere  eliquata  falis  fapor  de- 
prehendi folet.Nondefunt  qui  mare  aquarum  conceptaculum  &:  fedem  ac  femina- 
riumuocent,ut  exteris  elementis  fua  certa  fedes  eft.  Inde  ergo  aquas  omnes  excur- 
rere SC  recurrere  opinantur.  At  fluuij  dulces  funtfdulcefcunt  fcilicet  per  terre  uenas 
eliquati. Sed  quom  crafsius  marefit,quipoteft  fubtilioribus  aquis  & pofculctis  ctfc 
prinopiumc’  Ali)  cenfent  folem  hume^  depafei)  SC  femper  mana  ipla  circumagi 
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qufcquid  fncft  dulcis  dcpafcentem,  quod  reliquu  eft  falfum  relinqui. quod  fieri  non 
poITeofiendimuSiquom  quicquid  humoris  attollitur, poftquam  ad  mediam  aeris  re 
gioneperuencritjfrigoredenietur  8C  refluat.Tum  fi  mari  ibi  aleret,  ut  caeteri  ignes, 
aliumfempcrfolem  elTeoporterettin  qua  harefi  fuit  Heraclitusdicet ignes  etiam  cac 
ttrosno  uapores abilimerCjfed  tantum  attollereanimaduertamus.Caecerum  quom 
alhaccetera  pabulo  non  indigeat,  neq;  folis  more  circumagant  maria,nec5  id  ioll  ui 
detur  tribuendum. alioquitantx  aftrorum  mulritudiniacmagnirudiniquomodopa 
buli materia iufFcceritc’ Plato  perfofTam  efle  terram, tartarum  efleaquaru  thefau^ 
xum,quas  euomat,acreforbeat,cxifhmauit,  bi  proterrx  conditione  colorem  iapo/- 
lem^  mutuari.Sed  rem  efTe  comentitiam  ^ fabulofam, compertius  eft  quam  ut  ra/ 
nonibus  refelli  debeat.  Na  flumina  in  mare  no  in  terra  terminant  ;8C  fi  qua,ut  Nilus 
fi^Ifter,fubeunt  ipecus,  mox  prodire  cognofcuiur:  atqui  ita  eft,  ignis  caeli  concauu, 
aer  proximu, terra  medium  locum  habet.  Aquis  mare  tribuitur,  in  hoc  quafi  mundi 
aiuocralsior  omnis  humor  ipfumcf  iedimecufubftitit:  tenuiisimaaut  quaec^parsin 
corpus  abijt.Ipfum  aure  mare  flumina  accurfii  no  augeri,  caufa  eft  eius  magnitudoj 
inquaitadirsipant,ut  nihil  pofsit  accremento  tribui.  Suntqui  mare  ab  ipfis  mun 
di  incunabulis  ccepifle  putent,  tj  dem  compar  mundo  futurum  arbitrantur.  Demo., 
ciicusolim  terra  mari  opertam,  illud  uero  quotidieabfumi  Si  nil  fore  aliquando  fii/' 
(picatur.  Res  digna  rifu,  bi  Aeiopifabulie  fimilis : quiCharybdinbis  abforpfiflea- 
quasfcriplit,  6i  primo  montes,  fecundo  infiilas  apparuifle.  quod  fi  tertio  abforpie./' 
fit,  nullas  aquas  pofihac  prorfus  fuperfuturas . At  fi  fol  dum  circumagitur  dulcifsh' 
mamquamq?  parte  haurit  QC  remittitteerte  mare  femper  futurufperamus,  licet  non 
eodem  forte  loco,  quando  locoru  faciem  dC  fortuna  mutari  non  negamus,  eadem  ra 
tionos  mouec,  ut  non  ideo  mare  falfum  putemus,  quod  fbl  dulcedine  euocet.  Nam 
taniundem  regeri  S£  bona  Sdereftitui  perruarum  habemus.  Saliedinem  aut  afluuijs 
iniiehicxiftimare,effufe  eft  impudentiae.  Atqusde  fudore  terrae  commentus  eft 
EmpcdocIes,meram  fabulam  fapiunt.Namquod  aqua  per  cinere  aut  calcem  eliqua 
nfalfefcaqdiuerfum  eft.ex  aduftaenim  terrg  materia falfedine  mutuatur. Sic  urina, 
licfudor,fic  pabuli  humani  fedimentu,amarore,uel  quod  proximum  eft  falfedinem 
trahunt,  adufta  fcilicet  terreftri  parte  corporis  infecta,  qua  itidem  ratione  contingis 
Ltmare  falem  habeat . Nam  folis  5C  aftrorum  calor  ex  fumma  parte  quod  dulce  eft; 
inuaporemrcfotuit:ex  imo  uero,  qua  terra  ipiamatfingic,exhalationem  elicit  adu^ 
ftsterraetqua  per  mare  afcendensS>C  rurfus  elabens,fal(ugineinuehit.  huic  rei  tefti 
moniumaddit  harena in  tenuifsima  grana  difsipata. Hinc  nonnulli  purauerunt  ter.' 
tam  olim  conflagra(Te,atc5  inde  falfedinem  accepifle,  quanta  fit  exhalationu  uis  no 
intelligentes.Ea  ratio  facit  utfpirate  auftro,utpotc  calido,aque  falfiores  fint  SCcraC- 
fioresiquodeotra  euenitfpirante  borea. autumnales  item  obseftatem  proximam 
trvicf  habent, grauioresfuntjSiC  in  prgeeps ferunt  ocyus.Etquis  no  experif  quo/ 
ridie  aquam  maris  caeteris  caiidioremc’  ceu  qu»  multam  exhalatione  retineat.Nam 
qu*iemel  adufta  funt,poteftate  calore  habenttealx,  cinis, animaliufed!menta,quo/ 
rum  pracipue  uentres  calidi,  pars  ergo  pofculenta  facile  attollitur,  cui  fi  quid  terre/ 
iix  concremationis  inh3eferit,falfefcit.Quin  nauiganies  uafculo  cera  obturato  SC 
infnaredemilToaquampofcuIenta  colligunt:  quod  pars  aqu»  dulcior  per  tenuifsi/ 
mos  carg  meatus  pcnetret,fubtiIior  fcilicec.at  qug  falfa  craffa  eft  excludit. Quom 
uero  crafsior  fit,  plus  habere  ponderis  etiam  neceffe  eft.Suftinetita(^triremes,qu£ 
feciiein  fluminibus  fuo  pondere  fubfidunt.  id  tu  facile  fenfu  uidere  potes  . Nam  fi 
falis  multum  aquis  infcceris,ita  craffefcuntjUt  prope  limus  fiai,8c:  in  ea  oua  innatat. 
Quodinfalinis  cominus  licet  expcriri,& in  Paleftinae  quodSlacu,  in  quo  homines 
SCequi  abieifli  uinculis  etia  alligati  fliperferuntur.  Hinc  fabulae  traduntur,  in  Chao 
nia  accolas  ab  Hercule  impetrafleiut  quoniam  fons  proximus  pifcesnon  educaret, 
ipfi  ftlcs  inde  colligerent.  Aquam  ergo  illam  decoquunt,2^  tenui  portione  exhalam 
te,fubfidet  pars  crafsiormodicefalfa  cadore incredibili. eius  rei  calor  caufa  eft. Nam 
fic  Arabes  calamis  bC  fcirpis  cocrematis,  cineres  in  aquas  demittunt,  inde  multum 
falis  colligentes. Accedit  illud  tcftimoniu,  quod  fi  ueftem  marina  aqua  pelluas,  for.. 
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defcit^tantutn  abeft  ut  fordcs  eluantur.  At  fluuioru  edor  & fapor  nullus  efl.qmc/ 
quid  ucro  habent,^  terra  per  quam  fluunt  mucuaniur.Hinc  fulphur  SC  alia  id  genus 
redolent.  Sic  in  Sicilia  fonte  quodam  indigenae  aceti  uice  utuntur,  fic  apud  Lingo/ 
nas. Sic  fons  Scytharu  ita  amarus  efl,  ut  amne  in  quem  influit  uniuerfum  ingratum 
reddat;  terra  fdlicet  fuas  illis  habitudines  imprimente,  fed  de  bis  batflenus.nunc  de 
uentis.  Ventorum  caufam  foli  8C  aftris  tribuunt, a terra  calidum  K ficcum  halitum 
elidetibus.Namfluaporattollitur,  utin  aquam  exprimatur:  itafubtilior  hic  halitus 
euocaturjUtlpiritusflat.Namflfpifsiora  euehuntur,tenuioraetiam8Cficcaignej9 
naturfeuchi  ncceffeeftjquorum  fcecundaefttellus.Netj  qs  credendum  quiaerem, 
fpiritum,nubem,rubflantia  eadem  arbitraturteo  tantum  differre, quod  aer  quiefeat, 
uentus  propelIatur,nubes  denfeiur  8^  pendeac.  Nam  nubes  uapor  efl  calidus  & hu 
midus.uentus  calidus  8^  flccus  efl  halitus.Quod  li  aer, unde  illi  motus  princtpiumf 
ut  defluuqs  omnibus  elTe  oportet. Certe  non  hoc  facile  conflituant,quiuentum  effe 
aerem  agitatum  K fluentem  dixere . paret  hoc  quod  diximus,  quom  maiore  modo, 
modo  minore  fpiritum  attolli  uideamus,  pro  quantitate  exhalationis  qug  attollitur, 
item  quod  plituia  uento,uentus  pluuix  concedit, quali  alter  alterius  locum  occupet, 
utpoie  contrarijs  caufls  exorti.nam  rapto  uapore, terra  aret, unde  exhalationis  ma/ 
leria  eif.Cf  lerum  ab  ardfo  8C  meridie  multi  proHcircuntur  uenti  ac  imbres, quddfol 
inter  utrun<^  iter  capeirens,haIitusactoI!at,nec^cocoquatprocuirummotus.Abor/ 
tu  occafu  id  rarius  euenit,qu6deuedos  halitus  uicinitaie  abfumat.flc  Eteflg  poli 
tefliuum  folflitium  8C  canis  ortum  ab  ardo  fpirareincipiunt,liquatis  fcilicet  niuibus 
excitati.Die  uero  fiant, nodu  de(inunt,qu6d  calor  maceriam  fuppetat  quam  nodis 
fr^us  excinguit.Contra  ornichis  pofl  bruma  ab  auflro  ueniun  t , minus  uehemen/ 
tes,minusc^  concinu{,roIis  ui  edomiti,  que  flibire  uenientes  ad  nos  necefle  eli.  Ven 
tiaute  in  latus  mouentur,  quod  halitus  euocati  furfum  feramur : ied  uel  frigore  me» 
dig  regionis  uel  denfltate  nubisrepulfi,quom  reda  defeendere  natura  leuitatis  pia 
hibeat,inlatus  inclinant:  8C  more  fluminuexcurfu  proficiunt, & augefeunt.  CeC' 
ianc  uenti  fole  materia  fpiritus  fuo  immodico  calore  difsipante.  Item  quom  fol  cetra 
exiccat  antequa  terra  multam  exhalatione  effuderit:  ceu  fi  tenue  quid  in  igne  abic/ 
ceris, quod  priufqua  fumum  emittat,aduratur.  Ob  id  circiter  Orionis  ortum  u&ad 
Ecefias  8C  prodromos  qui  odo  ferme  diebus  ante  canis  ortum  rp!rant,magnafit  ae/ 
ris  tranqu^itas-Sed  dC  frigus  idem  agit  calori, terram  adfiringens  S^ipirituminter' 
eludens.  Ad  ucntoru  rationem  fpedatnoffcZonarum  mundi  difiributione:  h* 
quinc^  funt,  media  tequinoc'lialis,qudd  fol  drea  eam  feratur,  quom  ad  illamper/ 
uenerit,dies8C nodes  sequentur.Hscob  immodicum  caloreaplerirt^ueterumia 
habitabilis  exifiimatur,fed  stas  pofierior  habitabilem  effe  coperit.  Dus  pofiremx 
quod  a fole  procul  recedant,  ST  ad  polos  mundi  uergant,  immodico  frigore  habita/ 
tores  excludunt,  fi  plerifc^  antiquorum  credimus,  polleri  aliter  iudicarunt.Imer  has 
tres, dus  temperats,uits^  animantium  accomodats  interferuntur.Nofiram  ardi 
cam,antardica  alteram  porredam  ultra  squinodialem  uocant-Inutrac^  fimilesre' 
rum  dC  uentorum  euentus  accidere  fuipicantur,  eademq;  ratione  uentos  (latuendos 
ex  parte  utrat^  arbitrantur.Ec  ficut  a nofiro  polo  Boreas  rpirat,8C  non  pertingit  aL> 
terum  polum-.ita  ex  alterius  poli  parte  alius  flat  Boreas,  qui  & ipfe  minimenoflruni 
polum  attingtt.Neq^  aufier  ab  altero  fpirat,  ut  quidam  putant:  ied  ab  sfiiuo  tantum 
tropico, que  a cancro  nominarunt.  Sub  media  Zona  uentos  fieri  negat  Arilloteles, 
q>  nulls  aqus  fint  eo  loco,  ex  quibus  exhalatioes  fiant.Proindc  qui  Ecefias  inde  fla 
re  credut,  falluntur.  Longitudine  & latitudine  noftrs  habitationis  aliter  accipit  A/ 
riftoteles  quam  cofmographi.Latitudine  metitur  ab  oriente  ad  occidcntem,id  eil  a 
mari  Indico  ad  Herculeas  columnas  qus  fiint  in  mari  Gaditano.  Logitudine  a taf 
rtdiead  reptentrione,id  efiab  Aethiopia  ad  Msotin  paludem.Porrd  latitudine  na 
firshabiiaiionislongitudinemultoelfemaiore.  hanc  quartam  parte  circulinon 
iinplere:i!lam,id  eil  latitudine, prope  femicirculum  compledi.Ob  id  Ariilotelcs  ia> 
quithabitationeterrs  fecundum  latitudme,ad  eius  habitatione  fecundum  longitu» 
dinem,ampliusfehabere  quam  quin  q;  ad  tria,  Propemodum  enim  fe  habet  ut  fex  ad 
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trta,exili  admodum  parte  excepta.  Sttum  ferieq?  uentorum  ita  dcfcribir  Ariftorer 
Jcs.  Fiat  circulusqugfinitori  comparemus,  per  eum  fex  ducantur  diametri  elemetis 
diAtnifl^.  a figniticet  ortu  ^quinoctialem,  ex  diuerfb,  b aEquinoclialcm  occafum, 
cmeridiem,  d feptentrionem,  e ortum  folftitialem,  f folftirialem  occafum,  g ortum 
bibernum , h hibernum  occafum  . Inter  g SC  c ducatur  linea,  i k.  inter  f c duca/» 
tur linea Im.H*c  duodecim  funt  elementa,  quorum  unicuic^  uentum  unumadferi 
bemus,  a fubfolanum,  b fauonium,  c auftrum,  d boream,  e phcEniciamfeu  caeci, 
ani»  f africum,  g eurum,  h eorum,  i euroauftrum,  k thrafeeam,  1 libanotum,  m a/ 
quilonem.  Qui  omnes  praecipui  funt  ita  pofiti  ut  ex  aduerfo  fpirant . Inter  hos  qua^ 
tuor  eminent  a quatuor  prtecipuis  orbis  partibus,  Subfolanus,fauonius,aufter,  bo^ 
reas.Ad  aufirum  pofiti  calidi  funr,ad  boream  frigidi,orientales  auftrfnis  minus  cali 
dijOccidentales  minusborealibus  frigidi . A parte  boreae  plures  exurguntuenti  ob 
humidam  materiam  quae  inde  fuppeditatur . Venti  ex  diametro  oppofiti  non  fimul 
ipirant,qu6d  ualentior  infirmiore  coerceat,  uenti  oppofiti  flant  pieruntj  circa  tem^ 
poraoppofica. Phoenicias  circa  xquino<flium  ueris,alricus  circa  autumnaletzephy/' 
rus  circa  gftatc,circa  hyemem  eurus. Venti  oppofiti  aut  idem  aut  oppofitum  faciuc. 
eurus  Corus  incipientes  ficcant,aufter  calet, boreas  alget. fubfoIanus,phcenicias, 
eurus  lepidi-eurusinchoans  ficcu5,defincs  aquofusjfubfolanus  minus  ficcus,phoe/ 
nicias  feu  excias  pluuius.nam  uapores  nubes  in  fe  trahit:  undeprouerbium  illud 
exijt,  ad  fe  malum  trahit  ut  caecias  nubes.  Fauonius,  africus,  corus,fufffigidi.corus 
inchoans  ficcus,definens  aquofus.aufter, euroaufter,libanotus, calidi.  Autternoxi/ 
BS,  libanotus  humidiufculus , africi  & noti  naturam  participans  boreas,  thrafeeas, 
aquilo, fereni,Si  alios  inhibent  quod  uehementiores  fint.Boreas  grandinofus,aqui' 
loniuofusjambo  frigidifsimfiambo  corrufcadonuautores.  corus  cuijs  natura  con> 
ueniuboreas  omnium  faluberrimus.Et  de  uentis  hadtenus. 
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DE  TERRAE  MOTV 

Ventos  terrae  motus  caufam  effe  putant,  de  terrae  motu  igitur  ordine  agendu  efl. 
Anaxagorasideo  prouenire  exiftimautt,  quod  mundus  itadiflincflixs  fit,  ut  hemi. 
fphgrium  hoc  noftrum  furlum  fe  habeat,tllud  quod  tenent  antipodes  deorfum.  Aer 
igitur  qui  ob  leuiiatem  furfum  fertur,  in  noflrum  bemilphaeriumaicendereuolens, 

terrae 
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terra  occurfans  eam  permouet.Qua ratio  a ratione  abhorrct^quom  inaltero  faeml 
fpbario  furfum  fe  habeat,quod  ad  calu  uergit;ut  innoftro  experimur  hemirphgrio. 
nam  fi  in  terram  aer  nitatur.no  afccnderc,ied  defcederejiure  exifiimabitur.Demo^ 
criiusputami  terra  cauernoiamefle,Sii  ipecus  habere  plenos  aqua,  qua  exitu  qua- 
rens  motum  terrg  faciatid  quod  abfonum  eft  nam  terra  folida  eft,nei^  tantos  habet 
fpecus  qui  terra  permouere  pofsint.  Adde  quod  nec^  femper  a terrg  motu  aqua  ema 
net  .Anaximenes  Milefius  exifiimauit  terra  coplutam  deindeficca  rimas  agere  ac 
diffoIui&C  corruere, S<^  inde  fieri  terrfmotu.Nam8i  lutum  primo  bene  compa (Sum 
mox  friari  uidemus.Sed  haec  ratio  laborat. Nam  hoc  qs  euenit  quae  naturale  ficdta 
tem  nonhabent>qualem  habet  terra.Tum  uero  hoc  agnofcerctur,  8(1  terrae  frufta  si 
derentur  rjs  maxime  locis  ubi  frequentes  funt  tcrramoius:  id  quod  nequaquam  ufi 
demus.  Adde  quod  in  tam  longo  aeuoiam  terramotusdefinere  deberent,  abruptis 
fcilicet  iam  magna  parte  84  collapfis  terra  membris.  Tum  uero  Ariftotelesfuam 
de  terramotu  fententia  afler!t-C^uom,inquit5terra  naturaliter  ficcalit,8(l  aqugmul- 
titudinem  in  fe  contineat,  poftmodum  a fole  ca!efa(fta,  multis  pratereafuoptcnatit 
f a ingenio  igneis  corporib  us  in  fe  conceptis  multum  quocp  in  (e  fpiritum  comprt* 
hendat  oportet.  Qui  ^tritus  quom  multum  Sd  tenuitate  dC  uelocitate  ac  uehetneeia 
polleat, facile  intra  terra  uifcera  huc  illuc  euagari  ibiet.  mox  aucSus  exitum  quarir, 
84  in  altum  more  leuium  corporu  euolare  cupit.  Quod  quom  nonpofsittenaduri* 
cie  circum  obfi'ftente,fuo  nifuatcp  impulfu  terram  concutit.  Atcp  hoc  eft  quod  terra 
motum  appellant  morcales.Hic  interdum  uicSor  terraprofcindit.Sd  cum  fiammaex 
collifionecocepta  effundit:interdunu!iahabctcoinucfiamma.Scpe  etiaconngttiit 
no  totus  fed  parce  tantuexpiret,  pars  reliqua  inclufa  terra  exagitet.  Necpobftat  ter 
raibliditasatcp  opa citas, quin  fpiritusfeu  exhalatio  intra  terra  a fole  cocitet:  quom 
tamelumini  repugnet,  ne  penitiores  illos  terra  meatus  penetrer,  eft  em  calor  ^ lu- 
men ad  penetrandu  mulco  fort{or,id  quod  ex  obiecSo  igni  pariete  conftanque  calor 
tratjcere  potefi,lume  tratjccren5  potefl.  Atqui  £4  illud  ab  exhalatione  84  ipiritucer 
ra  motu  prouenire  attefiaf,quod  tranquillo  plerunt^  aere  motus  ille  efficincu  C|u6d 
nocSu  84  circa  folis  ortupleruntj  incipiat,  qj  fi  idiuceeueniat,  meridie  maximeco- 
tingit, fole  tuuebemeier  in  terra  incumbete. Sed  84  locis  cauernofis  idmaximapar/ 
te  euenitjintra  fpecus  fcilicet  fpiritu  excitato.  Adde  q»  uere  84  autuno  ob  frequentia 
pluuiarum  hoc  iapius  accidit.  Vim  etiam  fpiritus  non  modoin  aere  fed  84  in  anima/ 
iium  corporibus  experimur.fpiriru  enim  claufo  mtremifcuni,  at(^hocperfape  a Io 
tt)  cfFufione:64  adeo  aIiquando,ut  non  queant  confiftcre . Quid  quodaliquandoid 
ita  fenili  compertu  eftjUt  pudor  fit  inficiari.Nam  quom  motus  terra  mgruilIet,non 
prius  dcfijt  quam  terra  in  multam  molem  intumuerit  in  collis  morem : quo  tandem 
difrupto  multa  uis  uenti  igneadmixta  84  cinere  erupit:  quaLiparcorum  urbe  64 ali 
quot  urbes  Italia  proximas  grauiter  afflixit.Id  drca  Hieram  infulam  unam  ex  Aeo 
lijs  prius  olim  acciderat.  Sed  84  ante  motum  hunc  terra  fo!  no  raro  fine  nube  obfcu 
rus  uidetur.  Poft  occafum  etiam  folis  fape  occurrit  nubecula  in  morem  linea  angu 
fta£4in  longu  porreclS,  futuri  motus  nutia:  ceu  folet  in  maris  fluxibus  unda  tenuis 
pracurrere,  quam  aqug  filu,id  eft  -n  vSiicc,  maris  accolf  nuncupant.  84  hunc 

circa  folis  deliquia  frequenter  accidere  annotatum  eft, quod  tunc  aere  agitato  multi 
flatus  excitetur.  Obferuatu  eft  illud  quofp,ad  dies  X L . terra  motu  portendiiquia 
84  inbienniu  promouifle,  multitudinemateriacaufamexhalationifuggeretepro/ 
ditum  eft.Quandocp  etiam  fubterrancus  inges  fitfonus,  ucldum  terra  agitatur,  ue! 
antequam  agitetur,uento  fcilicet  caulamprabente.Hoc  eft  quod  aliqui  inter  prodi 
gia  aliquando  annotarunt, terram  mugifle.  Cum  terra  rpotu  etiam  interdum  pluri- 
ma aqua  multitudo  erupit, utpoce  uehemeti  fpirini  iinpulfa.ld  quod  circa  Achaiam 
aliquando  euenit, concrarfls  fpiritibus  obnitentibus,iia  ut  ca.taclyfmus  fa(f}us  uide- 
retur.  Cotingit  autem  ut  fpiritus  inclufus  aliquando  unam  tantum  in  parte  incum- 
bar, id  quod  admodum  perniciofum  eft.  Sicut  etiam  interdum  adfurgifintumorem- 
euenit  eiianonnunquam  ut  alternarim  pellat  84  impellatur,  S4quafi  co  trano  motu 
tecfta  inter  fe  arietent:  quod  in  fe  minus  habet  periculi,parte  fcilicet  parti  fuccuricK. 


Siha(fi:enus  de  tcrraemotu.  D e tonitru  SC  fulgure  nunc  agcndu.  Anaxagoras  cxiV 
ftimauit  Ignem  a fuodelapfumorbemnubcmmcidcre . cius  aero  corufearione  effe 
fuIgur.Quom  extinguiiurjftridorem  fieri: hunc  effe  quod  tonitru  appclJamus.  Sed 
enim  hoc  parum  conientaneu  rationi  mcelliget,qui  nouerit  ignem  fuapte  ui  furfum 
niti',  deorfum  uero  nunquam. Quod  fi  huiulmodi  motum  uiolentum  dixerit, uiolen 
112  caufam  reddi  oportuit.age  uero,  cur  ignis  nubilo  potius  C2I0  quam  fereno  dela/ 
batur,etia  difquifitionedignu  putamus . Altera  eft  Empedoclis  fententia  fuperiori 
iiinillima.  nam  igne  in  nube  ex  radijs  in  fe  inuice  cocurrentibus  ac  faepius  replicati 
busfecerni  putauit,tupari  paeSoeius  corufeatione  fulgur:  ftridoreuero  dum  extin 
guitur,tonitru  appeilauit.Sed  res  ipia  medaciu  detegit.  Na  fi  hoc  ueru,tum  in  omni 
nube  eS  fieri  concurfatione  ac  replicationepar  fuic,atcphinc  fulgur  6C  tonitrutquod 
fenfusfalfum  leftatur-Tum  quod  quoties  aqua  ibie  aut  igne  incaluit,  fegregario  illa 
radiorum  fieri  debuic;quod  plane'  a uero  alienum  uidemus.  Quod  fi  in  aqua  id  non 
acddit^ncc^  in  nube  accidere  credendum  eft.  Sunt  tertio  qui  dicant;  fulgur  no  ap 
parere  propter  igne.  Sed  quemadmodum  percuffam  aqua  nodlu  fulgere  cernimus, 
eodem  modo,  dum  fe  nubes  collidunt,  fulgore  excutere.  Sed  i)  paru  uidentur  ratio^ 
nem  optica  tenere,  & qux  refradlionefiant  intelligere . fit  enim  die  corufeatio,  non 
aqu2percufiae  fulgor . Ea  enim  fulgere  uidetur  percuffa,  refracloab  eauifuadaliV 
quodtulgidum-ldt^  nodleuidetur,  non  die:qu6d  die  maius  lumen  minus  obtundat. 

Ariftotelesueram  caufam  explorans, duas  afterit  effeexpirationes:a!teram  humi 
dam, alteram  ficca.Vtracj  in  nubem  eleuari  folettquocp  altius  euecfa  fuerit,ed  uehe/ 
mentius  ob  loci  frigiditatem  denfatur . Exhalatio  autem  ficcior  rarior  a denfiore 
conclufa,  dC  exitum  quterens  ualido  motu  agitur:  2«^  denfa  nubis  latera  concutiens, 
eum  fonitu  ciet  qui  tonitru  dicitur.  Is  maior  aut  minor  eliditur  pro  rari  denficp  diffe.^ 
remia,  quem  ftridori  illi  comodepoflumus  comparare,  qui  uulgo  Veft*  SC  Vulca- 
nirifusdicitur,quom  e lignis  fpiritus  exitum  petens  crepitum  facit.  Verba  funt  Ari- 
ftotdiSjcV  /iJli-?ot>a^«4soi/^A«J',oi</fe''nu>isi«M',Mo'i’«7re'Afu/'TK-#8',idcft,quem 

fdlicet  ftridorem  zlq  Vulcani  rifum,  alq  Veft*  nuncupant:  alq  eoru  minas. In  uehe 
menti  auteconcufsioneinfiamationube  fcindens  fulguratio  appellatur. quod  fi  con 
cepta  flamma  in  tmu  detruditur,  fulmen  uocatunfine  flamma  autem  rumpens, ecne 
phiasSC  typhones  reddit. Illud  certum  eft, fulguratione  fieri  poft  nubis  colhfionem, 
K tonitru  eam  pofteriore,Iicetprior  ipfa  oculis  occurrat,  uifu  auditum  anticipante: 
quod  in  longe  ferictibus  remorumt^impulfucerto  colligitur,  quom  rurfus  attoiian/ 
rarpriufqua  plag^fonus  audiatur.  Si  ergo  diligenter  inquiratur,  eadem  caufam 
eundum  materia  fuper  terram  uentum,fub  terra  terrae  motum,  innube  tonitru  effi/ 
ciuexhalattolcilicet  ficca  fluens,  mobilis,  agitata.  & haede  tonitru  latis.  Quoni/ 

am  ex  eodem  feminio  cenephiam  ac  typhonem, SC  fi  flamma  adfir,iulmcn  fieri  dixt 
mus:quid  ecnephtas  a typhone  differat,  differendo  eft.  Ecnephias  perpetuoS^  con- 
tinuo fpiritu  conftat,typhon  fradlo  5C  concifb.Idem  contorquetur  8«^  rotatur,quom 
ecnephias  recfladefcendat.  Typhon  altquidnubis  fecum  conuehit,arbores  ^ na- 
uigia  contorta  confternens  tanta  ui,  ut  pe  ignem  concipiat.Qua  ex  re  illum  mor^ 
tales incenfionem  uel  preftera  nuncupant . Typhonem  flantibus  aquilonibus , ec^ 
nephiam  dum  lacent  niucs,  fieri  pernegant.  At  fulmen  tenuis  fpiritus  eft,  igni- 
tus, denube  elifus  . eius  unamfpeciem  argeta,  td  eft  fulmen  clarum  uocamus.  Hoc 
non  urere,  fed  difsipare  tantum  creditur,  eius  quippe  mira  utsiin  relutftantia  tantum 
feuit.  Aes  clypeisinduclumeliquat  Ifgnoincolumi.  intadlis  ueftimentis  corpus  af' 
flat&offa  abfumit.  Alteram  fpecie  denfioremobtufiore<^  •J.oAiy/TK  xtpcu/vof/,  id  eft 
fumidum  dC  ardens  fulmc,uocauit  Homerus:  quod  huc  illuc  peruagari  annotatum 
eft, quom  Diana  Ephefise  templum  coflagraret.  Fulmen  femperpracedit  fpiritus. 
Quo  fit  uc  quidquid  fulmine  iciendu  eft,  prius  moueaiur.  de  fulmine  illud  quoq;  ad/' 
notari  folet,  fi  quid  peruigilia  feriatur,  claufis  oculis  morirper  romnu,apertis.Quod 
fulmine iiftum  eft,  indiuerfam  partem  femper  conuerti.  Omne  animal ftatim  expi- 
rare, homine  excepto.  Nunedeffs  ordine  agendum  eft,  qua  a philofophismixta 

imperfecta  dicuturtqua  radiorum  apparitione  ue! fiunt  uel  fieri  uidentur:  primo 
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de  ea  qu*  a Graecis  halos,a  noftris  arca  dicitur.  Ea  cft  circulus  tam  circa  fole  quam 
lunam  aliacj  lulgentia  aftra.Is  fit  ex  radiorum  refractione  ad  opticam  ratione-  Quae 
caufa  una  communis  eft  iridi, uirgis  &Cparhelfis.Fit  Iialos  uniformi  8C  aequali  nube 
fub  aftro  c5fiftente.occurfans  em  illi  luminofus  radius  refringit:  apparetcj  fub  aftro 
magnus  circulus,cui  halos  nomen  fecere.Ita  enim  ratio  naturalis  obtinuit,ut  oculo 
rum  radius  in  habentia  plana  fuperficiem  impa(fius,aerc  uidelicet  aut  aqua,retruda 
lur  refringaturjj.Ex  his  quaeda  ipeculorum  ngur5  reprg fentant,  ut  continua  & den 
fa.quacdamfoloscolores,  ut  quae  ex  plurimis  ipeculis  peneinfenfibilem  diuifionem 
habetibus  confiant: in  ijs  enim  imagines  non  apparent, fed  tantum  colores.Etfiqui 
dem  quae  oculis  obqciuntur  clara*funt,clarifuniicidecolores.SinaIiquidredenrius 
admikeat,  uel  fi  oculi  radiuspaulo  fuerit  infirmior,  minus  claros  cotoresuiderio/ 
portet.  Acrcoatfius  circa  afiru  ex  quo  halo  circulum  fieri  diximus,fi  denfior  fuc/ 

rit,piuuiam  nuntiat.  Quod  fi  euanidus  difsipetur,ferenitatis  eft  index:  quod  fi  exu/ 
na  pattedifcerpiuideatur,exea  parte  uetos  prifagic.Facit  enim  eam  difiradlionem 
uentusindemouens.Halos  autenon  exaducrfoafiri,ucfris,  fed  plane  circa  afiruin 
efficitur,  caufa  eius  circularis  formae  eft  refratfiio  radij  a figno  ad  lignum.  Vnifomii 
enim  8C squali  confiftence  nube,  undii^  ab  eodem  ad  idem  arquales  radios  refringi 
contingit.  Idcmhoc  Mathematici  opttea  fieri  necefsitate  demonftrant.  Statua/ 


lur  linea  a,  b,pro  radio  obtutus:ita  utin  a,  oculus, in  b,  aftrum  circa  quod  halos  fiat, 
pratfcnbatur . Circa  hanc  eo  loco,  ubi  eft  nubes , tria  fignain  ambitu  obrerucn/ 
cur,c,  d,f,  ad  hxc  lineae reiTtx  & aequales  treis  ab  a punifioducantur.Abrjfdcrurfus 
tribus  fignis  tres  ali*  ducantur  lineae  in  b,  pundu>in  quo  aftrum  notauimus.Ex  ha 
rum  fex  linearum  pretradione  tres  magni  anguli,  feu  tu  obtufos  angulos  appellare 
inauis,cfFiciuntur:eo  ipfo  loco  quo  inferiores  ires  cii  fuperioribus  tribus  lineis  con/ 
currunt,inc,d,f.effeautemhos  treis  triangulos  aquales  certum  eft, utpotequorula 
lerafint  gqualia.Ducaiurpraterea  linea  ab  angulis, c,djf.  quas  cathetos,ideftper/ 
pendiculares  dixit  Anftoieles,  quod  a circunferentia  circuli  ad  ceniru  deducantur. 
Eftaute  centrum  e,per  quod  reda  linea  a,  b,traieda  eft.  Sane  ex  angulis  bClineisil' 
lis,  ut  didum  eft,c6curfantibus  circulum  oculis  offerri  necelfe  eft-Quo  fir,uthalos 
liue  area  circularis  euadat.Fiiautefepius  circa  lunam  quam  folem. Nam  uisfolis  ad 
humores  abfumendos  multo  uehemcntior.Nunc  ad  iridem  tranfeamus.  Iris  nun 
quam  orbem  implet, uix  aliquando  ad  femicircuium  accedens, quato  fol  ad  medium 
cseli  magis  prouedus  fuerit,  hoc  mitior.  Eo  fit,  ut  fub  ortu  Sfoccafum  maior  uidea^ 
tur.Poft  autumnale  acquinodium  diebus  ad  bruma  inclinantibus  qualibet  horaiiis 
uideri  poteft:quom  longiores  fune  dies, circa meridtenon  apparet.  Vixunquaplu.- 
res  duabus  indes  fpedata  funt.Iridi  treis  colores  funt,puniceus,uirfdis, purpureus. 
Fit  iris  quoties  in  rorulenta  nubeoppofitafolis  radfj  refringuntur,  folis  imagine  ma 
le  exprimentes  guttae  ex  nube  rorantes,  uti  paruafpe  cula  radiorum  colore.nonpia 
ne  figura  reprsf lentant.  Ab  tpfis  autem  guttis  radios  etta  obtutus  noftri  refringi  ufc/ 
ro  fimillimueft;  quod  ab  omnibus  corporibus  planis,  qualis  aqua,  qualis  aer, uifum 
nofttum  refringi  uidemus.Memorif  traditum  eft,  Antiphontem  hominem  infirmo 

admodum 
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admodum obfucufpecftrum  fiue  imaginem  fuam  infe  obucriam  folicum  fpecflare.fd 
fcilicetfeciebac  reiradlio  SC  uifus  infirmitas,  nam  apud  eum  aer  uicc  fpcculi  funges 
batur.eadem  caufa  facit^ut  trabes  naulum  curuatiores  craisiorescp  in  mari  occurrat: 
Sefiantibus  euris  rerum  moles  maiores  rufpicamur.  Quin  & lbl6ii  aftra  tum  orien- 
da tum  occidentia  maiora  exiftimantur,  quod  uapores  medi)  qui  eo  tempore  ex/- 
citantur,latiusradios  frangant  atej  difsipent-Ciuod  fi  aeri  acceptum  ferimus,id  iu/- 
ftius  aquae  tribuendum  opinamur- Atqui  hoc  iris  8C  halos  differut,  quod  iris  cx  ad^ 
uerfofolis  aftri  apparet, halos  autefub  aftro.Irisob  denfitatem  nubis  nigrior,  ha 
los  albior  fulgidior»^  uifitur.FuIgidumenimpernigrum  aut  in  nigro  confpetfiu  pu 
niccum  fe  offernfic  uiridia  ligna  multum  fumi  candidae  flammae  comifeentia  rubru 
ignem  oftendunc.8C  ibi  per  fumum  Si  caliginem  fefepuniceum  profert.  Qualis  etia 
«(i prima  iridis  refra<5lio,utpote  a paruis  ac  rofeidis  guttis  repulfa . Eo  quoqj  iris  ab 
halo  differt}  quod  iris  diuturnior  eft  ac  permanentior  : namhalosffatim  fbluituraut 
depluit.Quin  fpirantibus  aufi ris  iridis  imago  circa  lucernas  uifiturt  eadem  circa 
remosrorates.  Aqua  itidem  fubtilfter  ad  radios  ue!  manu  efFufa,  uel  buccis  afpeffa, 
iridem  reprpfentat.eft  aute  praecipuus  in  iride  color  puniccus  non  purpureus.Nam 
&rcfradio  5C  paruulaeguttx  ipcculaimitances  hoc  efficiunt.  Qua:  omnia  halo  Ion 
gealiter  accidunt . Ex  tribus  coloribus  iridis , puniccus  fit  fulgido  in  nigro  aut  per 
nigrum  emicante,  ut  diximus:  hic  non  minus  candoris  habet  «auam  fulgoris . Quo 
liero  longius  radius  protenditur,  hoc  umbr$  magis  particeps  efficitur, ati^  in  nigra 
tranfit.Hinc  eft  quod  puniceo  uiridis  protinus  fucccdat.nigrum  aute  negationi  bel 
le  comparari  folct.  Quom  enim  delafTatus  uifus  defit,m  nigru  definit.fic  omnia  Ion 
geprofpeifta  nigriora,minora  planioraij  fe  offerunt. 5^  in  fpeculis  imagines,  nu/ 
besin  aqua  fe  probent  intuentibus  nigrioresineciniuria.Namproptcr  reffacflione 
pauco  debiliq?  afpfciuntur  radio. ob  id  pleruncji  accidit,ut  nubem  foii  proximS  intu/ 
eminulius  coloroccurrat,  fed  propemodum  colore  cafla  iiideatur;  hanc  eandem,  fi 
moxin  aqua  reffiexerir,aIiquo  iridis  colore  perfufam  putet-Id  fcilicet  facit  radius  fra 
dus:qui  iua  innrmitatead  nigrioreaut  certe  minus  album, ac  demum  ad  nigru  per/ 
ducit-Hinc  igitur  facile  intelligi  poieft,  a firmiore  radio  puniceum  colore  proficifei: 
qui  debibor  taefus  in  uiridem  permutatur. Quoc^  longius  fe  prouebit,bocmagisin 
purpureum  abit.  Si  qui  ucro  ali)  funt  colores,  infenfibilis  prope  eorum  efttranfirus. 

Plures  etiam  occurrere  nobis  pofilintiridesiea  tamen  ratione,  ut  quje  debilior 
infirmior  eft  ea  fit  fortioris  firmioris^imago:  atqiita  fubinde,utqux  a prima  longi 
us  abfiiterie , ca  minus  polleat : minuscj:  fub  afpecftum  cadat . Illud  quoqj  obferua.^ 
tum  eft, colores  pofteriorum  uariare  a prioribus  ordine, Quom  enim  prior  primo  Io 
to  puniceum,mox  uiridem,poftremopurpureum  habeat:  qui  fequitur  primo  pur- 
pureum, mox  uiridem,  tertio  loco  puniceuhabet:at<^ita  deinceps.  Sunt  qui  putent 
non  tres  lblum,quos  dixfmus,coloresiniride  agnofcfifed  dC  xanthum,que  nos  fla^ 
uum  appellamus.  Ariftoteles  ob  id  non  putat  plures  tribuscoloresiriditribuendos 
elTe.  Siquidem  flauus  non  eft  in  iride  per  fe  color,  fed  uiridis  pimiceiq;  collimitium, 
Si  alterius  in  alterum  tranfitus  .Nam  puniceum  tuxta  uiride  ficum  albi  flauiqiafpe.' 
ftum  imitatur.Idaliquotindicfjsprobatur.Quippe  fi  atra  impenfe  fuerit  nubes, co- 
lor xanthus  fgpius  feoggerit  quam  puniccus : nigra  nube  uiridis^  coloris  proximi 
tateidagente.Item  quom  color  iridispuniccus  fbiuitur,  in  flauum  permutatur- Ad/ 
de  quod  in  uerfi coloribus  texturis  corollis^floribus  contextis,hancuan'etate  afpi/ 
dlicet:ulcinirate  colorum  fxpe  oculos  perftringente,  ut  quis  qualisueficlegiiimus 
eoior  non  decernant.  Eadem  res  operantes  ad  lucernam  fallit,  ita  ut  in  deligendis  la 
nis  autfecernendis  flofculis  colore  pro  colore  perfepeinterferant.  In  iride  illa  an/ 
notantur.eam  nunquam  maiore  efte  femfcirculo,  fepius  minorem.  Sole  in  ortu  uel 
occafu  exiftente  maxima  apparere  iridem. Nam  quato  fol  fupra  horizontem  afccn/ 
derit, eo  arcus  minor  apparebit:  quom  itaq;  fol  in  meridianum  pro uedtus  fuerit,  tuc 
feanguftifstma  proferet.  Ab  autumnali  aequinocftio  omnibus  horis  iridem  fieri  con 
tingit.  At  circiter  atftiuum  folftitiu  meridianam  iride  uideri  negat  Ariftoteles.  Po 
ftremo  de  Parabelijs  uirgis  dicendu  eft.  Fiunt  aute  Parahelij  nube  denfa  ad  larus 
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folis  cxiftetCjin  qua  folis  radius  refringitur.Hos  foles  uocauit  antiquitasob  id  mtcr 
portenta  duos  aut  tres  legimus  apparuifTe  foles;quos  imagines  fuifle  folis  nihil  dubi 
lamus.  Hoc  ab  halo  8C  iride  difFcrut:qu6dne<j  circa  folem  necp  fubfoIe,fed  ad  folis 
latus  tantum  uidcniut.  Fiunt  ad  latus  &r  uirgx,  quas  f Gr:eci  uocanttquom 
nubes  fcilicct  cui  iblis  radij  illiduntur.necf  fibi  coftiteritjneij  ubi<j  eandem  ratione 
feruauerit : hic  denfa,  illic  raraiillicplusaqute,  hicminus  habens:  ex  qua  cadentes 
RSlx  uti  fpecula  cominutafolem^  excipietia  uirgas  iridi  pernmiles,id  eli  uerficolo 
res  reprgfcntant.Ha(Senusdei}s,qu»fupra  terram  coagmentantur,diximus-Inpo 
ilerum  de  fjs,qug  intra  terram  exhalatione  Si  uapore  confiunt,id  efi  de  lapidibus^ 
metallis  dicemus. 


ANTEROS  SIVE 

DE  MVTVO  AMORE^  CAE' 

LII  CALCAGNIKI. 

ANTEROTI  SACRVM. 

Htcunus  colitur.fcd  unus  ille 
Impletmunia  numinum  duorum» 

Et  poteft  geminus  uocari  Si  unus* 

Et  quod  uix  iicec  senimaruin  illo 
Bis  unum  duo  non  &cit,fed  unum. 

Hac  uis  fcilicec  Anterotis  illa  eftr 
Hsec  uis  mutua  mutui  eft  amoris. 

Haec  binas  animas  coire  cogit: 

Attf  una  geminum  calerepedus. 

MAGNIFICO  VRBIS  TRIBVNO  ANTONIO 
Conftabili  equiti  fplendidifsimo  Caelius 
Calcagninus  s * 

Licet  pietatem  aclibcralitatem  tuam  plurima  in  ciues  ac  patriam  officia  teftentur: 
tamen  quonia(ut  Grf  ci  putanOiw^^ow  peculiare  cibi  in 

magnificis  aedibus  tuis  elogium  propofuifti,  quo  Si  beneficentiam  gratitudinem 
tuam  in  amicitia  oftendis.Tnfcripfifti  enim  id  quod  familiares  acbencnciarios  tuos 
fummopere  oblecfiat,Diligcntes  rac  diligo.  Petqlii  deinde  a me:quid  poflet  elogio 
maxime'  accomodatum  piAura  exprimi.ne  fcilicct  in  tuum  cubiculum,!!  pidura  ab 
elogio  difiideret,  illud  obifeeretur:  Venit  mi 

hi  protinus  in  mentem  Platonici  Porphyrif  apoIogus:quo  ille  pulcherrime  atcfap/ 
tifsime  oftendit,  quomodo  Amor  adoleuerit : dC  cur  Mutuus  mor  in  luce  cditus:de 
qua  re  in  annotationibus  meis  recenter  fcripferam,quo  loco  mdicaram,plerofcpIa/ 
tinorum  falli,qui  Anterota  Amori  infenfifsimum  numen  exiftimaueruntjquom  ille 
potius  Amori  refpondeat  attf  fatisfaciar.Placuit  nbi  rei  argumetum.  AccerGdlcjpi 
(Soribus  primi  nominis  omne  hifloriam  iufsifii  graphicis  atij  iconicis  figuris  effiii' 
gi:8i  fubinde  a me  quafifti,  ut  fuper  Anterote  lententiam  meam  liceris  mandarem, 
quo  tibi  tota  res  planior  ati^  obuia  magis  fieret.Et  quom  in  annotationibus  mateng 
compendia  fuillem  fecutus,hic  me  paulo  ampliore prolixiorcmijefic  uofuifti, illud 
crebrius  repetes,  7ris  evi  igsc  Onfis^ey.  parebo  lubes,SC  hoc  omne  mili 

tabitur  bcllu  intuf  fpe  grariaE.IlIudqi  te  imprimis  obteftabor,  ne  finashscin  cuiuC- 
quam  manus  peruenire.  Aliud  enim  etlunius  uoco, aliud omm'um,fatis&cere.  Be. 
neuale,&  tuum  Cslium  ama. 
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RERVM  SYMPATHIA,  CVI  ANTE/- 
rota  praefecit  antiquitas. 

o N modo  nobis  natura  ar<^  his  animatibus,  qu*  homini 
proxima  funt , mutui  inter  le  amoris  igniculos  ingenuit, 
uerum  8<:  abdita  quaedam  cognationis  femina  inter  diuer 
faimprefsit.coaluiti^  deinde  comune  animorum  foedus: 

N admirabilem^  inter  rerum  naturg  opera  focictatem  com 

iugauir:quam  flinbrutis  abdicatis^  a ratione  frequetem 
offenderimus,  quanto  eam  conuenientius  dabitur  in  ho^ 
mine  intelligi:  nifi  plus  ille  odio  Si  cupiditati  quam  bene 
fuadenti  naturae  tribueret.  Animaduerium  efi  enim  inter 
columbos  ac  pauones,  turtures  ac  pfittacos,  merulas  Si  turdos,  cornicem  Si  ardeo- 
las optime  conuenire.  uulpes  Si  corui  aduerfus  aefalona  coniurant.Haec  parua  auis 
eff,oua  corui  frangens,cuius  pulli  infeffantur  a uulpibus-lnuicem  haec  catulos  eius 
tpfatnc^  uellif. harpe  ac  miluus  triorchiniocialiter  perfequuntur.  Defendit  tinuncu 
Ius, quem  Graeci  uocant,columbas:rerrer<5  accipitres  naturali  potencia,in 

tantum  ut  uiflim  uocemcp  eius  fugiat.Hac  de  caufa  praecipuus  columbis  eius  amor: 
feninttpjfiin  quatuor  angulis  defodiantur  in  olfis  nouisoblitis,n6  mutare  fedem  co 
lumbas . Vrfi  apibus  mirifice  blandiuntur,  & tam  diuerfaalioqui  animalia  confen- 
tiunt.Panthera  Si  camelus,pardus  Si  le^na  no  modo  blande  inter  fe  a^unt,  uerum 
eriam  coiugali  fcedere  copulantur.lllud  etiam  mirandum,paniheram  a feritate  ani- 
mal diefum,  grati  animi  teftimonia  prebuifTe  patri  cuiufdam  Philinis  afTedlatoris  fa 
picnfig,quomeius  catulos  in  foueadelaplbs  exemiflet.  Aduerfus  crocodiluichneu 
mon&  trochilus  cSmuneprglium  ineunt. Elephas, tantum  animal,pecudibus  infir 
mifsimi  achebetifsimigeneris  adIecffat.Ex  his  unus  etiam  traditur  amafie  quandam 
in  Aegypto  corollas  uendentem.  Ac  ne  quis  uulgariter  eletflam  putet;  miretur  gra^ 
tam  Ariftophani  celeberrimo  in  artegramatica.  Alius  IVlenadrum  Syracufanu  inci 
pientis  iiiuent*  in  exercitu  Ptolemxi,  defiderium  eius  quoties  non  uideret,  inedia 
leiiatus.Siunguentariaquandamab  alio  adamatam  ferunt. Omnium  amoris  fuere 
aigumenta  gaudium  a confpetflUjblandinxtj  inconditae,ftipes  quas  populus  dedif/ 
recferuat3e,54  in  finum  efFufe.Mentor  irem  Syracufanus,&l  Hefpis  Samius, culeos 
nibus  familiarifsime  uixifle  traduntur.  Ariete  etiam  coftat  deperi}  fTe  Glaucen  puei 
lamPtoIemgi  citharifiria.Eft  percelebris  apud  Sefton  urbem aquilg  gloria, educa- 
tam a uirgitieretuliffegratiam,aues  primo,  mox  deinde  uenatus  aggerente:  defun- 
cta poftremo  in  rogum  accenilim  iniectlTe  fe,&r  fimul  coflagrafle-C^uam  obeaufam 
incolx  quoduocant  Heroum, in  eo  loco  fecere,  appellatum  louis  SC  uirginistquoni 
am  illi  deo  ales  adfcribicur.  Immouero,quod  tu  minime  credideris,  anfer  Lacyde 
philofophumitaamafredicitur,utei  comes  perpetuo adhgferit,nufquam  ab  eo  non 
publice, non  in  balneis,non  nocl:u,non  interdiudigreflus.Etutpraetermitca  canes 
equofe^  5C  id  genus  animalia  homini  coniuncfifsima  uiuentia,  etiam  toto  elemento 
a nobis  feiuneffa  St  magna  Oceani  mole  condita,  hoc  inter  fe  afFetftu  ate^  indfuerfa 
pellici  conftat.Nam  St  Delphines  aliquot  puerorum  amore  flagraffe  nouimus.Hor 
tenQus  orator  apud  Baulos  murenam  adeo  dilexit,  ut  exanimata  fleffe  credatur.  In 
eadem  uilla,  Antonia  Drufi  tam  familiariter  cum  murena  egilTe  dicitur,  ut  inaures 
etiam  addiderit:  cuius  rei  nouitas  multoru  hominum  conuentum  uidendi  fiudio  il- 
lexit.Mufculus  tantillus  fcilicet  pifciculus  balenae,  quandoquide  pra^graui  fuperci^ 
lioru  pondere  oculi  opprimuntur, infeftantia  magnitudine  uada  prznatans  demon 
ffratjOculorumcp  uice  fungitur.  A pinna  qux  inter  cocharum  genera  eff, nunquam 
abelf  pinnothenque  iccirco  6t  pfnnophylacem  uocant.Is’parua  fqiiilla  eft.  Quin  St 
cancer  eius  dapis  affetraror  preftoeff,arcp  hocafiu  in  uenatu  utuntur. Pandit  fe  pin 
na, luminibus  orbum  corpus  intus  minutis  pffeibus  praebens.  Alluliat  alr}  protinus: 
fit  ubi  licentia  audacia  creuic,implent  cam.Hoc  tempus  fpeculacus  id  morluleui  fi^ 
gtiificat:illa  ore  compreflb,quicquid  inclufit  exanfmat;partemq;  fetio  tribuit.  Pro/ 
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ditum  etiam  eftmcmorif, in  mari  concham  efle  acatij  modo  carinatam,  inflexa  pup 
pe,proraroftrata,mhanc  condi  nauplium  animal  fepiat  fimilejludendi  focietatefo- 
la.  duobus  hoc  fieri  generibus.  Tranquillo  enim  uecloredemifsis  palmulis  ferre  ut 
remis. Si uero  flatus  inuitenr,eafdem  in  ufu  gubernaculi  porrigi,  pandii^  conchara 
finus  aurse-Huius  uoluptateefleut  ferat, illius  ur  rcgat.tantus  eft  etiam  hebetiisimo 
generi  focietatis  intelletf^us . Quin  SC  immitifsimu  ierpentir  genus  haec  amoris  ille» 
clamencafentire  dicitur.  Thoas  puer  dracone  nutrierat  dilecftumadmodulpauensi} 
ferpentis  naturam  &r  magnitudine  metuens  in  folitudines  luleratjin  quibus  circun 
uentolatronum  infidrjs  agnitacp  uocefubuenic.SedlizclicetmultJefint  admiratio/ 
nis  natur*  opera, illa  tamen  poflunr  multo  admirabiliora  exiftimari:  quod  ea  etiam 
qu* extremo  loco  damnata  iunt,furda  ac  fenfibus  fraudata,his  agantur  blandimen 
cis-Foeminaspalmasaiuntinmaresindinari:  eoruci^urascaptareinecfruciussde 
rejnifi  eorum  puIuereafpergantur.Quid  uero  cft,  quod  tanta  eft  rut*  cum  fico  ami 
citia,ucnuiqual3etiorprouematquam  fub  hac  arboree' quid  quod  cucumislongiori 
etia  fpaiio  difsiius  ad  aqua  nititur , & feipilim  producit  pelieclus  humoris  cognati 
defiderioeQuis  uero  non  iufte  miretur  ab  elec'lro  pakas^a  magnete  ferru trahi,  mo/ 
rescjpatieSeecheneidis  faleaireruatiuim  effejut  aurum  quod  decideritmaltifsitnos 
puteos  extrahar-Hoceft  fcilicet  natur*  impeiium:h*cuis  rebus  infira,  qu*uo!en. 
tes  res  ipfas  ultro  parere  cogit . H*c  eft  quam  cvi^TncSiav  Gr*ci  uocant,  id  eft  con* 
centum  K coniugationeeorum  qu*  natura  procreauit . Qualis  agnofeitur  brumali 
die,quom  in  fidibus  ad  concentum  compofitiSjfi  neruiarii  pars  una  attingatur,  pars 
reliquaultro  modulatu  excitata  reipondet.Huic  itacg  nature  confortiOjmutug^  ani 
inorum  c6iun(flioni,ueterufuperftitio  Anterota  profecit:  eumcjexiftimauitmutuis 
uinculis  per  quafdam  uicifsitudines  ac  reciprocationes  animos  dC  reru  genios  illiga 
te:hominescj  parum  in  amore  gratos  ulcifei . Hoc  eft  fcilicet  quod  apud  Vergilium 
Dido,fi  quod  non  *quofcedercamates  Cur*  numen  habet, iuftuc|  memorej  prcca 
tur.  Quo  loco  rede  ac  elegater  Seruius  Amerota  inuocari  feribi t.  fed  no  recfte  tpiis 
fit  Anteros  interpretatur.Eum  enim  numen  Cupidini  connariu  exiftimat.  dedit^ 
fubinde  erroris  occafione  grammatiftis,  exiftimantibus  in  hoc  nomine  prxpoCtio/ 
nem  «Vtt  contrariecate  fignificarc , K non  squalitate  paritatemi^  potius;  ceu  apud 
Homerum  cci'7jSi<iym^v(^9/^ey,  *qua!cm  parem^  deis  Polyphemum  Iquora  hic  u/ 
nus  ex  omnibus  Dis  Anteros  propugnator  defenibreg  at(5  ultor  fit  amoris  maxi/ 
mus;K  iedreo  aptifsime  inuocetur  ad  eum  ple<ftendum,qm  in  amore  gratus  no  fuc 
rat,nec  mutuas  operas  dederat.  Adeo  ut  fi  quis  paulo  diligentius  poetsTementiam 
introfpic(at:&  fuo  teftimonio  redargui  Seruiu  intelligatiS  (ut  ille  ait)fuis  afeia  cru- 
ribus impingere. Na  qui  amore  abolebat , atq?  ex  animis  hominum  incedia  Cupidi 
nis  expungebat, is  non  Anteros, fed  Letheus  Cupido  nuncupabat, attj  in  teplo  Ve 
neris  Erycin*  colebatur  facibus  aquam  infundes.  De  quo  lepidifsimu  poetamme/ 
minifle  annocauimus; 

Eft  prope  collinam  templum  uenerabile  portami 
Impofuit  templo  nomina  celfus  Eryx. 

Eft  illic  Lethgus  Amor,  qui  peciora  fanat: 

Incf  fuas  gelidam  lampadas  addit  aquam. 

Illic  &Ciuuenes  uotis  obliuia  pofeunt; 

Et  fi  qua  eft  duro  capta  puella  uiro. 

Et  noftr*  quidem  fen teti*  fuper  Anterote  minime  defunt  teftcs:  Sudamqi  duobus 
locis  fubfcripfifleanimaduercimus.Et  primo  quidem,  y 

Of  t/lvo . Vj  Sip  J fv  vfxwyiivoi/  cvitxx  5*'  -nis  -^ycuois 

jiiAeiiTnTiS-aj  «AAsAsi^  «vjJitnnTiw.y 
i^asHS  iiu,ni^K«i-7nrosh  e?  t <Zt‘'sy  ^ iavTttxoyrii' 

mSsx^Joy  Huius  fen  te  tia  cft,  ApolloniuAlexandrinugramaticnquI 

Rom*  fub  Claudio  poft  Caiu  imperate  profelfus  eft:a  quo  dC  Heraclides  Ponticus 

onus 
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ortus  fuit,auditorc^  Apionis  fuit,  cuius  duo  libri  feruntur  de  grammatica,  Anterota 
nuncupatum  fuilTe.Quod  nomen  etiam  in  generofis  feruatueft  qui  fc  amarent  mu- 
tuo.Charitonenim  gC  Alelan/ppusinmutuum  utrinij  amore  inciderizc.erarq;  ama^ 
tor  Charicon,fed  non  minus  Charitonis  animum  amabat  Melanippus,  paricp  amo/ 
risceftro  urgebar. f^ec  fibi  quifquam  aduerfus  noftramfcntentia  rem  faefram  putet, ' 
quod  Apollonius  item  Alexandrinus  bderodiani  pater,  paulo  inhumanior  nr,8'^ 
<r>sA©'  lit  appellatustquafi  hic  SC  ille  de  quo  diximus,ijdem  fint:quom  longe  diuer 
fifint.Hicefh  fub  M- Antonino  floruit  fn  fumma  egeftatcjillcfub  Claudio.  Locus 
alter  Sud*  quem  adduximus  hic  eft.  lj>«  viceviz  ycyev<!-f9^ 

^TA7sinaifJ,i4.ifaKioy^  LJ  -n  yj*©-  e/Jg.TrfiTfiS  K5M  ifo*'  ci/*ap(ey.  6f«sJ^4tAiT©* 

««#«*  lu/.Tsjl^ftScAM  3 Tiitee-yB^ctSi^S  Lu  '^Ky^y>t'7is  tv  jy  «ju^AucS?  oA  o ■7nu.s,Kox9i  •twA 

KtvAinooyb^tiSljfcc-f?^  hsk  oit-v oAeSj>a 'tAwrov.. 

■nfctyfi.ccrx,n^  KiMcts  "i^ccyK^KS  KS“  3-i!§<i\j%.KXS  fcx  ^ «M.9y‘«5r«r  ixy4iJ,v^'i7F^ 
TnAiUKuy  cC^TBcyxy^jj  otts  «/'«  '^vcu.ovt^  j(pit  «A?Liy_^A«/.ciV?«  i^edeO/, 

niWJra  tf^x.  yc)U  ■n.^'i\j'^^6gyiSx!  oi  ve^ffi-Txfi  *o;ti;<rfict,3T»  </7«  Tfo^tttss,  »y  otKi-rxs  yk^ 
t@-Switxsis . feJTs  Ji  >(S“  iBQo  use-n.Trfx^x-ro  o <??aA9f  lasv©- , i</lxfei'nyi.l9^>iseAto  -n 

liiyXMdf  KTM.ux  CW3  •7t^ifUiiSX'vs,o  'y  xi^xi^my  a)y,  »y  3V -joiTBvst/  ijriajGtvr  a^ct  ■30  </Z» 

•7»fVui//*tAiT©-  tfcoZc.  j^rja  oisjoa^uJU'©',  uft  tstsi?  tw  «tz.. 

H9“  «:5r£U/</l«Crj  «ot  •»!>;?  cwlu/v-ms  M-<>ySois  xi^x  XTT&goic,  « «ViSafy» 

eV7W««po7n>Ai{i,>y  scW/3«i/ -fpTTi^rftey.  vy.bjj  sihitUfis  SiKH  -ny  vSzisluj  -TrWt/lx 

aito-^  t7iiy}(iX^eiyTs^TSi  (hMtz  Sxvct-Tm.cS^  o§ri3x!  Sy  x*'x?^xSaly^  KS«  TOrfo:>'K^ 
Aius  5^&6W , et-Tve  HStT  ij(yix  TX  ifcavTf  ^'taiy,  aicar^p  av  iA}{ffftSU-&'Jj,x  tM-ny  xmj  <Avsvy^ei 
tf^'xy,iifx^ul>  i<s^J''vsvyS  -ny  £pai-7X  cd/'T^x&^s  Si^y.K^  is^ 
xffik^xhsy'rS'  yrzcSsg  *i?/  'ny  -roTroy^TrPus  digcu&'  ngu  yviAV0S,«^i>i^v6vxi  i^eJAx 

^ 'ntlsxyxscActig^iis^uSi Ki^xALiM  aiSay  icwny.  Qu*  uerba  hoc  ferme  fignifi^ 
cane.  Melitum  perditeamaireTimagoraadoIefcetem  Achenienlem  bene  natum  ac 
prsdiuitem,inuic?lumcg  atatetqui  durus  atqjinexorabifis  eratrmulrac^Melito  difff- 
cilia,acpIenafummorupericuIorum,quaerpcertam  perniciem  afferrent, mandabat. 
Qualia  uenaticos  praelfantiTsimos  ex  alieno  agro  adducere;aut  equum  ab  hoftibus 
gencrofum,aut  pretiofam  alterius  chlamydem  auferre.  Si  id  genus  alia, tum  uero  Si 
defuniffisaues  SCminiftrosmira  aliqua  opera  fpeclatos.tQugquomMelitus  obqfTet 
omnia  adolefcenti  elargiebatur.  At  ille  immitis  ac  pertinax  munera  parui  pendebat. 
Quare  Melitus  amore  8^  ceftro  fuccenfus , SC  fe  defpici^greferens  tot  periculis  ac 
difficultatibus  defundfum  , curfu  in  arcem  proripuit , fei^  per  petras  defecit . Necg 
iuftitia  adiutrix  contumelfofum  ac  defpecflore  adolefcente  permifi t Meliti  mortem 
derifuf  habere. Namcj  aues  finu  excipiens,6c  per  eadem  currens  ueffigiatanqua  ui 
arreptus, fero  illi  uices  reddes  in  amore,  parem  cum  infelici  Melitocafum  tulit.  Pro- 
inde eo  loco  poflta  eff  flatua , adolefcens  formofus  ac  nudus  prseftantes  duos  gaL 
losfinutenenSjfe^  in  caput  prxeipirans.  Ab  his  licet  parum  difsidentiajfinitima  ra 
men  tradit  Paufanias  indefcriptione  Attic*,  quae  fententise  noftrte  fufFragiuad./ 

dunr.  ttS  <A' ^ ifl/fli/'» ^ ets  xftsc^vy-iavtwi SixiAes ix.^y  i'7ri^xy(i.x,&s  «y 

Sfiiioiftjj;  TjyioT©'  £pxL  xvxSetH.rfiy  ^ TnAii  Jiayoy  JurAs/Jleof/  w-z^aiT©"  ttvetS^y-x  ^ aL 
ysffifci-TOixwfi  , 077  *tfcAp?«&iu/ai©'<^t7otHst'  pivafjox  nyxyogxv  xnfjtx^coy  x<feivx£ 

>jJ7  ?l7ri.’^X!  «jj-ny  SJcsArfl/irijv,  Mt-to  i'i-ti^o-rK&y  ca-tASovTor.  ■nyxycfxs  cf^x^c^•4'V/ 

xi^n<ASs  ^ XTTco/-^  oyoims  x^A^a^^  yiigxKico 

ioojo^  x^HKi.y.tAyTX  <f<i  iis  XsaSxvavTX  itJk%.(iXyigKiV  crtr  -nxi^Tty  inTXVotxs  sASej/, aif  Trixayi 
■nis  ^TTtTyxtf  ^««^.K^STTUf  xip^s  cdi-ny  tn.Ai^'T^X'yi,i(^iv  <^TiVi'yi,t/lcutioyx  Wf-r^ta 
7«  'fiyxAx^gx  itfi  ■ny.xyofTs  HfinsH  -rois  i^iz^tKsis  voiAi^iy.  Qug  uerba  ita  Domitius  no 
fter interpretatus  elf.  Inacademiae  uefiibulo  araefi:  Cupidinis  cum  infcriptioe,quia 
Charmus  Atheniefium  primus  Cupidini  eam  dicaret.  Ara  uero  quae  in  urbe  eft  SC 
Anceroros,id  eft  mutui  amoris  appellatur, peregrinoru  uotu  aiunt.  Nam  Meles  Ay 
theniefis  T imagoram  peregrinum  homine  fui  amore  captum  per  cotemptum  ut  fe 
efummbfaxi  uertice  defj  ceret,  iufsit.  Quo  circa  Timagoras,  qui  uiiaiam  paruiface- 
reqcupereci^m  rebus  omnibus  adolefceniis  imperio  obfequi,in.de  fe  praecipite  de/ 
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mifit.Quom  aut  Meles  Timagoram  extindum  uidercrjadco  eum  fadii  pcenituit,ut 
cx  eodem  faxo  ipfc  quofp  fe  deiecerit,arcf  ita  ipfe  quocp  interierit.  Ex  eo  per^rinis 
inftitutum  eft,uc  dzmone  Anterota  T imagorz  ultore  appellarent.  Huius  autem 
uim6ir natales  elegantifsimo  Apologo  Porpliyrius  coplexus  eft . Quemmihifub/ 
fcribendum  duxi, quod  meae  fencetii  album  calculum  5C  (quod  Grseci  dicunt)  «eAs 
tpSivK  conferat,  ert-nij  m «^re,  KSAostiw «' Titur  ■»» 

TiABSPf'  JgOV«J<  s/®-  «TDfaTOJ-Sj/  Tl^t  -TV  »Ti  ftfTHf  , )($U  CU TiJ 

£wj(«e4TiJIr.  y ^cimTcuT^k  , »5ri!o  j<iy  e^t  <AA(jis{fl«7iT'»ia)i»,l</'t«fS  Avfl{» 

y}ek  i^^gH(i^ceTi-nicgu  Scaz/^ttsUf  <rv/*cfog«{ . \ya  Troum  «//‘«fi*/’ 

f5ftilv«?,vu2/  airw  «st  liu^voitf  6 a‘i!  o ct^nSivos  v atffsjiT^nyStii)  /JUt 

vv  ^'aiTK.iSWt  )i  ftUT?  tfvms  Tti!  Ko/lA^«{.fi:«iHA9J?  CW7J0I  ?lcuj}ng  K/X(J® 

A ^ «^sAajjjote  i5A«s«(nsrt,9aTi^»  «'2«  xvs  "toj/ 

7W  H «<J)f9</)TS-)(Sawtc^«f4iTt  4ljv«,  v4sA«f  icu.£«  sIll 

^SrccwTSTv^s  )(imsj)xifj«?ei5ra  ■mTi.KKis  ijSk'^7iii,‘rin  </i  tfSivif 

wfiTxi.^eTKt  ji  ««  Tat/lA^s  crusjmT^.M^ iti.y«u (iSO/Xksvoij ^tun 

&«i  '2rA9«xa,o';ij>tg(if/</£iy  eA*j«{/$»gw(Srf,7raAAcc«?  aJl'  tStAtof»  i9P;t«gc«i'4Tj.  id  eft,  Quo 
tepore  Venus  Cu^idinepcperir,  pulcher  alioqui  ac  uenuftulus  puer  ille  uifebat:  ut 
qui  nec  tantillum  a matre  pulcherrima  degeneraret.  Cteterum  haud  quaqua  excrea 
fcebat  in  magnitudine  acftaturam  quae  pulchritudini  refponderet:  fedmanebatplu 
timum  tempus  eo  habitu  quo  natus  erat.  Anxia  igitur  eam  ob  rem  atej  inops  conii/ 
lij  mater  affligebat:  nec  minus  Gratiae  infantis  nutrices.  Itaqj  oraculum  Themidos 
adeunces(nondum  enim  Apollo  Delphis  praefoderat)  orabant  fupplices  ut  ad  info 
litam  ac  nulla  non  admiratione  digna  calamitate  aliquod  remedium  inueniret.  tim 
Themis.  At  ego  uos,mquit,hac  foiicitudine  leuabo.  Nec  era  fatis  natura  6C  ingeni/ 
um  infantis uidemini peripexilTe.  Na  tuus ifte uerus  Amor  6 Venus  nafei  forfitaii/ 
foluspotefttcrefcereauiem  folus  nonpoteft.  Qiiod  fi  cupis  ucadolefcat,  Anterotis 
opera  opus  eftjqui  reciproco  amore, beneuolentiaeuices  rependat.  Erit  auieijsfra/ 
tnbus  hoc  ingenff , ut  uiciisim  alter  alteri  mutuetur  dC  largiatur  incremetumt &fi  fc 
mutuo  intueantur,  aequali  propagine  germinabunt . Sin  uero  alter  deficiar,  ambos 
pelTum  ire  oportebit,  hoc  ufa  confilio  Venus  Anterotem  parit.Quo  uix  dum  edito 
in  lucem,  Cupido  ftatim  adolefcere,  enatas^  repete  pennas  explicare  ccepit,K  iam 
procero  corpore  incedere.  Qui  quom  huic  forti  obnoxius  fii,miris  plerun^  dC  inau 
ditiscoflicftaturerumnis.NainterdumpulIuIatjinterdudeflorefcit:  rurfus  augetur, 
ita  tamen  ut  nunquam  nonj)r|lentia  fratris  indigeatique  fi  grandefeere  animaduer 
terit,  longe  grandior  ipfc  ernei  contendit . Sin  uero  pufillum  exiguum(5  elTedepre/ 
henderitjfacpeuelinuitus  elanguet.  Ad  hanc  Cupidinis  at9  Anterotis  contentio 
nem  in  amando  pulcherrime  Philoftratus  in  Iconibus  allulir,quom  fe  minime  defui 
torios,aut  Ibpitos,  aut  pomorum  uoraces  amores  didurum  profitetur,  fed  eos  tan/ 
tum  qui  optimi  funt  amorum. Ii  uero  qua  tuor  funt  longe  prsftantesrquoru  duopo/ 
ma  laciuntjduo  fagittas  torquent  acretorquent : nei^  fronte  minas  praefeferunt,fed 
uicifsim  praebet  pedora  quibus  fpiculainhaereant.PhiIoftratiuerbahsecfunr,qug 
fubfcripfj.  j(^  »v(r/z«  «Jj  ^g<rt/7wr  AtyuttSU'»  est  csv  usyai'rM 

TW^S^/xsAtof;  0,73  7157^  im  voScui.oiyi'  k^AMs®!  t 

V534J4AS9V7W?  ei  Jlve  w^iTri^cTrBc/JixsAsf/KAAiAsifjB^ftTT^a^wW, 

TTj/iTSliflf/,  oa^wiri/iSUe.KgaBe/l'  a!ri{A«  wf  7r©<7ffl7ni<?43-4SJi’,«AA«>csas4'r« 
_^4^5S93i'«AABAs»j,»{'’tKe5rs7K  JJiA«7r4A«/(r«.  Et  nequid  quod  ad  hanc  rem  faciat  prp 
termittam , de  Anterote  etiam  in  deorum  natura  CiceronememinilTe 
animaduerto  his  uerbis.Tertia  Venus  loue  natafiC  Dio/ 
ne, quae  nupfic  Vulcanoifed  ex  ea  $C  Marte 
natus  Anteros  dicitur. 
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digeftus.Namtocidearcubus  cubiculi  fornix  clauditur; 
ex  ilis  parci  cutc^  diftichon  fubfcripfimus> 

Mulciber  adle<5i:at  Veneri,  cogite^  uolentem: 

Illa  deum  blande  pellicit, Ule  deam. 

Cypride  natus  Amor;natum  excipit  Ilithyia; 

Illi  fofciolas  fedula  luno  parat. 

Nymph*  arridentes, puero  plena  ubera  praebent; 

Sponte  leo  parui  crufcula  lambit  heri. 

Metitur  iacrum  ad  fontem  Venus  aurea  natum; 

Et  nihil  a prima  crefeere  mole  dolet. 

Quid  fadio  fit  opus  Naturam  8^  Pallada  pofeit: 

Haec  at£5  hsce  Themidem  confuluifle  monet. 

Dic  dea  quanatus  racioneadolefcere  pofsit, 

Diua  Erycina  petit,  ScT  pia  facra  facit. 

At  dea  tutrigera  crinem  redimita  corona: 

R.urrus,air>Cypris  eft  pariendus  Amor. 

Ad  Venerem  Mauors  properat;comes  haeret  eunti. 

Qui  Icto  lucis  nuntius  ales  erit. 

Nam  pofiquam  iuntff  os  nouit  V ulcanus  amantes. 

Heu  heu  furtiuis  texit  utrunc^  dolis* 

Luteolos  inter  flores,dulces(^  minifiras, 
lam  Venus  alterius  mater  Amoris  erat. 

Quem  circa  Charites  Iblitis  amplexibushserent, 

At<^  hilares  ibluunt  dulcibus  ora  modis. 

Euoe  conclamant  latyri  nymphscc^  renident. 

Et  caelum  8C  terras  mutuus  urget  amor, 
lam  Venus  artus  aequabat  Amoris  Amori: 

Creuerat  inij  uices  alter  8C  alter  Amor. 

Arma  laborantes  illis  Cyclopes  anhelant. 

Arma  quibus  mifere  peAora  mille  gemunt. 

Necprocul  hinc  Phoebus  teftudine  pulfat  eburna; 

Ad  citharam  fefe  frater  uterc^  mouet. 

Atcfe  adludentes  pietatis  in  alite  fidunt; 

Pomai^  per  numeros  hic  rapitjille  iacit. 
lamcf  chorus  longe  maior  fuccreuit  Amorum, 
lam^  Cupidinea  cundlra  perufia  face. 

At  geminum  gemini  monumentum  8C  pignus  Amoris, 

Aethereo  genitor  fummus  in  axe  locat. 

SVPER  MAGNIFICI  ANTONII  CONSTA 
bilis  elogio,Me  diligentes  diligo: 

HYMN  VS, 


Ingrata  mens  ac  degener. 
Nulla  expiari  ui(5(ima. 
Nullis  precatibus  potefi: 
Meritis^  nullis  tangitur, 
Quinfemper  obfiinatius 
Se  promerentes  appetat 
Infenfiore  aculeo. 

Hanc  hanc  ibdales  eminus 
Eliminare  ab  sedibus. 


Exterminare  a pecflore. 

Nos  diligenter  conuenir. 
Numentp  Amoris  mutui 
Non  definamus  po  icere: 

Vt  nofira  uota  uinciae 
Vno  dC  perenni  foedere. 

Nam  multa  multos  legimus 
Exempla  morum  tradere. 

Hic  ferre  uitam  coelibem. 

Hic 


44* 


R H E T 

Hic  uulgum  inanem  ipernere. 
Hic  abdicare  gloriam 
Leuesc^  curas  admonet. 

Aciliud  elTc  clarius, 
jMultoq!  luculentius 
DitSumuideiur  omnibus: 

Quod  dixit  ille  Antonius, 
Fautorbonorum  ciuium, 
Defenfor  unus  patris. 

Tribunus  ille  maximus, 

Auro(^  equellri  fplendidus: 


O R I C AE 

Cui  ni  genus  nomen  daret. 
Nomen  daret  conftaniia: 

Qui  longe  auorum  gloriam 
Virtute  prsuenit  fua. 

Rogatus  ille  publice: 

Quo  more  fummum  principem, 
Quo  pharmaco  omnem  patriam 
Ad  fefe  amandum  allexerit: 
Refpondit  alto  e pedore, 

Me  diligentes  diligo. 
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COMPENDIVM  CAELII  CAL 

CAGNINI,  IN  GRATIAM  BAR 
tholomei  Fcrrini  inceptum. 

Vbi  agitur  de  inuentione. 

V o Mintriplicigenereucrfefomnisoratio,autlaudatiuo, 
aut  deIiberatiuo,autiudiciaIi:IaudamusgdeucI  ab  extern 
nis  bonisjfortunj  uidclicec  8C  naturs,  fi  rede  qs  utimur: 
alioqui  quom  media  fint  8C  tr3s!atitia,per  fenulia  inuehSt 
iaude.  N afei  enim  prsclaris  parentibus , opes  magnas  SC 
clientelas, imperia  etiam  uidorias  illulires  afTequijfor 
tuitum  eft,non  inmanunoftra  fitum.elTe  egregia  forma, 
firma  ualetudine,robufta  habitudinc,uel  naturs  uel  deo- 
rum debemus  bencficentix.Ea  folum  noftra  funt  quf  ex 
nobis pendcnt,qus in  animo  noftro  pofitafunt:bommores,prob!tas,8Cquatuonl 
Is  uircutes  ad  quas  cs  ters  referuntur.  Prudentia  fcilicet  quam  Plato  oculum  animi 
in  Legibus  appellauit:Temperatiam,qug  bona  animi  habitudo  ab  eodem  dicitur:!» 
CUI  luftitiapulchritudOjFortitudo  autem  animi  matius  nuncupata  eil. 

Vbi  agitur  de  pronuntiatione. 

In  litteris  enuntiandis  multi  etiam  laudem  confecuti  funteerte  Cicero  hinc  lucu/ 
lenta  laude  Catulum  profecutus  eft.  Demofihenes  difficulter  exprcfsiflc  dicitur 
eamliter5,quf  prima  eft  in  ea  quam  proficebaturarte,Rlietorfcafcil!cef.  Tinea 
placeniinus  pi  eculam  pro  pergulam  barbare  enuntiafle  proditur.  Catullus  Arri/ 
um  celebrato  carmine  profcidir,omnibus  uocalibus  dure  afpirantem . quod  uiiium 
nunc  peculiare  eft  Germanorum.  At  noftri  contra  exili  adeofono  omnes  uocaies& 
nuntiant, utnon  fatis  intellfgas  an  habeo  poftefsionein, an  abeo  diTceflum  figni/ 
ficet.  Quid  quod  Romani  hac  state  fibi  principatum  hac  in  re  tribuentes,  lure 
an  iniurianefeio,  non  modo  nobis  cstensij  Italis  omnem  laudem  prsr3piunr,fed 
quafi  opicos  etiam  ac  barbaros  fcedifsima  appellatione  fuggiHant . Et  profecw 
qusdamfunt  uitia  ita  infigniauel  a parentibus  uelaprsceptoribus  nobis  tradita, 
ut  par  fit  eniti  ut  aliquando  ca  diluamus  .Exemplo  effe  poteft,  quod  g literama/ 
Irj  craiTe  nimfs,alii  quafi  Zera,proferunt,quomeamedio  quodam  fono  fit efferen/ 
da. Quid  quod  dictiones  in  m terminantes,  a quibus  Grsci  perpetuo  abftincnr, 
incertum  eftan  m,  ann,  extremum  habeant.  Quom  enim  ea  litera  claufis  labris 
pronuntianda  fit,  & ob  id  filenti)  nota  ac  timoris  apud  Ariftophanem,  quom  ciues 

non 
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non  audentes  IiiTccre,  S»pe  illud  y.v  immurmurat.ex  quo  5^  apud  nos  illud  En- 
nianum prodijtjneq?  mi  quod  minimu  efi  facere  audentihanc  tamen  pleriq^  naribus 
inculcant.  Sicut  in  ijs  etiam  uocibus  quie  in  u atc^  m definunt,  duplicem  admittunt 
barifmum,2C  eum  de  quo  modo  diximus,  5C  quod  o quarta  uocalis  pro  quinta  audi> 
nir.Sic  diifliones  Enclcticat,quas  Graeci  ofvycws  dicur>graui  accentu  pieric^  enun/ 
liant,  quom  prarcipiti , id  eft  acuto  fint  enuntianda.  In  i^s  etiam  monoiyllabis  quae 
mprtecedentem  fyllabam  accentum  transferunt, quotus  quifcgefiqui  illum  transla 
tum  agnoicatf  Quid  de  geminatis  literis  dicam, que  Gmpliciter  eduntur,aliis<^innu 
meris  in  hoc  genere  uiti]s,de  quibus  longum  magis  foret  quam  fuperuacuu  diligen 
temmentionem  habere. 

Vbide  elocutione* 

Quidam  breuitateorationis  ita  oblectati  funr,  ut  Laconi/mum  indelicqs  hibae^ 
rinE,iic  aLaconummoreappellatum.  Nam  Lycurgus  apud  eos  legislator,  gradi  SC 
onerofo  numero,  breuiaiSt  oratione  ac  fuccin^afimul  8C  gladio  utiuoIuit.Hinceo/ 
rumfcytale,hincbreuifsim3e  illae  uoces  m.hsc,s.  Hoc  genere  Phocion  apud  AihemV 
cnfes  ulus  dicitur,  de  quo  Demofthenes  quoties  ad  dicendum  furgebat,  uerborum 
fuorum  iHuccKnlw^  id  eft  aciem  furgere  tcftabatur . Meminerimus  tamen  illam  bre- 
uicatem  fediandam  eiTe,quae  comode  omnia  compledlacur,  ne  in  uitium  incidamus 
dequo Horatius:  Breuisefle laboro,  Obfcurus  fio.  Item  S/ienna  quafi  emen 
dator  Termonis  ufitatiquom  elleuellet,ne  C.Rufcio  quideaccufatore  deterreri  po.' 
luir,  quo  minus  fnuGcatis  uerbis  uteretur . Dixit  enim  quadam  eius  fputatilica  eflc 
frimina.tum  C.Rufcius,  Circuuenior,  inquit, iudices  niG  fubuenitis.Sifcnna  quid 
dicas  nelcio:metuo  infidiaSjfputatilica  quid  eft  hocfiputa  quid  fit  fcio,tiIica  nefcio. 
Maximi  rifus.lcd  ille  tamen  recfte  loqui  putabat  efre,inufitace  loqui.  Cicero  optat 
oratori  luo  acumen  dtalecfiicorum.  Sententias  pbilofophorum,  Verba  prope 
poetarum.  Memoriam  lurifcofultorum,  Vocem  Trageedorum,  Geftus  lum.^ 
inorum  pene  acTtorum.  Regina  rerum  oratio, Flexanima,  qute  cui  templum 

prope  Suadae  medulla  in  labris  Periclis  Cethegi  habitaffe  dicitur.  Hinc 

Mercurius  Kvhhss  ab  AthcnicGbus  didrus^quod  Gne  manu  polleat-  Quin8CHer 
cules  ille  Ogmius  apud  Celtas , claua  oleagina , SC  lingua  mortales  trahens.  Pe 
rides  QC  Archidamus  lutftates. Protagoras  -nij  h-tJu  Ao^(/  Kga-Tlai  wtooy.  Mirabili  hgc 
compadta  dicitur  artificio.  Nam  ea  pars  qua  fuftinetur,  uim  habet  incredibilem.  Di 
olla, homines  inuentionem  appeliauere.Inuentioni  difpofitio  coordinatio  inhac/ 
rei. Hanc  oratoriam  neruos  immortales  uocirarunc . His  fuperinducftum  eft  eximL' 
um quoddam  teclorium, quod  illi  cutem, nos  elocutionem  diximus.Et  quando  fine 
anima  nihil  mouerifuafpontepotcft,  fine  motu  aute  nihil  uiuum  probamus,  accefi- 
fitijsacftiopronuntiatiofj  quafi  fpirirus  quidam  uitalis  : qui  nullo  melius  contineri 
poteftuinculo  quam  eo  quam  nos  memoriam,thefaurum  ac  promptuarium  rerum 
optimarum  appellauimus*  Hae  funt  igitur  partes  quinq?,quibus  imprimis  praer 
clarahxc  imago  continetur . Quae  profecfo  fl  aliquando  fub  afpectum  noftrum  ue^ 
nirc  poftec,  SC  difcuffacaligine  mortalitatis  noftrae  ieie  oculis  poftet  ofterre , mi- 
rabiles fui  amores  in  animis  noftris  accenderent . Hac  uero  omnia  licet  ab  ipfo  im.» 
primis  oratore  proficifcantur,treis  tamen  priores  partes  ad  oratoriam  fpeciare, du- 
as reliquas  in  ipfo  Gtas  oratore  iudicauerunt : aiftionem  Icilicet  bC  memoriam. De 
his  aute  omnibus  hoc  loco  a nobis  dicendum  exfftimauimus,tum  ut  hac  ratione  uia 
quafi  a nobis  muniatur  ad  libros  CiceronisDeoratore,  quos  fumus  hoc  anno  enat/ 
raturi : tum  ut  rerum  clarilsimarum  prseftantia  animi  auditoru  excitati  inieiliganr, 
quatam  hinc  fruge  finthabituri.Nam  quom  ratio  &r  oratio  a Dis  immortalibus  no> 
bis  concefia  efficiar:  ut  brutis  longe  antecellamus  :fola  eft  eloquentia  qute  nos  fupra 
caterorum  hominum  conditione  attollat.  Cacterum  quom  eloquentia  dico,  eam 
fapientia  intclligo,qu3e  probitati  cofuncia  fit-  Nam  6C  Cato  oratore  uirum  bonum 
dicendi  peritum  interpretatur.  Huius  aute  munus  primum  eft, quid  dicendum  fit 
inucm're.tum  ut  doceat  auditorem,  tum  ut  fidem  faciat,  tum  ut  in  fententia  ailiciat. 
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Hoc  autem  facitargumentis.  Argumentum  enim  eft  quo  res  dubia  incerta  dc/ 
xnonftrari  poteft-  Poird  argumentorS,qu2edam  remota, quadam  infiia.  Remo 
la  teOibus  di  indlcrjs:quoru  alia  humana, alia  diuina.Infita  fiint,  qux  ex  locis  eruun 
tur.Locos  dicimus  maiores  propofitiones,feu  id  eft  dignitates,  quafi  ar/ 

gumentorum  promptuariaialia  e toto, alia  e partibus,alia  e genere, alia  e iorma,cz> 
teris^>  de  quibus  in  Topicis  agitur  apud  Ariftotelem  QL  Cicerone,  exempli  gratia 
eroto.’Qu{rempublicamlabctecit,is  leges  etiam  quibus  refpublica  cocineturiabe' 
feciffe  putandus  eft.  E pariibustqui  in  atrium  irrupit,  in  domum  irrupilPe  certum 
eft-  E genere:quod  animal  eft,id  aut  rationale, aut  irrationaleeft.  E lormatfi  bo/ 
mo  es, ergo  anima  pradituses,  SCidgenus  quae  Stoici  in  topicem  fpcculacur  Sed 
quoniam  in  omni  dirceprationc,quxdam  poftunt  nobis  couenire  cum  aduerfario, 
quaedam  runccotrouerra,ucrac^  ita  librandafunqut  imprimis  quo  loco  fummadiffi 
culta  tis  uerlctur,inielligamus.  Hoc  eft  quod  Plinius  Cgcilius  caufeiugulumappe 
tendfi  efte  confitetur.Sed  difticilecfte  eum  agnofccrc,  quis  illciugulus,ncfonepro 
iugulo  humerum  aut  femur  appetamus.Proptereafibi  omne  lapidem  excutiendum 
putat.HoceftquodinquitQuintilianus:DcmuItisdicitur,depaucisiudicat  Hoc 
lugulum  rhetores  ftatum  caufs  folenc  appellare.  Is  triplex  eft,  prout  earum  gene/ 
f a tria  funt.  Aut  enim  orator  in  iudicio  uerfatur, aut  extraiudiciu.fi  extraiudkium; 
autde  praeteritis  agit, aut  de  futuris.De  futuris  deliberatio  eft  fcu  confultatio, cuius 
finis  honeftum  atcf  utilitas . Nam  licet  ex  fui  natura  honeftum  ab  utili  feiungi  non 
pofsit,  tamen  opinione  hominum  feiungi  poteft.  Side  praeteritis  agatur,  exo- 
ritur dcmonftrati itum  feulaudatiuumgenusjquod  a Graecis  iyKuiinar^xsy  a potiore 
parte  nuncupatum  eft.Nam  eius  finis  laus  aut  uitupei  atio.  Iniudicialiautc&fo/ 
renfiaccufamus  aut  defendimus  . Huius  finis  eft  abfolutioaut  condemnatio.  In 
ijs  ergo  tribusgencribusftatus  etiam  triplex  confideratur.  Sedquoniainiudicia 
lijutpote  in  quo  de  fortunis  8^  falutc  hominis  agitur,  plus  ponderiseft,impefiuseri 
am  id  ac  folertius  confiderari  folet.  Proinde  tribus  modis  defenfio  annotatur, fi 
quodnobiscnmcningerarur.  Aut  enim  fadlum  ncgamusriirhominemoccidifti.ho 
minemnonoccidt.Hincftatusconietfturalis  emergit.  Ad  maleficium  enim  proban- 
dum  conietfturis  uti  oportet.  Aut  certe  ita  nos  defendimus,ut  no  hoc  quod  imjw 
lacur,  fed  diucrfum  quippiam  fatftum  aderatur . Sacrilegium  admififti.  non  facriic/ 
cium.icd  furtum . Inccftum  adminfti.  inceftumnon  admifi,fcd  adulterium.htecdc- 
lenfio  finiciua  folet  appellari,  quoniam  ad  defcnfionem  forti  & incefti  defcendeti/ 
dumeft.Dicrrurciialegitimauellegalis,  quod  plerunt^  ex  lege  petenda  fit.  Ter/ 
fia  defenfioms  ratio  eft, fi  nos  ture  quid  fecille  poiTumus  probare.  Clodium  occidi- 
fti . occidi,  inquitMilo,  fed  iureoccidi  fcditiolumK  pernitiofum  ciuem , mihi  in/ 
fidias  molientem.  Hinc  ftatus  iuridicialis  alTumiiur,  quod  uerbum  Cicero  refor/ 
midac,  an  licuerit  Miloni  uim  afferre  Clodio.  Hanc  partem  de  eodem  Sfalterodi- 
xitArchidamus. 

Ratio, firmamentum,  -n  Kvvc(iRj/cir. 

Ad  cognofeendum  itac|  genus  cauf2e,tum  qualitate  ftatus,mox  ad  eruenda  inue 
niendaqiargumeta  quibus  caufam  SC  infticutum  nofti  u tueri  pofsimu5,nc  quidina 
ne,  ne  quid  prster  caufam  aut  certe'  quod  noftra  caufam  offendat, ut  optima  qusec^ 
argumenta  quafi  in  principfisS^  mox  infubfidijs  collocentur,  magna  cautio  adhi/ 
benda  eft.  interdu  omnia  colligenda  runt,uterupcione,S^  ut  elegater  inquit  Quin 
«lianusjuniuerfitare  depugnemus.  Non  eft  auce  fatisinueniretnifi  SC  fuis  quxtf 
partes  locis  collocentur. Qua  parte  maxime  dominatur  ptudentia.hacenim,ut  in/ 
quit  AnftoteleSjinter  uirrut es  eminet, &,:quariarchitecftf  dignitate  fibiuendicai.Cg 
teraautemuirtutes  quafi  opifices  illi  obfequuntur.  Hzc  ita tf  qua  iblerterinuenta 
funtjingeniofe  partitur  ScT  fuis  locis  accommodat.  Hac  exordia  prima  frcntelocaq 
Ium  narratione  rem  explicat,  memoriter  quid  primo, quid  fecudo  dicere  proponit, 
acriter fuacofirmat argumenta,  ficuti  aduerfarq  accufationes  forr/terdiluit.  Perora 
fionc  demum  breuiter  in  compendium  dicta  coliigittcC  amplificatione  auditeris  ani 
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mum  uel  accendftjUeI  accenfLim  tn  mitiore  flatum  reuocaf,prouc  fuse  cofentaneum 
caufeintelligit.  Exordiis  uero  beneuolentia,attentionc,  docilicatemc^  fibi parat: 
uc! ab  honeftatecaufejUel  a fuauel  iudicjs  perfbna-Breutter  etiam  fumma  caufse  ao 
ringimustuera  omnia, cercacj  dicturos  proponimusrita  docilis  fiet  auditor.  Quod  Q 
magna  ardua  uel  ad  ipfum  auditore  uel  ad  comunem  utilitate  pertinentia  nos  di/ 
(Suros  propofuerimuSjtum  merito  attentione  merebimur.  Hac  autem  parte  uerbfs 
comunibus  ^protritis  uti  oportet. Propter  quod  Domitius  Afer  claufulas  exordio 
rumexafperabatjUt  plus  fidei  mereretur,  fi  minus  culta  uideretur  oratio. In  delibera 
tionibushscpars  fuperuacua  exi{limatur,qu6dnt  auditorfatis  per  fe  paratus  ad  au 
(itendum.  Sic  narratio  aperta  admodum  atq:il]uilris  efie  debet,  SC  quam  maxime 
fieri  poteft  uerifimilis.  Perfatpeenim  magis  ueri  facies  quam  ueritasipfa  comouer. 
Nam  quod  uerum  efl,a  folo  deo,  ut  inquit  Plato,  agnorcitur:quidaute  fit  ueri  fimile 
homines  cognofcut.QuddfihfC  forte  longior  fuerit, ScT  pluribusmebrisinftrucSajii 
feifus  auditor,tum  licebit  in  deferiptiones  aliquas  aut  hiilorias  euagari , leuandi  te^ 
dij  caufaj&r  utreliquaiudexUbentiusaccipiat.  Inconfultationibus  etiaprofopo^ 
pceias,id  eft  imitationes  perfonarum  licebit  effingere , ut  quom  mortui  excitantur: 
quom  mutis  8<C  inanimatis  precarius  fermo  tribuitur.  Qua  pars  ut  pulcherrimajita 
difficillima  omniu  exiit imacur.  Tertio  loco  partiendum  putant, id  efl  proponens 
dum  quibus  de  rebus  fimus  didluri : tum  quod  nullum  promptius  memoria  fubfi/ 
dium  elTepotefl,  quam  res  ordine  digerere: tum  quod  itaiudicespropenfiores  fiunt 
ad  audiendum,  S«1  ea  que  dicenda  funr,  iam  animo  prafumut.  Procurandum  autem 
eft  ne  c5cifio  magis  quam  partitio  ea  uideatur.Turpe  enim  plane  fuerit,orationem 
in  frufta  cominuerc.difFicilis  fane  haepars  Sifprudenter  lfbranda,prafertim  quom 
fciamus  Cicerone  male  audific  in  Cluentiana  , quafi  fuperuacuam  partitionem  in» 
duxerit . Alioqui  hac  maxime'  laborem  audiendi  leuac : non  aliter  quam  iter  faetV 
entibus  multum  detrahunt  fatigationis  notata  inferiptis  lapidibus  Ipatia.  Iam 
uero  ea  qua  in  narratione  dC  partitione  a nobis  in  fauorem  caufa  noftra  propofita 
funt,  probanda  argumentis  confirmanda  funt  .Huc  rationes  SC  epicheremarao/ 
mnia  conferenda  lunc. huc  teft es, tabula,  iura,  exempla , accer fanda,  necp  folum  ea 
qug  id  eft  arEificiaIia,fedS(lqua  artificio  carentia, in  nofirum  prefidi 

um  funt  depromenda.  Qua  uero  ab  aduerfario  nobis  obiecfta  funr,nauiter  dilu/' 
enda,ac  fortiter  repellenda  funt.  Nam  qui  timide  caufam  fuam  defendit , uideiur  fe 
criminis  confeium  tacite  profiteri, neq:  omnino  a mala  confeientia  abefTe.  Hacau/- 
tem  pars  omnino  magni  mometi  eft,  urpote  qua  tela  aduerfarrj  excutiamus,  2^  infli 
(ftauulnera  fanemusjatcg  eograuior  eft,  quo difricilius medemur  uulneri quamuul.' 
nus  inferimus.Tota  autem  bsec  pars  intentione  uel  depulfione  conftat . Si  enim  ac.* 
cufemus,priuseft  fua  confirmare, mox  aliena  diluere.  At  fi  defendamus,  prepoftero 
more  utendum  eft.  prius  enim  aliena  refellimus,  mox  noftra  cofirmamus.  Hic  ue/ 
roprafenti  &C  numerato  ingenio  opus  eft,fed  tum  prxcipue,fi  res  in  altercationem 
ueniat, Acute  aute  falfe  dicendum  eft,muIio^  quam  cretcris  in  partibus  incitanV 
us.lraaQc  omnis  abfir,abfint  6tf  conuitia  Quod  fi  quid  lorte  inciditquodadeo  com/ 
modepofsis  diluere , cum  id  uel  ranqua  uanum  falfumcfabfle  prateriri  profitearis, 
uelioco  aliquo  di(floueefteIudendum.  Quod  fi  multa  congefla  funt  in  te  crimina, 
tum  fingularia  libranda  funt,  & cominueda:ficut  flumina  qu«e  inplures  riuos  dedu 
cunnir,  minus  periculofa  funr.  Huc  etiam  exempla  iudicia  funt  afferenda,  ucl 
mutanda  criminibus  nomina,  pro  auaro  parcus,  pro  maledico  liber , pro  luxuriofo 
liberalis.  Quod  fi  comunia  dixerit,  qualia  Gr aci  dicunt  «u/ispifjiflVTW,  in  aduer/ 
farium  retundenda  funt.  quod  genus  arguendi  8C  ingenrj  leporis  plurimu  prafe» 
fertiauditori  profedro  eft  iucundifsimu.  Accius  interrogatus  cur  caulas  non  ageret, 
quom  apud  eum  tanta  effet  in  rragcedijsuisrefpondendi:rarionc  reddidir,qu6d  ibi 
ea  dicerentur  que  ipfe  uelletrin  foro  eflent  dicluri  aduei  iarfi  que  ipfe  minime  uellet. 

Extrema  parce diuifionis  occupat  peroratio, a Gracis  dictarquo 

uocabulo  fatis  patet, capita  orationis  breuiter  elTe  rcpeteda,ut  fiquid  forte'  e memo 
ria  iudicis  effluxerit  reuocetur.  tum  ut  in  excrema  parte  fenfus  an^  affecSus  iudicis 
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refricetur.Quod  licet  apud  philofophos  utrium  haberctursprsefertfm  Sfofcosjapnd 
oratores  tamen  pars  eft  omniu  cfficacifsima.  Sane  apud  Athemenfes  praeco  oratori 
imperabat, ut  hanc  parce  pratermitterei,  praciertim  quom  apud  Areopagitas  habe 
recur  oratio.  Admonebat  cm  prjco  ad  dicendu  accedente  <»« 

Etii  autem  inproccmioS^  fparfim  fn  alifs  partibus  affectus  moueri 
par  fitjhuic  tamen  loco  proprie  conuenit. Quare  hic  omnia  fun  tuela  orationis  expH 
canda.Nam  quom  nihi!  citius  lachrymainarercat,  alibi  produtflamiferatiocitoexo 
lefcitjhic  autem  comodeditSa  tota  in  animo  refidet  auditoris.Quod  mirifice quide 
Cicero  in  Miloniana. 6 me  miferum.ome  infelicem.rcuocare  tu  me  fn  patriam  Mi^ 
lo  potuiPi  per  hosrego  te  in  patria  per  eofdem  retinere  non  potero.  SoIct  ctia  non 
uerbis  tantum  6C  oratione affedius  moueri, fcd  etiam  fatfiis.Sic  reos  lquallidos,pro/ 
milTa  barba  8C  mutata  ueftc  Iblemus  producere.  Sic  H.  Antonius  ueftem  M.  Aquilq 
diioricauit-Sicprxtcxta  C.Caefaris  cruenta  in  foro  propofita  incredibiliter  acccnfi 
funt  popularium  animi  aduerfus  comuratos.  illud  uero  obferuandum,ut  haecop 
portunc  in  fuo  tempore  faciamus . Nam  in  exiguis  caufis  aut  priuatis  excitare  hos 
motus, piane  ridicule  fittceu  fi  infanti  foccos  Herculis  accomodes,&Cpygmfisacro 
thmia,ut  in  prouerbio  eft  apud  Grsecos.  hoc  enim  plane  moucre  eft  fiudus  in  fym 
pulo.  Multi  enim  ridiculi  SC  inepti  exiftimati,  qui  iinprudeter  hsc  conati  funt.  ut 
ille  qui  puerum  protulit  multum  deflente,  quafi  is  caiamitaiem  paternam  defleret. 
Puer  aut  interrogatus  quid  fleret,  refpodit,fe  a padagoso  ueliicari.  Alterum  autem 
didum  eft;date  puero  pane, ne  lugeat.  Duo  genera  anedus,alcer5  aiteru 

«-©*.  hoc  lenes  affedus,  illo  incitati,  continemur.  Illud  uero  animo  infigendum, 
nemine  atfedus  moucrc  pofle  alienos, qui  ipfc  primus  fuos  no  mouerit.  Nihil  enim 
incendit  nifi  ignis,nec  madclcimus  nili  humore, nccrcs  ulla  dat  colore  alteri  queip 
fa  no  hafaet.Redeitac^  Horatius:fiuis  me  flere  dolendumefi  Primaipfi  cibi.Prefu 
tnenda  ergo  imprefsiones  ill*  qug  nos  maxime  moueat,ut  altos  mouercpofsimus. 
quod  qui  optime  fedr,  a Grscis  dicitur.  In  hanc  partem  omnes  funt 

ncrui  inrendendf.Nam  alq s docemus  aut  dcledamust  hoc  uero  artificio  euincimus 
atep  expugnamus  animos  iudicuni.Quod  fi  perfecerimus,tum  planeuidoriam  no- 
bis paratam  intelligtmus.  Quin  etiam  decet  a!iquandoafrurgere,&i  metas  confue 
tUQinistranfilire,feruore&i  quafi  quodam  incftacos.Nam  de  eoquinun 

quam  efleruefeebat  didum  eft,eum  hocfolum  peccare  quod  nihilpeccabatfunte/ 
nim  nonnulli  immodici  diligentis  exadores,  qualis  Callimachus  ille  cognomento 
texitechnos, quod  nimia  diligentia  artem  labefadaret. 

T ertiu  locii  dederut  rhetores  elocutioni,qus  pars  propria  eft  oratiois.  Naminue 
nire,  StC  fuo  loco  inueea  accomodare,  ad  alios  etia  artifices  pertinere  poteft.  elegater 
aut  et  plane  ac  latine  dere  qualibet  dtcere,ad  folu  pertinet  oratoreiunde  apd  Grg 
cos  nomen  inuenit.fST«f«  enim  ex  eo  dixerunt,  quod  fstnj  didiofit.Nam&Ho' 
merus  Phoenice  dicit  datum  Achilli,  Sfc 

M.  Antonius  ille  orator  primi  nominis  multos  fedifertos, nemine  eloquenteuidilTc 
alferebat.Quod  diferto  fit  fatis  dicere  qug  oporteat:ornate  ac  mirifice, proprium  (it 
eloquentis.  Et  profedo  Afiani  Rhodfi  cp  8C  eseteri  corrupti  iudicij  ordines  alijs 
panibus  praeftiterunt,  hscuna  eft  quae  in  eis  defiderari  potuit.  Alij  uulfam  & fuca- 
tam orationem  iedatifunr,alij  cacozeIi,aIi)  antiquari]  habiti  funt,  ali)  uerficoloiem 
illam  Demetri)  Phaleri)  uefte  llint  imitati:  & emblemata  uermiculata,qua  Lucilius 
reprehenditjin  admiratione  habuerunt.  Nec  tamen  uelim  quicquS  anxium  efle 
in  uerbis  colligendis . oportet  enim  parata  habere  fupelledilem  & copiam,  id  quod 
inulta  Icdioe  8^  imitatione  potifsimi  cuiufcpautoris  SC  afsidua  exercitatione  confe- 
qui  poteris.  Nam  ftilusoprimus  eft  dicedi  artifex.  Hanc  ergo  fupellciftile  in  parato 
effe  opus  eft, qua  quafi  e coditorioSf  penu  depromas.  Na  fc  torquere, 8C  inquoli 
bet  ucrbomorari,hocdemS  eft  miferum  efle  SC  inopiafuadeclarare.  Nec  fane  tanti 
ueiim  conitare  eloquenteeftc.  Sed  anus  Attica  non  alia  caufaTheophrallumho 
fpicem  fedixirappeilairejnifiquodnimisatricifmuaffediaftet.  Atiijefacundifsi/ 
mus  eioquetisinftitorresacfententiasimprimis  habeat  coparatas : quibus  ddnde 
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quafi  tedlorium  uerbaSC  oratione  praetendat,  ut  lucunda  BC  admirabilis  fiat  eius  elo 
quentia.  Optimus  autem  quir<5  eligendus  eft,  a quo  phrafin  mutuemus,id  eft  elo^ 
quedi  ratione. £am  infingulis  fpectjmus  uerbis,aue  coiuncflis-SingulaLatinafint, 
perfpicuajOrnata,  S>C  ad  id  quod  facere  uelisaccomodata . Coniuncia  fmtemedata, 
luo  loco  collocata,  SC  figuris  uariata.  Abiit  emmutrincp  oportetbarbarifmi  BC  folce.- 
ciihii  foeditas.  Perfpfcua  imprimis  eile  debet  oratio, quod  plane  loqui  Cicero  ap^ 
pellat . quom  enim  oratio  inuenta  fit  ut  animi  fenfa  explicemus,  ^ turpe  fit  eam  ita 
obfcuram  eiTcjUc  interprete  egeat.Quareabfit  a nobis  magifter  ille  qui  tenebris  ora 
tioneminuoluiiuadebatjfaepeauribus  auditorum  inculcas.Nam  quom  au 

ditor  Iit  modulus  dicenti  SC  moderator  orationis,ad  eius  intelledcu  omnia  funt  con.. 
temperada.qut  fecus  fecerit,is  perpera  dicendi  iure  abutetur . Fugiendum  itacp  in- 
folicum  uerbum,uti  in  mari  fcopulum,iuadebat  Caefar.  Ille,  ut  fcribit  Plutarchus, 
fibrum  Heracliti  negabat  fe  intelligere,  multis  uelamentis  obuolutu.  Socrates  ad  e^ 
um  percipiendum  opus  efle  Delio  natatore  aflerebat.  Cauendafunt  etiam  quae  a 
Gracis  uocitanturtEa  funt  quom  uerba  perfpicua  funt,  fenfus  ipfi  mini.' 

mepofluncintelligf.  Facit  hic  ornatus, ut  oratio  etiam  fit  uehementior: ficu tferru 
dctcrfum  plus  terroris  affert  hoftibus . Fac , inquit  miles  ille  gloriofus  apud  Plautu, 
utgladmsfpiendefcat,ucaciepraeftringatinacie  hoftibus.Fulmina  non  ita  terreret, 
nifimultum  fecum  fplendoris  coueherent.  Quid  eo  ordine  fpeciofius  que  agrelles 
quincuncemuocantiqutin  quancui^  partem  fpedl:aueris,re(Suseft:fed  & idem  tum 
uitibus  arboribus»^  eft  acc6modatus,ut  terrar  fuccii  aequaliter  trahant.Eft  aut  orna 
tus  proprie  in  uerbis  translatislperfpicuitas  inproprqs.  Ea  demum  oratio  admu 
rabilis  cft,quaeres  fubfequit,&C  ardua  magnifice,  tenuia  tenui fiIo,mediocria  medio 
cri  profequic.Quid  enim  eft  quod  Vergilianu  illud  admiramur.  Saepe  exiguus  mus. 
Procumbit  humi  bos. At  illud  quam  magnifice:  Coftitit  in  digitos  exteplo  arreiftus 
uterq5:nifi  quod  illa  fuis  uerbis,id  eft  tenuibus  dicfta  lunt>boc  grandibus.  Dubitat 
aliqui  an  liceat  oratori  uerba  innouarerSC  fane  fi  parce,  fi  tempeftiue  id  fecerit,licet. 
Sic  Auguftus  primus  omnium  munerario,  reatum  Meffalajfauorem  B>C  urbanu  Ci^ 
cerOjCeruicem  Hortenfius  dixere.  Antiqua  etiaflio  loco  pofita quafi  gemmae atc^ 
uniones  enitefcatrquod  religiofius  facftu  putabitur,  fi  ueinouitati  uel  antiquiratiuo 
cisoccurremus,quod  GrKci  dixere.  I^am  ut  ab  obfccenis  uel  ab  ffs 

qug  obfccenis  proxima  funtjabftineamusjuix  neceffariu  uidef  admonere.  Quom 
aut  princeps  uirtus  fit  uitio  carere,  inumuerfum  uideafappellalTe,qcquid 

eft  ultra  uirtutetquoties  ingeniOiudicfo  caret,  SC  fpccieboni  fallit:  quod  ineloquetia 
eft  omnium  uitiorupefsimu.  «sutxsvo/^fid^ir,  quom  res  fuis  locis  non  refpondent, 

quod  male  figuratum  eft.  jMedrj  autem  generis  exemplum  illud  habes  apud 
Ciceronem  in  Verre;Stctic  foleatus  praetor  p . R . cum  pallio  purpureo  tunicaq;  ta.- 
Iari,muliercula  nixus  in  lictore.Quam  figura  Graeci  dixerunt.Ita  enim  res 

oculis  obii citjUt geri, non  comemorari  uidearur.  Inter  caceras  uirtutes  amplifica/ 
lio  cxaggeratiO(^:quaepars  ad  incitanda  iudiceapcifsima  eft. plus  enim  eft, ut  Quin 
tilianus  eleganter  dicit,  omnia  dicere  quam  totu-Poffumus  prgterea  mediocria  etiS 
crimina,mediocres«^  uirtutes  maioribus  nominibus  amplificare. cuius  rei  excplum 
illud  apud  Cicerone  in  Verrem:Non  enim  furem,  fed  ereptoreinon  adulterum,  fed 
expugnatore  pudicitix:nonracriIegum,fed  hoftem  facroru  religionum<5:non  fica.' 
rium,fed  crudelifsimO  carnificem  ciuium  Sf  focioru  in  ueftrum  iudiciu  adducimus. 

Hac  prater ea  parte  fententiae,uel  ut  grammatici  uocant  chrig, quafi  lumina  quse/ 
dam  claufulistncerferutur,  circa  quas  minime  anxiO  follicitum  efie  oportet-  Quo 
uitio  »tas  Cicerone  fubfecuta  plurimum  laborauit. Studuit  enim  uc  omnis  fenfus  in 
fine  fermonis  aure  feriret,uc  nufquam  prope  finat  auditorem  inierfpirare.  Quod  ui 
lium  apud  Plinium  Ceci!ium,Cor.Xacicum, Seneca»^  deprehendas.  Ab  hac  enim 
ambitione  minuti  corruptic^fenficuli  prodeunt,  SC  extra  rem  petiti.neqpenim  pofi 
iunc  tam  multae  bona  elte  fenientiar,  quam  necelTe  eft  ut  multae  fint  claufulcS.illat  er 
go  optimae  haberi  debent,qu3e  non  accerfit®,  fed  ultro  ueniunt,  quaecf  orationi  lu/- 
men  afferunt,  & funt  quafi  ciauus  purpursioco  fuo  intextus.  Cuius  rei  normam 
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K canona  apud  Ciceronem  contemplari  par  eft.illc  enim  omnes  eloquentiae  nume/ 
ros  impleuit;  ncc  parum  profecit, qui  libi,quantHfieripotefi, Ciceronem  imitaduna 
fec'landumcp  propofuit.  Sunt  qui  pleni  fui  ferantur,  nec  iam  aflurgant.fedintume 
fcanttquales  Grxei  TnxfftKnafovTat  6^  uocat;&^  ueiba  «.uapaiit.  Airj 

nunquam  fe  attollunt, fed  humi  repunt:  quo  uitio  Piricus, artifex  alioquice!ebris,!a 
borauit.ls  em  a confirinis  gC  futrinis&Cafellisfuisnun^  manuamouebatjquo  uitio 
perpetuam  apudpofteniate  infamiam  effalfecutus-  Imprimis  ueroobferuandum 
cfi-quis  dicat,  alia  enim  grauiias  ac  fcuertias  debetur  uiro  philofopho  ac  fenatorio,^ 
cusl.bet  circunforaneo  rabuix . Quom  Lyfias  elegantem  illam  oratione  in  Socratis 
defenrionccondidifret,quampoueriadmirati  fune,  eam  dicere  Socrates  rccufauit; 
non  minus  quam  calceos  Sicyonios  induere,  qui  alioqui  elegantes,  uirili  tamen  pc/ 
di  minus  coueniunc.CrafTus  Philippo  confuli  afferenti  fe  no  habere  fenatu,refpon/ 
ditjfe  no  clfe  illum  confulehabicurUjquifcfenaiorenonputarer-Hscc  CralTumde. 
cuit,in  alio  libertas  ea  non  facile  tolerari  potuiffet.  Prftereano  paruintereftapud 
que  habeat  oratio, an  apud  principe gfolutus fit  l€gibus,anapud  iudicequi  nopo/ 
teft  no  fecunda  leges  iudicare:  necp  deprecatio,  necj  milehcordiaquic^  iuuarepo 
teft.  Quin  qua  de  re  dicar, quod^  fit  caufae  argumetum,plurimu  intereft.Nam 
fi  in  genere  demonftratiuouerfamur,  tu  omnes  ornatus,  omnes  phalcrs,omniapi/ 
gmetafunt.Naminforcnfibus  caufis,m  quibus  aut  de  fortunis,autdcfalu£cpenclu 
tamur, pruriente  orationem  uix  quifquam  ferat.  Senatoria  autem  £c  delibentfua  o/ 
tario  auurgit  grandius,  fuosq;  habet  dithyrambos,  fpondefsqs  incedit  operofa.  In 
genere  iudiciait  omnia  magis  ad  affetSus  gCiram  aut  mifericordiam  uergunr,  artec/ 
tiam  maiore  utedum,  ut  furrimiudiciinfinuemur,£c  quafi  in  eius  animS  irrepamus. 

Hinc  etiam  ratio  compofiiionis  in  oratione  uarias  fpecies  fumit.Numerofaenim 
magis  eft,  quae  circa  laudem  aut  uifuperationcucr{a[ur,frequcntiores^  in  claufulis 
obleruat  pedes  Nam  gtlfoluta oratio  fuoshabet  pedes,  non  ea  religione  qua  tenea 
lur  poettCjfed  aliquanto  liberiores.  In  uerfumeti  a,in  oratione  Rhetores  malunt 
rhythmos  appellare.  Metra  cerros  habet  fines, ultra  quos  proferri  non  pofTunt.Natn 
exempli  gratia, heroicum  hcxamctr3efi,elcgum  pentametrum.  Atqjita  csterauer 
fuum  genera  prtfinito  numero  includuntur.At  in  foluta  oratione  nihil  prjfinitura, 
nihil  detcrminarum,extenduuri^  numerus  quantum  periodus  fertur, uefinitam  fen 
tentiaccmpledfatur-Nccjj  fane  omnibus  locis  pedes  iltioratorfj  annotanfur,feduel 
in  principiOjUelincIaufuia.itaappellant  conditoresoratoria:  artis  finem  periodi. 

Quom  autem  uitiofum  fic,claululam  in  hexametrum  term!nare,aut  ab  hexamc/ 
tro  incipere,  probant  tamen  fi  principiumab  hexametri  fine  aufpicctur  periodus, 
uelin  hexametri  principium  definat-  Cui  rei  exemplo  fit, Qui  piurimacuratnego/ 
tia,non  facile  omnibus  par  eife  poteft.Incipitenim  ab  Ionico  maiore  & fpondeo,8^ 
definit  in  choryambu.  Multo  autc  ratio  pedum  in  oratione  ^ in  uerfu  difficilior, 
ob  incerta  fcilket  8^  uagam  modulatione, quam  aures  non.uila  perpetua  norma  mo 
deratur.  In  omni  aute  uoce  articulata,  natura  acutam  uoculationem  imprefs!t,ic! 
eft,  fl/aa*'  a Graecis  nuncupatarnmccp  eam  nifi  uno  locojquom  caeterae  fyllabae  gra/ 
ui  tono  efferantur.  Eas  aute  fyllabas  longas  aut  breues  aurium  iudiciu  metiatur,  ex 
fyliabis  pedes,  e'  pedibus  comata,  c comatibusuerfus  ,6  uerfu  colon, ex  coloperio/ 
dos  efficiatur.  Pedes  quoq;  longiores  aut  breuiores  exire  certum  eft,  cum  uolupta 
te  aut  moleftia  aurium. Quare  alij  abaIf)sincIaufu]isubimaximefentiuntur,proba 
ri  folent.longiquidem  in  re  feria.Qucd  fi  incitata  feratur  oratio,  tunc  breuiores  im 
penliuscomendaniur.  Cicero  triplicem  annotauit pedum  dimenfione,  itaut  pes 
quilibeiin  duas  partes  diuidatur.aut  enim  pares  eife,ut  dadfylus.  Nam  fyllabalon- 
ga  duabus  bieuibus  par  eft,  duofp  habet  tempora. aut  fefqui,  ut  paoniqui  tribus  bre 
uibus  longam  incerferirt  quae  proportio  a Graecis  hemiolia,  a noftris  fefquipla  nun 
cupatur.aut  dupla,  qua  Cicero  altero  tanto  appellaufr, ut  iambus. Miror  principem 
litcrarum  fis  nonaddidifterertiarfam , feu  tumauis'  Vnde  hippiumepi/ 

tritum  grSmaticiuocauere:  quipes  eft  ex  diametro  pteoniaduerfus.  Necj?  ca  ratiiw 
ne  defendi  poieft,qu6d  pedes  creis  excedetes  fyllabas,  numeros  magis  quam  pedes 

exiftimi/ 
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cxintmauerir.  nam  ea  ratio  ab  oratione  paeonem  ablegaret.  Csererum  autores  in 

diueria  abeunt.  Bphorus  daifiylum  S>C  paeonem,  de  quo  modo  diximus , frequecem 
habet,ceu  a Thrafymacho  inuentQ,ab  Ariftotele  probatum,qudd  ea  longaru  SC  bre 
uiumcontemperatioei  modulatior  uideacurdpondeum  Si  trochei5,ob  alterius  tardi 
tatetn, alterius  celeritatem  faftidiens.  Ariftoteles  dacfiylum  uc  ampliorem  proban 
iambum  uthumaniorefamiliarc«5  populo  admittitichorium  ut  nimis  currentem  re/ 
n)uir>  quem  ipfe  peculiari  nomine  chorda cc  nominat.  Cicero, 8C  qui  Ciceronem 
(ecinifunc  creticum  in  principio  probant,  in  fine  paeone  tertium,  uel  Ionicum  amix 
nori.nam  fere  nemo  extremam  fyllabam  dimetitur.hoceftquod  Seneca  dicitjquof/* 
dam  Obi  mirifice  placuifTe,  leq;  Ciceronianos  putaiTe,  quom  ita  periodum  claude-' 
rent,eiie  uideatur.  Jtdcm  (quod  QC  mihi  probatur)  fi  tamen  modice  id  fiar,  tene.' 
fi fe mulra  uoluptate  profitentur,  fi  clauflila in dichorium  finiatunita  geminatum  uo 
cattrocheum,uc  illud  in  Quintiana  ab  ipfo  etiam  Cicerone  celebratum:  Ita  iadlran^ 
(urfiudiibusjut  nunquialluantur,ita  poftremo  etjciCtur,  ut  ne  ad  faxa  quidem  mor 
tuiconquiefcant.  Probatur  ab  eodc  dochimus,qui  iyllabis  quint^  coalefcit,  iam- 
bo fcilicet  5C  cretico  compadtus.rurfus  alfi  in  hunc  cenfum  aduocantur,  aut  e'  fami.' 
(iaetjciuntur>quos  longum  foret  profequi, compendium  praeiertim  agenti.  Aliox 
qui  in  his  fupeiftitiofum  minime  eife  oportet. na  fimulac  legendo  ac  fcribendo  mul 
tum  profecimus,  hi  pedes  fe  ultro  offerunt,  dC  non  uocati  orationem  iubfequuntur. 
Hoc  eft  fciliccr  quod  Cicero  perfiepe  admonuft:fe  quod  numerofum  cft  qugrere, 
magis  compofitione  non  quam  optare . fiquide  ad  poetas  h^C 

percinet.Sicut  etiam  oratores  ipfbs  palaeffricas  effe nolumus,  eofdem  tamen  aegrefe 
rimus  effe  omnino  JHinc  funt  illaDemoffhenfs  fulmina  contorta  nu,' 

oieris.fic  Pericles  tonare  ac  fulgurare  dicfius  eft.  Poftremo  illud  non  iruftraadmo 
nendum  puco,id  optimum  elocutiois  genus  indicari , quod  quamfacillimum  eft,  dC 
minime  indiget  incerprete;quod  audientes  naturali  dutftu  pcrfuafijfperac  fe  quam- 
pnmum  polle  imicari:ubi  autem  periculum  fecerint,  fe  longe  falfbs  opinione  intelli 
gent.ut  quod  de  Phidiae  picfturadidtu  eft,id  huic  loco  belle  conueniar,  n<anlin’nd'Ls 

M lAifi.Hn.-Ttti, 

Reliquae  partes  duae  funt,  poft  elocutione  quae  naturae  magis  ^ induftrfae  deben- 
tur: memor  ia  fcilicet  & pronuntiatio.  De  memoria  autem  prius  nobis  dicendum, 
hatccnim  adeo  neceftaria  eft,  ut  ea  deficiente,  irritus  fit  omnis  oratoris  labonquan/ 
do  h 2 c eloquentiae  thefaurus  eft  8>C  conditorium, cuius  diiplice  uirtutem  dixere:  ei/ 
10  percipere, conftanter  retinere.  Ob  hoc  ueceres  Mufarum  matre  Mnemory.- 
nem  dixeruc,  5C  inter  tres  Mufas  apud  DelpEios  confecratas  potifsimulocum  habet 
Mneme.  Sane  non  uideo  quid  orator  eff  icere  pofsir,fi  quf  prudenter  cogiiauic,di' 
gefsir,expoliuit,procinus  effluant.Id  quod  Curioni  oratori  eueniffe  legimus,  qui  to 
tamcaufam  obliiuseft-Cuiusrei  culpam  ille  in  magicum  uenenu  reficiebat , quo  fi/ 
bi  memoria  ademptam  profitebatur.  Aleftala  fui  nominis  oblitus  fertur , Didymus 
oblitus  hiftoriae  quam  fcripferattalius  feruorum.  Nulla  eft  enim  pars  in  homine  lu- 
brica magis,  bC  quae  facilius  uicium  accipiar.Haec  igitur  omni  ratione  excolenda  eft. 
nam  quom  omnes  oratorix  opes  hac  contineantur , fruftra  extera  quaeras,  ubi  hxc 
femel  interciderit.  Nam  quomodo  obiecfta  ab  aduerfario  crimina  diluas, fi  quid  il 
leobiecerit,obliuifcarec'Quom  uero  totius  laboris  que  nos  exercedo  perferimus, 
quafi  Omnium  lucubrationi!  noftrarum  prf  mium  uc  extemporalis  acftio  : quo  hanc 
ullo  unquam  tempore  affequarejfi  memoria  quafi  uas  Danaidum  undit^perfluattfi 
quod  a nobis  accepit,  ceu  malus  creditor  recufet  exhibereC  In  ea  eth  ueftigia  quf- 
dam rerum  imprimuntur:queliexo!efcant,opera&Cimpendium  perdideris.  Ob/ 
ftare  memorix  ufum  literaru  dixit  Thoy  th  ille  Aegyptius  apud  Platonem  in  Phx/ 
dro.Et  nos  tamen  uidemus  arte  imaginum  dC  locorum  eam  adiuuari-  nam  locis  pro 
cxra,fimulachris  profiteris,  nos  uti  Cicero  exiftimat.Eam  arrem  a Simonide  Meli 
co  muentam  tradidere  receptifsimt  coditores,  quom  rriclinium  Scopx  Xhelfaii  in 
quo  difcubuerai,in  conuiuas  corruilfettipfeaut  forte'  euocatus  a CaftorefiC  Polluce 
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exiffctjfn  quorum  laudem  hymnum  ediderat.  Nihil  eft  autequod  magis  memori 
am  adiuuet  quam  ordo.  Serie  itacp  funt  locaSi  fedes  diftingucnds,ne  crebritate 5C 
frequentia  confundantur. Rurfus  ne  raritate  memoria  difsipetur^fjgna  dC  imagines 
apisconfficuendsfum  t]slocis.SitGgnumnauigationis  anchora,  iit  militi^  fariifa, 
rei  rulticx  aratrum,  quae  deinde  relegentes  in  minimaru  etiam  rerum  recordatione 
redeamus.  Nam  quo  quifcf  tngeniofior  ac  promptior  eft  artifex  ad  imagines  recon/ 
dendas.hoc  erit  ad  remetiendas  etiam  facilior.  Ridetur  merito  Metrodorus  huius 
artis maximusia<ftator,quim  X 1 1.  fignis, per quxfol meat,  trecetosSC  fexagenos 
inucnilTe  locos  profitebatur . C^uienim  hocfieripcrfpfcuc  potuicfquom  circuliillu 
us  corleliis  partes  nec  certis  terminis  prifiniantur,  & omnes  ab  imaginario  animi 
captu  pendeant.  Per  partes  ctia  edifeerequod  ditfrurus  es,fatius  eft, ne  onere  me/ 
moria  latifcat.CertaeiiS  figna,  uel  mauis  notas  appellare,  apponendae  funtiquibiB 
animus  excitetur,  8C  illuftrior  cuiufe^  rei  fedes  efficiatur.  Quid  quod  expedii  quae/ 
dam  obliuifci.Tenaciusenim  mox  haerenr,qu2  prius  exciderunt.  Tacite  etiaia 
ediicereSc  uocefubluftripr5ftat,ut  murmur  potius  quamuoxuideatunquamuela/ 
lio  prxlegente.uel  exerra  uoce  dC  fibi  quafi  obftrcpente.  Multi  hac  parte  fuerunt 
celebres. Cyrus  in  exercitu  pene:  innumerabili  omniu  militum  nomina  tenuit.  Mi 
thridates  duas  & uiginci  linguas  (tot  enim  nationibus  imperauit)  calluilTe  dicitur. 

Tbemiftocles  anno  uno  Perficam  linguaperdidicit.  Theodecftes  multos  uerfus 
femcl  auditos  protinus  reddidit , ita  ut  nulla  pars  fubfultaret.  Cicero  fuo  oratori 
mcmoriamoptaclureconfulroru;quamquiafrequinopotuen't,prseftatui  feribat, 
uel  certe  aliud  agatquam  fruftra  oratoriam  fequaturTicIfocrates  forenfemaefione 
dicitur  reformida(re,&  in  feribendis  orationibus  maluiftctempusexponere-Debet 
mus  enim  omnes  narurg  fupelledilem  excutere, & uires  ingenfj  metiri.  Sequitur 
altera  pars,  quam  licet  primu  naturae  debeamus,  mirumtamen  eft  quam  Si ipfa  arte 
8C  excrciracioneadiuuetur.  Hanc  Cicero  nunca<ftionc,nuncpronumi3iionem  ap/ 
pellat.  Adtio  motu  continetur.eft  enim  quafi  quaedam  eloquentia  corporis.pronun» 
iiatioindicat.Hsca  Gracis  dicimr,cuiuseauiscft,utfineillaomnesaffc 

cius  langueant, omnis  orationis  facultas  iners  fit  ac  prope  demortua, omnis  alTeiie/ 
ratio  inanis.  Non  iniuriaiiacpDcmofthenes  liuic  primas  ac  fecundas  Kiertiaspar/ 
tes  actribuitjceu  totius  fumma  oratoria:  illa  c6tineretur.Hincuulgodidlumeft,ma/ 
gnam  pariem  Demofthenis  abeife  a Demofthene,quom  eius  orationes  legutur.  Et 
Aeichines  no  iruftra  quom  Rhcdiluculenta  illa  oratio  aduerfus  ipfum  dida  multis 
effet  adm/raiioni,magnum  aduerfario  teftimonium  reddidit:  ti/»  e 

Quid  fi  illam  beftia  aiidiiTctis  C Sic  enim  interpretatus  eft  Hieronymus.  Ae- 
fcliinem  aut  Dcmofthenes  a fplendore  uocis  folet  appellare.Hanc 

in  animis  hominu  dominari  &(  quafi  tyrannidem  exercere  Cicero  affirmat.  SieCn. 
Lentulum  pIu.sopinionequam  eloquentia  confecutum  reflatur.  Sic  C.  Gracchum 
rndeflenda  mone  fratris,  P.  R.Iachrimas  concitafle.  Hoc  eft  quod  Quintilianus 
traditjHorcenfq  feripta  quiutues  diu  regnauit  in  foro,apud  pofterosfuilfeintra  fa» 
mam.  L.Cotta,fi  Ciceroni  credimus, ab  hac  omnem  arte  abdicabat,hoiridam^ 
illam  rudis  antiquitatis  imitatrice  fedabacur,  quafi  fola  natura  adhocfufficeret. 
Qua  in  re  toto  ftadio  falfum  cxiftimamits-nam  &fi  primas  partes  natura  uendicer, 
non  rame  ars  omnino  excludenda.8i.  fane  fi  quis  tam  deformi,  ta  illiberali  uocefue/ 
rit, ut  nulla  arte  emendari  pofsit,huic  libenter  ftiadeamus,ut  ab  hac  iirftitutione  de/ 
cedat.  Leo  Byzantius  ob  flatura  paruitate,quom  Athenas  orator  efletprofcdus, 
derifui  primo  habitus  eftiidem  mox  agens,admiratiom'  fuit-Demofthenesdifficul/ 
tatem  pronuntiandi  ferupis  ore  infertis  dicitur  emcndafte.  Idem  fe  ad  fpcculumpe/ 
ricIitabacur.Ad  fludlusuerofe  offirmabat  aduerfus  clamores  populares.  Auguffus 
Ca-far  operam  dabat  phonafeoiita  moderatore  uocis  appellabant.  Quom  autem 
multjE  fint  uocis  qualitates  feu  modulationes,  imprimis  enitendum  eft,  ucuitmab/ 
fiijSC  fit  caftigara  cufuauitate  uocu explanatio: qualem  Graeci  uocat.Ca 

uenduicac^  ne  in  iotacifmosautiambdacifmos  Alcibiadisincidamus,  ne  i 
unitemur . quales  funt  quiuoce  angufta  dC  exili,  quafi  per  obturatam  tibiam  uocem 
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difpcrdunt.abOt  quom  turgidis  6^ampuUofi's  faucibus  uocem  amplia 

mus,  quales  Graeci  i^iyet?sfSvrKs  uocitant.  Abfinceriamduoinufce  conrraria  uitia 
»C5»A950M‘«:quom  fummisfcilicctlabris  uoces  cnuciamus,uelquom  uox 
quafiin  recefTu  orisauditur.Quo  ufrio  Hebraeos  5C  quofda  alios  barbaros  ufdemus 
laborantes. Nolim  etiam  mihi  Trachalum  alique  dari;qui  adeo  uocalis  8C  clamofus 
fuilTe  dicitur, ut  in  luliabafilica  dicens  ab  omnibus  tribunalibus  audirer.  Sititacj 
modus.hunc  facile  inucnienius,fi  qua  de  re  agatur,  indicauerimus.  Quom  enim  in 
grandiori  ftilo  uerlamur,  qualem  Crseci  uocitat,  uox  materis  reipondear,  SC 

in  acri  pugna  acrior  audiatur. Non  enimubicj  omnes  uires  exercendae  funr,nec5  o/ 
mnis  gladius  omni  certamini  conuenit.  Aliter  lucftam  in  fladio,alirer  a-Kiccyceyicw  in 
fvr«, aliter  in  iuftocoflicffu  conatus  omnes  noflros  exponimus. Mediocris  ergo  cau 
fa  mediocri  fonOj&T  medffsfut  aiunt)tibiis  cotenta  eft.  Humile  aute  genus  dicen 
di  iermonem  quotidianamlocutione  exquirit,  iic  AeropusgrauiorfuiiTedicitur, 
quddintragoedijs  exercere  turi  Rofciuscicarior  comoedias  ageret.  Illi  cothurnus» 
buicfoccus  couenicbat.Rhinton  Si  nudis  pedibus  prodqlTe  traditur,qudd  plampe 
des  fabulas  rradfarer.SicalioIocodoricumfonum,aIiophrygium,alioIydiuadcon- 
citandos,  uel  pacandos  animos  adhibent  incentorcsific  tubam,  fic  tibiam,  (iccitha^ 
ram,fic  fiftulam  pro  rerum  &C  temporu  conditione  probamus.  Nulla  autem  re  ma 
gisuox  in  officio  continetur  quam  frugalitate  ac  ccmperantia;exercitatione  autem 
perficitur.cxercftatio  uero  caua  fit.Necj  enim  uelim  eam  in  canticu  exire,nc<5  effee 
minate  ac  muliebriter  efferri.  Nam  redfe  ille  dixit:  fi  cantas  male  catas,  fi  dicis  bene 
cantas.Et  Perfius  in  eum  inuehic  quiplafmateguttur  Mobile  colluerit  patranti  fra/ 
dus  ocello.  Sit  ergo  uox  uirilfs  & rei  prffentiaccomodara, Laudat  in  Catulo  fua/ 
uisliterarum  appellatio.  Fufea  uox  in  Antoniominimeimprobataefl:,pr^lertim 
fi  lugubri  Si  funeftain  oratione  feexerceiet,  fi  lachrymas  moueretjfi  mifericordiam 
incitaret.  Ob  hoc  Cethegus fuauiloquentx  ore  ab  Ennio  didrus  eft.ficdenicp  om 
nes  homines  uoceutsra  tinnitu difc emuntur-  Cuiusreicaufa  nonnulli putaucre 
ab  Homero  homines  appellatos.  Sit  ergo  uox  lucida  ac  perfpicua  StT  ex^ 

plana  ta, fic  luis  Jocis  diffindfa.  St  tepefiiue  liceat  inrerfpfrare.  Aut  enim  oratio  ad 

periodum,  quam  circumitu  Cicero  interpretatur,  peruenitrquo  loco  id 

«ft  pcrfedfa  interpundfio  adnotanda  efi  ad  perfeeftam  fenteniiam  declaranda.  Aut 
contedfum  cft  «£^as>{/,  id  membrum  uocamus,quom  fcmiperfedfaeff  oratio. 
id  eft  pundfum  adferibendum  eft-  Aut  ad  coma  peruentO  eft,  quod  noftri  caefum 
uelincirum  nuncupant, cui  id  cft  fubpunclum  conuenit, quom  oratio  ita 

fufpenfa  eft, ut  animus  nufqua  conqmefcat.  Exemplo  illud  efle  poteft  exMilonia 
na-Etfi  uereor  iudices,coma  cft. ne  turpe  fitprofortifsimouiro  dicere  incipiente  ti- 
mere; colon  cft.minime(^  deceat,  coma  eft. quom  T.  Annius  ipfe  magis  de  reipubliV 
cgfalute  quam  defua  perturbetur: colon  eft.  me  ad  eius  caufam  parem  animi  magni 
tudinem  afferre  non  pofTe;  colon  eft.tamen  hgc  noui  iudicif  noua  forma  terret  ocu^ 
los;coloneft.qui  quocuncp inciderunt,  coma  eft.  ueterem  confuetudine  foriSdpnV 
ftinum  more  judiciorum  requirunt. periodus  eft.  Haec  autem  enuntiare  fine  mo- 
ra ac  refpiratione,aut  contextum  orationis  interrumpere,  ubi  minime  par  eft,  aequa 
lis  culpa  Sf  par  uiriu  cenferi  folct.  Virtus  enim  diftingucndhut  inquit  Quintilianus» 
foitaflefitparua,finequatamen  efle  nulla  alia  in  agendo  poteft.  Illa  quoqp  inter 
primas  obferuaiioredfe  pronuntiandi  habetur, ut  uox  fit  aequalis,  ncuc  fubfultetim 
paribus  fpatfis.  Tum  nefatietas  auditorem  afEciat : neiie  in  uitium  incidamus, 
quod  id  eft  unus  quafi  aipectusa  Graecis  dicitur,operadanda  cft;ui  nunc 

attollatur»  nunc  demittatur,nunc  arrideat,  prout  magna  uei  liumilia  uel  blanda  lae.' 
ta(^cocipimus.  Deniepobferuare  quid  dcccatjid  a Graecis  dicitur,fum/ 

mum  ac  potifsimum  eft  in  omni  conatu  oratorio.  Hoc  ut  feruarct  C.  Gracchus, 
uocemq:  pro  fpecie  rerum  moderaretur,  habuilTedicirur  incentorem  poftfc,haben 
temfifiulaquam  tonarion  uocabat:  hanefurrim  inflabar,aut  reflabat.prout  incitan 
dus,  aut  ab  incitationereuocandus  erat  populus  qui  eum  in  concionibusaudiebat. 

Ob  hoc  didtu  eftjuiua  uocem  muliu  habere  '^/^yeixs,  id  eft  euidentiae . Sic  enim 
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legendum cft:non  utmalefcriprumcft  apud  Qumtilianimi.  AfliO/ 

nis  alteram  panem  admotum  pertinere  diximus,  fine  qua  mutaefiS^prorfusexa/ 
nimis  omnis  oratoris  opera. hinc  Demoilhene  Andronico  hypocritte,  id  eftbiflho 
ni  operam  dediffclegimus-Hinc  apud  Plutarchum  mandatum  eft  literis, fepe  inter 
Ciceronem  & Rofcium  certamen  fuifTe.uter  pluribus  modis  eandem  fenteniiade. 
clararectan  Cicero  dicendo,  an  Rofeius  agendo  ac  gefticulando.  Hoc  eft  quod  frc/ 
quenter  accepimus, oratores  quom  fe  ad  dicendum  accingcret,imprimis  articulum 
contormafle.  Varii  enim  plane  innumeri  fuerunt  motus  tum  corporis  totius,tum 
capitis,tum  cubili,  led  imprimis  manuuacrpoculoru. His  enim  nofolum  adnuiitiui 
aut  renuimus, alTcueramus  aut  repugnamus,  ied  propeloquimur,  acc^animuaudL. 
toris  oculis  fubtjcimus:  6Creru  quas  dicimus  itafidem  facimus,  ut  lingua  pedori  SC 
iinguse  pedus  fubfcribere  intelligatur.  Oiiofam  illa  8C  tnaduofam  adione  Cice/ 
ro  Callidio  imputauit.  AniffaflueraeiTen^fica  ledicerenturCno  trons  perculfano 
femur : quom  iic  ageres,  utxfomnum  tenebamus.  Nam  femur  percutere,  quod  A> 
thenienfium  primus  Cleon  dicitur  inueniffe,  indignantesfolebanct  frontem  autem 
percuti  a Quintiliano  improbatur.  Alioqui  uarp  eranegeffus  ac  motus,  quibus  pro 
tempore  oratores  utebantur.Cicero  tradit  Craffum  optime  indice  ufumrinclinatut 
in  humerum  afFirmatjUerfus  in  terram  urget.  Hic  dC  medius  pollici  iundusap/ 
probantibus  & narrantibus  & diftinguentibus  decorus.  Ad  os  manum  referunt 

deprecantes.  Comprefla  manus  irae  aut  mifericordise  indicio.  Optime  manus 
afiniffra  parte  incipit,  tn  dextra  deponitur:  contra  uitium  putant, fi  a dextra  refera/ 
tur  infiniffram.  Sicuti  nec^  unquam  fola  manus nniffraredegefium^cit,dextr| 
fe  frequenter  accomodat.  Alqs  qui  fc  intrepide  dicere  iadat,habituspacificator 

in  lfatuisplacei:qui  inclinato  in  humerum  dextrum  capite,  brachio  abaureprocen/ 
fo,manu  infefto  pollice  extendit.  Pedis  fupplofioSC  in  comendonibus  probatur 
a Cicerone.  Sunt  6^  aliae  innumerae  ge(ficulaciones,quas  profequi  longum  foret: 
praefertim  quom  noftra  aetas  earum  plerasc^non  agnofeat.  Alioqui  nimis  aduo/ 
fam  SC  gelf  iculatrice  adionem  etiam  ueteres  improbarunt.nam  dd  refpicere  lacuna 
ria,perlricare  faciem,cxcr€are,K  trochleis  pituitam  e pulmonereuellere,  turbatam 
comam  aptarejuitiofa  exiftimaruntficut  ex  curfare  in  dicendo.  Aduerfus  quod 
cientes  Calsius  Scuerus  linea  popofcitjK  Flauius  Virginius  antifophiftam  quen^ 
dam  incerrogauu,quotpa(ruum  milia  declamalTec.  Hc  Domitius  Afer  urbane  di» 
xit,  Suram  Manilium  non  agere  fcd  fatagcre.Demofthenes  quod  immodice  iada. 
ret  humeros.iufpenradefuperhaftauiciumemcndauft.  MaleaudijtTitiusfemo 
do  in  leuum  modo  in  dextrum  latus  contorquens.Et  de  Curione  patre  bac  illae  nU' 
tante  quefq  t lunius,  quis  in  lintre  loqueretur . De  quo  &C  Sicinius  ele/ 
ganter  ad  Odauium  eius  collegam  unguetis  delibutum, 
Nunqua,inquit,  collegf  tuo  pare  gratia  refe 
res,  qui  nifi  fuilTetifiic,  hodie  te  mu 
leae  comedifTent. 
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ARIS  T O TELIS,  CJ&LIO  CALCAGNI 
no  auchore,ad  Antonium  Mulam 
Bralauolum. 

o N E A folum  quae  a deo  protinus  rerum  omnium  authd 
re  proflcifcutur,  necp  ea  qu*  proxime  a natura  pendent, 
fuum  ordinem  tuenturtSi:  ad  authorem  (uum,m  quo  uoti 
fumma  repofita  eA , & ex  quo  omnis  boni  origo  permax 
N nat,conucrtuntur:fed  &:  nulla  ell  pars  uitae,qu3e  hoc  bo^ 

ni  agendum  defiderio  uaceituei  eam  partem  intelligas,in 
quaintclledlus  humanus  uerfetur,  quom  artes  exercet, 
aut  quom  in  rerum  cognitione  uerfatur;  uel  eam  IpecSes, 
in  qua  appetitus  pollet,  animi  induAio,  dum  agimus, 
aut  deligimus  quid  agioportear.  Ob  id  ueceres  prudentia  adeo  exiftimantur  id  bo- 
num prafinilTe,  cuius  amore  omnia  rapiunturtieu  illud  uere  bonum  fit,leu  tantum 
boni  gerat  imaginem.  Bonum  enim  eit  finis,  ad  quem  publice  omnia  enituntur.  Et 
licet  actionum  humanarum  non  idem  finis, idem  tameuotum  eft  omnibus.  Sunt  e/ 
nim  aiSiones  qusdam  quse  fefe  contentae  fiint,  SCinfe ipfas  decumbunt: quaedam 
non  ie  contentae,  opera  quaedam  pariunc  SC  quali  perfuntfiionuruarum  teftimonia. 
Etlane  inijs  qu*  praeter  le  aliquod  relinqunc  monumentum  , id  quod  relinqui- 
tur opus,multo  ipfis  aeSionibus  eft  prgftabiliustutpote  cuius  gratia  labor  perfun 
diio  illa  fuerit  ftifcepra.  Quom  itacg  in  ufta  hominum  multae  artiones  ate^  artes  exet/ 
ceantur,  multis  prxterea  Icientijs  operam  impendamus;hinc  factum  eft,  ut  uarq  fi/ 
nes  pro  aiftionum  artium QC  fcientiaru  conditione  fpedlentur . Nam  medicina;  fi- 
nis fanitasmaualis  fabrica  finis  nauigium:  facultatis  militaris  finis  uicftoria:familia/ 
ris  adminiftrationis  finis  opum  conquifito.  Sunt  etiam  quadam  artes  feu  difcipling 
ea  ratione  inter  fe  connexa,  ut  altera  ex  altera  pendeat,  QC  gradibus  ad  optimatem 
quandam  perueniar, cuius  gratia  illa  omneis  fint  inftituta.bxemplo  etfe  poteft  ars 
frenorum, aliacp  inftrumentorum  huiufmodi  equeftrium  opifices:  qua  lane'  omnes 
ut  exercitationi  equeftri  Infer uiant  comparata  funt:qua  tamen  ipfa  equeftris  exer- 
citatio cum  fuperioribus  illis  qua  apparitorum  uice  funguntur:qum  Sc:  omnes  alia 
qua  rei  bellica  nomen  dederunt,  dubio  procul  facultati  ac  difciplina  militari  obfe^ 
quuntur.Qui  honoru  gradus  QC  in  aliquot  alqs  artibus  ac  fcientifs  prafulgent:fum- 
mumaute  locum,  ac  ipfos, ut  aiunt, falces  illa  retinet,  quas  noftri  optimates,  Gracl 
architeiSonicas  uocant;  earumq;  fines  potioris  aC  maioris  prarogariua  lunt,utpore 
quorum  gratia  reliqua  illa  minorum  gentiu  accicg  fint.Necp  profecto  intereft  an  fti 
premi  illi  fines  ex  meris  atflionibus  oriantur : an  prater  adiones  opera  quadam  SC 
quafi  foeturas  quafdam  relfnquant;prout  exemplo  dicflarum  fupri  facultatum  abuii 
deteftati  fumus.  In  diluenda  ea  opinione  qug  bonum  quoddam  abftratfium  ac  fe/ 
peratum  poluit  in  mente  diuina,idc^  uniuerfale  ex  quo  tanquamab  aterno  quodam 
exemplari  inferiora  hac  bona  proficilcuntur,  fatius  eft  paulo  diutius  immorari: 
aliquibus  fortafte  huiufcemodi  fpeculatio : primo  magis  philofoplio  quam  moralf 
conuenfreuideatur.  Na  ad  primuphilolbphu  hoc  imprimis  pertinet, ut  qua  uniuer 
faIiaruntSCindiuinitaceponta,eaaIttorefcrutetur  indagine.  Ad  hancdirficuiratem 
accedit,  quod  nonnulli  forte  exiftimabunt  parum  grati  animi  ccftimonium  uidcri,li 
amicus  ad  uerfus  amicu,£C  diicipulus  contra  praceptorc  cornua  obuertat.Nam  qui 
exemplaria  hac  uniuerla!ia,quas  ideas  feu  formas  potes  appellare,  introduxerunt, 
fiepraceptores  fuerunt,  5C  fumma  nobis  amicitia  coniundri.  quorum  autoriias  quo 
maior  eft,pluribus(^poteft  perfuadere , hoc  impenfiusnos  pro  ueritate  ftareopor/ 
tec.Namfi  omnes  mortales  decet  ueritatilaboranti  ope  ferre, nec  alienas  modo  oph 

niones 
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niones  in  ueritatis  gratia  refutare,  fcd  fuas  etia  atcf  a fc  adfertas : certe  hoc  maxime 
pliilofcphoSjideft  IcAatores  fapienhf,decet.  Quid  enim  aliud  eft  fapientia,  nifiue 
ri tatis  exploratio:'  ^uom  ergo  hinc  ueritatis,  inde  amicitiat  nos  moueat  religio,  po/ 
tioremfaneftioremepefre  oportet  apud  nos  ueritatis  dignitatem.  Atqui  eorum /p- 
forum  argumentis,  qui  ideas  afferuerut,  nullam  efleuniuerfatembomidea,haudma 
gnonegocio  conuincipoteft.AiuntillieorunoneiTeidcaSjin  quibus  fuccefsionem 
temporis,  £C  prius  ac  pofterius,  annotamus.Qusecaufa  effecit,  ut  numeroru  ideam 
efTepernegaret.Quom  era  numeri  fe  mutuo  nexu  fequant,&:  per  accremeta  unita/ 
tisfuccrefeat;  qui  Heri  poteft  ut  una  omnibus  idea  fatis  faciat,  priores  ac  pofteriores 
includenscPorroquom  hoc  idem  bonis  contingat,aItac5  priora,  aliapoftenoracen 
feancur:eoru  nullam  eile  idea  iure  optimo  dixeris- quod  fi  quis  in  dubium  uocet, an 
priora  pofterfora^  bona  fint,mde  facile  intelligatiqi  quomalijs  ari^  altjs  inprtedica 
mentis  fita  fint  bona,  quorum  praedicamentoru  per  fe  fubftantia  eft , reliqua  pofte/ 
riora  utpote  fubftantiat  adiacentia:  hinc  ftt  ut  quodeunep  bonu  in  fubftantia  ficu  eft, 
id  prius  ac  potius  afTcramus.Quod  uero  in  pr^dicameto,  qualitatis  puta  aut  relatio/ 
nis,  id  pofterius  ac  infirmius  iudicemus . Sunt  enim  huiufmodi  praedicamenta  qus 
fua  ope  niti  non  pofTuntj&C  alienum  prgfidiu  quaerunt,  quafiadnara,&C  propagines 
qusdam  ad  fubftantia,qu3e  fola  per  fe  eft,accedeces.Ex  his, puro,  facile  eft  intellige 
re,in  omnibus  bonis  cSmunemideainuenirinopofTe  • Sed  dC  altera  ratione  quO(| 
idearum  comentatio  refelli  poteft  iquom  enim  bonum  ens  inter  tranfeendentia, 
id  eft  ea  qus  fuo  ambitu  omnia  complecftuntur,  a philofophis  annumerari  foleant: 
id^  receptum  fit,  quot  modis  unum  tranfcedentium  dicatur,  totidem  ti  aliud  dici  fo 
lereiex  eo  quocp  facile  intelligi  SC  pro  confefTo  haberi  oportere,  ens  & bonum  roti/ 
dem  modis  admittenda  accipienduq!  cfte.Quod  per  omnia  prgdicameta  excurrens 
leui  opera  exploraueris . In  fubftantia  deum  K mente, ens  & bonum  xqve  dixeris, 
in  quali  uirtutem,in  quanto  mediocritate, in  praedicamento  ad  aliquid, utile.intem/ 
porc  opportunitate, in  loco  distam.atcp  ira  in  alrjs  bC  bonum  Si  ens  pari  ratione ob/ 
feruaueris.  Quorum  omnium  prsdicamentorum  quum  nullum  ficunuacuniuerfa 
le  genus,ad  quod  extera  omnia  entia  ac  bona  referant.  Nam  fiquod  foret, tum  abdi 
cata  prxd!camentor3mulritudine,ad  unum  illud  omnia  reuocarentur.Quodquom 
nufquafit  inueniri,  ipfaq!  etia  ueritas  reclamet,  Si  exerta  adeo  uoceeos  redarguat, 
qui  ens  aut  aliquod  omnino  tranfcendentiu  fummofeftigio  coIIocatunt:ceu decem 
illa  Ariftoceiis  prxdicamenta  ad  unum  illud  referri  pofsint : quom  nomine  forte  id 
fieri  pofsit,  quod  fubftantia  iuxta  Si  accidentia  iurc  entia  pofsint  appellari:  ratione 
certe  multum  inter  fcdiferepabunt.  Quippe  fubftantia  ens  eft, quoniam  per  fe  niti- 
tur - Accidentia  uero  entia  funt,  quod  fubftantix  incumbant,  qux  ratio  quom  ut- 
ra fit  Si  confelTa  apud  potiores  philofophos,nuIlum(punum  fit  ad  quod  omnia  pro' 
uocennillud  quocj  confiteamur  ncceffie  eft,  boni  idea  rem  effe  plane  coficftSSi  com 
inenritiam,ad  quam  bona  omnia  quali  in  originem  Si  fontem  fuu  referantur.  Sed 
Sino  aliunde  melius  hxcidex  comentatio  coargui  poteft,  quam  ex  eorum fcitisSi 
decretis  qui  has  ipfas  ideas  comenti  funt . Aiunt  illi  eoru  quibus  una  prx  fidet  idea, 
unS  quoc^  efle  fcientia:quo  fir,  ut  fi  bona  omnia  ex  una  pendeat  idea,  neceffe  quocg 
fitjOmniubonorufcientiaefirc  una.  Quod  quom  logeaueroabeffcdeprehedamus, 
nec^ipft  autoresafTertores^  idexfuam  fatis  fententfam  tueri  poffunt.  Bonorum  ue 
ro  omnium  non  unam  efle  feientia  ex  eofacile!fquet,quod  non  modoqueuarqsin 
prxdicamentis,fed  quxunoeodemi^prxdicamento  cotinenrurbona,  diuerfamra 
tionem  habet  aicpanimaduerfionc.  efto  nobis  exemplo,  occafiofubprxdicamento 
temporis.Hancalicerimperatorinar[emiIitariobferuat:  ut  comparanda  uiitorix, 
aut  eludendi  hoftis  gratia  temporadeligat,  differat,  autpraoccupet.  Aliter  medi- 
cus in  curanda  agriiudine  tempus  captabit  ad  uena  aperiendam,aut  propinandum 
pharmacum- Sic  in  pradicamenro  quantitatisperitus  medicina  artis  aliter  medio/ 
critatem  uidius  meEietur,quom  ue!  corpus  fanum  alendum, uel  agrum  ianitatirefti' 
tuendum  fufeeperit.  aliter  gymnafiice  artis  magifter,  quom  pro  cuiufcf  habitudine 
adolefc entibus  exercitationum  modum  prafinierit.  Occafionem  uero  £C  mediocri/ 
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Catem  nemoeft  qui  in  ccnfij  bonorum  nonponatjuarifscy  rationibus  pralcribat, 
prout  aliter  atc^  aliter  necefsitatibus  humanisinferuiunt.  Addebis,qu6d  aliquis 
fortem  dubia  uocet,quid  hoc  fitjquod  Academici  SiT idearu  laudatores  ow-TstKsssos/, 
id  eli  unumquodq;  ipfum  uocitant:  nec  fine  hoc  pronomine  rei  natura  fatis  uidearr* 
tur  exprersilie,aC{^hoc  ipfum  ad  ideam  referendis  putent.  Sed  quid  obfecrointereft 
in^SguTniJ zncujTOKvdfu-mii,  id  eft  ipfum  homine  dixeris;!!'  utriuf>5eadcratio,eade 
definitio  fit.  (^ratenus  enim  homoefi,  homo  fimpliciter  didius,ab  ipfo  homine  ni^ 
hfl differet.  Qua:  enim  eadedefinitioc  c6cIudunt,cadequoq5  efle  necefle eft. Quod 
fihoc  modo  habebit,  ianenecp  bonunecj  ipfum  bonum  diferepat . Quae  igitur  hacc 
fiufiratio  eft,  inania  unfuerfalium  fimulachra,  quae  nulla  funr,perfequi:&i  non  hsec 
potius  particularia  bona,  qu*  obuia  £C  fub  raanulunt,amplexarif  Sed  enim  mihi 
uideor  exaudire  hofce  amatores  idearum  inclamantes,atc5  in  eo  hominem  8C  ipfum 
hominem,  bonu  8C  ipfum  bonum  difsidere  maximopere  cotendentes,qudd  hic  no 
fter  homo,que  oculis  &C  fenfu  aitingimus,caducus  & mortalis  cft,omnibus  tempo/- 
rum  iniurijsexpofitus:  ille  aute  qui ipfe  homo  dicitur , aeternus  atcf  immortalis  eft, 
nulli  temporum  uicifsitudiniobnoxius.breuis  aure  aeui  &%ternitatis  differentiam 
nccp  exilem  efle  necp  cotemnendam.  Sed  hoc  etiam  fi  uerum  fateamur, nihil  tamen 
adrem  pertinere  omnes  inte!Iiget:qui  no  de  «eui  quantitate,!ed  de  re  ipfa  ac  exiften 
tiaconrrouerfiam  natam  intelligent.  Nec  enim  temporis  diuturnitas  efficiat  ut  hoc 
illudue  album  nigrumue  magis  fit, quod  diutius  albedine  aut  nigredine  tuatur-Diu 
turnius  fortafie  dici  pofsit, albius  certe' aut  nigrius  dici  no  poteft,  fiue  omne  suum, 
fiueunam  dieculam  tantu  colorem  feruauerft.  Vt  multo  mihi  probabiliora  dixiffe 
uideantur  Pythagorfefiin  ierieSi  ceconomia  illa  bonorum  Si  maloruquam  induxe 
runcunum  ipfum  conftituentes , ex  quo  bona  extera  fint  6C  dicantur . Sic  enim  SC 
multitudinem  uniuerfalium  declinarunt,  QC  ad  caufam  unam  optimate  omnia  reru^ 
ierunt:quam  aucorem  bonorum  arbitramur.  Quorum etia  fententix  Speufippus  fb 
roris  Platonis  filius, eiusi^  in  academiafucccflbr  fubfcripfit.Sedde  his  comodius  &C 
fuo  magis  loco  in  Mccaphyficis  agetur.  Nam  hxc  uniuerfalfa  SC  a materia  ablegata 
morali  philofopboatcigifleforteetia  quifpiam  nimium  putauerit.  Neceflarioau/ 
tem  nos  in  hanc  tratftarione  defccndifle  arbitramur  hoc  loco:nc  quis  rclitfta  cotem/ 
piatione  uirtutis  fiCadrionum  qug  ad  feliciter  d^endam  uitam  in  medio  hominum 
pertinet,  nos  ad  uniuerfalium  & idearum  cofidias  imagines  fpediandas  tranfuerfos 
agaeSed  ne  qua  latebra  in  quam  perfugiant  aduerfarq,  relinquatur,  neufibicalum 
niam  fadium  iri  clament,  nifi  omnia  cxculTerimus,  ageSdhanc  quocg  anfamco^ 
rum  tergiuerfationis  fubtrahamus-Nec  enim  defunt  qui  nos  fequius  eoru  uerba  in/ 
terpretari  conquerantur, quam  ipfi  uelint  accepta,  Nec  fe  quom  de  boni  ideis  m en/- 
tionem  habet, temere  ac  promifeuebona  omnia  ad  ideam  uocare-  BifariS  enim  fer.* 
mebona  agnofci.AIialcilicet  qux  fui  tantum  gratia  expetuntur,  uc  bona  frui  ualetu 
dine,autmultaru  rerum  fcientiamtencre.Alianon  per  fe,fcd  eoru  qux  per  fe  funt, 
^aiia.ue!  quod  ea  efficiant,  ut  dodtrina,  fine  qua  non  temere  quifpiam  proficit:aut 
conferuantjUt  ftudiu  ac  medicacio:aut  cotraria  depellunr,ut  pars  illa  medicinx  qux 
wfcspwAarxZixel  dicitur,  caufas  arcet  morboru.  Ea  enim  propagadx  lanitatis  gratia  in,/ 
uenta  eft. Qux  omnia  licet  bona  ab folute  non  dicantur, nemo  tamen  bona  efleinft/ 
ciabitur,  ex  quibus  tantum  utilitatis  capeflamus.  Sed  age  his  fepofitis,  fpedlcmus 
priora  &r  prxeipua  illa  qux  fe  ipfis  cotenta  diximus,an  uniidex  hocdebeanr,qu6d 
bona  dicuntur.  Sed  percundletur  aliquis  rurfus,aneaper  febona  exiftimemus,qug 
abdicato  aliorOrefpediu  affediamusrut  fapere  ac  uidere ; ut  uoluptates  aflequfquas 
beneadixuitx  cofeientia  nobisconciliat:ut  honores  adipifei,  qui  uirtutis  ergo  im/ 
pendi  folent.Qux  omnia  tametfi  alterius  defiderio  exoptatur,  detur  tame  tantifper 
dum  quod  agitur  pera dtum  fit,ut  quifpiam  fui  gratia,  non  in  alteriusprxfidium,  ad/ 
hgc anhelet. Sunt  enim  quino  ultra  uoti pomerium  extcndat.hocfi iure  datum  eft, 
fimuItorlS  cupiditas  his  metis  confiftit,quid  obfecro  nobis  accomodabit  idearqufd 
proflabit  utilitatis  qua  nemo  agnofcit,ncmoexpetit  fibir  Altera  igitur  oportet  fatea 
inqr,aui  fui  caufa  nihil  optari,fcd  omniain  idex  gratiam  depofci,quod  quam  abfur 
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dum  fit  oftendimus.aut  ideam  efTe  prorfus  rem  inanem, imaginariam,ac  fomniofi» 
mlllima.  C^uodfi  nc«^  his  rationibus  manus  dederint,  &Creluiftari  adhuc  pergant 
aduerfarijjcontendenccs  hteCjquj  diximus, ideo  per  fe  bona  appellari, quod  ab  una 
idea  pendeanthllud  quoc^  fateantur  neccfle  eft,  unam  in  his  omnibus  per  febonis, 
boni  rationem  conflare,  Sicuti  una  eft  albedinis  racio,cxqua  niuem  ac  pfymithium 
alba  nucupamus . Siquideinutriuscpfuperficieis  eminet  color,  qui  oculoru  obtutu 
fiC  uim  optica  fecernere  poteft  ac  dilsipare.Quod  quom  in  rj  s que  per  fc  bona  exifii 
mant,  inulto  fecus  euenireincelligamusiS^  honoris  acprudeniice  ^uoluptaiis  alfo/ 
ruq;  ciufcemodi  loge  diuerfam  inter  fe  ratione  deprehedamus:  na  honore  dicimus, 
peruagataapud  homines  de  alicuius  uirtuccopinione:prudentia,eaanimiuimquf 
ex  antea (flis  futura  profpiciat:  uoluptate,eam  tranquillitate  in  qua  hominis  animus 
acquicfcatiatcp  ita  inc.neteris  alise  St  aliae  rationes  colligant. No  efl:profe<floq>ini)s 
quirquacomunequoddfiexidea  bonum  cominilcat. Quod  fi  quis  ctiaargutari  per/ 
rexerit,  percuncteturcf  quo  nam  igitur  pado  tam  diucrfa  in  una  boni  nomeclatur3, 
unumep  comercium  conipiraucrinc,  fi  hoc  idee  beneficio  acceptu  non  ferunt.Num 
id  fortuito  fadum  fit,  ut coru  pleracjj  qua  aquiuoca  nuncupantur : anquodab  uno 
c tnnia  defiuant, ut  aquf  ab  uno  fonte  emanantes. an  quod  ad  unum  omnia  reuocen 
tur,uc  lines  a circumferentia  ad  centrum  c6meantes.Ego  fi  mihi  liberumiudicium 
relinquatur,  malim  in  eorum  feiuentiam  concedere, qui  comparatione  acproportio 
ne  quadam  rationum  conucnire  collimare  ea  uniuerfa  inter  fe  bona  arbitrantur, 
prout  dici  folet, ex  quadam  mutua  collatione  oculum  corporis,  animae  mentem  efle 
fpeculam,  atqiaiia  huius  generis  qus  per  analogiam  dicuntur . Sedhsc  multo  &/ 
tiushoc  tempore  omittere  :nam  exaiSeeafcrutari , ucdixinius,&ideseraiioneso- 
mnes  ad  coticulam  explorare,  tum  maioris  fludfj , cumakioris  philofoph/s partes 
funr.  Hadenus  in  eos  difputauimus,  qui  fibi  icieas  confinxerunt:&  rationes  ali/ 

quotperflrinximusjquibuseorumfcntentiarefellatur.  Nuncliberalttatenoftrafu/ 
as  fibi  ideas  precario  habeant  ac  foueant,fit,utipfiuolunt,uniuerfale  quoddam bo/ 
num  quod  de  omnibus  praedicetur,  feparatum  ac  diferetum  a materiajfeipfo  conten 
tum. Tum  ueio  cutufui  nobis  efiepoteritt  quidex  eo  coraoditatis  ratioibusnoftris 
accedetfquomid  anobis  tam  femotum  fir,tamdifiundum  apropofito,utne(jha/ 
beri,  neq;  humana  opera  copa  rari  pofsit.  Hocenimilludeft  quodqusrimusinquo 
iaboramusibonufcilicet  illud  muenire,cuius  aufpicioacprslidio  felicitate  aliquam 
do  perfl  uamur.  Ad  hsenon  dcefl  quod  illi  reipcndeant.Nam  ut  ingenuefatean/ 
tur,  elle  illud  uniucrfalebonii,  quod  ideam  appellamus , tamdifsirum  ac  feparatum 
a ncbiSjUtftecp  mancipio  nec^  ufucapipolsit:  efle  tame  eius  cognitione  nonfolinn 
acc6modatam,red  etiam  pernecefiaria  ad  eabona  exploranda^  conquirenda,  que 
hic  manu  teneri  pofiunt.  ElTeenim  illud  exemplar  ac  fimulachrum  quoddam  ater/ 
num,  eorum  bonoru  quorum  defiderio  hic  flagramus : quod  fane  cognitum  aeper- 
fpecflum  magna  cft  nobis  adiumeta  allaturum . Quod  eorum  rcfponlum  prima  fane 
fronte  quandam  ucri  faciem  prgfe  fert,  fed  fi  altius  ferutemur, nihil  habeat  ulla  cum 
difciplina  coniuneffl, nihil  quod  ulli  arti  aut  fcientiae  opituletur.  Quom  enim  omnes 
artes  ac  difciplins  bonu  quoddam  fibi  propofuerim,&  in  id  incredibili  Audio  adni' 
rantur;ncc^  aliquid  prsierniittant,  ut  huic  defiderio  aliquando  facisfecianuno  pol/ 
fent  non  imprimis  uniuerfalis  huius  boni,  ex  quo  cstera  defluat,  rationem  habere. 
Dignumforetprstcrea  admiratione,  fi  unfuerfi  opifices  atq;  artium  cxcrcitores,la 
criones  prsrcrtim&^  ad  qusflu  faciendum  femperaccintSi, tanta  rerum  fuaruinoc' 
cafionem  prstermittercnt.quom  ex  eius  unius  boni  cognitione  taniu  illis  compen 
dium  fpodearur.Mihi  profecto  no  fit  uerifimile,tanta  illis  fegnitiem  autfocordiam 
obrepere.Scd  optem  audire  quid  eandem  aut  textori  aut  fabro  huiufceboni  cogni. 
tio  ad  artem  fuamuclpernofcendam,  ueIabfb]uendam,comodiadiumenciq!ficalla 
tura^an  nero  medicus  altius  ac  locupletius  eft  naturae  arcana  expioraturusfanfelid 
us  morborum  inclemetite  occurrct-7 an  imperator  eligere  locncaflris, milites  infime 
repotcricldpientius,aucforciusac  fonunatiusdepugnabit,  quom  ideam  pcrfpexc^ 
rirfSanejUtuideOjneutri  indeaccrefcei  fiducia, quom  praeferiim  exepli  caufaiatum 

abfit 


L-IB.  ETHICORVM  ARISTOTELIS  457 

abfit  ut  medicus  umuerfali  unf  homini  fuam  operam  accomodet,  ut  ne<5  homini  cu 
raiionem,fed  huic  multo  magis  homi*ni,ideftipn  indiuiduopolliceatur.Soift  enim 
ars  medicinae  no  uniuerfales  6^  communes  humani  generis  habitudines, ied  priua^ 
tas  acproprias  uniufcuiufcp  fcrutari,  6C  pro  morborum  diuerfitaieremedia  adhibe/ 
te.Ec  de  his  quidem  hadienus. 


POLITICA  ARI 

STOTELIS.  CAELII  CALCA 

GNINl  PARAPHRASIS  AD  AN/ 
tonium  MuiamBrafa- 
uolum.  1 

VOM  abunde perfpeclum habeamus, nihil efTe  ciuitate, 
niiiccctumacibcietatem  hominum  iurecongregataiom/ 
nem  aut  ccetu  ea  cauia  conuenire,ut  boni  aliquid  ailequa 
tur,quado  omnes  omnibus  in  rebus  agendis  bonu  habet 
<i,  in  confilio,atq^  id  adlionum  fuarum  metahacuuntiperfua 

fum  quocp  illud  haberi  oportet,omnibus  coetibus  bonum 
quoddam  efle  propofitum,  cuius  gratia  in  unum  conueni 
ant:8d  quo  maioresmehoresij  funt  ccerus.SC  focietates  re 
liquas  continent,  hoc  maius  acpraftantius  bonum  appe- 
tere: quod  fane  proprium  eft  eius  coetus  conuentus,  quam  ciuitatem,ieu  ciuiiem 
ibeietatem  appellamus.  2.  Caeterum  qui  eius  qui  duitatis  gubernationem 
obit,  regis,  patrisfamili as,  ac  domini  idem  munus  eandemcpfundlione  putanti 
non  reeSe  fentiunt:  quando  eos  multitudine  SC  paucitate  tantum,  non  etiam  fpecie 
differre  arbiirantur,ceu  paucorum  dominus,  pluriu  paterfamihas,plurimorum  ciui 
tatis  gubernator,  aut  certe  rex  curam  gerat. Ita  enim  rationem  ineunt:  qua  fi  treques 
domus, bCinfreques  ciuicasiScT  ciuitatis  princepSjSsTrex  nihil  differat  prorfus.  Nam 
qui  perpetuo  pr3efidet,rex  appellatur.  C^ui  uero  ex  formula  ciuitatis  nunc  praefider, 
nunc  imperium  ferr,hunc  adminifiru  ciuitatis  uocitamus.  Atqui  h*c  male  inita  ra/ 
tioefttid  quod  inftituia  hoc  loco  difciplinam  ferutatibus  facile  conftabit.Nam  fi  lu^ 
beta  c*teris  exemplum  mutuari,  ianequicquid  ex  multis  coaluit,  ut  exaclequid  fit 
intelligatur,  ad  ea  ufep  quae  indiuidua  funt  comminui  oportetrquando  haec  minimg 
funt  portiones  quae  in  alias  minores  fecari  no  polTont.Pari  paAo  obieruantes  qui- 
bus ex  partibus  ciuitas  coalefcat,  quae  pluribus  paucioribusue  fegmencis  confient, 
quid  item  inter  fe  differat,  8C  quo  artificio  compadtte  fint,  exploremus. Quod  fi  quis 
ex  csteris  a fuprema  uCcp  origine  exemplum  duxerit, no  difticulter  exqs,quae  ad  ci 
udem  pertineant  cognitione  intelliget.  5 Coniugabimus  igitur  primu  eos, 

quinonpoffuntnon  fimul  effe  generationis  cau{a,marem  fcilicet&C  fczmina:  quod 
no  ab  humano  iudicio,fed,quod  SC  caeterisanimantibus  plantis  folet  eucnire,  ab 
ipfa  natura  proficifeitur. Quando  omnibus  hoc  infitum  eft  defideriu  propagandi  Ib 
boIcm,at<5aliafimilemtib!quomipfedefieris,relinquendi.  4 Quodue/ 
ro  aliqui  ad  imperandum, rurfus  alq  ad  obfequendum  geniti  fint,  naturae  acceptum 
ferimus:utpote  qua  horum  ate^  illorum  conferuationi  profpicit.  Fit  enim  natura  ut 
quod  ingemo  prfpolIet,id  imperium  exerceat:  quod  ueromadata  corporis  nixu  o/ 
birepoteft, id  pareat  ac  mores  patiatur- Ob  id  domino  imperare, feruo  aute  obtem- 
perare expedit,  utriq?  iuxta  falutare  eff*  5 Sic  fozmina  igitur  feruue^  natu 
radiftinxit.Nihil  enim  fecit  natura  unum  quoduarqs  minifterijs  ficaccomodatum, 
qualem  Delphicum  gladium  fuilfe  praedicat,  multos  icilicetinufus  adornatum.  SiV 
quidem  eo  propter  ferri  inopiam, dc  ad  mac'tandas  uicftimas,SC  ad  fumendu  de  fonti 
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bus  fuppliciumutebantur.Non  ficnamra,qua:  unumquodq;  ad  umiin  opus  accom 
TTiodat.ica  cnim  pulchre  inftrumenta  comparata  fuhr,atq!  milituto  re(pondent:fiii/ 
num  ad  opus  finguIa,nonuarfosadufusreuoccntur.  Eth  barbarorum  hominiicoa 
fuctudo  fccmina  &feruum  eodem  in  ccnfu  habeat , ems  moris  caufa  eft,  quod  apud 
eos  non  temere  ir.uenias, quod  natura  genitu  flt  ad  imperandum,  SC  apud  eos  focie 
tas  e'fcruoferua<:p  conflfttt.  Ob  id  poetae  rc(fledixerunt,parefre  ut  Grteci  barbaris 
domineniur,quod  intcrferuum  barbaru  natura  nihil  interOt.  6 Inipru 
mis  ergo  duabus  hifce  ex  ibeietatibus  ZC  quafi  coniugationibus  domus  coalcfcit,fce 
mina  icilicet  ac  {eruo,  id  quod  Hefiodus  carmine  indicauit. Imprimis  domus  K niU' 
lier  bostp  adfit  arator»  nam  bos  ferui  gerit  uices  in  pauperu  familia.  Perpetua  igitur 
quae  fecudum  natura  iniiur  focietas,  domus  eft:  una<^  ita  cohabitantes  Charondas 
itte<TV7rvBSi  Epimenidesuero  Cres  ofttf«»7rva?  uocat.ceutucodeloco  dormletes,ad 
eundemi^  fumum  degentes  dixeris.  7 Tumucroquspluribusefamilijs 
initur  focietas  8C  conluetudo»  non  perpetuae  quotidianae  habitationis  gratia,  fed 
adeomunem  omnium  utilitate, pagus  feuuicinfadicitur.  Et  haecomniummaxime 
uidetur  ex  infticuto  natura  propagata:  ceu  quadam  colonia  cx  una  eorum  familia, 
qui  idem  l-tc  hauferunt:  in  quam  demum  bC  ipO  bC  qui  ex  ipfis  coru^  liberis  prog& 
niti  funr, abierunt.  Sic  primo  fingula  fuerunt  fub  regum  imperio  ciuitates : at  nunc 
etiam  gentes  ex  primis  illis  uidclicct  ciuitatibus  propagata.  Ita  enim  reges  ciuitati.- 
bus  &C  qua  ab  rjs  dedudia  funt  colonqs  praOdent , ut  maiores  natu  domibus  ac  fa- 
miliis praelTe  folent : ex  quibus  pagi  K uicinia  corriuarut , ad  ius  confanguinitatis 
latius  producendum.  Id  quod  Homerus  etiam  attigit : Ac  iura  miniftret  Qu'%  fuis 
natis  &con!ug!bus.Na.rn  antequam  ciuitates  unum  in  catum  conuenirenr,ueteres 
fparfim  hic  atep  illic  habitabant . Sumpto  ergo  ab  humana  confuetudine  exemplo, 
cun dii  putant  Dis  ipfis  regem  imperare. Nam  K hac  aetareSd  olim  mortales  fub  re/ 
gibus  degebant. Quorum  ergo  fpeciemac  formam  adfciuere,  eorum  quocf  uitasac 
mores  fibi  uendicarunr.  8 Ea  tum  demuciuiras  appellatur, qute  multis  ex 

uiciSjieu  tu  eos  pagos  manis  appellare  collec'ta  eft . Hsc  eft  ea  in  qua  rerum  quse  ad 
neccfsita te  uit»  pertinent, copia  large  fuppetit.  C ofiiru: tur  illa  quidem  uiuendi  gra 
tia.  At  poflquam  conftituta  & confirmata  eft,  ad  bene  uiucndum  etia  magna  fuppe/ 
ditat  adiumenta.  9 Omnem  itaq;  ciuitate  natura  conftareue)  ea  caufa  cer/ 
tum  eft,qu6dprimgillje  coitiones  focietates(^, ut  oftendimus, natura  coftant.Nani 
hsec  illarum  fcopus  eft,  attp  ad  hanc  omnes  illae  domus  uidclicet  &C  pagus  inftruclac 
atcf  inftmirae  funt.  qualis  autem  fit  unius  cuiufcj  rei  natura  plane  finis  teftatur:  fiqui 
dem  quom  omne  quod  genitum  eft  ad  fummu  pcrucnit  incremetum,  & plane  abfoi 
lutum  eft, tum  denitf  eius  naturam  agnofcimusrSi  hunc  quidem  hominem, hunc  e/ 
quum, hanc  domum  effe  profitemur.  Adde  quod  omne  id  cuius  gratia  aliquid  fit,8d 
ad  quod  omnes  tendunt  rationes, hoc  iui  e optimudici  &C  exiftimari  foler.  Atqui  ne/ 
ceflaria  ad  uitamalTequi,  nihil  noftrisufibus  accomodatum  defiderare,  hic  finis 
eft.hatc  humani  uoti  fumma,  huius  compote  fieri  StT  optimum  eft  2C  iucudiisimum. 
Quod  quom  no  aliter  liceat  adipifci,quam  redactis  in  ciuitatehominibus,  prefefto 
8^  apcilsima  uitae  8;^  fecundum  naturam  efie  duitate  confiteamur  nccefTceft.Quin 
& hominem  ciuileanima!  8C  ad  concilia  focietates  procreatum  dicamus . Contra 
ueroeum,quifuaptenatiira(namfortunxiniuriacmitate  carere  poteft)eum  aut  pia 
ne  nequa  aut  multo  homine  poiiorem  cenleamus.fic  enim  apud  Homerum  Theifi/ 
t2  exprobraturtHaud  tribus,haud  ius,  haud  domus  ulla  tibi.El  iane'  quem  tam  per- 
uerfis  moribus  natura  informauir,  eundem conrentiofum  ac refracrarium  effeopor 
tettquod  exuolatiliu  magna  parte  cognofeipoteft.  lo  Hinc  facile  uideas 
homine  animal  multo  magis  ad  focietate  natum  quam  uelapes  uel  uilumaliudani/ 
niantium,qu3eGr  aci  a^Asuar,  nos  cogregaiihauociramus.  Certum  eft  enim  nihil 
abfi^cauia  neri  a natura.  Hoc  eft  quodex  omnibus  folihomini  data  eft  orationis  fa 
cultas.  Nam  in  eundis  uox  aut  moleftiae  aut  iucun ditatis  teftimonium  facit.iccirco 
hanc  etia  bruta  participant  animaniia.Hadenus  enim  fis  natura  indulfif,utmolcfii 
ac  iucundi  fenfum  indiderit:  6^  quomodo  utruni^  inter  fc  fignificent, edocuerit.  At 
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nobis  daia  eft  pr^terea  fermonis  uis , qua  inter  nos  commonefaciamus,  quid  utile, 
quid  incomodum  fit.Et  fubinde  quid  iuftum,quid  iniuftutfolic^alia  huiufcemodi  dC 
lentiamus  8C  dijudicemus  . Quapropter  domus  & ciuitas  non  aliunde  quam  horni, 
num  ccEtu  SC  coliediione  confiftit.  1 1 Et,quod  forte  mirius  uideri  poteft,ra/ 
tioperuincitjUt  credamus  fecundum  natura  ciuitatem  non  folum  domibus  ac  farnis 
!ijs,fed nobis  etia  fingulfs  priorem  & antiquioreeffe.Nam  totu prius  & antiquius 
partibus  fuis  efle  oportet.  Siquidem  id  prius  eft,quo  abolito  una  protinus  cactera  a. 
bolctur. Quod  fi  totum  aboleatur,nulla  dubitatio  cft  quin  partes  cueo  omnes  depe/ 
reSt-AuuHus  enim  pes  aut  manus  a corpore,  iam  pes  ac  manus  efle  definittnifi  quis 
fonepedem  df  manum  impropria  uoce&T  plane  aequiuocenuncupauerit.  Namfic 
uulgo lapidea  manus,manus  diciturtcui  fane  quaeabfciiTa  SC  detruncata  eft  a corpo 
re  comparari  poteft.  Nam  partes  quas  proprie  partiii  nomine  dignamur,  5C  adiu  dC 
facultate  praenniutur.Quibus  duobus  quom  primum  carere  ccepcrintl  iam  tum  ne^ 
moiufte  partes  appellaueritinifi  aequiuoce  dC  promficua  uoce,ut  dfximus.Ex  tjs  ho 
minum  concilia  quas  ciuitates  uocamus,naiura priora  effe  quam finguli  mortalium 
fint,  perfpicuueirepoteft  . Quom  enim  nemo  leiuncius  a comunf  hominum  coetu 
fibi  fatis  efle  pofsit,  plane'  non  fecusfe  habet  ac  fe  habeant  reliquae  partes  a toto  ab. 
iundlae  - Quod  fi  quis  inucniri  pofsit  nullius  indigens  rei,8i  qui  comunt  hominum 
confuetudine  aquo  animo  carere  poisit,  fibi  ipfi  abunde  fufficiens,  profecflo  no  erit 
aquum  hunc  ciuitatfs  partem  appellaret  quin  aut  fera  aut  deum  iure  appellabimus. 
Siquidem  in  confeflbeft,  omnibus  comunis  huius  cofortij  defiderium  infitumelTe 
anatura.&T  eum  qui  primus  homines  inter  fe  concilfauit,  & in  unum  conuentuille^ 
xitjiuinmoru  bonorum  autorem  iudicamus.  Alioqui  ficuti  homine  perfediionc  na^ 
lursefute  nactu,&r  lege  ac  auili  difciplina  imbutum>omniuoptimum  animalium  exi 
&'mamus:ita  fi  a legedefciueriiatcpa  iudici}s,omnium  animalium  nequifsimu  arbfi 
tramur.Nihil  enimperniciofius  iniuftitia,  quguim  habeat  ate^  arma  manu  teneat  ad 
oftenfam.  Atqui  homini  uis  net^  arma  unqua  funt  per  innatS  uirtutem  acprudentiV 
amdefutura,quibusperper5  atep  improbe  uti  pofsit.  Abdicata itac^  uirtuteimpijfTi'/ 
mum  immanii5imum<5  fieri,  tum  ad  omnem  libidinem  ati^  ingurgitationem  efferx 
rinecefle  eft,  ceu  qui  omne  iuftitia  exuerit, qug  una  eft  maximu  ture  congregati  cos 
tus  uinculum  . iure  enim  ciuilis  focietatis  ordo  Sf  inftituiio  cotinetur.eft  aut  ius  quo 
iuftum  atepintuftum  dijudicamus.  iz  Abunde  hadlenus  diximustquibus 
ex  partibus  ciuitas  coalefcattnunc  a re  domeftica  fermone  exordiri  neceflarium  du 
ximus,qu6d  ciuitatis  incunabula  a domibus  ££  familijs  proficifeatur.  13  Por^ 
icdomefticaerei  partes  funt,  ferui  ac  liberi,  quod  fi  adiupremaacminutflsimaufc^ 
defcendamusjtris  rei  familiaris  fupremas  partes,dominum  ac  feruum,uiriS  dC  uxo/ 
rem,  patrem  ^filium  ftatuemus  . de  quibus  feorfum  agendum  putauimus,  ut  quid 
unaqusq?  fit,  SC  quale  efTe  oporteat  cognofcamus.Prima  e/kasro%Kluj  Graci,nos  do 
minicamialtera  yaiAiKlu/,  td  eft  coniugalem:  tertiam  Grgci  certo  nomine  non  dixe^ 
tum, nos  patria  uel  paternam  poflumus  appellare . Non  defunt  praeterea  qui  rei  fa. 
miliari  quartam  parte  addant, eami^  potiisimaiudicennGraeci  ^9i*eeZ.K(u/',  nos  quse- 
iluariam  non  abfurdefortafleuocitabimus : quod  in  conquifitione  eorum  quseufui 
funt  familite  uerfetur.  Sed  hanc  quocf  fcrutabimur,ne  quid  quod  ad  rem  faciat  prae/ 
termittamus.  De  feruoaute  ac  domino  primum  fermone  inftftuamus , fi  quid  forte 
comodius dicere  pofs!mus,quam  hacftenusdiifiumfnueniamus.  »4  Sane 
fcientia  qugdam  uidetur  dominatus,  id  eft  domini  funclio, quam  eandem  domeftieg 
ac  ciuili  & regiae  adminiftrationi  nonnulli  crediderunt,  ut  antea  diximus.  Sunt  etia 
quibus  dominatus  praeter  naturam  uideaturrqudd  ex  natura  homines  nihil  inter  le 
differant,  fed  lege  tantu  tntrodu<fcufit,ut  alij  liberi  alfj  feruihabeantur-Quod  quom 
repugnet  narurae,nemo  redle  iuftu  appellaucrit.Quod  enim  repugnat  naturf, idem 
uiolemum elTe  oportet.  15  QuomueroconfefTumacreftatufitjponefsio/ 
nem  rerum  quae  ad  uitanecefTariaefunrjinparte  rei  familiaris  contineri:  profetfto  QC 
difciplina  illam  qua  duce  neceflaria  illa  comparamus, in  eiufdem  rei  familiaris  parte 
CDmpucabimus:quando  citra  pofTefsione  rerum  necefTariaru  fieri  no  poteft  ut  quif- 
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quam  aut  uiuat,au t bene  uiuat  uitaro  quam  uetcres  uitalcm  nuncuparunt.  Sicut  au/ 
lem  in  ceteris  artibus  qux  fuis  terminis  includuriturjapra  atqs  oppoi  tuna  inftrumen 
ta  adhiberi  ncceffe  eft,ui  fufccprum  opus  aliquado  perficiatur : ita  in  re  iamiliariut 
fua  parentur  inftruanturcjinftrumeniajconfentaneueft.  i<s  Exinftrumen 
tis  uero  alia  omnino  anima  uigcnt,  alia  prorfus  funt  inanimata . Gubernatori  fanc 
nauis  clauus  quo  nauim  dirigit, inanimatus  eft  At  minifter  cui  prora  comifla  cfi,a/ 
nima  uiget . fiquidem  omnibus  in  artibus  minifiri  uice  inftrumenti  perfunguntur. 
Eodem  exemplo  polTefsioncceirariainflrumetum  eft  quoddam  ad uitam.  Interea 
autcquxpofsidcntur, multitudo  inftrumetorum  ccnfeiur.inhocauceccniuinftru/ 
mentum  qucddam  anfmatucfi  feruusiquod  ianeinflrumemi  genus  przcipuuin  eft 
££  omnibus  alfisinfirumentis  piaeferri  par  eft.  Nam  fi  more  feruorum  muta  inftru/ 
menta  ad  nutum  domini  fuas  parces  obire  po fient  iquemadmodumDedali  aut  Vu! 
cani  tripodes  fama  celebrat, quos  poeta  cecinitfuafpontediuinum  in  certamen  pro/ 
dfifieipari  paiffo  & pedtines  texerent, S^pletftra  cithara  puifarent,necparchiiedtio/ 
pificibus,nc9  domini  feruis  admodum  indigerent.  17  Ex  infirumetisrur 
fus  qua  ad  uitam  degendam  accomodata  funt,  alia  eius  generis  funt,  ut  eotuufuac 
poflefsionec6tenti,nihiIpratereaab  tjs  requiramus:  qualia  Grzci  Ttf  axlixa,  id  eft 
adliuadixcrunt.Sicueftemproamiculojfic  Iccacamad  gcftanonem  polsidemus;ex 

S[utbus  ufum  tantum  capefsimus.  Alia  funt  infttumenia  qua  ad  alterius  cuiulpiarei 
acftionem  aduocamus,non  cScenti  mera  ac  fimplici  eorum  pofieftione-fic  nobis  pe 
clinem  paramus, non  ut  peclinem  tantum  habeamus,  fed  ut  textrina  etiam  exercea/ 
mus.Quom  aut  fatSio  & acliOjita  enim  interpretamur, fpcciedifi 

feranttdiffercnt  etia  inftrumenta  ad  hanc  aut  illam  apparata . Sane  uitam  in  adiionis 
non  fadiicnis  parce  collocabimusiob  id  feruus  in  uitte  fubfidiu  inuentus  ad  adio 
nem, no  ad  faflionem  pertinebit.Ex  quo  facile  intelligi  poteft,feruum  in  priore  illo 
inftrumcntorum  genere  annumerandum:quod  per  feno  alterius  gratia  uideturap» 
petendum.  18  Quodfaneinftrumetigenus  icamnoftra  pofTefsioneeftjUt 
quafj  rationem  habeat  partis  ad  totum,  qua  pars  ita  fe  habet,  ut  non  modo  alterius 
pars  fit, fed  omnino  in  alterius  poteftate  fit  ac  macipio.  qua  habendi  ratto  Sdijscon 
ucnit,qua  a nobis  pofsidcntur.  no  modo  enim  noftri  parce5,uerum&!  noftriquctj 
iuris  iunc-  Quare  de  domino  ac  feruo  ita  ftatuemus, dominum  quidem  feruiefie  do/ 
minum,non  etiS  abfolute  efie  feruiiutfcilicec  in  manu  ac  poteftate  ferui  conftitutus 
fit.  Contra  feruiimnon  modo  feruum  efie  domini,  fed  abfolute  efTe  domini,  utpote 
qui  ue!  gentium  iureuel  ciuili  in  domini  ueneiic  poteftate.  19  Hinc  pater, 

qua  ratio  fit  ferui,qua  facultas.quf  enim  conferipto  natura  fuus  ipfenon  eft,lcdal 
lerius  pendet  arbitrio,  hic  natura  feruus  dicitur . Idemcj  alieni  mancipij  eft;qui  licet 
homo  fit, domini  tamen  poflefsioni  obnoxius  eft.  Cuiufinodiinftrumentum  efledu 
ximus,quod  iuicauiapofsidetur  acfeparabileeft.  20  Ad  bacilla  oboritur 
quaftio:  an  ullus  fic  ex  praferipto  natura  feruus : an  ulli  expediat  feruituteferuire: 
an  omnis  feruitus  a natura  abhorreat. Sed  bacno  habent  difficilem  indaginei&ex 
ijsqua  ufui  ucnirefolcntjfacilecognofcentur.  Nam  imperare  8e  obtemperare  non 
modo  inter  neceflaria,  fed  uiiliaetiacenfenc.et  a primis  ufq;  natalibus  natura  anima 
tiaita  diftinxii,  ut  alia  ob  ingenij  praftanriam  imperent,  alia  deteriore  conditione 
damnata  obtemperent. Imperandi  auie  & obtemperandi  muitf  funt  fpecies-hoce/ 
nim  imperium  quodcf  prteftabilius  eft,quo  ea  qu*  morem  gerunt,meIiorapraft2n 
iioraq;funt:urputa  hominibus  imperare  mulco  fatfus  quam  feris.  Cmne  enim  opus 
quo  illuftrforcs  nacftum  eft  opifices, hoc  iiluftriusfbletexiftimari.Et  profctSoquom 
hinc  alius  habet  imperium , inde  alius  diiflo  audiens  cft,opus  aliquod  horum  opera 
fieri  oportet,quod  plus  minustf  laudis  promereaiuripro  corii  captu,quorumtereft 
obire  mandata.  Certe'in  omnibusqusecunqiexplunbusinunum  coakfcunqfv 
ueeaex  coniuniftis  fiue  ex  feparatis  conftituantur,  aliquid  eminet  quod  imperare, 
rurfum  aliquid  iubiider  quod  obtemperare  uideatur . quod  in  animatis  facile  uidert 
eft,!!  totam  natura  periuftremus.  Animi  enim  imperio,corporisferuitioutiniur:nt’ 
fiforteperuerfa  aliqua  uiuediraiio  nature  bomiaremlabefaclaucru.Quin&;  in  ifs, 
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quae  uftg  fmmunfa  (unr,  quiddam  eft  primum  in  morem  harmoniae,  cui  deferatur  im 
pertum.Nam8i  in  concentu  acuta  uoxdominatunSC  inter  elementa  ignis  omnibus 
prgllat.Sed  hgcforian  a fufcepto  propofito  aliena  iunt,£Cad  phyfica  cotemplatione 
inagispertincnt.nuncaddiuerticuIuredeamus.Omneanimalimprimis  anima  con 
fiatSC  corpore,  anima  natura  ordine  corpori  dominatur,corpus  animat  paret  impc 
rio . Naturae  aurem  ordine  ideo  diximus , quod  nonnullis  aliquando  fecus  eueniary 
no  naturae  praefcriptOjfed  confuetudinis  SC  inftitutionis  uitio  corruptis.Sed  nos  ab 
q$quirei5lecollitutirunt,no  ab  rjsqui  a naturae  bonitate  degenerarunt,  teflimoniii 
accipi  uolumus.ln  huiufcemodi  enim  hominibus  plerucf  deprehenditur  corpus  ani 
maepraepoilere  dominari.  Decreto  aute  natur%  in  animantibus  duplex  uiget  impe/ 
rfum.horum  alterum  dominico, alterum  ciuili,comparamus.quippe  anima  domini 
caspartesagitincorpust  mes  uero  ciuili  ac  regio  more  appetitus  & perturbationes 
coercet. Bx  quibus  perfpicuum  effatam  anima  corpori, quam  partem  rationis  com^ 
potem  parti  ratiois  exorti>&C  ex  natura  Si  ad  utriufcj  utilitate  dominari.Qudd  fi  uel 
aqiialitas  uel  per  uices  imperandi  coditio  utrincf  ftatuatur,eam  conditioneimpen^ 
feobfiituram  certu  eft.  De  homine  ac  brutis  animalibus  prope  id  ientiendum.Nem 
pe  manfueta  meliora  ftint  feris.  Vtric^  aute  fatius,  ut  homini  pareae;  Si  hoc  ad  falute 
ruendamapiifsimu.  De  mare  Si  fcemina  eodem  modo  iudicandu.  Alter  enim  fexus 
natura  melior,  alter  deterior.  Quare  illum  imperare,  hunc  obtemperare,confenta.- 
neum  eft.Quae  ratio  uc ad  eseteram  hominum  uniuerfitatem  transferatur, 8i  natura 
pricfiantes  imperer,mmuspr«cft:antes  obtemperent,  oppido  falutareefi:.  Quincjj  au 
tem  fermefuntnota,quibus  degener  illa  feruitus  intelligitur.Quf  enim  tantum  in^ 
terhominespra:ccllunt,quantum  anima  a corpore,aut  homo  a brutis  praecellit : tjs 
ex  prarogatiua  naturg  principatus  debetur.rurfus  qui  tantum  a dignitate  humanae 
naturxabfceisitiquantum  uel  corpus  ab  anima, uel  fera  abefiab  homine:hos  ad  fer/ 
uitutem  natos  iurecenfeamus.  At  qui  omne  ftudtum  Si  omnes  conatus  curationi 
corporis  impendunt,  f)  fecilc  infitam  a natura  leruitutem  declarant.  Quin  Si  qui  ita 
geniti  lunt,ut  eorum  maxime  interfit,alterius  imperio  obfequi;  Si  qui  uoles  in  alie-' 
na  potefiate  efie  pofeft,hunc  damnatum  ad  feruitute  a natura  redle  exiftimabimus. 

Sunt  dC  quibus  eft  omnino  aliquis  rationis  fenfus,fed  obffrepenteappetituilli  mi 
nitne  audire  poffunt;  qui  hoctantum  a brutis  differunt,  quod  bruta  habenas  omni.' 
no  rationis  no  fentiunr,Si  qud  appetitus  inclinat,  eo  prona  differuntur.  Adde  quod 
eorum  quocp  ufus  non  admodum  diuerfus  eft . Nam  Si  ferui  Si  bruta  manfuefacla 
prffertim,foIo  corpore  nobis  adiumetofunt.  Ex  quo  Si  iumenta  maiores  noftri  ap- 
pellarunt. zi  Sed  quid  multa^quom  natura  ipiaita  corpora  diftinxerit,uc 
eorum  qui  ad  libertatem  atcf  imperium  natifunt,  redtaSiadieruiles  operas  inepta 
fuccreuerint.At  eoru  quibus  indidla  eft  feruitus,  robufta  ac  bene  habita  ad  necefla-- 
riaonera  perferenda  natura  confirmauitiabunde  fcilicet  indicans,  fi  ingenui  ac  bbe 
ralis  hominis  corpus  ad  agendum  ciuilem  uita  fufficeret . ea  in  belliac  pacis  munA 
diuifa  eft.  Non  ierim  tamen  inficias , quin  haec  interdum  peruerfo  ac  immutato  na^ 
turae  ordine  eueniant,  ut  in  feruili  corpore  liberalis  anima,  aut  feruilis  anima  in  libe/ 
ralicorporeuerfetur.Sed  non  infiitutum  naturae,non  etiam  lapfum  ac  deIiquiu,ob/ 
feruandum  exiftimamus.Certe  tanta  eft  iiis  bene  cSftitutae  habitudinis,uti  fi  corpo 
riprscipua  quaedam  5C  qualem  deorum  fimulachris  tribuimus,  forma  contigerit; 
eum  homine  dignum  putemus,cuireiiquiuolentespareant.Qu6d  fi  hoc  efficere  po 
teftcorporis  pulchritudo,quanto  hoc  iuftius  animae  tribuamus^cuius  natura  ad  dfy 
uinitatem  prope  accedit.  At  illud  nos  pleruncp  tranfuerfos  rapit, quod  non  ex  gquo 
animae  ate^  corporis  pulchritudine  oculis  metimur.Quam  fi  cominus  affequi  ac  fpe 
tSarepofTemus, mirabiles  profedlo  fui  amores  accenderit . Hadrenuspuio  comode 
olfendimuSjalios  adlibertate,ad  feruicutem  alios  inftitui  a natura;SC  qs  quidem  im^ 
perarCjijsoblequijSipareflc&Cadfelicitatemhuraanapertinere.  za  Quod 
aute  f)  qui  in  diuerfa  abeunt  8^  omnem  feruitutem  mdignaputanr,non  omninoab-- 
fiu’darentiat,hmcfaci(ecolligipoteft.nambi&ria  feruum  ac  feruitutem  definimus, 
lege  fcilicec  ac  natura- Bft  aute  lex, gentium  cofenfus:quo  ita  ab  omnibus  fancirum 
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cftjUt  qus  bello  capta  funtjea  cedant  uieSoris  mancipio.Hunc  certe  con(enfuni,feu  - 
tumainsius  gentium  appellare,  eorum  multi  arguunt,  qui  etiain  legum  penfitatio/ 
neafsidui  funt,ceu  id  ab  iniquo  oratore  fuerit  perfuafumrmdignum  putantes  quem 
uitflu  ac  fubatSum  in  feruitute  eius  abire , qui  uiribus  pracftei,  &C  uim  afferrepofsit. 
Qugfententiaamultisfapientumaflertaeftjamultisitemexplofa.  z}  Huius 
uariationis  caufa  eft,qgdd  uirtus  nixa  poietia  plurimum  pollet,  &;  quodammodoin 
reiueSantes  manum  poteft  inq  cere-Quicquid  enim  fortius  ac  praftantius  eft,id  ali» 
cuius  boni  prxrogatiua  uidetur  excellet  e.  Hinc  late  iila  peruaiit  opinio,  uim  no  Ion 
ge  abeffe  a uirtuie.Sed  in  hoc  uno  quxftionis  modus  uerfaturtquod  iuftum  alij  pu» 
tantbeneuolentiafibi  imperium  parare:alij  cotra,  malunt  eum  qui  uiribus  przllaq 
uim  ac  dominatum  exercere.  34  Veruminterdifsideniesfententiasani/ 

maduertendum  eft:  eos  qui  negant  uirtutem  priore  pra  fidere  ac  dominaridebere, 
nihil  alferre  fe  dignum  aut  quod  facile  alqs  polsit  perfuaderi,&ifi  ipfi  fibi  uideantur 
n5nihil  affine  iuffitite  in  medium  afferre.  Siquidem  lex  quid  iuflum  dicitur  K pu» 
tatunlege  aut  introduda  eft  feruiius,  qua  bello  capta  corpora  uictori  cedunt.  Hanc 
itacf  feruitute  iuftam  arbitrantur,  fed  enim  iuftam  & iniuftam  fateantur  neceffe  eft 
luftam  quidem  ut  propofiio  feruiant-iniuftam,  fi  bellum  infuftum  8C  ex  iniquiscau 
fis  fufeeptum  fuifle  conuincatur.  Praterea  quis  tam  amens  quiingenuum  8(1  fetui- 
tute  prorfus  indignum  feruum  dixerit  ^ Sic  enim  & clarifsimis  ortos  natalibus  fer- 
uos  effe  contingat . Quin  6C  cx  feruitute  in  feruitutem  relabi , fi  aut  rurfus  capian/ 
tur,  aut  captiui  iure  belli  ueninat.  Licet  rj  ut  fuam  tueantur  fententiam,  huius  tortu/ 
nse  homines  nonferuosfcd  barbaros  uocent.Sed  quom  hoc  ferunt,  inuitifuperio/ 
rem  illam  fententia  afterunt,de  quadiximus.no  alios  efle  feruos,quam  cos,  quibus 
feruitutem  natura  ingenuit.alioqui nulli  omnino  fint  ferui.  Hos  auteubi<|  81I  perpe 
fuo  feruos  clle  fateri  oportet,  illosaut nufqua  & nunquam.Eadem  ferme  de  nobili 
tate  femiunt.  Quofdam  fcilicet  effe  nobiles  non  domi  tantum  8C  quando  fvx  fpon/ 
tis  funr,fed  ubi^  etiam  fi  periniuria  fortuna  in  feruuutcm  cadant.  At  barbarosdo/ 
mi  tantum  effe  nobiles. Ceu  uero  quadam  fiifimplex&l  abfo]utaieruiius,qu8danj 
conditione  prafinita.Adquod  Helena  apud  Theodetftem  uidetur  allulifie. 

Prognatam  utrini^  me  deorum  fanguine 

Quis,  oro,  feruam  iure  nuncupaucrit;:' 

Caterum  huius  fentetia  affertores  feruum  ac  liberum,  nobilem  & ignobilerrnon 
aliter  uidenturjquam  uitio  Si  uirtute  definire,  exifiimantes  fic  e bonis  bonos, ex  in/ 
genuis  ingenuos  nafei,  ueluti  ex  homine  homines,  ex  feris  fera  generantur.  Quod 
lane'  perpetuu  eft  natuia  inftituium,uerum  quod  non  femper  ad  exitum  poteft  per» 
ducere.  25  Liquet  igitur  non  ab  re  dubitatione  incidiffel&l  quod  alrj  fecun 
dum  natura  liberi, alij  ferui  (unt  ita  haclenusdeclaracum  puto,  utiamuixquifquam 
dubitare  aufit,quin  a natura  quibufdainfita  fit  libertas:  quibus  obfequi  eos  deceat, 
^uos  natura  ad  feruitute  progenuit.  z6  Quod  fi  permutaro  rerum  ordine 
aut  imperium  arripiar,quem  feruire  oportuinaut  feruiat,qucm  dominari  par  fuit, id 
magno  utriufq?  malo  fore  minime  difsimulauerim.  Ita  enim  receptum  eft  natura, ut 
idem  toti  ac  parti,  idem  anima  corpori  profit . Scruum  aute  partem  effe  domini 
conftat,quafi  animalem  quandam  corporis  partem  abeoauulfam  acfeparata.Qua/ 
re  certum  eft  nihil  non  effe  in  rem  domini, quod  non  idem  feruo  fit  profucuru. Hinc 
feruum  aedominum  muiuabeneuolcntia  natura coniunxit . Quod fecus  euenirc 
fjs  certum  eft,  qui  uiolenrer  ac  lege  coadi  dominantur  &ireruiunt.  27  Ex 

his  qua  diximus  facile  perfpici  poteft,  domini  poteftate  SC  reipublice  adminifiraiia 
neni,necf  omnino  alias  fmperadi  formas,  eandem  inter  feratione  habere,uinonnul/ 
Ii  exiftimauere.  Aliter  enim  natura  liberi  ijs  dominantur  qui  natura  funt  fcruiraliter 
unus  in  re  familiari  familif  ptf  fidet,  aliterin  ciuili  moderatioe  liberi  atcf  aequales  pa 
ri  confenfu  rempublica  adminiftrant.  zi  Sed  enim  dominus  non  ab  impe 

randifcientianomenclaturahabetjfedanatura  quafadtuseftadimperadum.ldcm 
de  feruo  ac  liberodiiSum  pura.  N ec  tamc  negarim, fcientfa  effe  quandam  fcruiicir, 
quandam  liberalemtcerte  feruilis  difciplinae  ludum  quidam  Syracufis  aperuerat, 
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tnerccdc  autoratus  ad  rcruiliaminiftcriapucros  mftimebat . Fuerunt  Si  complures 
huiufcemodi  feruilium  artium  difciplinS}  qualis  coquinaria  condiendis  obfoni^s 
pfafe(fla,ad  alia  hoc  genus  ieruitia  inuetaerex  quibus  alise  necefsirace,  ali*  honeftio 
requodam gradu  cenfentur.  Eft  nancpieruus  feruo,  hcrus^  heropotiorjUt  tritu eft 
fcrmone  prouerbium. Domini  autem  Icientia  ad  hoc  pertinef,ut  ieruis  bene  utatur, 
fsecenim  ieruorupolTcisione,fed  ufu  dominus  agnofcitur.Si  hgcprofedlo  fcientia 
nihil  habet, quod  admodum  fit  aut  exceifum  aut  gloriofum. Quod  enim  feruum  cal 
kre  oportet,  ut  faciatihoc  fcire  dominum  oportet,  ut  iubeat  Ob  id  nonnulli  liberali 
ttr  educati,  hunc  labore  auerlanteSjUicarium  que  Graeci  uocant,fibi  ftib/ 

ftituunt,  qui  hoc  imperandi  munere  perfungatunipfl  intcrim  autreipublicgadmini 
lhandae,aucphiloibphi*  Hudqs  uacant.Jlludpoftremono  pr*termitcamteam  difci/ 
plinam  quaeinacquifltioneconfiftar,  liue  illa  ex  militari  opera  iure  fufcepta,fiucex 
nenatoria  pendeat,  ab  utracp  carum  de  quibus  modo  mentione  habuimus, domim> 
csfciiicet  ac  feruiii, multo  eirediueriam,£«^  cumqs  plane  nihil  habere  commune.&T 
hac  quidem  badlenus  domino  ac  feruo  coliituta  fint.  i?  Nunc  ea  quae  ad 
uniueriam  poiTefsione  8c  conquirendi  rationem  fpediant,  difcutiamus,ab  inftirufo 
modo  ordine  non  abfcedentes:!]  quidem  de  feruo  iam  dicflueft,quipoffefs!one  coii' 
tinetur.In  limine  autem  huius  diiquifitionis  ea  protinus  occurrit  dubitatio,an  difcii 
plina  conquirendi  facultati  rei  familiaris  eadem  Hc,  aut  eius  certe  pars  uel  minilfra. 
(^uod  fi  miniftra  ac  munifex,an  eo  more  inferu/at  familiarfquo  texrorig  Iblet  texto 
fij  radif  opifex,qua  Grg ci  fc^KKfh-TniinUu  uocanttan  potius  ut  aeraria  ftatuariae.Nec 
enim  ucriufcp  idem  roinifterin.  Prior  illa  inftrumenta  accomodatialtera  h*c  materia 
fubminiftrat.  quom  materia  dico,  ftatumen  illud  intel!igo,quod  fubiacet  artifici,  ex 
quofcilicet  opus  fuccrelcit.Sic  fe  lana  textori,  fic  aes  fiatuario  fubfternftjundeilli  te- 
li huic  llatua  conficiatur.  30  Conqufrendiautemdifciplinam  no  efle  ean- 

dem ei  quae  rem  familiarem  adminiftrat,hinc  patenquod  illius  munus  eft  ncceffaria 
fomparare,huuis  uero  coparatis  uti:  nam  quae  alia  obfecro  partis  8d  in  domefticutn 
horreum  cogeftis  utiturjnifi  rei  familiaris  difciplinaC  ?i  Sed  hoc  rurius  in 

dubium  reiiocar{poteft:an  eius  pars,  an  certe  diuerfa  qu*dam  /pecfes  fitexiftiman 
da.Nam  fi  accurari  patrisfamilias  partes  funr,profpicere  ut  pecunia  8C  reru  necefia/ 
narum  polTefsio  fuppetat : Pecunia  aure  SC  poffefsio  rerum  neceflariaru  multas  de- 
ducatur in  partestillud  primo  explorandum  uidetur:  An  agricultura  eius  pars  fit 
difcipling,  cui  conquirendi  ratio  incumbit:an  certe  diuerfum  ab  ea  genus. Sed  enim 
hac  ipfa  conquirendi  difciplina  circa  uitam  8^  alimentum  maxime  obuerfatur.  AhV 
mentorum  aute  mule*  fpecies,  ob  id  animantum  quot^  brutorii  atq;  hominum  uit* 
complures  funi-Nullum  enim  eft  animal  quod  fine  alimento  uitam  degat.  A muItiV 
plici  aut  alimentorum  genere  muit*  rurfus  uiuendi  rationes  profecSae  funt . Sic  fe^ 
rarum  ali*  gregatimuiuunt,ali3e  folirudinem  colunt, prout  cuiufqj  uirar  ac  moribus 
magis confentaneum  eft  . Siquidem  nonnull*  carniuor*  funt,  uiuis  animalibus 
ucfcuntur,nonnul!f  frugibusjnonullaeproraifcuisterrae  pabulis.Natura  enimomy 
nibus  fecundii  mores  SC  uitxinftitutaalimetapartita  eft-quom  igitur  naturse  inftin' 
cluno  omniu  idem  palato  blandiatur,  fed  alia  alqs  animantibus  probcrur:id  quo(^ 
euenit,  ut  uefcenttu  carnibus  &:  pafcetium  fruges  uit*  inter  fe  differat.  Eodem  pro/ 
pemodo  differunt  hominu  in  degenda  uita  rationes. Nam  qui  maxime  defidiam  ha 
bcntmdelict)s,paftioneuillaticamexerc€t,at(^t5scftralaborc8<lpropeahud  agen^» 
tibus,ex  manfiietis  animalibus  uicftus  fuppeditat.Et  quom  pafcendi  ratio  mutare  lo 
cum  animalia  frequenter  cogat,ipflquo<5  una  comeantjSduiuam  quodammodo  a/ 
gricultura  exercent  ■ Sunt  qui  malint  rapto  ac  praeda  uitam  traducere,  necprofecfto 
Unum  eft  praedg  genus;  uenantur  alq,  pifcantur  alif,  qui  aut  paludes  aut  ftagna,aut 
fliimina,aut  certe  mare  accolunt.Sunt  qui  auibus, qui  feris  tendant  in fidias.  maxi.' 
iha  tamen  pars  mortalium  terra  altricem  agnofcit,8i  mitioribus  fruiSibus  uitam  fu- 
ftinet.Vitse  itacj  fpecies  pene  totidem  funt,  quot  perfuntftiones  ad  ufuendum  opor 
tunasnaturanobispropofuit.Et  hae  quidem,quas  diximus,  paftio  u!natica,agricul/ 
tura,  pradatrix,  pifcatoriajuenatica,  net^  commutationes  obeunt,necf  per  comer/» 
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cia  alimentutti  parant.K  h»  quidem  fimplices  funt.  A t ali*  iefe  inuicem  comifcen^ 
Uicifsim  ptf  fidium  pofiulantestut  quod  uni  deed, altera  farciatiquo  fcilicet  nihil  de/ 
fit  ad  uitam  opulenter  ac  iucunde  obeundam.  Sic  nonnulli  paftoralem  dC  prsdani/ 
cem,nonnulU  agricultura  uenatica  coniungunt.  Aicg  ica  ali)  huc  in  modum  pro/ 
ut  natura  exigit,  necefsitatibusfuis  profpiciunt.  Hoc  profedlo  ftudium 

inquirendi  pabulum, ita  omnibus  natura  ingenuit  animalibus:  ut  nomodo  ab  ipiis 
incunabulisjfed  poftquam  etia  adulta  funt  5C  ad  grandiore  attatem  prouec!3:a,hocu/ 
num  maxime  agant.Nam  quadam  ab  ipfo  generationis  exordio  tantum  fecum  ali, 
menti  conuehunt:quantum  interim  fatis  fit,  dum  stas  uires  fuppetunt  adexterio 
ris  pabuli  conquifitione.Huius  generis  funt,  qute  uel  putredine coalcfcunt,  uel  in- 
tra calices  ouorum  conformantur. Quae  uero  ufuipara  funt, certum  ad  tempus  intra 
fealimenru  habent,  cui  nomen  a ladis  natura  inditum  e(t.  Atqui  quod  in  animalium 
natali  acq:  infantia  decernimus,idem  hoc  ad  eam  aetatem  referendum  eft,quomiam 
perfetfia  lunc,S^in  fuam  quodammodo  tutelam  peruenere.  Illud  quoi^  libenter  diju 
dicamus,  plantas,herbas,arbores,frutfccs,  comuni  animaliu  utilitati  prodij{re.Cser 
tcra  ueroanimaifa  ufui  hominum  genita  cne,8C  quidem  manfuetatum  ufustumd/ 
b:  gratia , at  tera  uel  omnia  uel  cene  plurima , 3^  dbum  & alia  adiumenta , ueflem 
puta  & multa  huiufcemodi  inftrumenta  nobis  Tubminiflrant.  Quod  fi  illud  pridem 
a nobis  pronuntiatum  ell,  nihil  imperfedium  aut  fuperuacaneum  fadum  eOea  natu 
ra : no  eft  profetflo  quod  dubitemus,  ea  omniain  hominu  gratia  natura  mfiruxiiTe. 
Ex  his  facile  colliges,  bellica  difciplinam  certo  quodam  modo  in  acquifitionis  parte 
annumerandam  cflc.In  confelTo  enim  eft  uenatoriam  bellicae  artis  panem  clTetqua 
no  modo  aduerfus  feras  pugnemus, fed  in  cos  etia  homines  arma  ucrtamus,qui  ad 
parendum  nat/, parere  detrc<fbnt,8i  per  contumaciam  mores  no  patiuntur, HuiuC- 
modi  bellum  iuuum  eft,utpotc  quod  aufpiojs  nature  geritur.  Ex  his  igitur  conftar, 
unam  effe  acquirendi  fpeciem,qu»  fecudum  natura  pars  fit  rei  familiaris:  eamqaut 
iam  paratam  ene,aut  protinus  parari  oportere, quo  ea  prafto  finf,quf  in  uita  d^cn 
da  expetuntur,tum  ad  ciuilcm  iocietate,  tum  ad  familiz  coiundionemreunendam. 

3 j Ex  his  conquifitis  &C  comparatis  fibi  ad  ufus  necefi'arios,ueraacdignse 
homine  libero  diuitiae  confiant.  Quarum  colIedioacfuppetentia,noncnimuideo 
quo  alio  nomine  interpretemur,  ad  bene  ac  beate  uiuendum  comparata 

nequa^  infinita  aut  intermina  eft,  ut  poetico  potius  quam  philofbphico  more  uidc 
tur  Solon  dixifleiNo  homini  prtcfcriptus  opum  fiat  terminus  ullus.  Stat  enim  pro/ 
fedo,84  ficut  alijs  in  artibus  cucnir,  ita  SC  in  hac  nullum  eft  inftrumetum  uel  magni 
tudineuelmulticudineinfinitum.Saneduiiiias  appellamus  infirumentoriimultitu/ 
dinem  accumulata  ad  rem  familiarem  SC  urbana  infituendam.Ex  his  qus  hadenus 
diximus  liquet, artem  efic  quandam  conquirendi, ijs  qui  rem  familiare  8C  publicam 
curant propofitam  a naturateiust^reicaufaminfuper  expofitamfaris arbitramur. 

34  Eft  aliud  queddam  prteterea  acquifitionis  genus,  quam  maxime'uo/ 
cat,3^  iure  uocari  debet  pecuniaria . Quo  in  genere  nullus  uidetur  diuitiarum  finis, 
nullus  acquirendi  terminus,  hoc  pleriq;  unum  idemi^  fuperiori  ob  uicinitatemtradi 
derunt.Ac  fi  diligenteranimaduertamus,ne<f  omnino  idem  efi,ne(^abeoadmod3 
alienum.  Eft  enim  fuperius  illud  fecundum  naturathoc  uero  nihil  habet  cum  natura 
coniundum,fed  aperitia  & arte  potius  profedum  agnofcimus.Dequohincdicere 
ingrediamur . Omnis  rei  quae  in  pofiefsione  noftra  pofita  eft,  duplex  eft  ufus.  fanc 
uter<5  fecundum  rem  ipfam,fcd  no  eodem  modo  fecundum  remipfam.  Alter  enim 
proprius, & ad  eum  finem  cuiusgratiaresinuentaeft.alternonproprius,  nec^adc' 
um  finem , cuius  gratia  res  inuema  eft . exemplo  fit  calceus . Huius  enim  duplex  eft 
ufus.fuirinac  mancipi  ut  uendac  dC  quaeftum  feciat,ex  eoq;  uel  pecunia, uel  cibum  pa 
ret. Patri  uero  familias, ut  induat,  aut  familiam  inftruat.utrii^  profedo  ufuieft  cal- 
ceus.fed  mancipi,praeter  proprium  calcei  inftitucu.  Non  enim  idcirco  inftiiutus  eft 
calceus,  ut  comuteturSC  lucrum  afferat  artifici,  fed  ut  pedi  inducatur, &Cnccefsitari 
inferuiai.Quod  idem  euenit  alijs  in  rebus,quas  poisidemusrquibus  extra  proprium 
SC  optimate  ufum  permutationis  etia  comodumacceisic.Permutatioueronacurx 
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indcfumpfit  initium:  quom  alijs  mortaliu  plura,alfjs  pauciora  qusm  necefsitas  po- 
ftularet,  fuppetercnc . Ex  Ius, puro,  exploratum  haberi  poceft , pecunianumqux.' 
fium  nonefle  exeo  acquifitionis  genere,  quodpendet  a natura : fiquidem  mper/- 
mutationis  locum  fucc€rsit,quo  fieret  cuic;^  paratius  id  quo  maxime  quilcg  indige^ 
reti  55  Permutatione  autem  nihil  opus  elfeinea  qua  prima  eft  com 

munio,  id  eft  domeftica,  certum  eft : fed  in  ea  quae  iam  latius  propagata  eft,  tan/ 
quam  colonia  inplurimaabijt  familiarum  dtuortia . Primi  enim  illi  in  medium  uiV 
ucnres  omnia  habebant  communiathi  uero  priuatim  ac  feorfum  habentes  plurL- 
ma,  plurimis  rurfus  indigent . Suis  ita  <5  necefsitatibus  prolpicere  cupientes  permu 
tationem  facere  coatfti  funt:quam  ad  hanc  ufqj  diem  non  paucse  barbarorum  natior 
nes  exercent , uicifsim  alia  dantes  alia  accipientes,  nihil  praeterea  cogi  tantes  nifi  U/- 
tilia  utilibus  commutare,  dC  alienocommodofuoiatisfacereiuinumputa  tritico  at>. 
quealrjs  huiufcemodirebus  cauponantes.  ?iS  Exhis  facile  colligas, 

hocpermutationisgenus  no  efte  praeternacuramjnecp  ulla  pecuniari)  quaeftus  ipe^ 
ciecontinen',quom  plane  duce  ipia  natura  inuencu  fit,  quo  mortalibus  large  omnia 
fuppetant.  Atqui  ab  hac  pecuniarum  exercitatio  feminarinhabet.  Ne<5  id  ab  re  far 
(Sum. nam  quom  peregrino  prxfidio  opuseftet  uitae,conuehentes  ea  quibus  indige 
banr,&  rurftis  exportantes  quatfuperfluebanr,neceftari6  pecunif  ufiim  fnuexerur. 
Non  enim  facile  eft,ut  quae  natura  poftular, omnia  imporcari  poftint.  Ob  id  permu^ 
lationis  loco  conftituerunc  inter  fe  quiddam  dare  8<1  accipere,  quod&  utile  foret  dC 
fecilem  haberet  permutandi  ufumuita  gratia:  ferrum  puta  8<1  argentum,  aut  fi  quid 
eft  aliud  huiufmodi.Quod  faneabinitiofimpliciter  8<^  magnitudineacpondere  tan 
tum  prafinitum  eft.Poftmodum  uero  & fignum  impreflerut,ne  femper  indilquifi/ 
nonemacdubiuquatitas  uocaretur.  Eft  enim  nota,  quae  nummo  imprcffaeftjquan 
litatis  teftimonium.  necelsitas  itacg  comutationis  quom  nummo  ingreftum  & auco 
litatemdedilTet , fubinde  alia  pecuniaria  inftiturac  fpecies  prodijc , forfan  2C  ipfa  a 
primordio  fimplictter  iniroducfta,  mox  admonente  rerum  experientia  maiore  arte 
inftrucfta,  utpote  iam  intelliges  qua  & quali  ex  permutatione  plus  lucri  fieri  poflet» 
Hancob  cauiam  pecuniaria  inft itura  circa  numi  conquifitionemuideturpraecipue 
uerfarijilliuscpopus  hoc  eflepocifsim5,fpectareac  cominifei,  unde  ingens  pecuniae 
uis  corrogari  pofsit,ceu  quae  diuitiarum  opifex  fit,  dC  ad  cumulandam  pecunia  ner 
uos  omnes  intendat.  Siquide  plericj  diuitias  pecunia  magnitudine  metiucur,  quod 
imprimis  circa  illam  numarius  quaftus  8C  pecuniariainftfturaexerceatur, 

57  At  fi'  quis  diligenter  obferuet,  & numus,  & lex  qua  numus  cenfeturjina/' 
ne  quid  Sc:  minime  fecundunatur5  perfepe  inuenief.  Si  enim  rj  quibus  ufui  efte  de- 
bet,propofitu  rautauerint,  necj?  ad  neceisitate,nec5  fecundum  naturam  eo  utantur, 
protinus  aefiimationc  Iliam  amittit,  &C  ullius  utilitatis  efte  definit.SC  iam  ille  locuples 
acbenenumatus  eo  eiia  indigebit  alimento  j quo  contenta  folet  efte  natura.  Quam 
liero  abfui  dum  eft  eas  , appellare  diuitias, quibus  afflues  fame  percatC  ut  fabulis  pro.' 
ditum  eft  deMidaiIlo,cui  ob  infanum  auri  dcfiderium  Didederunt,utquicquid  illi 
appofitum  fuerac,in  aurum  uerceretur,  38  Quamobrem  qui  fapiunt,alias  a 
pecuniarqs  diuitias  quaerunt; 2C  recte  prudenteri^  id  faciunt.MuItum  enim  intereft 
an  quis  pecuniarium  qu3eftum,anucras  diuitfasqua  pendent  a praferipto  naturae, 
inuotis  habeat. His  enimconftat  difciplina  familiaris,  quam  oeconomicam  uocant* 
Qusftu  autem  pecuniaria  inftitura  feu  negociatio,  pecuniae  opifex;  no  equidem  O' 
anibus  modis  necj  per  fe  numu  pariens,  fed  ex  pecuniae  tancu  permutatione-  Eius 
Cnim  omne  cofilium  circa  numu  uerfatur,  eius^  puppis  & prora,  ut  dicitur,  eft  nui 
permutatio.  59  Nulli  ergo  mtru  uideri  oportetifi  diuitie  huiufmodi,quae  a 

pecuniae  inftitura  2^  ratione  rei  numaria  augendae  proficifc:untur,m  infinitum  ab  e/ 
unt  5C  nufqua  finem  inueniut.  Sicut  enim  medicina  in  accuratione  fanitaiis  nullum 
habet  terminum  quofiftat : pari  pacflo  extera  artes  fuum  finem  in  infinitu  pro' 
dijcunc,necp  metam  offendunt,  ad  quam  conquiefcant,fed  quanto  fieri  maxime  pO' 
teft, finem  fibi  propofitu  maiorem  audliorei^  reddere  ftudent:5f  eoru  que  ad  finem 
perducunt, feries  fine  aliquando  cohibetur.Finis  enim  eft  rerum  terminus,  quo  in- 

uento 
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uento  non  eft  quo  ulteiius  promoueri  pofsit.  Sicut  igitur  csterx  artes,  ut  diximus, 
nccf  prsefiitutum  finem  habent,  nc(^  certo  loco  definunt:  ita  pecuniari)  qu^ftus 
finis  finem  non  habet: eius  enim  fcopus  efidiuitias  augere,  &C  pecunijs  pecunias  ac/ 
cumulare.  Contra  autem  rei  familiaris  fiue  otconomiese  fcopus  no  eft  in  re  augenda 
collocatus, necflaboratininfinfta  opumconquifitione.QuapropterineaopertEpre 
cium  eft  diuitiaru  omnium  modum  flaiuere,  tametfi  longe  fecus  fieri  uideam.  Om- 
nes enim  praepollere  opes  in  infinitQ  augent,  pecuniasimmodicecongerentcstcu, 
ius  erroris  caufafita  eft  in  ea  uicinitate  conquirendi,  quae  ex  aequo  rei  familiari  & pe 
cuniarixnegociationi  comunis  efttnam  utriffifanepropofiium  eft  conquirendi  ftu 
dium.  Sed  non  itidem  utric^  idemufuspropolitus  eft.  pecuniaria  enim  negodatto- 
ni  polTefsio  pro  ufu  eft.ceconomicae  autc  ufus  eft  rerum  pariaru  fruitiotquibus  tan- 
tifper  contenta  eft,  dum  necefsitatibus  profpiciat.  at  illa  intermina  eft , K pofTeffas 
opes  femper  amplificat.  40  Nonnulli  ergo  hac  uicinitate  decepti  exifti- 
mant  hoc  efte  pracipuum  difcfplinf  familiaris  munus,rem  augere  8C  pecunijs  exc« 
baretnei^ab  hocdcducipoffunt,  quinputenrconferuandam  quantum  fieri  poteft 
aut  exaggerandam  in  innnitum,rem  pecuniaria.Quam  eorum  opinione  illexit  ma- 
gis uiuendi  quam  bene  uiuendi  ftudium-Quom  ergo  in  infinitum  abeat  diuitiarum 
cupido, inftrumecaquocjdiuiriarum,  ftilicet  pecunias  iplas,  diuitiaruutfibiperfua 
ferunt  opifices  infinita  exoptant.  Nam  qui  bene  uiuendiftudio  tenentur,itadiuitijs 
modum  ftatuunt,ut  intra  ufus  ac  necefsitates  corporis  easprxfiniant.  Q^iueroui/ 
uere  malunt  quam  bene  utucre,  fumma  uoti  conquirendi  amplitudine  fortunarii 
molemetiuntur.Hincalrera  illa  fpecie5,augendilcilicet  pecunia,  profecfla  eft.  Nara 
quom  habendi  uoluptas  pofsidendi  defiderium  immodicufit,immodica  fintne- 
cefle  eft  quae  hocquocf  defiderium  expleant. Quod  fi  haec  acquirendi  fitis  paru  hac 
procefterit  uia,ium  id  alia  ratioe  aicp  induftria  conantur  efRcere:omne  corporis  aiqi 
ingcnijuim,inali05  licetufus  paratam  a naturajinfubfidiuprouocantes-Necj enim 
ideo  data  eft  mortalibus  fortitudo,ut  pecunia  paret,fed  ut  animu  obfirmet.Netf  pc/ 
cuniae  gratia  reimilitaris  & medicins  difciplina  data  eftifed  illius  quide  finis  uicto/ 
ria , huius  fanitas  eft . Nihilo  tamen  lecius  illi  omnes  animi  & corporis  uires  ad  pe/ 
cunixftudiumconuertunr.Ceuuerdhicfitappofitusomnium  finis,  ad  finem  ueto 
omnia  niti  par  eft.  41  DcquaeftuitacppecuniariominfmeneceflariOjK 

quis  is  fit,  K quam  obeaufam  in  eo  multi  fimus,  didlum  eft:  K quod  alius  fit  abeo 
qui  necefsitatibus  inferuit:Et  quod  oeconomica  fit  ex  inftituto  naturg  & ad  uidum 
pertineattnecj  uero  in  infinien  promoueat,fuis  finibus  circunferipta.  4Z  Li- 
quet iam  puto  quod  ab  initio  in  difquifitione  uocaueramusjfpecTtet,  non  fpectet  ad 
patremfamilias  gubernatore  ciuitatis  7«  jgsftaisjJi?  qualium faccre.Perfpicuuia 
enim  fecimus,  id  obuium  ac  paratu  efte  oportere.nam  fi  cuti  ciuilis  adminiftratio  lio 
mines  non  pariqfed  a natura  accipi  t,ijs^  acceptis  utiturific  oportet  natura  animan 
tibus  pabulum  ucl  a terra  uel  a mari  uel  aliunde  fumminiftrare.  Quemadmodum  uc 
ro  id  partiri  ac  difpenfari  expediat,  hac  patrisfamilias  curatio  eft.Eadem  enim  ratio 
ne  necf  ad  arrem  textoria  pertinet  lanas  facere,fed  facftis  dC  concinnatis  uti : & qua 
pannis  conficiendisidonea  8^comoda,qua  rurftim  parum  idonea  fit  & incomoda, 
internofccrc.  4 j Caterum  iure  aliquis  dubitaueriqcur  qualium  facere  in 
parcerei  familiaris  cenfeatur,medicinanocenfcaiur;  quom  certum  fit  ita  familia  fa 
nitatijCeuuidluiKreliquis  alrjs  necefsitatibus  efie  profpiciendu.  44  Etfane 
certa  quadam  ratione  pertinet  ad  patremfamilias  8<:  gubernatorem  ciuitatis  fanitati 
prolpiccrercertaetiamrationenonpertinet,  fedadmedicu.Sicut&Crem  pecuniaria 
curare  partim  intereft  patrisfamilias,  partim  nonintereft:fed  eius  qui  pecunia  infer 
uiat,8i  fe  totum  illi  mandpauerit.  4^  Hac  autem  pecunia  curatio  ad  natura 
praferiptum  dimetienda  eft,ut  diximus. natura  enim  eft  cofuetudo,ei  quem  genue 
rit  alimentum  apparare.nam  unde  quodq?  animal  gignitur,  indeiatumquantuma- 
Iatur,re!inquit:ex  quo  imelligitur,  qufftum  faciedi  artem  tam  ex  animatibus, quam 
ex  frueSibus, naturam  magiftradocuifle.  4^  Quom  ueroars  faciedi  qua- 
ftum,utuidemurnobis  abudedixifte, gemina  fttialtera  inftitori3,alteraceconomica: 
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|i2cfanene«nam  e(l,  5C  comcndatione  digna:ilIadefuItoria  ac  degener  merito  fu 
gilIanda,quod  decreto  natui  * non  confiet, fed  akerius  partis  ia<fiura  ac  detrimento. 
Quo  fit , ut  iure  mortales  colybiftica  feu  capforiam  oderint : quod  in  ea  fiat  numo  a 
BumoaccefifoiSC  ex  pecunia  pecunia  lucrifaciat.  DenicpprgpoftercSi  pr*ter  maio 
tum  inftitutu, pecunia  exerceat.  ComutatiSis  enim  gratia  inrrodudta  efitfoznus  au/ 
temfefe maius  efficit  atcf  amplificat. ita  enim  nos  fcenus  a fceturaappellauimus,  ut 
■rinse  Gfsci  «3?  Siquideita  in  fcenorenumus  niimuparitjUC  c*tera  quo<5 

animantia  fimilcs  fibi  foetus  pariunt.  Quare  hic  pecuniarius  qu^fius,  quemfccne/ 
brem  appellamus,  prattcr  natura  eft  omnium  maxime,  SC  apud  omnes  getes  merito 
reprehenfionem  incurrit.  47  Poftqua  de  familiari  diiciplina  ea  comodeper/ 
tractauimus,  quae  ad  notione  pertmentuam  qu®  adufum  fpeclanc,excutieda  funt. 
Quae  fane  omnia  elegante  ac  liberalem  fpcculationem  habent,  experientiam  uero 
perneceflariam.  48  Quic  aute  in  quaefiu  faciendo  utiles  partes  fint,  in  if  s 
decet  bonum  pacremfamflfas  imprimis  experiente  ac  diligetem  effe;  ut  perfpecflum 
babear,quae  nam  fint  optima  multami^  utilitatem  allatura:  ztcp  ea  ubi  5c  unde  com.. 
parari  pofsint.exempli  caufat  qui  equipraEftantifsimi,  S«^  inrufticapaftione  qui  bo- 
uesjqucnain  oues  caeceris  praeferantur, quod  aque  dictu  de  caeteris  animalibus  pu/ 
ta. Siquidem  eum  qui  familiam  curat  expedit  incelligentem  elTe  ac  experientiam  ha 
bererquaepotiTsimu  imer  fe  comparata  praferri  debeant, Si  quibus  ex  locis  optima 
uelfecus  conuehantur.Alia  enimalqs  in  locis  potiorafunt.  Nolle  quocp  oportet  a/ 
grorumcuIriJlSi  quid  e nudo  glabrot^folo,  quid  e cofito  petendum  fit;  quid  rurfus 
tmeliificio,quid  aiqs  cx  animalibus  uel  natatilibus  uel  uolucribustequibus  mulca  fo 
1«  utilitas  parritamilias  acccdere.Quado  ha  funi  in  Iioneftifsimo  rei  familiaris  qu«e/ 
fiufaciendo  prims  ac  potiisimg  parces. Eius  aute  partis, quam  defultoriam  ac  dege.' 
nerem  infiicuram  appeliauimus,prsecipua  pars  efimercaiuraiquam  trifariam  diuidt 
mus.In  exerci:oriafciIicet,in  ucl}arura,5^  ftarariamncgociationem,  Gr»ci  veo-xA» 
itav^^c^TijytKv^-^cesxtniJ  uocant.  Harum  altera  differt  ab  altera , quatenus  haec  plus 
habet  iecuritarss,  hxc  plus  utilitatis  affert.  Secunda  pars  eft  foenerario  - tertia  plane 
mercenaria  efi.In  hac  cenfentur  uiles  Si  fellularig  artes  a Grarcis  Jicwnuffoi  nuncupa 
ts.Cenientur  Si  h*,  quae  citra  ullum  artificium,  folominifterio  corporis  inferuiut. 

49  Eft  Si  tertia  quaedam  fpecies  faciendi  quaeftus,inter  hanc  proxima  8C 
fuperiorem  illam  media. Habetenim  nSnihil  natura  confentaneum,  habet  Si quid 
huicdefultori^  affine.  Nam  cx  terra  6i  ex  fjs  qux  terra  progignuntur , infrugiferis 
quidem,  fed  plane  utilibus,  qu«fiu  facit,  ex  fylua  caedua  pura  Si  fodinis  metallarrjs. 
ac  haec  turfus  in  multas  partes  fcindftur.Siquidem  multxmetalloru  ipecies  fodiun.' 
tur  e terra.  50  In  uniuerfum  eas  partes  attigiffe  ha  dtenus  fatis  eft.  Nam  par 

licuhtim  exaefiet^  de  omnibus  dicere  operaeprecium  quidem  foret  ad  opificia  decla 
randa,fed  graue  ateg  operofum  in  i)s  diu  ueriari.  In  fis  opifiefis  fane  mulca  artem  ha 
bent, in  quibus  minimumfortunadominatur.  Sordidifsimgaute  Si  imprimis  fellu/ 
lariacjin  quibus  corpora  plurimu  inquinanrur.praecipue  aut  feruilt  conditione dam 
natae, in  quibus  corporis  exercitatio  prspollet.  Prae  caeteris  aute  dcgeneres,in  qui.* 
busuirtus  minimumlocum  habet.  51  Necdefunt  qui  de  fis  luculenter  feri 
pfermt,ceu  Chares  Parius, Si  Apollodorus  Lemnius,  de  cultu  agri  tam  nudi  quam 
confiti,  atq?  alfi  de  alfis  huiufcemodt  opificfi's.  ad  quos  autores  quibus  hac  ftiidium 
eft explorarcjcomode  ablegari  poflunt . Sunt  etfa  quadam  Iparfim  dicta  ab  fis  qui 
accurare  ac  nauicer  rem  familiarem  tradtarunt.  Qus  omnia  colligi  oportet,  accomo 
data  enim  funt  ad  eum  inftitucndum,qui  facere  queftum  elaborat  . Quale  illud  Tha 
letis  Mileffi. eft  enim  id  feitum  quoddamrei  faciendae  confentaneum, quod  in  cuiuf/ 
libet  animum  cadere  poteft;6i fi  Tiialeri  ob  fapientia  tribuat, quom  tameinuniuer/ 
fum  cuilibetaccomodari  pofsit-Quom  enim  illi  exprobraretur  philofophiae  ftudiu 
ccuinfcccundum  atej  infame  ob  paupertate, per  aftrorum  peritiam  profpexiffe  dici 
tur  adhuc  ipfa  hyeme  feuientejfururaoliuarum  ubertatem.  Si  nonnihil  pecuniarum 
collcgiffe,  quod  pro  arrabone  futuri  olei  dedit , commercatus  exiguo  fane'  precio, 

quic» 
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q jicquid  olcj  apud  Miletum  aut  Chium  natum  foret, nemine  fcilicet  plus  ofFercte, 
Poftea  quom  fcetora  tempus  fuperueniffet,  multis  qui  fibi  oleum  optabant, proti/ 
nus  quanti  uoluit  diuendidiiTcjatcf  inde  magnum  qusftum  fecifie.qua  ratione  ami 
cis  comodeprobauit,philofophos  facile  ditari  poiie,  fi  modo  in  eam  rem  animSin/ 
ducant:fed  hoc  illis  noncffecurx  .Thales  igitur  in  hunc  modum  dicitur  fapienti* 
fuae  documentum  dediffe.fed  uc  paulo  ante  diximus,  hoc  poteft  in  uniuerfum  qus/ 
ftus  feciendi  infirumentum  eximmari , fi  quis  uni  fiisi  pofsit  uendendi  facultate  ad/ 
fc{fcere,quam  KOMjTftiAituv  Graeci  nuncuparunt. Quod  genus  quaefius  nonnullae  Q/ 
bi  ciuitates  uendicant,quom  pecunia  indigent, utpote  copendiaria  ad  diuitias  uten 
tes  uia.  Sic  in  Sicilia  quom  quidam  mancipum  multum  haberet  pecuniae  congeft* 
apud  fe,  ex  omnibus  ferrarqs  fodinis  ferru  coemit- Quod  deinde  mercatoribus  com 
meantibus  in  Siciliam  folus  uendidit,  non  ita  magnum  precij  excefliim  taciens,tan 
tum  tamen  ut  duplum  quacft  um  faceret, 8d  pro  quinquaginta  talentis  centum  lucri/ 
faceret.  Hoc  quom  Diony fiusrefciuillet, eum  quidc  pecunias  iufsit  exportare, fed 
SyracufiselTe  diutius  noluit,  quod  mercatura  ratione  intilTct  eius  rebus  inutile.  8i 
hic  quid?  prope  idem, quin  bC  illud  ipfum  fpediauir,  quod  Thales.  Vtri^  enim  con/ 
fitiu  fuit  ex  priuataac  peculiari  uedendi  facultate  diuitias  fibt  parare-  52  Hzc 
autem  non  modo  ad  rem  priuatam,fed  & publicam  eiia  cognofeere,  perquam  utile 
eft.Nam  & ciuitates  perfepe  indigent pecunia,St  huiufcemodiquffuus  eisfunt  op 
portunf,non  fecus  acpatribusfamilias;  immo  aliquando  etiam  magis.Ex  quo  non- 
nulli hanc  rei  publicae  parte  ita  amplexant, ut  in  ea  Ibla  fe  exercear.  55  Propo 
fitac  funt  a nobis  ab  ipfo  uf®  initio  tres  rei  faini'iaris  partes,  herilis  fciiicet, paterna, 
&rcoiugalis.Exquibus  pofteriores  dux,  altera  uxori, altera  praecft  filifs,  fane  uttifqi 
liberis  ac  fux  fpontis,non  tamen  eadem  impcrrj  ratione  utens . Nam  uxoria  ptarfe/ 
diura  ciuilicer  iefe  habet,paterna  uero  regie  Quod  enim  ad  uxoriam  attinerjmalcu 
Ius  fceminis  natura  potior,nifi  forte  prxpoftcrc  ac  prgtcr  natura  cotigerit.Quodue 
ro  ad  patrem  fpediat  &’  filios, par  cft  ut  quod  antiquius  ac  perfedtius  eft,  minus  and 
quo  ac  minus  perfedlo  praficiatur.  Ideo  ucro  uxoria  pi  aiecluramciuiliter  fe  habe/ 
re  diximus, quod  ciuesaiioqui  natura  conditione p-ircs  ijs  tamen  paveanrquiina 
giftratu  funguntur . fed  in  eo  diuerfa  ratioeft , quod  ciuilis  principatus  p!ternai:at 
quimodomagiftratu  fungebatur  ac  pra;  erat,  moxabiuratomagiflratuobfequatur 
& more  gerat.  Atqiita  per  uices  homines  alioqui  natura  squales,  nunedido  audi/ 
emes  fint, nunc  alios  moderetur, interim  a caeceris  habitu, oratione,  attj  honore  dif 
ferentes.  Id  quod  Amafis  rex  Aegypti  fapicterdepelluuiodixilTeferiur.Is  enim  ex 
humili  ordine  fortung  beneficio  ad  regnum  proued:us  quom  fe  contemptui  haberi 
ab  Aegyptijs  intclligcr  ct,  pelluuium  aureum  quod  ita  in  regia  expofitum  {uir,in  no 
ipfemodojfed  bC  ali)  in  eo  pedes  lauarent,  conflatum  fn  numinis  fimulachrum,lucu/ 
lento  urbis  loco  conflituit.Quod  quom  deinde  religiofe  ab  Aegypttfs  falutariaccc/ 
pilfetjpopulum  accerfi  ad  fe  iufsit:  docuitt^fimuiachru  id  quod  tam  pieucnerarem 
rur,ex  pelluuio  eo  conftarein  quo  olimpromifeue  omnes  fordes  eluerent.  Tum  ad/ 
didit  fe  illi  eflie  perfimiiem,quia  poftremo  ordine  ad  regium  fafligium  proitiouiffet. 
Ob  fd  eos  neqssgre  neq;  inuitos  decere  regio  imperio  efleobfequentes.eadexteii- 
las  tam  accomodatum  exemplum  ingenium  Amafis  commendauit,  & Aegypti 
os  in  officioretinuit.  Quod  fii  ciuilis  imperij  uicifsitudini  belle  accomodari  poteft. 
cui  uxoriam  prsfccSuram  fimilemcffe  diximus:  uno  eo  tantum  differre,  quod  in 
hac  nunquam  fit  imperantis  comutatio,  fednatursordinemas  femperfeeminsdo 
minatur- At  illud  quod  pater  in  filios  gerit  imperium, regium  cft-Quod  enim  autiu 
re  patris  poteftacis , aut  per  amicitiamexercetur  imperium,  aut  quod  persiatem 
prscft,hocrcgn  imperif  fpcciem  habet.  Ex  quo  Homerus  egregio  titulo  louem  ho 
neftauit,quom  dixic,Parenshominumi^  deumqitfic  omnium  regem  appellans.Na 
tura  enim  differre  oportet  regem  ac  reliquis  prscellcre:  genere  autem  cstcris  pa/ 
rem  effe,  quod  idem  maioribus  natu  progenitoribus  accidittillis  fi  minoribus  na 
tu,  ijs  fi  ex  fe  prognatis  conferantur.  Hinc  igitur  perfpicuum  eft,in  re  familiari 
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pliisfiud^  adhiberi  oportere  circa  homines  quam  circa  rerum  anima  carentia  pof/- 
fefsionem.Et  longe  plus  elaborandum,  uc  illi  in  uirtuteprofe(fium  faciant,  quam  ut 
loagnas  polTeisionum  accefsiones  faciamus,  quas  diuicias  iblemus  appellare : quin 
gC liberorum  hominum  curae  acrius  incumbendum  eife  quam  ieruotum. 


^ IN  ARISTOTELIS 

COMMENTATIONEM  DE  SEN 

SV  ET  SENSILI  PARAPHRASIS  C^LII 
Calcagmni  ad  Antonium  Mufam 
Brafauolum. 

A c T E N V S comentationem  de  anima  fecimus  abiun.» 
diam,quantum  fieri  potuic,  a confideratfone  corporis:  in 
qua  fingulas  animg  potetias, altricem  puta  ac  fenfibilem, 
appetitus  promoirice , rationalemt^  comode  fumus  pro.* 
H fecuti.  Nunc  ea  nobis  commentatio  ordine  profequenda 

efl, quae  animantia  SC  ea  omnia  qug  uitam  ibrtitafuntfpe 
<5lat.  Quo  loco  ea  id  eftantmatiauocitamus,quae  fen 
fu  praedica  funt-  Viram  autc  habentia,  id  cft 
ea  inteiligamus,  quae  damnata  funt  excrema  naturae  con/ 
ditionCjUrpote  anima  cantu  altrice  adiuta,a  fenfu  loge  difiuncla.Tum  uero  qugiint 
propriae  animae  corporisue  funtfiiones,  quac5munes5i  promifeus  utriuscp  , exe- 
quamur . Quae  igitur  de  anima  tribuslibris  explicuimusjcaitacerta  acperfuafa  ha/ 
beamus,  ut  pofiiionis  uicem  habeant  J nobis  ad  reliqua  probanda  quafi  polita 
in  prandiis.  Ad  reliqua  ergo  accedamus,  qua  poft  animae  trahacum,  ad  animalium 
contemplationem  gradum  quodammodo  faciut:  QC  imprimis  ad  ea  quae  prima  llinc 
acpracipua.Sunt  autem  €a,qua  in  animatibus  maxima  obferuauimus,f!ue  ea  pro/ 
pria  One  animalibus,  fiue  cum  ifs  quatatum  uftapradita  func,c5munia.Eainquam 
qti2  hoc  modo  maxima  5<1  pocifsima  funt  animantibus,  ea  quoq?  animg  finT  corporis 
iuxia  promifeua  funt:  ceu  fenfus,  memoria,  ira,  cupiditas,  atqi  omnino  appetentia. 
Addeqsuoluptatem  ac  mcerore, quorum  altero  cundla  alIiciun£ur,alterodeterren/ 
tur:  quando  hac  fere  omnibus  natura  ex  aquo  imprefsit.  His  adde,  quod  quadam 
funt  omnibus  ijs  comunia,  quauita  participant:putaalf,  augefeere,  fibi  fimile  pro/ 
crearc.Quadam  cerris  tantum  animalibus  congruunt.  Ex  ijs  quatuor  pracipue' fi/ 
unt  quafi  optimates  coniugationes,uigilia  fomnus,iuuenta  fenecT:a,  reipiratio  expi 
ratio, uita  mors. De  quibus  omnibus  feorfum  difleredum  elT,uc  quid  fint,£^  quibus 
excaufis  proficilcanturiintelligatur.Ad  illum  quoq?  qui  fc  natura  ftudiofum  profi.- 
terur,fpedlacagnoicere,qua  fintaduerfa,  qua  fecunda  ualetudinis  feminariarqui/ 
busfaneafiedliionibus  canon  permouentur,qua  uita  carent.  Quomodo  enim  quic 
quam  expers  uita,  uigilet  aut  dormiat,  pubeftacaut  fencicat,  ipirce  autrefpirer,ui/ 
uat  aut  intereat,agrotet  aut  conualefcat.Hac  fane  rjs  data  funt  qua  uita  potiuntur, 
SC qua  uicifsim  mouentur  aut  qutefcunr,augentur  aut  minuuntur , calore  indigeni 
aut  refrigeratione,  uigent  aut  intermoriuntur.  Ex  tfs  facile  agno fcas  eum  qui  fe  ipe/ 
«flationi  natura  addixit,inmedicina  confiderationedefinere  rurfus  medica  rei 
ftudiofos  inde  fuas  comentationes  exordiri, ubi  natura  comentarores  conquiefeur. 

Atqui  ea  omnia  qua  diximus,  anima  & corpori  pariter  eife  comunia  ex  co  colli 
gimus,qudd  omnia  partim  lenfum  comitantur,  partim  duce  fenfu  contingunt.  Sen 
ium  uero  tam  ad  animam  quam  ad  corpus  pertinere  nemo  dubitaucrit:qui  animad/ 
Uertar,ncQ;  animam  feorfum,necp  corpus  abiunclum  ab  anima  ui  fenttendi  pollere- 
tiamGne  lenforiis  quomodo  fenfus  eflepofsitno  uideo.  Caterumexhis  aliaiunc 
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fcnfus  wkSkj  idcftafFetSioneSjUt  fomnusK  uigflia.alia  id  efl  habitus,  ut  mefti» 
ria.quaedam  ad  fenfus  incolumitate  muent3,utrefpiratio,iuuentas,acuita.ium  ru*^ 
fus  qua:  ienfum  abolc5tjUCexpiratio5fcneiftus,mors,segricudo.  Senrum  ucroaiu/ 
iMje  cotingere  per  inftrumcta  corporis,  SC  perinde  anima  abdica taienfum  corporis 
extingui,in  libris  De  anima  cumulate  diximus:  8C  cur  animatibus  fenfus  necelTarfj 
fint,exquifite  caufam  reddidimus.Et  fane  ufcf  adeo  animantia  fenfu  indiget, ut  hoc 
uno  maximeargumento  animalis  definitionem  exornemus, K animal  fit  no  Iit  hinc 
prtecipue  comprobemus.  Ex  fenfibusuerodiiofunt  proprrj  Sc  imprimis  omni 
bus  animatibus  acc6modat!,tadius  fdheet  £C  gufius.TaiTius  quidem,  quod  hocci» 
lida,  ficca,  frigida,  humidadiftinguamus , quibus  natura  animalisallicitur  autre.» 
pellitur, ut  in  libris  quocp  De  anima  diximus.  Guftiis  aut  alimenn  gratia, quippeo/ 
mnfa  animantia  indigent  alimento.  Aiquiguftucibumdulcefuauemqiatrifli&Ca.' 
maro  intcrnofcimuSjid  eftquid  fugiendu  quiclue  appetendum  drjudicamus.Et  pro; 
fedofapor  eft  eius  partis  affediojquae  nutriendi  facultatem  habet:ca  nimirueft  ga* 
ftus.Ii  uero  duo  fenfus, ta<!^us  fcjlicet  8C  guftus,  uim  fua  de  proximo  exercet, agiit^ 
inartigua:  bC  obid  omnibus  funt  animantibus  agnati- Catteri  autem  fenfus  quilon- 
giufculc  per  externa  operantur , ijs  tantum  funt  infiti  animalibus,  qua  locali  utuiur 
motu. Nam  olfatSus,  audicus,uifHS,  hi  omnes  fenfus  non  nifi  ex  interuallo  ufut  elfe 
polTunt . Hos  natura  quibufdam  animantibus  mdulfit,fahitis  bC  incolumitatis  gra.* 
tia.  Sunt  enim  ij  quafipracurfores,  qui  admonent  quas  efeas  fcdiari  dcbeantjquaij 
falutaria  aut  imcrneciua  occurrant,  ut  illa  quidem,  appetant , hac  refugiant  & auer/ 
femur.  Amplius  illud  quocp  accedit  comodum  qs  animalibus  qua  prudcntiSrc/' 
rum^  deledum  babenc,ut  multa  fibicomoda  inde  afeifeant,  &fuisfibi nccefsirati- 
bus  confulant.llliscnim  ducibus  ac  pramonitoribus  multas  rerum  differentias  con 
cipiur.t,ex  quibus  prudentia  audior  fic  aicj  mflracfior  ad  res, tu  cognofcendas,runt 
obeundas.  Inter  omnes  auie  fenfus  qiii  uita  necefsffates  fuppeditam,  longe  prae- 
ftantifsimus  efi  uifustquiper  fe  ac  fuapte  ui  fundiones  iuas  obit.  Nam  ex  accidenti 
aliocp  refpedu  auditus  ad  animi  inftitutionem  multarumcp  rerum  perceptionecon 
fert.  Quippe  uifus  prfrogatiua  ac  facultas  ad  innumerabiles  propemodum  differen 
Jias  fe  proferr-Omnia  enim  corpora  ita  colore  perlita  funt,  ut  non  corpora  ipfa,  fed 
colores  tantum  qui  in  fupcrficie  emincnt,uideaniur-Ex  quo  alibi  didum  eft,  colores 
pr/mum,corpora  per  accidens  fpedari.  Hinc  facile  conftettibi,comuniafenil!ia 

iiiftr  potifsimu  percipi,  comunia  uoco , figura,magnitudine,motum,  ftatum,nuinc 
rum.Qute  ideo  comuniauocitojquodhac  omn!busi}squfrubfeniumucnianr,ac- 
cidannutiocupletius  in  fecundo  Deanimadcmonftrauimus.  Auditus  uerofirepi 
tus  acuocis  dilcrimina,  qus  pauca  admodum  funt  fi  uifus  differentiis  conferamur, 
fecernitacdiiudicat.obid,  ut  paulo  ante  diximus,  ad  fapientiam  mu!  tu  confert. Ser 
ir>o  enim  qui  auribus  hauritur,ad  animu  bonis  difciplinis  excolendum  multam  uim 
IT.  ultami^  efficaciam  babccinon  per  fe  quidem , fed  ucluti  uocis  atc|  orationis  Icque/* 
ftertquandoquidem  oratio  nominibus  coalefcit,  qutefigna  ac  nota  Sunt  carum  qua 
in  animo  funt  imaginumrquas  non  aliter  quam  uocis prffidio, in  auditorisanimum 
iiifinues.Ex  quibus  qujfiio  illa  obiter  abfolui  poteft, cur  capti  oculis  & abipfisufcp 
natalibus  caci  prudetiores  fieri  pofsinf,quam  qui  muti  furdiq;  nati  funt:  auribus  fci 
licccplusad  prudentia  ci^uam  oculis  adiuuantibus.Ea  caufafuit,inquitPiutarchus, 
ut  parentes  amanter, ut  ntjliberos  excipienrcs,eorumaures  imprimis  exoicularen- 
tur-Sic  enim  fignificabanf,inos  ea  parte  maxime  pofie  proficere.  Qua  uero  fecul 
tate  finguli  polleat  (enfus,a!ibi  iam  abunde  diximus-  lam  a nobis  de  fedibus  &!a 
culamentis  ienfuum,qua  Grgci  cu^jTse/*,  nofiri  feuforia  appe!!ant,dicedum  eft. 
Hac  aute  nonnulli  rerum  naturalium  proditores  ex  elemeris  eorumej  qualitatibus 
explorare  foIent.8<^  in  cateris  quidem  fibipulchrefatisfaciunirunuseft  lcrupus,qui 
eos  male  habet. Quom  enim  qua  tuor  fint  elementa,  quinq-- aut  ienfus,  nimirum  dc 
quinto  fenfu  ambigunt, ad  quod  elementorum  referendus  lile  fit , non  inueniemes. 
Confpirat  tamen  in  eam  lententia  omnium  confenfus,uifum  ad  ignem  referr»  opor 
tere.Hoc  eis  illudperfuafit:  quod  non  aliter  rationem  afferrepoterant,  cur  eueniat. 
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utprcflb  fuccuno^  fua  defede  oculo  refplendens  quidam  ignis  promicanresra^ 
drj  fe  porrigant:  id  quod  in  tenebris  plurimum  contingit,  uel  liquando  genae  obdu^ 
cantur.Ilia  enim  genarum  obftrucftio  uicem  tenebrarum  impiet.  Quod  fi  hsc  ra^ 
lio  idonea  fir,8c  ultra  quam  animus  nihil  requiratjtum  alia  le  protinus  ingerat  dubi 
tario.Nam  fi  uifilis  ille  ignis  fencienteacuidentem  oculum  latere  non  potcft,lecp  ul/ 
trodepromiticum  illud  neceflarium  eft,ut  oculus  iple  fe  uideat  atcp  fua  in  fe  uim  re^ 
torqueat. Quod  fi  hoc  uerum  eft,ut  illi  lateri  coguntur,  qui  priorem  illam  de  igne  ra 
tionem  tuentur : cur  non  hoc  quiefcenti  ac  minime  lacefsito  oculo  potius  euenicc' 
Quom  ergoillam  dubitatione  extricare  non  pofsint,nos  hanc fortall e multo  mclioi 
rem  ratione  afferemus  Jquare  itaeueniat  ut  comprefsiuel  in  latus  impulfi  oculi  fcin/ 
tillent.Nam  quom  natura  laeuibus  8C  deterfis  fupei  ficiebus,  quales  aquae  funt6^  Ipe 
culorum  K marmorum,  hanc  naturam  imprefierit  ut  corufcent  fiC  niteant,  id  eft  in 
fummo  fulgorem  quendam  emittantiqui  proximum  quidem  aerem  illuftret,  & fini 
timas  tenebras  difsipet,  non  tamen  late  in  morem  lucernae  lumen  iaciatiin  confelTo 
eff, mediam  illam  oculi  partem,  quam  natura  cornea  feneftrauit  pupilla,  ea  laeuicate 
praeditam  effe.hanc  (*'%hccv  id  eft  nigru  Sd  medium  oculi  dixit  Ariftotcles. 

Simulae  itaq;  quis  oculum  agitaueric,lacefsiueritq;,utdi<ftu  eft,  illud  euenit,ut  quod 
fpcc^iat  SC  quod  fpeclacur  in  diuerfum  abeat.  Eius  rei  caula  eft, quod  agitationis  il 
lius  celeritas  efticit,ut  quod  unum  eft,geminatumuideatur.Nec  enim  hoc  aliter  euc 
nit , nili  adfit  ut  uclox  concitatio  5<1  obfcuritas  praefidfo  fit . liquidem  uolucritas  il.' 
Ia  motus  nerues  opticos  qui  inuehendo  uifui  praefident , difiungit.  Eofit , ui  quod 
quiefcentibus  unum  apparer, de  fua  fede  motis  multiplex  fam  appareat. Id  aut  praeci 
pue  fit,  luce  abiente,  quom  tota  uis  oculi  in  ft  retorquetur.  Alioquilauc  illud  aede/ 
lerfum  QC  lubricum  quod  diximus,in  tenebris  lucere  idoneumreui  rei  experimento 
fitupifcium  capita  fale arida,  &C  fspix  atramentutadde  8<1  atramentum  quodpoftre 
mo  pitftuns  circumlini  iblet.  Hocfane'  non  euentat,fi  lenirer  oculum  comoueas. 
ita  enim  quod  uidet  quod  uidetur,unum  occurrit.  Sed  adhibita  uolucri  8C  conci- 
tata illa  comotione,  alterum  ab  altero  fecernitur;&  nunc  unum, nunc  plura  efficiun 
tar.R,etorquctur  enim  SC  refringiturin  feuifus,  quom  pars  oblaefain  partem  obuer 
tirtir  alteram:  atq;  ita  radq  oculi  in  ipium  quafi  oculum  illiduntur;  qute  res  multfphV 
cat  fpcciesoccurrences-SoIei  &L  hoc  bene  potis  ufui  uenire:  namuini  impetusdum 
gralfatur  in  caput, pro  digito  efi:&r  agitationis  uice  implet.  De  uifu  Platonis  fen^- 
lemia  eft  inTima:o:deos  oculorum  orbes  participes  lecifie  ignis  illius,quinon  urit 
quidem,fed  illuminando  fuauiter  diem  inuehit  mundo. Intimu  fiquidem  noftri  cor/ 
poris  ignem  huius  ignis  germana,  fincerumc^per  oculos  emanare  uoluerur,  in  qui/- 
bus  lenis  cogeftusi^  ubicp  ignis  huiufmodi  fit : fed  per  eorum  duntaxac  folidiorem 
anguftamcg  inedietace  ignis  purior  euoleticraisior  uero  cohibeacur.Icacj  quom  diur 
num  lumen  applicat  fe  uifus  radio,  tuncea  duo  inter  fe  fimilia  cocurrentiaatej  com 
inixta>qu6  oculorum  acies  diriguntur,  ibi  in  unius  iam  domeftici  corporis  coheret 
fpeciem:  ubicunqiufdelicet  tam  intimi  quam  externi  luminis  fit  concurfus.  Totum 
igitur  hoc  propter  fimilitudinem  affecftionem  eandem  fortitum  , quom  quid  aliud 
tangit,  uel  ipfum  ab  alio  tagitur,motum  huiufmodi  ad  corpus  omne  percj  id  ad  ani 
matn  uic^  diffundens,  fenfum  efficit  qui  uifusuocatur.Atpoftquain  nocftemdifcef' 
ferit  cognatus  ignis,  uifionis  radius  euanefeit-  Nam  in  aerem  fibi  difsimilem  erum.' 
pens  permutatur  a tep  extinguitur.  Quom  nullam  habear  cum  proximo  aere,  utpo^ 
teignis  fplendorc  carente, naturae  comunionem,  idcirco  uidere  definit.  Oppu- 
gnat Ariftotcles  hanc  Platonis  ienrentiam,  tumalrjs  rationibus,tum  hac  imprimis: 
quod  nequaquauerifimilis  cau^  eft  uiium  in  tenebris  ceffare,  quod  ignis  ille  oculis 
datus  extinguatur  in  obicuro.nec^  lumini  fibi  cognato  continuari  pofsir:quomufu 
experieciaq;  cognitum  fit,  eam  efle  ignis  uim  ut  in  tenebris  plurimu  luceat  facul/ 
tatemfuam  exporrigat.  Siquidem  omnibus  perfuafum  eft,  ignem  calidum  SC  Cccum 
«lTe,necpab  alioaduerfario  quam  humtdo  ^ frigidoiugulari  8dexcingui  pofTe.  Con 
traria  enim  inter  Ic  pugnant,  neqs  aliunde  quam  a fiiis  contrarrjs  opprimuntur . Sic 
certe  carbonum  ignis  ^ flamma  ab  aqua  utpote  fuo  ingenio  contraria  profligatur. 
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Si  lomc  Igitur  oculorum  ignis  foret,ut  Plato  aflerir,  quis  dubitat, quin  iirinantiuffl, 
id  eft  eorum  quifub  aqua  natant,  lumen  QC  uidendi  uigorin  ipfo  etiam  meridie  abo 
leref^  Sic  frigore  & glacie  ingruece  uifus  maxime  caligaret  ac  laboraret  fuo  fibi  con 
trarioreIuc"tantc,quodigmignitis(^corporibus  iifucompenum  efteuenire.  Hsc 
Ariflotelesin  Platonis  fententia,qugobiter  etiam  Empedoclis  opinione  infringat. 
Fuit  enim  Empedocles  incapropehscrefi,in  qua  8C  Plato. is  autem  duplicem  ratio 
nem  uidendi  actigit.quarumalcera  cft,uifionem  noflra  fieriprodeunie  ab  oculis  Iu/« 
mine,  non  multo  fecus  acfi  quis  iter  facfiurusnodhi  opaca,  accenfum  igne  ita  later/ 
nat  includat, ut  uentorum  impetus  minime  reformidetur,  flatum^  undit^  defendat: 
tum  lumen  quo  plus  diffunditur,  hoc  magis  magiscpprofilittnecf  laterna  coerce/ 
ripoteft,  quin  late  promicet,  radios  laxe  diffundat.  Sic  ignisille  primogeniuso/ 
culis  infiius,  natiuis  membranis,  ceu  tenuibus  linteis  inclufus  per  pupilla  in  orbem 
fpargitur,8C  in  exterius  obiedla  obambulat.Ea  ucro  lintea  profundum  circumfluen 
lis  aquf  quafi  ignis  pabijlu  fuftincnt.Quo  uero  latior  cft  ignis,hoc  laxius  cuagaiur. 
hic  alter  eft  modus  quo  uifum  fieri  Empedocles  fulbicatus  eft . Alter  uero  eft  quom 
arebusipfisquar  uideniur>continuas  defluxiones  ner/  arbitratur:  qus  inde  abrafs 
ad  oculos  noftros  comeent , 8C  ibi  hatreant,  rerum<^  iplarum  fimulachra  oculis  im- 
primant. Democriti  fementia  parcimab  Ariftotelcapprobatur,partimrefcIL’rur. 
approbatur  qua  parte  uidendi  facultatem  ad  aquam  reculittrefellitur  qua  parte  dfxic 
Isuorem  fulgidum  in  fumma  parte  oculi  innatu,  imaginesrecipece  rerum  obiedh/ 
rum,  atep  ita  utfi onem  exercere. In  eo  enim  fallitur, quod  in  laeuore  ac  terfa  illa  ocuil 
luperficie  uifum  conflare  exiftimauit;  quom  in  ipfo  uidente  uidendi  uis  fita  confli/ 
tutaej  fit,  non  autem  in  fumma  illa  parte  leu/gata  Si  lubrica,  imago  enim  qus  oculo 
obtruditur,quam  Grsci  dicunt,  uidentis  oculum  afiicir,  a rcuifaadpupiL 

lam  relata: ut  qupdam  fit  reciprocatio  rei  ad  oculum, & rurfus  ab  oculo  ad  rcm.Qug 
fpeculatio  ab  opticis  refradlio  dicitur:  K quomodo  tacita  quada  naturat  ratione  fiaq 
oflenditur .Hanc  partem  cognitam  perfpecflam^ Democrito fuifleexiftimamus. 

Siquidempcrititripliciratione  noftrum  conflare  obtutum  putaucrunt,  £C  nosui 
dere  opinati  funttper  lineas  aut  redi  as  aut  flexas  aut  refradlas,  lineas  inqua  incertas 
cogitatione  perfpectiles  SC  corporis  expertes . Ac  per  redlas  quidem  ea  qus  inaere 
luni  uidemus:aut  quf  pofl  gemmas  peflucentes,aui  cornu  perfpicuu.hscenimfub/ 
cilifsima  natura  conftant.Fledliautem  lineas  in  aqua  cernimus.  Fledlitur  enim  uifus 
propter  aquae  materia  denfiorem.  quae  cauia  eft  cur  in  mari  flexos  procul  remosui/ 
deamus.Tertio  modo  refraeSa  intuemur,cufufmodi  fpecularia  fiint.Huiusgeneris 
caeleftis  arcus  affedtio.Siquidem  animaduertere  oportet,  uuidam  exhalatione  in  nu 
bem  uerti,  fubindcA  in  exiguas  fenfim  fttrias  rorantes . Proinde  in  occiduas  partes 
uer gente  folc,neceUe  eft  arcu  cocum  foH  aduerfum  uideri;  fiqwidc  uifus  ftirij s offeiv 
iis  refringitur,exquofic  arcus.  Sunt  auteftillae  non  figurae  forma, fcdcoloris.eli 
primus  eius  color  rutilus,  fecundus  puniceus  ac  purpureus,  tertius  ceruleus  ac  uiri/ 
dis.  lilud  pTofedlo  mirum  uideri  poteft,cur  imago  illa  quae  oculo  propter  laeuiiate 
adlmitur,Democritopcrfuarerii,e!usIeuitatis  gratia  uifum  fieritquom  alia  multa  ui 
deamus  aeque  lauia  ac  dcterra,qup  tamc  nemo  uidere  fufpicatunquae  dubio  procul 
uiderent,ii  iaeuitas  uidendi  caufam  afferret.  Reiectis  ergo  aliorum  fententijs,fuam 
Ariftotcles  afferittuiium  fcilicet  no  ad  ignem,  fedad  humore  effe  referendum.  Ncc 
tamc  euenire,ut  ea  caufa  oculus  uideat,  qua  humor  efl,aut  uim  aquea  habeufed  qua 
pellucet,quod  ipfum  ei  cum  aere  comunc  eft.  Sicut  enim  aer  accoraodarus  eft  colo/ 
ribus  fuicipfendis,  ea  caufa  quia  colorem  nullum  habet, K perfpicuas  efl:nonlccus 
K pupilla  ocuiijtum  omni  caret  colore,tum  perfpkua  efl.Qup  res  efficit  ur  uideat,o/ 
mnes^  colores  facile  fufeipf at.  Sed  perconiftecur  forte  aliquis:qui  fanum  fit, ut 
quom  aqua  5C  aer  perfpkui  fintjcolorcstjfufcipiam:  naturte  tairienbonitas pupilla 
ex  aqua  quam  ex  aere  architetSari  maluerit.  Refpondet  Ariftotcles,  ob  id  fadlum, 
quod  aer  fluxior  fit, minus cj  fubfiftat:  aqua  uero  plus  habet  conlrantix  atej  folidirr 
eft-Hocucroad  continendum  uifum  multo  erat  accomodatius.  Ad  comprobati/ 
dam  hanc  Ariftotelis  fementia  accedunt  certa  experimenta,  que  omnem  dubitandi 
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caufam  fuinmoucant.Diflediis  enim  oculis  protinus  multus  humor  effluit.Ex  quo 
eorum  dubitatio  comodefoluipoceft , quam  etia  Plinius  propofuir,  licet  minus  ab^ 
{oluerit : curoeulus  quafi  fons  lemperlachrymas  paratas  habeat,  qu^  pro  tempore 
defluant;ceu  uero  riuus  iugis  eolocofemperpraefto  fit,  qui  lachrymarum  copia  nor 
bis  fuppeditet.  Vifum  aquae  deberi  illud  quocp  offendit, quod  fi  quis  fcetum  utero 
exemptum  oculis  protinus  fubqciat, inchoatos  oculos  uidebit  imprimis  Iplendefc e., 
rerut  id  facile  inteliigas  a natura  aqueaproficifci.  Adde  rjs  quod  infanguineprae- 
dins,pars  alba  oculi  qug  pupillam  continet,multum  habet  adipis.Quodideo  a natu 
taprouifum  ex!fiimatur,n€  humida  illa  pars  pupilla  quam  aquea  materia  cocretam 
diximusjglifcente  frigore  c6gelefcat,at<5  inde  olFenlam  capiat.Hinc  fcilicec  euenfr, 
uc  quanto  uelis  frigore  ingruente,  nunquam  tamen  ea  pars  ulla  hyemis  inclemetia 
autuentorumui  noxam  contrahat.Quoinecefsitatiin  qsqugfanguine  carenr,iufte 
acliberaliter  omnia  omnibus  natura  elargita,diucrfa  ratione  prouidftiduricie  fiqui^ 
dem  oculorum  omnem  externa  illam  iniuriam  redimens  : quippe  rigor  ac  duricies 
pro  munimento  eff.  Sed  enim  qui  uifum  fieri  exiffimat, aliquo  ab  oculo  prodeun/ 
te,fane'  rem  exifiimant  parum  confentaneam  rationi:ueI  quatenus  facultatem  illam 
uidendiad  afira  ufeg  porrigi  ccnfennuel  quatenus  certo  Ipatio  ab  oculo  progrefTam 
alicui  alteri  externo, puta  luci  fblis  uel  aeri  perlpicuo,coiungi  comifeeri  arbiiran 
tur.  Atqui  Ariftotclcs,  eam  fententiamquaeputataliquidab  oculo  progrcdi,&  le 
protinus  in  locu  uel  longe  di{sitSproripere,nuIIisargumentis,fed  fua  taniuautorita 
te  oppugnat.  Sed  Alexader  in  huius  loci  comentationc  multis  quoc^  rationibus  au^ 
toritate  Ariftotelis  comunit:  K probat  illos  qui  in  ea  funtharefi,difiidentia  admo^ 
dum  rationi  fentire.Ex  quibus  probationibus  nos  in  fludioforum  gratia  aliquot  hoc 
loco  congeremus.  Plato  SiC  reliqui  qui  nos  ita  uidere  opinati  funt,  fi  ab  oculis  quic.' 
quam  prodiretjquod  rem  afpectuf  propofita  pertfngcrenqdem  funt  qui  uim  intuen 
diigneam  putauerunt. Quare  illud  ipfum  ab  oculo  progrediens, nihil  aliud  cenfent 
quam  igneum  radium  ab  oculo  effiilumadrem  quam  Ipediamus-Ita  enim  rationem 
uidendi  conflituunt,ur  cx  radfjs  illis  ab  oculo  portentis  conus  eff iciatur,  cuius  faftiV 
gium  a pupilla  incipfanbafis  autem  ea  complediatur,  qug  uidentur.acqui  hoc  abfur 
dum  efle  multis  rationibus  conftarepoteft:8d  illa  imprimis.  Radios  enim  illosqui 
eroitcuncur, corporeos  effe  neceffe  eff.  Nam  quod  incorporeum  eft,per  fe  ad  locum 
Dioueri  non  poteft.Quom  itat^  corpus  fit,  qui  fieri  poteft,  ut  remotifsimoloconon 
abfumaturfquom  calum  uidelicet  aut  locu  huiufmodi  longo  interuallo  fummotum 
procul  afpicimus,pr3efertim  quora  illi  ipfiradi}  fiia  tenuitatefacile  in  remota  diftan 
tia  difsipari  pofsint.Imo  id  corra  eueniattquom  enim  c6niuemus,tunc  acriusintue 
ri  folemusiquamuis  quom  id  agimus  radij  maxime  attenuentur:  8c  tunc  omnis  ra^ 
lio  ruadear,uc  facile  frangi  cominui  pofsint.Qudd  fi  uenti  fuperueniat,tunc  ue^ 
ro  periculum  fit,ne  radqs  illis  difiecf  is  obrutus  omnis  nofter  depereat.  Illa  quocg 
accedit  dubitatio,  quom  radrj  illi  tenues  adeo  fint,cur  non  per  genas  claufis  SC  obfi/ 
gnatis  etia  oculis  traricianr>icaut  coprefsis  genis  non  minus  quam  adapertis  Ipedfa 
repofsimus.Et  hoc  profedlo  facile  fieri  pofle  uero  fimillimu  eff;  quom  fiidor  qui  ra^ 
dijs  uifilibus  multo  eff  crafsior,  per  genaru  meatus  quotidieprofluai:  quin  Sduifus 
ipfe  per  corpora  folida,  modo  perfpicua  fint, qualia  funt  ipecularia  lapis  phengi/- 
leSjtranfmeare  foleat.  Sed  necj?  illud  intelligo, quomodo  effigiem  coni  tueri  pofi 
fint , faftigiati  pnmo,8C  deinde  procedentis  in  bafim . Illud  eff  enim  flammas  inge- 
nium, ut  in  acumen  definat.Quod  contra radijs  euenire  contendunt, qui  ab  acumi- 
ne in  latum  praeter  omnem  ratione  portenduntur.  Ad  haec  fi  radios  emiffbsredte 
corpus  efle  diximus, nemo  eff  qui  dubitet  ab  fjs  locii  occupari. Quod  fi  nihil  eff  ua- 
cuuin,ut  multis  rationibus  probatu  eff  in  Phyficis,profe£ffo  corpus  a corpore  occu/ 
pari  oportebit.  At q;  ira  euenier, quod  ab  omniprorfus  natura  abhorret,  ut  duo  cor^ 
poraeodemlocojcodem  momento  capiamur.Immo  etiam  plura,  fi  cotingat  eodem 
tempore  plures  rem  eandem  fpedfare.  Illud  quocp  euenit,ut  fi  in  aere  infpiciamus, 
circa  radios  ab  oculo  progredientes  fiat  aeris  cw^7riZi$«(ns,  a noltris  circuobQffen^ 
lia  dicipotcff.Quod  fi  in  aqua, pari  pacto  circa  radios  aqua  conglobabit  ac  denfior 
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fiet  radijs  impuifa : qux  res  fane  obtutum  nofirum  interpellabit , facieti^  ut  ulterius 
procedere  non  pofsii.id  quod  magis  cotinget,  fi  plures  eandem  rem  intueantur,  £C 
coni  in  eundem  locum  cocurrant:  ex  quo  necelTe  cfi  eundem  quocf  locum  a multis 
corporibus  occupari.  Ex  eo  etia  augetur  ratio  dubitandf.Nam  quom  omnis  mo/ 
tus  exerceatur  in  tempore(quid  enim  aliud  eft  tempus  nifi  menfura  motusc')qui  £&> 
ri  poterit, ut  radfj  ab  oculo  profccSi  momento  tantum  intcruallum  peragant,  ad  cse/ 
Ium  puta  ipfumextimupertingcntes.ln  quo  illud  nonpoflumusno  admirari,quod 
pari  tempore  8C proxima  longe  fummota  uidentibus  occurrat.  Quid  ucro  euc< 
nictjfiduo  plures  ite  fefe  ex  aduerforefpiciantCCerteilludnecefleefiiutfcilicct  duo 
autplures  coni  concurram:fit(^alter  alteri  impedimento, neradfj  fuofunganniroffi 
cfo.Quddficx  conisunus  forte  fitimbcciIiior,tunc  cum  perrumpi  ac  penetrari  fue 
rit  nccefTe  ab  eo  qui  maiori  polleat  robore.quod  fi  aquales  omnes  habeat  uires,rac 
nullo  alteri  cedente , omnes  inutiles  fui  muneris  impotes  fateamur  cofenraneum 
efi.  Prscter  hsc  illud  quocp  indifquifitione  uocat.quom  corpus  efle  confiet, quod 
ab  oculis  emanat, quod  na  corpus  illud  elTe  dixerimus,aeren  ne  an  igneiS . Na  hor3 
utruq;  fubtililsimu  efTe  perfuafum  eft . Sed  enim  abfurdu  eft  id  efle  acreu,  quom  aer 
ante  oculos  atq;  adeo  ante  ipfam  pupillam  propofitus  fit:  ut  fuperuacaneu  plane  fit 
aerem  alium  ab  interiore  promptuario  emitti.  Reliquu  igitur  eft,ut  fit  igneum, nam 
8C  hoc  fubtilitate  longe  prcftat.fed  enim  quom  ignis  natura  atcf  ingenium  fit  leuita 
tisgratia  ferri  in  fublime : obfecro  te  quomodo  ignei  radq  in  terram  deijci  deferriep 
porcrCcfiilud  ergo  incomodii  huic  aficrtionf  praefto  forec,ut  in  alto  pofita  fufpiccrc 
tantum  poftemus.  Atqui  humi  pofita  ud  reda  linea  oculis  propofita  profpicere  nu! 
Io  modo  poflemus.Necf  enim  id  fieri  poiTet  ,nifi  igni  uis  afferretur:  quam  iniuriam 
natura  longe  propulfat,8C  nil  uiolentum  diuturnum  effe  patitur.  Adde  quod  per 

aquam  nullo  pado  nofter  obtutus  deferri  poflet.tanta  enim  eft  ignis  & aquae  fimul/ 
tas,  ut  coharefeere  nunqua  pofsint , fed  opus  fit  protinus  alterum  ab  altero  aboleri. 
Atep  id  ocyus  eueniret,fi  aqua  crafsiorjfi  tenuiisimi  radrj.  Abftirdum  autem  pror 
fus, exiens  aliquid  alicui  obtutum  uidere  &C  extendi  ufej  ad  aftra,  uel  ufq;  ad  aliquid 
cxetinCE  afpedu  coniungi 8C conferi,ut  quidam  dixerunt.  Quom interim  dixerit 

Dcraocriiifententia,reditrurfusadeam,quafuperiusdixit;  Siquoniacoftituentes 
cx  igne  afpedu  dicebat  ipfum  uidere  fieri  aliquo  exeute  ab  oculis,  in  uniuerfum,in/ 
ftans  contra  hoc  exiens  alicui  ab  oculis  uidere  ipfum  fier/,remouens  hoc  fimul  aufe 
ret  ipfi  SC  hoc  quod  ei  colequens  erat:cofequcbatur  aut  & hoc,  ex  igne  afpedS  efle. 
Huic  aure  non  exeunti  alicui  ipfum  uidere  fieri,  auferatur  uti & refra&bne  fieri. 
Quon-aautfimulexdicentibusipfum  uidere  fieri, aliqui  quidem^ufcf  ad  id  quod ui 
det  exponebat  exiens  ab  oculis  portedt  ut  Mathematiciialiquf  per  radios  exeunces 
ab  oculis  & ufep  ad  ea  qu?e  uidetur  porte  tos,  uidere  nos  dicut.  Conum  enim  aiut  ex 
radqs  fieri  faftigiu  habente  afpedu  ipfumlbafinaut  id  quoduidet,  K hoc  conoam/ 
birieaqueuident-K  ficuideribafeconi  illaqueuidenfcfrcumampledente.  Quida 
aut  uf<^  ad  certu  limite  dicut  lucem  emifiam  ab  oculis  procedere, poftea  comifce/ 
ri  luci  exterius  exiftenti-  Et  hoc  ex  ambobus  conflante, coalcfcde  luce  ad  certum 
limite  oculis  incidente  & annunciante  oculorn  affedionem,&  fic  ipfiim  uidere  fie- 
ri ficuc  Platoni  uidetur.  Vtranc^fententia  ait  efle  abfurdam  fecundum  Mathemati/ 
cos,  nihil  aliud  contradicens.  Addit  aute  dicentes  lucem  exire,  poflea  conferi  luci  ue 
nienti  arebus  uffis.dicit,quoniad{centiumignem  eflcuifumhxcfentetia  eft,  quam 
ipfi  imprimis  fummouerepropofitum  cft.Dicetur  autem  K contra  illos.  Primum 
quide  quod  neceffe  eft,  corpus  efle  illud  quod  emittit.  No  enim  poteft  quod  incor/ 
poreum  eft  per  fe  localiter  moueri.  exiftente  aute  corpore  illo  quod  emittitur, quo.' 
modo  non  confumunturea  quauidene , tantum  remota  ab  eo  quod  uidetur,  quan/ 
tumeftcalum  a nobis.Nam  fi  tenuitate  corpus  emiffum  excellat,  fed  igitur  magni/ 
tudodiftantia  fufficiens6^  maior  ad  confumendu  corpus, quod  animalia  habebunt: 
Sirfi  in  tenuifsimu  aliquid  ipfum  refoluatur . Nunc  aut  nihilominus  ipfum  uidet  que 
animalianatafuntiquando  a tanta  diftantiauidereuel  quando  conniuent.  AmpU 
us  fi  fubtile  fit  illud  quod  effunditur,  uc  pofsit  in  tantum  protentum  nihil  manifefte 
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ablumcre  ^ corpore  a quo  effunditur:  quomodo  non  corruptibile  eff  ab  his  qua  in^ 
cidunt.fubtilifsima  enim  corpora  non  patiuntur.  Apparet  autem  hoc  necp  a uiolen^ 
tifsimis  uentis  potens  fubuerti  a retffo  ordine.  Ampiius  fi  ita  eft  tenue,  quare  non 
conniuentibusprofunditur  per  meatus  in  fupercfIiopofitos,6Cquarenon  uidemus 
SC  tunc  C Multo  enim  tenuior  fluxus  radiorum  ipfis  fudonbus  qui  fecernuncur  per 
fupercilia  flue  genas.  Sed  necf  gena;  coniuentiumfic  accomodantur  ad  inuicem,uc 
nonpoisint  radqaded  tenues  exiftentes  profundi . Etenim  fi  per  folida  perfpicua 
pofiibiles  fint  pertrafire:uidemus  enim  per  talia  qug  loge  lunr,  ut  per  ipecula  SC  per 
lapides  phcngites:manifeftum  quod  dC  per  pelle  geng  pofsibile  eft  profundi.  Am 
piius  quare  n5  in  angufium  definuntradtj  emiisi,ficut8C  omniaa  quibufda:effiucn 
tem.enim  aquam  in  progrefTu  tenue  uidemus . fed  flamma  in  acutum  definit.hos 
autem  radios  per  contrarin  dicunt  emifTos  dilatari  di  definerein  bafem  coni.  Po.* 
liea  fi  corpus  emiirum  eft, patet  quod  locum  occupabit : fi  auce  nihil  eft  uacuum, 
profedlo  corpus  per  corpus  penetrabit.Et  duo  corpora  fimul  erunt  fn  eodelocojuel 
& plura  fi  plures  fint  fimul  uidetes  eande  rem.  uel  circumobfiftentia  erit:  fiquidem 
in  aere  uidemus  acris,fi  autein  aqua,aquae.fiquid  igitur  circumobfiftenria.  Necf  e^ 
nim  in  oculum  Si  in  pupillam  pofsibile  fufcipere  circum  obfiftcntem  radffs  aquam, 
quando  inaqua  uideamusinecjper  refpirationem  idem  fufcipere.  Neq?  enimrefpi^ 
ramus  a principio  in  aqua  exifteces.Quarcndumigitur  ctrcumobfiftentiaaquae  ad 
quid  circumobftabir,anper  corpus  per  quod  fertur  conusfVnoenim  uidente  illius 
cono  circumobfiftet.&T  fi  fecundus  uidear,5C  certius  idem.  Amplius  fccundQquod 
laciunt  inuicem  coni  circumobfiftentia  erit.  Sic  enim  particula  coni  circumobfiftet 
coni  particulae , fi  unus  utdeat  cuius  coni  particula  comprehendit  locum  illum  ad  id 
quod  uidetur . Eorum  enim  circumobftent  particula;  conorum , quomodo  fi  etiam 
iftiuideant.Sed  fi  omnes  uident,necefreuticgper  fe  inuicem  tranfire  conos,  b^mub 
ta  corpora  unum  Si  eundem  occupare  locum, quem  unius  coni  particula  occupat. 

Amplius  fi  omnis  morus  in  tempore, fecundum  aute  radiorum  effufionem  Si  ex/ 
tenfionem  ad  rem  uifamuidere,in  tempore  uidemus  . Sed  enim  hocimpofsibileeft 
aquali  celeritate  motu  in  tepore  moueri  hoc  inceruallum  Si  huius  multiplex.  Vide/ 
mus  autem  fimul  in  reflexo  uifufllux  fit, ad  ea  quafunt  propCsS^  ad  ea  qua  funtui/ 
teriora.  Amplius  fi  multi  fimul  idem  uideanr,  ex  differentibus  his  etiam  ferantur 
coni.quod  quomfiainecefie  eftfblui  continuatione  emiftbrum  corporuadtdquod 
uidetur. Diuidens  autem  hanc  necj  uidere  etiam  pofsibile  fit. Hoc  autem  ipfum  ne/ 
cefle fieri  uel  fi  duo  aliqui  uideant  inuicem  diffcrentiaific  autem  ad  retftam  utrincf  ui 
dentium  uifile  aliquod  propofitum.Si  aute  uideant  non  fecundum  fe  ipfbs,  fed  alter 
ipforum  in  altero  ad  rciftam  propofirum,  etiam  fic  necefte  eft  per  medium  iacereco 
nosinuice,  incidi  uicifsim  uel  alterum  per  alteru  tranfire.  fic  aute  rurfus  duo  cor/ 
pora  fiunt  in  eodem.  Amplius  qui  ex  contraria  uidentes  quomodo  uidere  pote- 
runtcSienim  coni  occurrentes  inuicem  non  procedent,  uel  fint  squalis  roboris,ut 
neuter  neutrum  afpiciat.uel  alter  alterum  relpiciet,nondum  aute  dd  alter  alterum. 

Amplius  fi  corpus  fit  effluens  ab  oculis  quo  uidemus,uel  aer  erituelignis.hsce/ 
nim  fubtilifsima  corporum  qus  in  nobis  funt . fed  aerem  quidem  non  eft  rationabu 
!e.  eft  enim  Sd  ante  oculos  Si  ante  pupilla  aer  • Fruftra  igitur  interius  emitteretur.  Si 
aut  ignis  quod  emitti  t:hoc  enim  fubtilifsimuSd  immotifsimu:ignisaut  defuper  mo 
tus  fecundu  n3tur3,quomodo  non  furfum  tantu  uidemus  C Sed  Si  fubter  nos  &d  in/ 
fra.Sd  squali  celeritate  Sd  fimiliter.  uel  quid  erit  quod  poft  emittatur  ex  oculis  ignis 
iniocum  inferiorem  mouens  illud  uiolenter.  Amplius  quomodo  ea  qus  funt  in- 
fra aquam  uidemusCOmnis  enim  ignis  in  aqua  extinguitur,uel  quanto  fubiilius  fit 
fid minus  celerius.Sed  per  uifum  rationabile  ferri  ignem.aqus  enim  pupilla.  Am 
piius  fi  ignis  eft  quod  emittitur  oportebat  ipfum  Sd  per  diem  &d  noctu  uideri.Sed  5d 
fplcndcat  aer,  circa  uidentes,  fi  plures  fimul  uideant  inparuo  aere  confufb.  nam  di/ 
cere  extingui  per  crafsitudinem  aeris  tenebrofi,  illum  ignem  qui  emittitur  ex  uifu, 
abfurdumeft.multa enim' aqua  fubtilfor  exiftens  non  extinguit ipfum.  Si  autem  di/ 
cerent  lucem  emiflam  efle , demonftratur  ipfis  quod  incorporeum  6d  non  pofsibile 
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cmimKprofandfjUtaiut.fitenimfccundu  habitu  ipfius  quod  illuftrat  ad  idquodpo 
tens  eft  illuhrare.Propter  quod  neq;  motus  lucis  elf.iimuligit  uidemus,SC  quse  pro- 
pe SC  quae  procul  naturali  illuminatione, quxcut;^  illuiirata  ab  eadem  diftantia  pofsj 
biiia  ab  eodem  illuminari,  quod  erat  impofsibile  fi  lux  erat  corpus.  Qitando  autem 
habitus  aliquid  eft fecundum  habitu  illuftrantisilIuftratu,&Cadaliquafubftantia,2C 
lux  corpus,manifcftum.Ec  exin  parum  expetfiari  ipfum  affligi  ab  illuftrante.&hgc 
quidem  dC  talia  diceret  cocra  emittentes  corpus  ab  ocults>donec  ad  rem  uifam  per/ 
ueniat.Sed  neijab  hfs  qus  uidentur,rattonabile,effiucns  aliquid  incidere  oculis, 8C 
fic ipfum  uidere fieri.  Etenim quscuc^rcquimturimpofsibiliadicentibusabcculis 
aliquid  effluere, fequutur  K ab  his  qua  uidcnf.  Amplius  adilloSj&quodnoncft 
poisibile  eflein  tanta  difiantiauidcntis,8i  rei  mTg  fcnfum  aliquem  fleri,fi  hocnjodo 
fiat  ipfum  uidere.  Amplius,quomodo  colicdtu  aliquod  fpciftabiturCnccefle  enim 
tantum  uideriquantumpupiliaefulcipir.taniu  enim  excipiet  effluxus.  Quomodo 
autem  no  laborat  uifus  tantorum  SC  fic  continuoru  incidendum  corporum  exifiem 
adeopatibilisCfed  de  his  quidem  in  alijs  cumulatius  dicitur- Ariftoteles  dicens  irra/ 
tfonabile  omnino  dextrum  aliquid  alicui  arpedu  uidere  extendi  uft^  3daflra,uel 
ufq;  ad  aliquid  exeuntem  comifeeri  prout  dicebant  aliqui.  Et  alterius  fententite  ab/ 
furdicatem  demonflrans,c5  dicant  continuari  polfe  ufej  ad  aftratabfurdu  enim  tan/ 
tum  pofle  emitti  corpus  ex  aliquo  fpecflantiu  ut  ipfum  cotinuari  pofsit  uft^adaflra. 
Contra  dicentes  autem  comifeeti  54  emiffam  lucem,  htec  exiuce  dicens  inquit. 


^QVOD  STOICIDI 

CVNT  MAGIS  FAEVLOSA  aVAM 

POETJE,  AD  lATITATIONEM  PLVTAR 
chi, Caelio  Calcagnino  autore,  ad  Amo 
nium  Mulam  Brafauolum. 

1 NIHIL  efl  aliud  more  Gigantum  deos  oppugnare,  5i 
eos  conari  e‘ccelodeturbare,  quam  naturae  relu^ari  84  e- 
tusfcitarcfcindereJquis  non  merito  Stoicos  Gigantesdi 
xeritC  qui  non  modo  naturae  maiefiatem  imminuunt, fed 
S cius  omninoabrogant  autoritatem,atcp  ipfam  conatura/ 

bolere.Nam  quid  aliud  efi  homini  afFetflus  adimcrc,quo$ 
non  fruflra  a natura  fed  etia  utiliter  datos  Ariftoteles  exi/ 
ftimauitr  Quod  (i  no  iniuria  Piato  e republica,quam  iple 
fibiconfinxit,  exiftimatur  poetas  depulifTe:  quodinfanas 
84  Dis  paru  confentaneas  cSmentationes  introduxerint:  nihil  eft  profec'lo  quod  in 
facrariofapientiac  autinMufaruprofccniolocS  uendicetfibiStoicorufadio.Nul/ 
Ius  eft  enim  poetarS,qui  tam  abfurdam  atq;  fomniculofttm  fabula  contexuerit;  cuius 
inuenta  fi  prodigiofis  Stoicorum  figmentis  conferantur,  no  multo  leuiora  multo^ 
plus  fidei  habitura  apud  mortales  uideantur.CencusapudPindaru  tam  duro  ramcp 
inutefto  corpore  fuifleferibitur,  ut  nullo  poffet  telo  penetrari  tob  id  quom  aduerfus 
Centauros  depugnarer,  no  iclibus  fauciari  potuit:  fed  telorum  multitudine  84  hafta 
rum  fylua  obrutus,  rcifio  pede  terram  feidit,  ut  inquit  Pindarus.  Talus  ille  apud  A/ 
pollonium,  qui  ter  die  Cretam  infulam  excurrebat,  totus  ferreus,  non  ui,n5  armis, 
nulla  denicf  mole  ab  Argonautis  expugnari  potuit:Mcde2  tatum  uenefiefis  cefsir, 
84  clauo  ferreo  a ceruiceexculfofuccubuit.  At  Stoicus  ille  Lapitha, ille  porticus  ex^ 
curfor , quafi  ex  adamante  compaclus^aui  fi  quid  eft  adamante  magis  ineludtabile, 

non 
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honmodo  non  poteftui'  aut  ferro  fauciari:  fed  quod  tibi  uideripotefl  admirabi^ 
lius,  fi  quo  forte  uulnere  fuerit  confofTus,  G fueritpectushafta  traieifcum,fi  apertus 
mucrone  iugulus,fi  ceruix  recifa:nihil  hoc  tamen  ad  fe  pertinere  exiftimabit:ucpo^ 
le  qui  m morem  ftipui's,nulli  Gtdolori  obnoxius,  nuKum  habeat  in  fecflioe  fenfumt 
(edquaQ  aut  palperis  aut  titilles,rideat,6C  de  fua  fibi  felicitate  nihil  ademptum  flifpi 
cetur.Poetx  Centauros  fuos  flbi  confinxerunt,  monGra  fcilicet  ex  natura  humana 
6C  ferina  coinpadla : quibus  tamen  hominis  fenfum  reliquerunt.  At  nofter  ille  por- 
ticus incola  monftra  multo  horribilius  ex  homine  effecit.  ceuqui  folam  humanaeffi 
giemreliqueritjhumanum  animu  ademerit.nam  quid  eG  aliud  oblecro,amorem,be 
neuoIentiam,mifericordia,humanitatem,cIementiam,pIacabilit3te,C3eteros<^alios 
affectus, quos  noftro  generi  natura  immiicuit,auellere, quam  hominem  infera  com 
inutare,uc  nccp  Circe,necp  Caiypfo  atrocioribus  ueneficijs  uf»  intelligaturrquac  ui> 
uentibusacfpirantibus  hominibus  hominem  detraxilTe  traduntur.  In  poetarum  fa/* 
bulis  legimus  centimanum  quendam  Briareu,8C  cetum  oculis  prseditu  Argum  fuif 
fenilum  ad  agendum  induftriu,huncad  lucubranda  pcrtiigilem.Acnofter  Stoicus  a 
difciplina  ac  profefsione  fadlus  ad  omnia,no  centum  manus  aut  centum  oculos  ex^ 
ercettfed  totus  manus  omnia  facile  expedit,  torusep  oculus  omnia  peripicit:  ut  mul/ 
toLynceoperfpicacior  trans  caelum  qugDi  agant  animaduertar,6(r  qug  ultra  ter 
ras gerant peruideat  oculo  femperinconniuenti,  8C  fomho  nunquam  expugnabili- 
Quidde  Cseneo  dica  & Tyrefia  SC  hyanainanifsimispoetara  comentis,  quos  nue 
inares, nunc  foeminas  fuifleprodunc.An  non  illud  abfurdius,  philoibphuprodeun 
tem  e' porticu, nullo  Veneris  incentiuo  percitum,nu!Iouoiuptatis  illicio  permotum 
exfeipfo  omnia  generaremon  afTuencem  femori  femiuftum  infante, fed  ex  ipfo  pia 
ne  capite,  citra  mulieris  cogreifum,  citra  naturae  inuitamentS,noMinerua  quidem, 
fedinfanasSC  abruptas  comentationes  parientem.  Manliu  nefeioquem  &Prota 
goram  &1  altos  quoidam  Grseci  wSJie/lKKTx}  appellanttadmiraturq?,  quod  plerafcp 
difcipltnas  bauferint  do  Aore  nullo:  quoru  ingenium  non  cultum  necp  fubaAu  faci^ 
leper  fe  largos  prouentus  protuliticeu  terra  illa  CyclopQ,  que  inarata  &C  inculta  om 
maliberaliter  fua  fponte  depromebatiSic  ad  eruditione  noftri  Sroici  no  ftudio,nbn 
longa  lectione,  non  multa  epotatione  fuliginis  opus  eft . nam  ad  ebibendas  omnes 
difciphnas,8d  ad  haurienda  omnem  prorfus  Encyclopgdiam  fatis  eft  in  porticu  ftriS 
nomen  confecrafle-  Na  (icutt  fufficit  uaticinancibus  K phoebadibus  in  adyto  8C  cor 
tina  fubftitfffe,  ur  dfuinu  illum  afflatum  quem  Enthufiafmum  uocane  excipiant:Ita 
ad  lapientia  BC  bonas  artes  edifeendas  fufficit,  Stoicoru  collegio  nomen  dediiTe.De/ 
mocritus  ille  Abderites  cofufo  quarudam  auium  fanguine  prodidit  totius  auitq  lin 
guas  omnesi^  uoces  &C  concentus  uolucru  incelligi  ac  percipi  pofle.  At  noftri  porti 
cus  proceres  nonauiu  garritiis,ut  Apollonius  ille  Tyaneus, fed  ipfas  fe  deorum  lim 
guas,oftenta  fcilicet,  prodigia,  fomnia^  interpretari  pofle  pollicenturtnullumc^  eft 
tamfabulofum  uecors poetarum  commentum,  quod illiad  normam  8^ prsfcri- 
ptum naturae  non  reuocent:ut  de  rjs  illud  belle  dici  pofsir,  pulcherrime  illos  cum  ra 
tione  infanire-  Inlulas  quafdam  cognomento  Fortunatas  ferunt, unde  linea  orbis 
decumana  inchoanferut  SC  Hyperboreos  motes  fub  cardinibus  mundi  pofitos,  tan 
Io  effe  caeli  tempera  mento,  ut  conflans  Gt  omnibus  ua!etudo,tardeq5  SCuix  tandem 
fenedlus  accedat.acnofter  ille  porticus  inambulator,  8c:  Xenophilo  illo  celebri  muG 
co,&f  ipfacrotone  lanior,  nulla  corporis  nullae^  animi  conflitGatur  unquam  intem- 
perietied  Sdfimilarespartes  bene  aequalfcerc^  conflitutas  habet, S<!i  dilsimilares  par^ 
liculac  loco , numero,  ricutp  apto  compofitae  fuo  Gne  noxa  aut  interpellatione  iun- 
guntur  officio  tucapud  Stoicos  facile  efficipofleuideatur,  quod  caeteri  pernegant 
medici.unus  ille  quem  Galenus  redarguit,  pertinaciter  aflcuerabatihomincimmor 
talitate  potiturij,  n calidum  atep  humidu  ad  eandem  harmoniam  ita  coaptauerit,  ut 
nunquam  concentus  ille  deGnat.  At  quanto  minore  labore  haec  perpetuitas  Stoico 
conftatjfi  modo  tota  uita  inftitutu  feruauerit,SC  ex  porticu  nunquit  abfcefierit.  La 
mias  quafdam  fuifle  aiunt  exemptiles  habentes  oculos,  fpecilloru  more,  quos  domi 
exuant, refumantquom  domo  exeunt:ob  idftcut  externa  acute  intueantur, ignoret 
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domefiica:red  eni'm  Sto/corQ  filij  longius  aberrat  a fcopo.  Namij  fnlucc  tllufiriae 
peripicua  oculos  adimunt  fibi,in  oblcuro  aute  ac  tenebris  fumunt.  Ea  caufa  eft,  ui 
quje  in  natura  manifefta  funt,omnibuS(^  petfpctSa,  ea  nefciant  Stoici:  contra  qua 
obfcura  impedita, ac  tenebris  obn(a,ueI(u[  forte  reclius  dica)  quje  in  fpecu  pfcu/ 
dologias  dcmerla,  ea  tam  bene  uidenr,  quam  qui  per  fomnum  corneis  fpeculatibui 
utuntur.  Ii  funt  qui  diuina  & humana  fato  obftringuntrqui  louem  ipfumfuprc/ 
mum  numen  ad  ineluiftabilem  cathenam  alligant,  folles  aereos  pedibus  afluentes, Si 
Satumu  compedibus  incIudentcs:no  fecus  profectio  atep  Homerus:  qui  captum  ac 
uiiflum  louem  a lunoneSC  Neptuno  prodidit.Sed  illud  Homerus  liberalius  acmo/ 
deflius,  quod  que  uintflum  dixerat , mox  folutu  tradidit  Aegeonfs  quidem  uiribus, 
fedTethidis  beneficio.  At  Stoici  inclemetius,qui  ita  loue  deosij  omnes  uinxeriiu, 
ut  uindiciarum  nulla  fpesfuperfit.  Quid  dicam  quod  uolucremetia  hunc  animi  ca- 
ptum, qui  proprqs  naturae  alis  late  omnia  peruolatjbreuibus  admodum  Sianguftis 
cancellis  & quafi  tenui  cauea  incluferuntCan  non  hoc  eft  fado  Aeoli  fimillimuiqui 
Vlyfsis  precibus  ui(ftus,uen tos  utre  conclufitcSic  illi  dum  tepeftates  fluifhis  me- 
tuunt, afFcdusc^  noftros  compdmunt,ma!ucruni  curfum  in  Ithaca deftituere,8i a/ 
pudCalyplbfubfiderejquamfeundabudomaricomittere.  Sed  iftiipfi  qui  fetam 
areftis  coercent  angufttjs,talate  rurfus  peruagamur,tam  libera  fpatia  mari  terra cat/ 
Ioq:faciut,  ut  nihil  ra  altu  abdituraue  fit  aut  in  excclfiscteleftiuorbiu  fornicibus, aiit 
in  fubcerraneis  terrg  penetralibus,qu6nonirrumpat  eorii  hominupernicitastiia  ut 
omnino  nihil  allidant, quafi  tu  IphiclQfuper  arctes  ariftascxcurfantejaucOrionefu 
per  fiutftibus  prouolanre  agnofeas.  Na  uolucritas  illa  ingenq  Abaris  celeritati  cofo 
ri  poteft  :qui  fagitta  uetflus  ab  Hyperboreis  Athenas  paucis  momentis  dicit  perue- 
nifle.  Naquse  deBeiloropl:onte  Pc^afo  fcnbunf,ea  ad  Stoicoruadmirabilesco/ 
mentaiiones  comparata  hiftorix  plane  locum  obtinent.  Plato  fcripfit, homines 

quofdam  igneos  apud  inferos  ijsprafidere,  qui  magnis  uitiorOnotiscoopertifum: 
quic^  diuturna  impunitate  prouocati  licenter  in  omne  peccandi  genus  prouoluri 
funt:horum  itacp  labes  igni  decergitur,  adeam  properationem  quamappsiinoco/ 
gnomentoasbefto  conlecTtte  elui  arq;  expurgari  folent:  at  multo  minore  negotio  no 
fter  Stoicus  quafi  Pfyllus  uirulcntiam  hanc  uitioru  paucis  preculis  excarat.  Quota 
primum  enim  notum  illud  EpitSeci  auribus  infLfurrauerirjiiu/s;^»!!^^»^»,^?, protinus 
omnes  maculae  abeunqomnia  faceflunt  inquinamenta  ifit^  ille  prorfus  «wkSw,  S£ 
quicquid  telorum  in  eum  autnatura  aut  fortuna  conieccrit,  id  protinus  retunditur, 
iC  feptcmpliccmclypeumobqcientc  «msSfl.?  refringitur.  Inauictj  genere cirin 

poeta  celebrant  a pietate:  Iixcdefundlum  parentem  quomnShaberetquo  loco  tu- 
mularet, nam  di  fepulchru  interdixerat,  in  fuo  ipfius  capite  patrem  humauit;  eumif 
quocuncf  fere  fecugeftat.  eius  rei  profert  infignecriftam  infummoapiceprominen 
tem.  An  no  Stoici  obfecro  idem  prope  agunt:  Nam  ftias  ipfi  comentationesquom 
non  habeant  cui  ingerant,  utpote  caceris  eorum  philofophiam  explodentibus, nc/ 
ceffe  eft  ut  in  finu  gaudeant, fuot^  recondant  in  capite,  quas  alifs  no  poffunt  obtru- 
dere. Harpyias  quafdafuiiTememorantjinauIpicatasaues,  quae  quicquid  attigerar, 
protinus  inquinarent-In  eundem  morem  Stoici, omnem  partem  pbilofophisquam 
attretftant,eamfcediorem  impuriore^  reddunt:utbenea<fliim  cB  magiftra  uitz  exi 
ftimandufiqfi  eam  nunquam  attigiflent.  In  Hirpinis  familias  quafilam  conditores 
«eccrum  monumentoru  tradiderunt,  Vulcani  munere,  a quo  fe  oriundas  gloiiaban 
tur,fuifle  qua  fiimma  impunitatem  fgneobuerfaretur.Ob  id  perpetuo  fenatuscon 
fulto  immunes  fuilTe  ab  omni  publico  onere.  Ophiogenum  legatum  miraculi  gratia 
fptdlatumfcribitPiiniusin  dolio  ferpentibusrelerio,  nudum  illos  actredantenoo 
fotum  impune,  fed  etiam  alludentes, K linguis  blandientes : ut  mutua  cognationis 
intelleAum  facile  habere  uiderentur.  Qui  hei  barum  naturas  fci  utantur,adiantfiim 
primis  admirarifoIenr;qu6daquis  immerfum,ne(5madercat,  necp  aquas  concipiat: 
fed  ita  educacur,ceununqua  aquas  fubiueric.  Paribus  quoq;  prarogatiuis  Stoici  no 
firi  pollent:  utpote  qui  mcdrjs  in  ignibus  non  conflagrer,  uirulento  anguium  dente 
periofsinondoleant,  aquis  opprefsi  non  obruantur.  Quid  dicaCquom  agri  uaieat, 
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uiAinon  fuccumbant,  mortui  adhuc  uiuant.K  tamcfiDis  placet,  magni  ini  Se  ad- 
mirabiles philofophi,  caeteros!nfe<flanlLir,ah'orumc^  decretis  oblatrant. Quin  & na- 
tursTcita  concumelioie  refcindere  conantur,  affeclusfruftra , immo  cum  maxime» 
moftaliu  malo  datos  ailerentesjnet^  iram  cotem  u!rtutfs,neq;  ambitione  gloriginui 
ramentum  exiftimantes. Perturbationes  enim  effequafdam  animi  ^gritudines.nul 
lam  auielTeuel  tantillam  agritudine,  qugiure  laudari  mereatur.  Haec  profecto  funt 
ilsfimillima  qux  poetae  de  Momo  confcripferunt . Momum  enim  quendam  fuiire 
tlixitHefiodusNoefle  Si  Somno  prognatum,  hominu  ac  deorum  cotemptorem.  hic 
quom  non  poiret  retflc  facla  ueris  probris  coarguere,confi(fiis  calumnijs  cauillaba- 
rur.Nam  dC  feneftratu  homini  pectus,  2C  bobus  in  armis  cornua,S^  meliores  Vene^ 
ri Crepidas  ede  oportere  praedicabat.  Quqd  fi  aequa  trutina  rem  libraueris,  SiC  ipibs 
Stoicos  Momi  difcipulos  agnofees , 8^.  Somno  ac  Node  fiitos  proficebere : quom 
non  modo  obfcura,ied  fomniculofa  etiam  atej  adeo  caligantia  proloquantur.  Nam 
quale  illud  fomnium  ScT  quam  Fuit  olim  anus  quaedam  Pronoea  nomine, 

^gax  admodum  acperuigiLIlIa  hoc  omne  quod  afpicis, quod  curfu  inenarrabili  cx 
kftes  fecum  rapit  anfradus,fabrefecii.I!!a  folem,  lunam, elementa,  architedata  eft. 
huic  fumma,buic  ima  debemus . haec  fuis  illis  rugofis  manibus  omnia  perfecit.  Ec,- 
quis  haec  rogo  no  rideacC  multo  forte  iufiius  quam  uel  Sph*rfi  Platonis  uel  deos 
Epicuri  monogrammos,  qui  neqj  ipfi  habent  negocium,  necp  akeri  exhibent,  nam 
Uirifapientifsimi.curueftram  illam  Pronceam  anum  magis  quam  aetate  integrama 
tronam  confinxiftisCcui  pr^fertim  cantum  oneris  delegetis, quam  tantx  molis  opi- 
ficem uel  credacis,uel  certe  alqs  perfliadere  nitamini.  Aegyptrj  certe'  honefiius,  qui 
perennem  ac  rediuiua  deorum  iuueniam  uolentes  fignificare,afpfdem  capiti  Iaera.' 
rum  imaginum  appinxere ; quod  annis  fingulis  hoc  genus  anguiu  uereres  exuuias 
ponat, uernos  inter  frutices  repubefeat.  Hi  funt  ergo  qui  cum  ueritate  collu.' 
dantur  tamliceter,ut  uidoriam  fibi  indubitatapolh'ceantur,nefcientes  quanta  ue^' 
ntatis  uis  fit;qu»  oppugnari  iacile  poteft,  expugnari  uero  nulla  machina  poteft.Irrt 
liitaq;  diT  exibilati  e corona  abeunt,  quoties  in  certamen  defeendere : non  fecusac 
Sirenes  abiuerinr,quando  cu  Mufis  certamen  fniucre,depilesc5  ac  deplumes  in  ma 
tefe  precipitarunt,afpedum  hominum  no  aufg  diutius  perferre.  Hinc  & apud  Cre 
las  nomen  habent. 
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ET  CITRO’  COMMENTATIO 

CiELXI  CALCAGNINI  AD  ANTO 
nium  MufamBrafauoluni. 

Vnde  adueda  Citrius- 

1 T Rl  V s peregrina efi:  arbos.cxMauritaniaprimo,  at/ 
que  ab  AtlanteSrl  Anchorario  montibus  in  Mediam  aue 
dam  putant , e'  Media  in  Italiam  : qua  tamen  deinde  a/’ 
pud  nos  multum  aliitudineodorei^  degenerauerit.  Sem- 
C per  frondefeit , lauro  fimilis  folfjs,  cortice,  odore , fpinis 

difiincla:proceritate,  floris<^  candore  difpar.  Huius  po^ 
ma  primo  uiridia,mox  rutila :SC  quom  maturuerint, lub 
uainueniuntur. 

Quo  loco  ponenda. 

Coct  exigit  auftro  expofita.uitandus  feptentrio.  Si  hoc  non  potes, lauro,  oliua, 
>liOue  munimine ambitotomni ratione  frigidos  flatus  defendito  . Hibernis  tempo- 
ribus 
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ribus  folent  m Italia  (lramine,cr3tibus,cstciis<^  id  genus  intcgcrc,fn  propinquo  ^ 
nes  facere,  ealcein,fiii]umue  agg€rere.&  quia  non  latis  tuto  hortis,fubdiaIibu£^Io 
cis  credi  poteft  ob  regionis  fsuiciem,  cubicularibus  rhedis  fufpenfa  incumbente  fri» 
gore  in  occlufa  munitae^  fpecularibus  loca  rapit, quom  primu  uer  affulferit  efferen- 
da. Citreta  uero  in  quadrum  aptirsimecocinnabisjlongumue  produces.  Alijs  etiam 
arboribuSjinodo  analogis  ratio  habeatur, aut  alternabis  autimmifeebis. 

Qualis  terra  eligenda. 

Terram  ubi  ponenda  eft  > bene  ante  bipalio  fubigito,  ad  fummatn^  raritatem  re.> 
digito.  Si  glarea  aut  argilla  credenda  eft , fimo  prius  inlpergito : aquam  deriuato: 
quando  uolueris,deriuato.NulIamdieipartemminu5aptamrapientioresexiftiina/ 
uere.Hac  una  eft  arborum,  quf  iugf,feAlenta  fcaturigine  gaudeat,  aqua  enim  aftu 
filim  Ieuar,fay  eme  calorem  ucgetat:modo  fit  utrotj  tempore  egelida. 

Quando  ferenda:quales  ferobes  fieri  debeant. 

Vere  comode  feriturlnec  incomode  reliqua  tepeftate  anni:  fi  modo  accurare  hz- 
bcasjfii  fapiusaquainuergas.Rigorem  hyemfs  caucbfs.non  altas  adeo  ferobes pa/ 
rabis:quo  latiores  paterniores^  feceris,hoc  erunt  latiores  uberiorestj  frudus.Scro 
bcm  clibano  fimilem  cfieuolunnimus  guam  fumrauspatentior  ut  laxius  radicesua 
gentunae  minus  frigoris  hyememinus4  atftate  uaporis,peranguftum  os  admittat. 
Cum  e plantario  tranftuleris,  cum  genitali  terra  transferto : adeo  64  poma  libentias 
in  finu  parentis  quam  nouercs  adolefiunt. 

Quot  modis  Citrius  paretur. 

De  femine. 

Citriosparabfs  femine, propagine, infitione.  Duo  priora  tantu  attigitPIfnius.In 
aprico,  & quantum  potes  fubado  folo  elapidato c^, 54  munito  ad  incuriumetia  galli 
naceigenerfs,  ciq?  fimillfmo,  quodenieg  depofituruses,  feminario!ocOclige:quom 
femen ipfum  multo  antea  legerislid  plenius  robuftiuscf  84  plurimumcdullg  habens 
eligatur.  In  hoc  puluinos  faciebanttiulco  aquam  inducitoicinerem  admifeeeo.  No/ 
ftri  uno  femine  contenti  funt:  ita  ut  acies  lateris  in  meridiem fpedet.  Veteres  terna 
femina  trianguli  ratione  inuerfo  mucrone  fimulftatucbant:  64  tepenti  aqua  ale/ 
bant,  fic  maturius  coali  tura  cxifiimames . tu  aequali  inrerualio  grana  ferito : crebrt) 
ad!uiro:agnafccnccs  herbas  iarrito.  Saepe  repaftinato.  crefeenti  folcas  putres, fpon- 
giamue  madentem  admouetoiundc  leniter  humor  effluar, 84  radices  exhilaret.  Ani/ 
mantu  cadaucra  ilifFodito.his  enim  apprime  laetari  foiet. Cinerem, hominufuumue 
excrementa,  nodu  etiam  lotium  adfundito.  Sic  citreta  pulcherrime  tibiapparabis. 
fi  dulcia  uoIes;mu!!b  aut  iaccharo,ucl  quodueteres  prxftare  exiftitnaueriinqouillo 
lade  ante  fementem  humedabistquorum  iaporcra  nata  dcnicj  referent. 

De  Citripropaginc. 

Propaginem  fic  facics.medium  flagellum  diduces,lapiIIo9  difcuneabis:34  fummo 
capite  fidili  uafi,qua]6ue  inferto  incuruabis . Tum  feraci  folo  iHquipedem  obrues. 
Aquam  fuperinfperges.  hinc  ramus  pabula  utrinc^  mutuatus  facile  radicemiaciet. 
quarto  annoquom  bene  offirmatum  agnoueris,  amatricerefecabistillum^mox,!] 
ita  placuerit, in  nouam  propagine  traduces.  Admirabilem  alij  rationem  lemaucrera 
dices  in  ipfa  arbore  follicuando  traiedis  peruafafidilia,uel  qualos, ramis  terra^cir 
cumpadis,  ati^  hoc  blandimcto  impetratis  radicifaus,mter  poma  ipfa  84  cacumina. 
In  fumma  enim  cacumina  hoc  modo  petuntur  audaci  ingenio  arborem  aliam  loge 
a tellure  Sciendi. 

De  Citri  infitione. 

Infitionem  no  uno  modo  facies,aut  enim  fub  folo  cortice  furculum  abdes,  quem 
infitioi  paraueristquam  ratione  uideo  ueteres  damnalTe,  maluifTeij  ut  circa  radices 
truncus  finderetur:quod  prifei  pertinaciter  reformidarunt.  Aut  didudo  eriam  trun 
co  ramu  infigesicorticcc}:  84  ctera  aut  intrita  oblines,  atq:  obligabisrimpofitoeriam 
ceipice  pluuiam  arcebis.  Aut  finitimum  ftolonem  alieno  libro  leuiter  refeiflo  conte/ 
ges. aut  eundem  in  perforatum  truncum  immittes : ibiij  habebisdonccadoleueiir. 
tum  demum  a genitali  refeindas  fiirpe.  Crefeente  crebro  irrigabis:  a fole,  a frigore 

defendes 
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defendcsjfubolefcctes  gemmas  erades. Terram  paft{nabis,abIaqiTeabis  quom  opus 
erit.Luxuriem  ferro  cornges:niodus  tamen  adfit  Si  cautio. nouifsimam  hanc  ratio/ 
nem  fruifra  quidam  auulfionem  exift!marunt:quom  auulfione  ftoloncs  parui auei/ 
lanrur:parcemc^  aliqua  e matris  quocg  corpore  auferant  iecumjfimbriato  quocf  cor/ 
pote  Si  feorfum  non  aliena  in  arbore  adierantur . Veris  tempus  tempeftiuum  eft 
tnfitionisCalidis  locis  adultum»  frigidis  prxceps : creicentem lunam  obleruabis.Vi/ 
deo  K illum  morem  minime  damnari  folere^quom  leuiter  refciiTo  aliena  arboris  Ii/ 
bro  Citri)  gemmx  incIuduntur,obftringuncurcp  diligentcr,habita  tepentis  tempo/ 
ris  ratione.Nec  diu  res  ducetur,  quom  ignobilem  furculum  uidebis  generofo  palmi 
tecfflorere.Infitionipyrum,morum,limone,aflyrium  malum  citrum<5  mutuo  com/ 
jnodas  putabis.  Erat  Si  illa  ratio  deponendg  Citri  fane' frequens  ueteribus:durio.- 
rem  ScTiam  adultum  ftipitem  cubitali  ferme’  longitudine,  leuigatuutrincj,  nodis  5C 
aculeis  reiediis, prominentibus  tantum  gemmis  infignem,Ioco  ibii  oftenfo  depone 
bant.Qui  operofiores  erant,bubuIofimo  utrumcp  apicem  adimebant, algam tie  ob/ 
ducebantiaucfubadJa  argilla  utrinc^  integebant:fo!umi^  antea  molliebant, crebro  ai 
quam  inducebant, ab  frigore  defendebant.  Ali)  thaleam  graciliorem  multo 

^breuiorem  ita  folo  immergebant, ut  inferius  obliquatapaulo  minus  cubito  exta/ 
ret.  Eadecpqua  modo  diximus  induftria  curabar:  peculiaribus  Citrio  regioibus  per 
autumnum, noftro  fub  caelo  adulta  lam  aeftate  id  comode  fiebat. Noftri  priores  infe/ 
rendi  rationes  £>^  magis  probant  SC  frequentius  utuntur.  Necuero  eu  morem  alper/ 
namur,quom  Citrius  ramufculus  delibratus  alieno  cortice  induitur:  obliga turcp  ita 
ut  limbi  refpondeant, frondes  5d  id  genus  inuolucra  aduerfus  cxli  intemperie  afirin 
guntur.Peregrino  enim  in  cortice  fubolefcet,  illumcf  ante  quadriennium  fuumno/ 
men  adoptabit.  Illud  etiam  antiquitusinflitutum : ut  ab  humeris  Citriorum  orien/ 
tem  afiiuum  fpecflantibus  furculi  peterentur . Qui  fi  forte  longius  afferrentur, rapo 
infixos  optime  cuft  odire  fuccum  arbitrantur:  feruaricp  inter  duos  imbricesiuxta  ri/ 
uos  uel  pifeinas  pyxidatim  obftrudios. 

De  Citri  educatione. 

Poftquam  uero  iam  radices  egerit, SC  adolefcere  incipiet  pedamentis  eius  infirmi 
tatem  iuIcies.Luxuriatem  compefees:  plagas  caeraintritaiie  oblines,  hyeme ferrum 
non  admouebisrerucas  campasue,iubnafcentes  decut:es;aut  muliere  menfibus  ue/ 
xatam  fublatisueftibus,nocSis  filentioinduces-Ne  ad  Citrium  fufos  torqueat  iube/ 
bis, promicantibus  ramis  frigora  SC  uentos  arcebis. Si  locus  minusaptus  eft, maceri 
asmunimentaq?  obijcico:»ftum  temperato.utroi^  tempore  aquas  irrigato.  Vere  am 
bitiofas  uetuftefcentesi^  8^  luxatas  partes  amputato : quam  amputaueris , intrita 
medeberisme  frigore  iuguletur . Ante  omniaut  natus  ftipes  in  recflQadoIefcatpro/ 
curabis : in  conum  crefeere  facies  • lafciuientesramos  caftigabis  . Quom  adhuc  te.- 
nera  eftjCalicem  aqua  plenum  appendito:  ex  quo  in  arborem  fafeiam  protrahcjquo 
iugi  humore  exhilarefcar,  ad  aetatem  cruftam  contrahat . fi  crafsiora  Citriauo/ 
les,  ramorum  fyluam  decuties  : quo  illi  pauciores  relinquentur,  hoc  mala  amplio/ 
raprouenient.Triplex  eorum  fapor,duIcis,acer,medius.raro  in  Italia  dul cis,  arte  ta 
men  airequipoteris,quod  in  patrio  iolo  naturae  Iponte  obtigit. Nuper  etiam  accepi/ 
mus,  inuicfiifsimos  femper  Hifpaniarureges  qui  Chriftianum  imperiu  longe  late 
promoueruntjin  hcfperio  orbe  infulas  inuenilTe  citretis  admirabilem  in  modu  con/ 
fitas:ubi  pomorum  amplitudo  & fuauitas  incredibilis.  Quod  fi  toto  anno  in  arbore 
Citria  habere  uelis:  quod  in  Aflyrfa  peculiare,  quibus  etiam  locis  frequens  eft:eum 
morem  feruabis. Quom  legendi  tempus  aduenerit,partem  quidem  ftringes,  partem 
relinques:qua  parte  ftrinxeris,genuina  arboris  feracitas  alia  fubftituet:quibus  adul 
tiSjpoteriit  priorailla  decerpi,atcp  ita  fubinde  noua  fcetura  inuitari.Siquando.ue/ 
roob  frigoris  magnitudinemaruerit,  nefeca,  neue  animum  defponde:  fcd  calcem 
aggerito,  aquamq?  irrigato,£t  quafi  exanime  in  uitam  reuoca.  Saepe  enim  ufui  uenit 
utautfummoe  ftipiteauta  radice  pullulet  atrp  repubefcat.Tanta  eft  enim  huius  ar/ 
borisuiuacitas>ut  quom  extin<fia  uidcatur,repentefrondefcat.Saepe  etiam  rami  ca/ 
tiofo  cortice  illudunt:  quos  quom  aridos  putaueris,  mox  germinantes  admireris.fi 

S quid 
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quid  tamen  aridum  eft,rcfecato;  reliquo  parcito-  Quomodo  dulcia  fieri  pofsintjan.* 
tequam  feranf,iamdiximus.pofiqu5uero  adulta  (unt,fic  facics.Crafsiore  palmitem 
caedes, in  palmic^  altitudinem  cauabis:mcl  fuper  inftillabis,  arcebisi^  foles  imbrice; 
cuom  uero  mei  uniuerfum  hauferit,  aliud rurfus  infundes:  radicibus  etia lotium ad- 
fundes . Extuberantes  gemmas  ,nifi  qua  parte  mella  propinaueris,  expungitoicay 
ieris  parcito.  Si  calida  in  regione  citretum  IrabueriSjiic  facere  poteris.Hyeme  prteci 
piti  £C  iam  uere  appetente, truncum  obliquo  foramine  ab  imo  terebrabistita  ut  altc/ 
ra  parte  no  exeat.  Ex  hoc  humorem  effluerefincstantifper,  dum  Citriaprotuleriti 
lunc  foramen  luto  farcies. hac  ratione  dulce  fieri  quod  medium  eft,  cotendunt.Nec 
non  illud  monumentis  traditu  eflimutuo  quoda  natur*  afFeclu,  quam  fympathiam 
dicutjCitrifs  cucurbitas  coci!iari:feliciuscpproucnirc,ubi  illa  in  proximo  fats  funt: 
cineremq  cx  earum  refiibus  pulcherrime eSuenire.  poteris  Citrios  adhiftoriale 
opus  couertere,fi  auertendi  aftus  gratia  locum  irriguii  paraueris,munitionibusfri 
gora  cxduferis;mox  uri  magis  placebit  diriges  aut  circumduces,au  t ages  in  quadrii, 
palisij  cinges, loris  obftringes.  Ab  ipfisi^  incunabulis  omnes  formas  docebis,  £C  in 
omnia  fimulachra  uariabis.Quam  uoles  etiam  forma  poma  facile  induent, fi  nafcen 
ilbus  quafi  perfona  e ligno  argillauejquapotifsimu  cupies induxcrisianj  ineaado/ 
iefccre  imperaucris  . E c licet  comodilsime  iliis  medici  ad  euocados  necandosqi  hti- 
mani  corporis  lumbricos,  condicis^  Sacharo  ad  componendum  flutfiuanteftoma^ 
chum  utantur,  opulentioribusi^menfis  interpoliores  Iautitiesadfcribantur,2Cex 
eis  eorfiep  floribus  odoratiisimi  latices  elidant  ur, multae^  omnino  inde  ucniat  mor/ 
talibus  utilitas:ea  tame  rerum  uarie  tas  pomoru  decor  admirabilem  folet  fpedan- 
tibus  obledatione  afferre.Hatc  ferme  funt,quead  Citriorum  curam  obferuauiiims 
pertinere.  Quat  alicubi  fortaffe  fuperuacua  uideri  poterit,  quod  propter  fitus  felici/ 
ratem  fua  fponte,nec  ullius  hominis  cura  adiuta  proueniant.Nec  enim  tantuaquv 
rum  irrigacio.reliquus^human*  induftria  cultus  prodeft:quancum  ab  initio  con- 
fulere , ut  quam  commodffsimo  loco  deponantur : ubi  ne^  «eflus  magnitudo,  neij 
uentorum  intemperies  obeiTe  polsit. 

De  Cttrijs  pofiquam  Iccla  funt. 

Quoin  autem  ad  maturitate  peruenerinqut  diu  feruari  pofsint,nodii  nubi1a,fifen 
le  luna  legito. Abdita  inclufacp  cum  ramo  &u  frondibus,  qua  uemis  uexari non  pof/ 
flnt,penderia  fcruatoruel  ftipulis  SC  bene  aridis  paleis  recondito.Htec  deinde  ueftia 
rijs  tapfisindufa,purpura,  holofcricas^uciles  anoxfjsuermiculisdefendut.Quas 
ideouolunt  aNeuio  citrofas  appeIIari,magno(ut  puto)crrore,quom  a Citrijcolo/ 
re  didas  confiet.  Citrium  etia  a quibufdam  medicam  malum,  a Vergilio  aut  felicem 
nuncupatam  cenfent:  cuius  pomum  pr*fentifsimu  uenenis  remedium  cxiftimaue-' 
re.N  ec  pr*tcrmilfam  eius  mentionem  ab  Homero  illo  uerfu,  TjActft  </l’  o<^ix« 
t’  «AixfcKVMo  9ss  T MK  vH<roy  Odorqi  concif*  cedri  citrijc^  per  infulam  abibat. 

Quorum  opinio  quam  probabilis  fiqdifcutiendum  alifs  relinquo. 

De  Cedro. 

Aliam  effe  a citrio  cedru  fatis  confiat:  cuius  fucco  ucteres  ante  olei  ufum,  ufos  pu 
tant.Idaeis  fimplex  eft,iunipcro  non  abfimiliSjfed  folijs  maxime  difiat.Quippe  cc/ 
dro,durum,acutum,fpinofumc5,iunipcromolIius:excelfiorquoc^  iuniperus.Alijs 
duo  funt  eius  genera, maior  bC  minortminor  etiam  diuiditur-altera  enim  lycia, al(e< 
raphcenicia:difierunt  folio.  Nam  qug  durum,  acutUjfpinofum  habet,  oxycedros  uo 
catur,ramofa  K nodis  infefta.  Altera  odore  pr*ftat.  fruc'tS  fert  myrti  magnitudine, 
dulce  fapore.Maioris  etiS  cedri  duo  genera.Qu*  floret  frudum  non  fert,  frudifera 
non  floret.  Satyrus  ambas  fine  flore  Tibi  rufticos  attuliiTe  inquit,  cortice  cupreflb  fi/ 
miles  uidebantur:  uerum  fcabriori. radices  rarae  corpore  ambabus,  ati^  per  fumma 
telluris  difpcrfx.Nafcuntur  iaxofis  frigidis  locis.  SiT  in  ea  antecedente  truduoccu 
patnouus.Frudus  odoratus,pulcher,guftatuq  fuauiSjiunipero  caeteraquidefimi/ 
iis, fed  niger  gufiucp  aftrmgens,ur  pr*  nimia  acerbitate  prope’ inguftabilis  fit.durat 
jn  annum. tum  quom  alter  fubnatus  fuerit, przcedes  decidit.  At  ut  Arcades  uolimt 
fril dus  fimul  retinet  ternos,  id  eft  anni  proxime  exadi  nondum  maturum,  £C  teirij 

ante 
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afltc  pf serentem  iam  maturu  a tcp  guftabilem , 8C  tertium  nouum  ipfum  dcmoftranc. 
femen  eius  cupreffo  fimile  . Quidam  cedrelaten  iiocantiex  hac  refina  laudatifsima. 
Materisc  Uero  ipfi  xternftas:  itacg  dC  templorum  contignationes  &C  deorum  flmula^ 
chra  ex  ea  facTritauerSt.  Cedrinus  efi  Romae  in  delubro  Apollo  Sofiariiis  e Seleucia 
aduetSus.Hoc  Syri  &rPhcemces  peculiariter  ad  nauigiaufi  funtihabentenimlltis  in 
montibus  cum  Iongitudine,tum  crafsitudine  prxftantifsimas  : quippe  adeo  craffe- 
foinqutfint  quas  ulnae  hominuquatuor  nequeant  amplecii.  addunt  his  ampliores 
pulchriorescp  comperiri  in  hortis.Cedro  Omilis  in  Arcadia  eft  arbor,  quae  in  Phry^ 
gia  frutex  uocatur . Quom  aute  cedri  materies  naturae  fuae  fponre  humore  emittar, 
ut  ferme  extere  quibus  eft  oleofus  humor,mhil  mirum  uideri  deber,n  quando  deo/ 
rumftatux  ex  illa  fatftx  fudalPe  inueniantur. 

De  Citro. 

Citrus  cupreflb  fo2mtnaeetiamnumfilueftrifimilis,folio,odore,caudice,in  Mau/ 
htania  dC  circa  Hammonis  delubrum  frequens  . Huius  exiftimatio  fumma 
rumcauia,  eburneis  pedibus  fubie<ftis:quainfaniaM. Cicero  SC  Gallus  Afiniusno 
laiifunt,  quoru  menfxfeftertiu undecies uenudatx  iiint-Traditur  SClubarex  duas 
uendidifTe : quarum  alteri  precium  fuit  lefterrium  quindecies , alteri  paulo  minus. 
Coflagrauic  incedio  quam  Cethegus  decedes  feftertium  quatuordecies  permutaue 
ratVnius  magnitudo  celebris  eft,qua:  ex  orbibus  dimidiatis  duobus  a rege  Mauris 
tanix  Ptolemxo,  quatuor  pedum  femipedis  per  medium  ambitum,  craisicudine 
quadrantali;  maius^  miraculum  in  ea  eft  artis  latente  iundlura , quam  potuiflet  efte 
naturx.Nomio  Tybertf  Cxlaris  liberto  egregia  admodum  fuifle  dicitur.Cuius  ma 
tcria  erat  tuber.hoc  eft,uc  Plinius  interpretatur,radicis  uitium.Meniarumuero  ali^ 
as  tigrinasjin  uena  fcili cet  criipas,  quod  longo  euenit  dilcuriu:  alias  pantherinas  in 
uorticem  peruias,quod  intorto  uenarum  ambitu  cotingtt.  Vndatim  aiix  criipx>ex 
quibus  clariores  qux  pauonu  caudx  oculos  imitantur.  Colore  mulfi  ma/ 
ximenobiIfcatur,leuitatepIurimum  comendancur:quam  artifi 
ces  comparant  frumenti  aceruis  feptenis  diebus  im 
ponemesjtotidemintermifsis.Mirumi^ 
ponderi  quantu  ita  detrahant. 

E citro  etiam  naues  fe 
cerunt  Veteres. 
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^CAELII  CALCA 

GNINI  COMMENTARIVS  IN 

VENETJE.  CLASSIS  EXPVGNATIO 
nem  ad  Hippolytum  primum 
Card.£ftcnfem, 

R.  D.  Cardinalis  Eftenfis  prius  lingua  ucrnacuIaformauerat.MoxC®/- 
lio  Calcagnino  in  la  tinitatem  transferendum  mandauiitqui  abArchety/ 
po  non  decidit, ne(|  per  unguem  uariauir. 

D decimff  Calendas  Decembris  anno  D.  ix.fupramil^ 
lefimum  poft  falucem  humani  generis  reparatam,  Vene/ 
torum  clafsis  magno  impetu  in  agrum  Ferrarienfcm  irrii 
pir,ferro  attj  igni  tiaftas  omnia  fcediTsimeieocp  die  a For/ 
A nacibusad  Corbulas  ufcj  pcruenir.Poftridie  ueroaduer» 

fo flumine,  parifeuitiaad  Pollicellam contendit,  quilo/ 
cusab  urbenoftra  milia  palTuum  duodecim  abeft.  Ter 
tio  demum  dic,  qui  dies  in  memoria  illibata  uirginis  Ca/ 
tharfnse  celebra  tur>Fcrrariae  dux  AlphofuSjfratcrffHip 
poly tus  Cardinalis, nullo  adhuc  iufio  exercitu  comparato,fed  centum  atrp  odogin 
ta  peditibus  tantum  ftipatijtotacp  urbis  nobiliiate,fel!ularijs^opificibus,  Si  csteris 
Eftcnfis  familis  beneficiarii  s ad  ligna  conuocatis  urbe  exeunt,  eo  confilio,  ut  quan/ 
ta  fieri  pofsit  maturitate  hofii  late  atq;  impune  gra flanti  occurratur , eiuscj  impetus 
acfxuiriarefringatur.Cuius  rei  gratia  opportunum  exiftimaueruntin  altera  flumi/ 
nis  ripam  equites  aliquot  leuioris  armature  pramitrere.Ea  enim  in  parte  hoftilesco 
pia:  uerfabanturfiamq?  ipfi  FrancoIinum,unde  ad  urbem  milia  quincj  interrunt,atti' 
gerant-  Hippolytusij  cum  prxcurforia  manu  proceflcrat  diligenter  exploraturus, 
quo  loco  agmefift ere, ubi  comode  tormenta  expedirfjClafsis^fi  prieternauigareni/ 
teretur, maxime'  infeftari  polTet.Nec  dum  mille  paflus  confecerat,  quom  Venetam 
clafTem  pafsis  uelis  omnitjopefubeuntem  profpexit-Quam  rem  acluti?  fratri  nun- 
tiari iufsiu&rTnox  ipfe  re  omni  perfpecta,  fpeculatorijscf  nauibus  abunde  cognitis 
reuertitur-Tum  raptim  turmas  inflruere,tormctarias  mole^  dirigere, omnia  tumui/ 
luario  adminiftrarc.  Quae  necdum  fatis  explicueratjquom  ingens  triremis  pulcher 
rime  armamentis  ornata  cubitum,  quem  forte  eo  in  loco  facit  aquarum  ucrtigo, fu- 
perauic-Cui  parcenduconfulto  put3uerunt,dum  propius  accederet . Tum  ueroex/ 
cufsis  tormentis, adeo  perterrita  cftiut  nihil  fibi  antiquius  duxerit,  quam  fecuritans 
gratia  in  eum  finum,unde  cxiuerat,  fe  referre.  Adfcitisi^  fibi  duabus  triremibus, & 
alijs  pr^terea  nauibus,  quas  illi  fuflas  & barbotras,  ueteres  uel  biremes  uel  liburni- 
cas appellabant, idem  iter  repetit: omnicgnifu  flumen  munitiones  noftras  fupeta 
re  contendit.  Quod  illis  primo  facile  uidebatur.  Noftri  enim  de  induftria  fegnius  Z' 
gere,  quo  magis  iilx  fub  icium  accederent  • Sedpoftquanon  leuiori  molarium  im- 
petu quam  antea  cxceptaeft,  conflernatis  omnium  animis  coacta  eft  ingratis  fein 
eandem  flatione  recipere.  Nec  fibi  eo  loco  defucrQt  noftri  prfncipeslabeuntemqi 
nauiter  infecuti  cum  modico  militu  prsfidio,  qui  interea  adueneranc,  ad  ferum  ufij 
uefperum  tormentis  inccflere  non  defierunt.Nox  perfecutione  pariter  5C  pugnam 
diremit.Remiges  ad  Pollicellam, ubi  caetera  clafsis  cofederar,  principes  in  cafira  rc- 
diuere.&iammulra  nocte  Alphonfus  dux  ad  curam  rerum  urbanaruprofeclusefh 
Hippolytus  Francolini  cum  milite  nodtcm  egit,  poftero  die  infigneaiSum  eft  nihil; 
nec  locum  cornutarum  clafsiarfj,  fcd  unfucrfumin  iacicndis  ualiis  acmunitioiMbus 
inftruendis  confumpferunt . Quod  non  contentus  Hippolytus  per  certos  explora/ 
rores  cognouifle,ftatuit  ipfe  coram  cernere.  Quom^  eamrem  plurimum  ad  iiatum 
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belli' pertinere intellexifTet: ne  V enetopr^beretur  muniendi  ocium^fratrem  perlite 
ras  rogauir,ut  quam  maturrime  deledtu  haberet milttescf  ad  fc  mitteret, quibus  pof' 
fet  a cafirorum  munitionibus  hoftem  auocare.  Sed  quom  mira  eiTet  militum  pauci/ 
taSjnecefTe  fuit  rem  in  diem  tertiu  diffindi-  interea  hoftes  opus  urgere,necp  die  netj 
nodlu  incermitterc.Qu$  quom  Hippolytus  tanta  feftinatione  agi  intclligerethn  ea 
enim  re  multam  opera  nauabat^ne  quod  hoftium  momentu  fe  lateret  i &<1  piane  prO/' 
Iptceret,  fi  quid  ocrj  amplius  daretur,  rem  afFe<ftamfore,itaut  difficulter  inde  hoftes 
extrudi  poflent.  Sequenti  die,qui  in  honore  magni  apoftoli  Andres  celebris  ha/ 
betur,ne  res  longius  produceretur, ftatuit  belli  fortuna  experiri,fi  quo  forte'  impetu 
hoftes  loco  eff  cerentur.Paratis  igitur  omnibus  quae  ad  eam  rem  neceflaria  uideban 
tiir,edodlis($  ceturionibus  fid  primipilis  ut  milites  haberet, mane  copias  exiguas  fa/ 
ne, quibus  urbana  8d  ex  agris  coUecftitiammanum  fuccenturiauerat, eduxit. Milites 
autem  magno  concurfu  in  opera  hoftilia  impetu  fecere,  admotisi^  tormentis  ia- 
diis  pilis  oppugnare  cceperunt.  Et  profedio  tantus  f uit  quorunda  militum,  dome 
fticsEfp  nobilitatis  ardor  in  eo  congreiTii , ut  fpes  eifet  munimenta,  quas  iam  magna 
exparte  affecl:a,8d  iatis  inftrudia  uidebantur,  expugnari  poffeinifi  mifcellanea  opi- 
ficum £d  agreftium  turba  in  negoerjs  bellicis  minus  callida,  multitudine  telorum  ac 
tormentorum,  quae  tum  a claffe,  tum  a munitionibus  iaciebantur;perterrita  &C  loco 
cefsiffer,  QC  poft  aggerem,  ubi  attingi  non  poterat  delituiffei.Promptifsimus  igitur 
quifjaut  confoffus  aut  graufter  faucius-caeteri,  qui  aufi  fuerant  obfiftere,a  comani 
pulonibus  deftiruri  Sd  fe  proditos  rati  de  reditu  cogitare  cogebantur*  Proinde  ho/ 
ftes  audacforesfacfli,agmineeruptionefecere;magnum(^damnuattuIifsent,niprin 
cepsipfe  cum  ala  equitum  SC  turma  nobilium  fortiter  occurrens  eos  non  fine  ftrage 
intra  uallum  rei ecifiet-Ex  noftris  aliquot  deftderatifunt,  inter  quos  Herculis  Can- 
telmi  adolefcentis  nobilifsimi  cafus  maximu  omnibus  ludtum  attulit. hic  enim  dum 
animofiushoftes  perfequitur,ufcg  adeo  ad  flumen  prouecftus  eft,  ut  quom  equure- 
torquererc  conare  t,  arenis  fiuuialibus  impeditus  , aggerisi^  altitudineinterceptus 
aconfpedlu  ibciorum,ingruente  ui  hoftium  fuerit  obtruncatus-  Confirmauerat 
iam  fuos  Hippolytus, maiorei^  imprcfsionemfacere  parabat:  quom  certus  nuntius 
attulit  magna  auxilia  hoftibus  aduenifle,  fubfidiarias  aliquot  cohortes,  Sd  non  con- 
temnendum equitii  numerum. ille  paucitatis  fuorummilitQconfcius,  nec  faris  confi 
dens  tumultuariis  copiis,nuperrimo  exeplo  admonitus, receptui  cani  iuisit:  fuos<^ 
incolumes  reduxit, co  confiiiOjUt  hoftem  interea  detineret,  dum  noui milites  coferi 
berenturjbd  auxilia  accederent,qu»  iam  aduentare  dicebantur.  Accefsit  illud 
incomodum,ut  colledtitia  agreftium  BC  popularium  manus , nec  exiguus  manipula 
rium  obgratorut^  militum  numerus,de  multa  nodie  agminatim  e caftris  decederet: 
cui  rei  nec  ratio, nec  cofiiium  ullu  adhiberi  potuit.  C^uom  ita<$  Hippolytus  Sd  exi 
guitatefuorumilituad  quapcruenerat,animaduerterec,2d  iam  certiushoftiles  copi/ 
as  audias  coperiffetjSd  res  noftras  in  magno  pofitas  difcrimineintelIigeret:quomiI 
lis  anima  creutfTe,noftros  fiducia  excidilfe,pro  certo  haberet rnibil  opportunius  du 
xir,^  mature  caftra  cornu  tare,fe«^  in  tutiora  recipere.  Nec  du  era  prater  Ludouicu 
comite  Mirandulanu  cum  aliquot  alis,  nec  qs  quidem  plenis,ex  conicederatis  quif/ 
quam  aduenerat.  Ac  Venetusfbliro  ferocior  accepto  iubfidio  magnos  (piritus 
mduit,neciamfua  tueri  conientus,ultro  in  ceffere, agros  incurfare.Iongelateq;  uafti 
larem  facere,  nec  facris  nec  profanis  abftinere,omniaiuxta  habere-Ncc  facile  tantae 
atrocitati  occurri  poterat,  tum  ob  eam  quam  modo  diximus  militum  paucitate,  tum 
quod  aptifsimo  loco  uallum  iccerant:  BC  a claffe  quae  ulteriori  ripjc  incumbebat,  ad 
uallum  ponte  coagmentaratiquo  facilius  utrincg  pro  tempore  fuccurri  poflet.Huic 
loco  lata  fubiacebat  planicies:  unde  multa  offerebantur  itinera,  quibus  pro  arbitrio 
poterant  omnem  rt^ione  exagitare.  Nec  in  proximo  dabatur  caftrametandi  facul- 
tas: quod  citra  pagum , cui  R.ho  cognomen  dixere , aedificia  omnia  tam  paftorum 
quam  ciuium  fuccenfa  nufqu3prteftabant,ut  faeuientis  hy emis  inclementia  defendi 
poffet. Quotidie  tamc  leues  aliquae  uelitationes  fiebant;  & pro  temporu  locorumue 
occafione  autiniquicatejnunchoftis  nuc  Ferrarienfis  fuperior  abibat.  Dum  haec 
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ageTcnfcopiae  Romani  Pontificis,  K iam  cofcripti  milites  ab  Alpliolbin  caftraper 
uenere,noftri<^ firmiori  animo  cominus  hofic  aggredi,  prompciusq:  inire  certame 
non  detrectabam:  &1  antea  ferociente  liberiusc^prouocanie  Venetum  perterrebar, 
magnacp  damna  afferebant.  Nondu  tamen  res  iufto  certamini  credebatur,  fedcoiv 
fulto  ducebatur, dum  Ludouici  regis  Galliarum  rubfidia,quf  non  longe  abefledicc 
bantur,pratfto  elTent.Quat  poftquam  afFueruntjHippolytus  caftra  promouit.  & ut 
Venetum  prius  adeo  infolentem  ulcirceretur,occaftones  omnes  aucupabatur,  netj 
die.necpnotfluquietemdareripfeuigiliasobirc,  ipreimprouifo  fuperuenire  ofcitan 
libus,terrerc,c®dere,fugare,nuilum  diem  prattermiiiere,quo  non  aggeres, quibus 
faoftis  fe  tenebat,aut  ipfe  per  ft,  aut  per  duces  copiarum  tentaret,8C  locoru  fitus  per» 
luftraret  diligenter.  Contigit  autem  nefeio  quo  fato, ut  quom  die  quadam  comes 

Irlirandulanus  hoc  munere  iungerecurttormetarfa  pila  incerto  autore  adada  illum 
unum, quom  prope  inter  quingetos  equites  uerfaretur,  propter  aurem  finiflra  pet/ 
cufleric.exanimatucj!  ex  equo  deiecerit-Quac  res  liofiibus  laetitiae,  noftris  mceroris, 
plurimum  attulit.  Tianfadisigitur  diebus  aliquot,audocp  iam  fatis  noftroexer/ 
citUjdecreuerat  Hippolytus  iufto  Marte, omnibus  copifs  claflem  adoriri,  munn 
menta  hoftium  expugnareini  una  difficultas  fefe  obieciflec. Tantum  enim  excreue/ 
rat  Pad  us, ut  dubitando  uideretur, ne  hoftis(quod  faci!efactuuidebatur)interfedo 
aggere  aquarii  molem  fupra  cubitos  tresinduceret:inuiti(^  noftriloco  cedere, tot 
mentorum  iadura  laceri  Cogerentur.  Satiusigiturexiftimatum  efffumma belli  ad/- 
hucin  aliquot  dies  proferri.  Et  quoniam  res  humano  confilionon  pefleadminifira 
ri  uidebatur,mdiuinaopeffatueruntomneconfilium:indid*q;rel!giofifsimeoni- 
nibus  templis  preces  deorum  pattociniu  exorarunt.  Nam  K nodem  ferenitasfecu 
ta  cft,uentusq3  immutatus , plane  ex  fluminis  incremento  plurimu  remifium  eft. 
Hac  relatus  Hippolytus  & Dis  gratias  agens, duces, centuriones, tribunos  omnes 
admonuic,ut  fuosmitiics  armatos  expeditoscf  habcrent.lpfediei  erepulculoadua- 
fa  conclamari  iursittafiumpiiscpiegionariis  omnibus  & aliquot  grauioris  armaiurg 
equitibus, addudisq;  tormentis  prope hoftes  intra  mille  paffius  confiicit:  & fubinde 
cacerum  agmen  pro  loci  opportunitate  fubfidcre  iufsit . Mox  ipfe  ex  eo  pago,  cui 
Rho  cognomen  diximus, acceptis  prope  cohortibus, grauioriscg  8C  leuioris  armam 
ra  equitibus  in  hoftemprofeduscft. ' Nec  Venetus  pugna  recufauit,inftruda^ 
acie  extra  munitiones  fededic.Et  noftri  licet  pauciores  numero,  tamen  quonia  fine 
dedecore  redire  non  poterant,  quom  praefertim  ultro  prouocaiTent, felicitate  etiaac 
uirtutefui  ducis  trctt,lortiter  pugna  ineuntjquibus  ille  nei^  hortando,  necjraonen/ 
do ulquam deerat,  unocp  tempore  fapientifeimi imperatoris,  QC  fortifsimi militis 
officio  fungebatur.  Magnum  incomodum  noftris  afterebat.ptzter  iniquitatem 
loci:tormcntoru,ragitcarum,2>C  teloru  omnis  generis  innumerabilis  pene  numerus, 
quae  a clafle  pariter,&Cex  aggere  laciebantur. Ibi  iiero  apparuit  quantu£dmili tu  con 
ftaiuia,  ZC  imperatoris  induftria  polleret.  Fada  enim  imprefsione  noftri  &C  V^eneiu 
gradu  moucninc,  QC  fugientcintra  uallum  fubfccuti  funt:  attiguam^  munitionibus 
aggeris  partem  funt  adepti, qua  mediam  ferme  claflem  fpecfabat.Hunclocum  Hip 
polytus  aprifsimum  exiftimauic,unde  machinationibusdireefis  clafsis  deturbari 
infeftaricomodifsimepoffet.  Iam  enim fibi  animo  prafumpferatnomodo illam 
fugare  ac  depellere, fed  debellare  plane, ( quod  mox  euenii)  ad  deditione  cegere 
8c  captiua  facere.Minime  igitur  fibi  cefiandum  in  tanta  rerum  opportunitate, coo' 
ft ernatisep  adhuc  hoftibus  inftanduputauir.Raptimergo  machinas  pertrahi,  fuiscp 
locis  difponi  iufsit:  K fine  interfpirarioneomnimolariumgenereoppugnare,  per/ 
tunderec^  ad  quartam  ufqiuigiliam  nondcfiitit.Namad  id  tempus  lumen  fuumlu/ 
na  terris  accomodarat.  Quae  res  gefta  tanto  impetu,  tanta<^  noftrorum  pertinacia 
maximum  hoftibus  terrore  incufsit.  Tribus  enim  perfofsis  triremibus,  multisq  a.- 
«ftuarijs  nauigiis  labcfacfis,magnsE  hoftium  lamentationes  implora  tionescf  per  no 
«ftem  exaudiebantur.  Hic  Lauretanae.CIodiansc^  uirgini  uo tu  faciebat. Ille  Pataui/ 
ni  Antonrj  patrociniuimplorabatiahusin  AngelumTaruifan5,qui  cum  claisipraw 
Edebat, infolenter  conuicuia(ffabar,luam^mlelicitaiemnuncdeoruinch:menci3e. 
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nuncimprudetise  mortalium  imputabar.  Quaeuoces  nonullis  ridicuT*  uideren 
fur,huinanai  umramcn  rerum  memores  ad  milertcordiam  concitabant.  NI  onulli  in- 
terea,qui  fugam  aufdius  meditabatur,  nauibus  aut  grauiter  attritis,  aut  in  terram  al 
IiTiscoacii  iunt  feuiefioris  arbitrio  permittere,  £C  ruppliciier  fidem  principis  inuoca 
le.Du^tamen  biremes  corbita  aliquot  cu  oneranjs  nauibus  £C  lcaphis,qusein{e 
riore  loco  excubabant,a  fuga  falutem  qusefierunt.  Nocte  aute  iliuni  non  placuit 
prmcipijUtcontinuareturoppugnatiOjCaccii^icftus  mitterentur. Sed  omni  ftudio  uo 
luitcaeieras  omnes  tormentarias  moles  fubuehi,  longa  ferie  per  ripam  difponi. 
Quibus  ne  quid  forte  hoftiummifsilia,  qui  nequaquam  in  iacuJandis  excutiendist^ 
t€lis,quibus  plurimum  abundabant,  ociofi  erant,  poflenrofF/cere:nouos  aggeres  & 
quafiobiicesextrut  imperauir,quibus  iila  defenderentur.  Et  quonia  huic  rei  obeun 
d*  operae  agreftesjquae  caftra  ob  haec  munia  fequebantur,teloru  hoftiliu  metu  per- 
tcrrii»  aberat , militari  manuSC  eorunobiliulabore,  qui  cohorti  pr:etoricadfcripti 
erant, res  tota  confecta  eft.  Et  ne  cui  parti  minus  coniultum  uideretur,  libuit  prin/ 
cipi  in  ea  parte,  qu<e  fupra  munitiones  erat , pratfidfa  ftatuere : ueritus  fcilicet  ne 
clafsiarfi,  ut  fe  idtibus  noftrorum  fubducerent , quos  ab  inferiore  parte  cum  magno 
maio  fuerant  experti,  in  citeriorem  ftationem,  qua  munitionibus  fubiacebat,tranli 
rent;pcrfpe<fla  induftrie  loci  condicione , moles  quasdam  maiores  uolebatelTe  ptx' 
fidiorquod  minus  cx  lentenriaprocefsit,  quom  opera  agreftss,  quas  etia  Tuprade/» 
fuifle  diximusjbentficio  noAis  ufajqua  adhuc  multa  erat.dclituiffent.Itacf  ad  infe 
riora  propugnacula, unde  primum  fortuna  arriferat,'reuerrus,id  quodingratifsimu 
fuit,  triremem  unareiciuit  eualilTe . Hac  enim  frgta  nocftisfilentio  ate^  obfcuritace, 
quanta  fieri  potuit  celeritate  elapfa  efittacituirnitate  autem  tanta,  ut  uix  remiges  fuo 
fungerentur  officio. Quod  eo  facilius  facere  potuiqquoniam  pleriq?  funditores  tor^ 
mentorum^  impullbres  ScT  miniftri  tum  forte  ad  ignem  nocturni  frigoris,quo  pene 
obrigueranqfguitiamolliebanc.aliena  Igitur  uel  negligetia  uel  necefsicas  incolumi/, 
tatem  illi  peperit.  Nam  primis  difficultatibus  Tuperatis,  paucist^  tantum  ictibus  ex/» 
ceptisbreui  in  tutiora  peruenit.Nec  dum  enim  potuerat  totis  ripis  tormenta  diipo.» 
ni,quae  hos  cafus  auet teret tquod  poftea  quom  primu  coepit  illucefcerejftudiofe  fuit 
procuratum  : &1  quom  nauis  oneraria  triremis  exemplo  idem  poftea  teniallet,  eam 
lacilenoftri  in  poteft  a te  redegere.  Appetenteigitur  die,  8C  mature  difpofitis  per 

aggerem  miliubus  princeps  aciem  direxi ttomnibuscg  ad  figna  conuocatis,8C  moni 
tis  ut  fortiter  pugnam  ca  peflerent, reliquias  cp  hoffiuperfequcrentur,  clafsico  figna 
dari  iufsit.  Tum  uero  milites  agminatim  tela  coniecerunt,5^  magno  impetu  mO/' 
lares  lapides  piiasfp  plumbeas  fubiecftis  ignibus  cxcuffcre : quod  primo  fadlumeff: 
ea  pane  quse  munitionibus  hoftium  erat  finitima,  S<l  quafi  media  claffem  fpecffabat.' 
Hsecres  non  modo  clalFem  ipfam  uehemeter  terruittred  5C  uallum,  quem  in  ulterio 
re  ripa  Venetus  parauerat , nec  dum  abfoluerat,  pene  omnem  in  fronte  prcftrauir» 
Tanto  igitur  6>l  ualli  Si’  nauium  & militudifpendio  como  tus  hcftis,ftatuft  experiri, 
anui  remorum,ipfo  etiam  flumine  adiuuante  fe  periculo  pofset  fubtra  here.  Anebo 
risita cp  fubducfiis  triremes due, haud  fane  longo  diftanres  interuallo  cita tifsimo  cur 
fu  ferebantur.HarS  prior  quom  in  confpeiffum  noftroru  propugnatorum  ucniffer, 
quafi  inter  cancellos  deprebenfa,  multis  acceptis  illaiisq:  uulnerihus  noftrorum  dey 
niq;  tormentorum  magnitudini  fuccubuit.  St'  quamuis  ad  farciendas,  oppilandascg 
plagas  maceriarios,nauticosi^opifices  ftatim  admouiffet.tfs  tam c omnibus  aut  uul/ 
neratisaut  cyfis,fa<fliscp  laxioribus  fenefirisdeprimitur.  Aegre  pauci  remigc.s 
pibataideftituti  omnibus  fortunis  euaferunt.  Qtiom  hoc  in  cogedfu  fuo  tacl^um 
altera  triremis  animaduertiifet,  confilfj  pot nituit:  6v.'  fi  ruro  in  priftinam  ftatione  re/* 
dire  potuifTer,  nihil  fecilTetlibentiust  fed  regrediendi  &r^rocedcndt  ulterius  ablata 
facultate, eodemep  impetu  excepta, undicp  pertoflajinccrfccftacp  maiore  parte  claft 
fiariorum  terra"  deniq;  allifa  peflum  i|t.  Elarum  uorG  fuerat  per  Icca  nc  ffro  agge.» 

ri  proxima  iter  laccre,uerir2ene  G medium  fluminis  tenerent,  ad  breuc  infulam,  que 
inipfo  amne  extabat,  sdaflerescp  triremium  quae  male  coagmenratie  ad  eam  no^ii 
fuerant  depulfs  alliderent.  Dum  haec  ita  gererentur,  Alphonfus  dux  ab  urbe  in 
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caftra pcruenit: cognofces^ quanta fapientia  8d felicitate  rotarem  Hippolytus gef/ 
fificCjfe  continere  non  potuit, quin  ex  laetitif  magnitudine  illum  amplexatus  frater/ 
na  charitate  exofcularetur,comun€mcj  fortunam  gratularetur.  Qus  frairu  incom- 
parabilis concordia  omnium  animos  tacita  quadam  pietate  comouir.  Tum  dua/ 
rum  triremiuprafedli  fingulari  homines  audacia  diuerfa  ratione  a fuperforibus  con 
filium  fugsE  ineunt. Noflras  enim  ripas  uitantes,{ec^  a militum  telis  quanta  fieripo/ 
terat, fubtrahentes:  Ibla  nauigandi  peritia  freti  per  meditullium  fluminis  exitSquae/ 
rebat.  Prioris  uero  triremis  conatus  hunc  exitum  eft  aflecutus.  Multum  enim  diu^ 
tormentorum  idl:ibus  attrita,neciamualens  repugnare  diutius,fefe  ad  ulterioremri 
pam  quanta  fieri  potuit  prope  admouerat,quo  facilius  clafsiariam  manum  expone/ 
retiiedimpadipaceruaeim  plurimae  noftrorum  pilae  molares, in  eam  parte  nauis  pe/ 
netratuntjubi  nitrofi  pulueris,caetera<^  ignis  fometaadferuabantur.Qiiibus  repen 
te  igni  correptis  maximS  concitatum  eft  incendium  j muhit^  mortales  concremati, 
csieri  qui  longius  aberant, fugientes  incendiufe  in  aquas  praecipites  dedere.  AL» 
tera  itacj  triremis,  quae  illam  allcifirabatur,  exemplo  tantae  calamitatis  perculfa,  nec/ 
dum  fatis  fub  noftrorum  icftum  prouetfta,  ex  longinquo  tamen  paucis  ac  leuioribus 
plagis  afFeda , iam^  ex  proceribus  prsfetftis  aliquot amifsis  mulcitudinecj  trc/ 
pidante  abiedis  armis  ccepit  clemenaa principis  obfecrare,pars  etiam fe  fluuiodc/ 
dereequae  res  profedio  attulit  omnibus  miferabile  fpecftaculum.  Principes^  ipfi 

fua  fponte  fuocp  ingenio  ad  clementiam  propenfi,  tela  inhiberi  iulTerunte&i  data  fi- 
de impunitatem  polliciti  eos  in  deditione  accepere  . Sed  plericg  facinora  fxuiiisti 
fuie  memores  qua  humana  diuina  omnia  permifeuerat,  phanacpdonarffs  expila/ 
tisprophanaucrantjanciftitescjipfos  fcEdifsimeiugulaueranttcui  reiteftimonioel/ 
fepoteft  Cymachlfum  atrocifsime  & barbaro  potius  more  ^ Italico  uexatum:  exi/ 
ftimaniesc^totflagitiisnullam  clementia  aut  mifericordiam  par€elTepoire;malue/ 
runc  fe  flumini  credere  quam  optimoru  principum  fidei.NonnulIi  itaq*  tabulis  tra/ 
bibuscpSC  cseieratfupelledlili  nauticae  impliciti,proutcuicj  fortuna  auxilium  obiuic 
rar,adnabant.Q^ui  autem  cum  triremi  adnoftros  uenere,nonmodomcoIumitat€in 
adepti  funtjfcd  ultro  etia  in  libertate  funcrcftituci.Tum  prorfus  Venetus  animSde/ 
fpondit:  omnif^  fpe  deiedlus  eftrquom  noftros  triremis  potitos  intellexitlnccniinus 
iam  proxima  coliata^  pugna,  quam  telis  & tormentis  obetlepofic.  Interca  dum 
noftri  integrasadhuc  partes  ciafsis  perfequuniur,&  qua  naues  confertioresuident, 
iiSus  dirigunt, Triremi  praetoriae,a!teriqpquae  illi  adhaeferat,  ocium  datu  eft  farcien- 
di tabu!aia,&l  fe  reficiedi  ex  nodurno  incomodo.Hsc  uero  arrepta  occafionc, qua» 
fi  aliud  agens,  furtim  ccepit  defcendere:quod  tam  cauce  ac  raptim  facta  eft,  ut  quom 
noftrfs  non  licuilTet  eius  curfum  maioribus  tormentis  interpellare,  leuioribus  tan- 
tum 8f  minutis  glandibus  accifa  euafertt.  Quod  ne  forte  rurfus  euenireneucftfgib 
principes  ad  extrema  propugnationum  coronidem  grandioresmachinasfubuehi 
iulTcrunt,a:<5  id  quidem  opportune.Inuitata  enim  proximae  triremis  felicitate  prs/ 
toria.pari  curfu  ferebatunmagnamiiuim  molarium  telorum  in  noftros  effunde/ 
bat.Eac^  celeritate  per  tria  ferme'paflua  milia  proue<ftaeft.Scd  continenternofiro- 
rum  molibus  agitata,nec  iam  potes  reludari  prope  ripas  ulteriores  fuccubuit.  Re 
bus  ftaqs  omnibus  hac  parte  probe  coftitutis  placuit  tormda  cominus  in  reliquam 
claflem,  munitiones^citerioresinferri.  Et  ad  eas  quidem  principes  caduceatorem 
prtemifcre.Jntjsenimmagnaeratremigum,militumcp5i  inyricotiimanusiproniil/ 
fac^  militibus  impunitate  u deditione  faceret,6i  remiges  ac  Illyricos  arbitrio  noftro 
permitterent,  quonia  confultationem  producebantjdfemcj  eximi  uolebant,tormeni 
ta  admota  funt,acerrime(^  munimenta  pertundi  cceperunt.Iili magnitudine  ftr^is 
uaftitace  perterriti  le  recipere  ad  clalTem  ftudebant . Sed  clafsiarrj  eodem  terrore 
perculfi  perturbate  ac  impedite  omnia  agebant,  nullo^  certo  loco  confiftebat.Iraij 
neuter  neutri  fubfidio  eft  e poterat,  denicf  terrore  uidi  certatim  fe  in  aquas  iaciebat, 
fpe  euadendi  in  proxima  infulam, quam  in  flumine  extare  diximus.  Aifj  igitur  reie/ 
(Ttis  ueftibus,  armari  alq  enatabant.pars  clypeispcltiscf,pars  truncis  arborum  inni/ 
tebatur.  Namtf  Hippolytus  ab  initio  pugn»,quo  minus  hoftes  poflent  naues  expli 
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carc, magnam  uim  arborum  caedi,  & in  flumen  prorfcimandaueratl  quae  tuncnau/ 
fragis,8<l  ieieprsecipitantibus  auxilium  attuIiiTent,  nifi  fugientium  muIcitudOjfeftix 
natio<^  dum  fe  omnes  rjidem  truncis  applicant,  fuo  pondere  fedeprefsiffet.  Sed 
tum  demum  tctru  oculis  ipectaculum  ofterebacur,  quom  fluminis  curfliuetfci in con. 
ipectumnoftrorum  militum  peruenerant-Necenim  ulla  ratione  inhiberi  poterant, 
quin  fagittis,manuarijs(5  tormentis  id  genus  telis  miieros  illos  ac  femineces  con 
ioderenr.Quscres  uehementcr  animos  bonoru  pcrmouebat,homines  potius  quam 
hofles  cogitantium,  nec  ullum  eft  exemplum  quo  magis  facies  huius  mali  repr$fen 
ianpolTet,quam  fi  quis  demptis  equis  animo  eam  pideuram  concipiat,  qua  in  ma  r 
Aegyptio  Pharaonis  excidium  exprimitur.poftquSueroliburnicaenoiir^&con.' 
ftrai2,qu«in  parato  erant, apparuere,ueritihoftes, ne  noftri  qui  triremem  SC  onera 
liamnauem  fuerant  aflecuci , illos  cominus  ex  alia  parte  aggrederentur,  fine  mora 
omnes  difsfpantur  ; nec^  ufrtutis  necp  fidei  memores  huc  ateg  illuc  procuiTabant  fua 
fponte  in  undas  defilientes.Mirum^  prorfus  uideri  poteratjipfam  uiucndi  cupidita 
lem  plerifq?  uitz  obliuionem  attulifie . Multi  tamen  terreftri  itinere  euafere.  aliquot 
przterca  hoftium  naues,  bC  omnis  fere  patritioru  manus,per  canalem,  que  Poilicel/ 
Ia  cognomento  dfxerunr,effugere.  Minoribus  etiam  nauigijs  SCfcaphis  impune  It 
cuit  per  Padfi  uiam  capeflere:  in  has  enim  no  placebatgrandiora  tormenta  abfumi, 
quz  pertundendis  tantiS  triremibus  referuabantur.  Nonnulli  etiam  quom  res  con 
datnatas  intelligeretjaufi  funt  immane  facinus  aggredi.Trircmes  enim  aliquot  har 
pagonibus  colligantes  in  eam  qu^  medium  locum  tencbat,quo  facilius  eseters  cre 
marentur,ignes  iniccere.Malebant  fcilicet  illas  perdere, quam  incolumes  in  manus 
nofiras  peruenire.  Sed  noftrorum  aduentus  eas  ab  incendio  uindicauic:uni  ferre  o-' 
pem  nullo  padto  potuit,  cui  flama  uioletius  inhaeferat:cgteris  faluis  potiti  fumus,ma 
gnustf  nauiu  numerus  in  ditione  noftram  redadtus  eil.Haru  alias  liburnicas,  corbi 
ias,onerarias, aefiuarias, coft ratas, exiftimamus  appellari. In  qbus  promptiores  qui' 
damaufi  repugnare  ob truncati,  captiuicateri  fadtifunt.  Inter  extera  qug  ad  profli 
gandos  hoftes  Hippolytusparariiuflerarjpontisctiafegmetanocfleproxima  afferri 
madaucrat,quibus  iunccis  fltiuius  infternerecur,  fpfe<^  cu  phalange  ££  equitibus  ac 
macliinis  ad  infcftandos  euertendoscg  hoftes poflet  traqceretfed  bono  quodam  ho- 
ftiu  fato  factu  eft,ut  minime  pons  ipfe,  quom  multo  ufui  efrepoffet,  in  artus  reft itui 
ualuericiitaq;  noftris  dempta  eftoccafiodifperfbs  ac  palantes  illos  pcrfequendi.Q_ua 
primo  rem  principes  tulerunt  xgre,ueriti  ne  hoftes  fpatiu  haberent  fe  colligendi  ac 
pugnam  redintegrandi : difeuneatar^  protinus  pontis  membra  ad  debellatae  claisis 
ftationem  deduci  ate^  ibi  farciri  uoluere. Sed  quom  intellex iffenc hoftes  magnitudi 
ne  terroris  confternacosjdc  reparanda  pugna  nihil  cogttafle:  neqifugx  finem  fecifi- 
fedonecRhodigiu,R.hodigina^peninfuIamattigere:Dis  gratulati  iunt,qudd  nul- 
los tranfmtfiffent, qui  fugiente^erfequerentur.  Armato  enim  irritato^  milite  mo/ 
dus  nullus  exdipraeferibipotuiflet,  quiningente  prorfus  ftrage  comififfet.alioquira 
ab  agreftibus  SC  paganis  pefsime  habiti  funt.  Certis  aute  de  caufis,quas  minime 
neceffarium  puto  adferibi, in  ea  opportunitate  Rhodiginam  expeditione  praetermi 
ferciquambreui  prorfus  conficere  poterant,  li  eodem  tenore  perterritis  inftitiflcnt. 
Iperatnus  tamen  fore  pofthac  ut  longe  opportunius  hoc  ipfiim  agatur  furamf  ponti 
ficis  confa:dcracorum(^  regum  patrocinio.  Ex  uicioria  inpoteftatem  noftram  tri 
temes  quindecim,figna  fexaginta  relata  funt,biremiscp  una  inter  alias  tantx  magni 
tudinis,  ut  ab  initio  actuaria  triremis  fuerit  exiftimata.  Nam  reliquatu  nauiu  omnis 
generis  numerum  nemo  fatis  queat  explicare,  quom  multx  etiamnu  aquis  obrutae 
iaccai>quas  fumma  diligentia  quotidiecrui  ac  reparari  procurat,  nec  id  iniuria.Sunt 
enim  egregix  magnitudinis  moleSjOmnibusqs  armamentis  inffvuctifsimx . Horni' 
nes  cxliaut  undis  fummerfi  fupra  duo  milia.  Et  fi  noftri  profecto  in  ulteriorcripam 
traieciffent,  uix nuntium  habuiffet  tanta  clades  . Ex  noftris  toto  bello  non  amplius 
quadraginta  defiderati  funr.T antulo  impendio  tanta  uicroria  ftetit.  T anta  felich- 
tateac  celeritate  parca  uictoria:  nam  intra  dies  triginta  ueneticum  bellum  cofectum 
eft;principes  noftri  ad  fextum  Calendas  lanuarq  cum  captiua  clatTc  ad  urbem  redie 
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r3t.Pr|Cedeb5tO(flo  triremes  militibus  et  armametis  pulcherrime  adornate, ingesej 
nauium  numerus  diretSis  roftrisjccu  mox  pugnam  initura:.  Clafsica  tubaeq:  £C  tor^ 
menta  undicj  obftrepebant.  Alphonfus  ipfe  dux  in  Marcellorum  triremi(hac  enim 
ea  familia  priuato  fumptuin{truxiiredfcebatur)magnamfpcciem  triumphi  prafere 
bat.Hgc  auri,  armorum,  clypeorumcj  fulgore  ac  purpura,  captiuisi^  omnibus  fignis 
longe  inter  ceteras  illuftris.Hippolytus  in  lintre  quotidiano  cultu  confpicuuSjnon 
partitus  uicloriae  decus,fed  totum  pene  inffatrctranftuli{reuidebatur,hocipfo  ad/ 
mirabiliorquo  rerum  geftaru  potius  claritate  quam  oftentatioe placere  nitebatur. 
Appulfi  deinde  ad  Iittus>excepti  funt  felicibus  populi  acclamatioibus,qui  fe  omnis 
ad  id  fpeclaculum  effuderat,  SC  utramcf  ripam  mceniaq:  ipfa  compleucrat.Nobilio/ 
res  etiam  matrona  duce  Lucretia  Borgia  principe  fcemina  in  pilentis  occurrerant. 
Egrefsi  mox  nauibus  in  equis  Alphonfus  quidem  paludatus,  Hippolytus  habitu  fa 
cri  coilegfj,tribuno  K caeteris  magiftratibus  urbanis  fubfequeiibus,popuIo  militeij 
certatim  felicia  accinente , buccinatoribus  cteteriscp  muficx  fymphoniae  opificibus 
procedentibus  ad  forenfem  Georgf)  bafilica  peruenere.  Qiio  loco  fuggeftu  exiru- 
do  uexilla  omnia  bello  acquifita,facerdotes  ac  seditimi  folenni  habitu  & facru  poa/ 
na  concinentes  excepere, quo  nunc  templi  faftigto  cernuntur  affixa.  Quom  au- 
dirern  hoc  uarie  referri  folere,  non  modo  apud  externos,  apud  quos  impune  fama 
plurima  fingifjmutat,inuertit,fed  etiam  in  urbenoftratalijsob  Venetoru odium  plu 
rima  ueritati  addentibus,  altj  s ob  noftrorum  inuidiam  detrahetibus:  operoprecium 
duxi  omnia  in  commentarium  redigere: quibus  aut  ego  ipfe  mterfui,aur  certe  ab  a/ 
Iijs  compertifsimaaccepi.Duabus4  imprimis  rebus  ftudui,  8C  ueritati  SC  compen/ 
diOjCofuIto  cgrefsioncsjdefcriptiones^  locorum  nauium  K tormentoruprotermit 
tens.Incredibilem  etiam  Hippolyti  inconfulendo  prouidentia,  in  agendoinduftri/ 
am,uigilias,  hortationesep  non  libuit  adferibere,  quod  hoc  omnia  maioribus  com/ 
mentarqs  referuamus.  Accerfitam  etiam  oratione  non  admodu  probauimusrqudd 
nobis  compertum  etatjucritatenij  ceu  probam  uirginem  fuco  minime  indigere. 


AMPLISSIMO  VIRO  THOM.S.  FVSCO 
Coiius  Calcagninus  s. 

E M arduam  ac  prorfus  difficilem  propofuifii  mihi  Thoma  uir  maxi/ 
me,  laudandam  fcilicet  filentium,  quod  nemo  faxit  qui  fileat.  Proinde 
R quifpiam  paulo  argutior  pofsit  raemeo  calculo  replodere,  qui  garri- 
am dum  coteris  tacendum  confulam . Spero  tamen  meam  in  te  obfer- 
uantiam , tuami^  in  me  pietatem  poffe  omnes  calumnias  facile  diluc/ 
re.Tibfenfmuiro  undecunq?  abfolutifsimo  quippiam  negare  piaculum  efto.Sediu 
re  optimo  de  filentio  uerba  faciens  Laconas  omulabortne  uidear  onu 
ninoa  propofito  diuertcrc.Proximu  enim  eft,  tacere,  ac 
ioquipaucifsima.  Bencualecui 
Cadij  memor. 
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ONSEDERAM  forte  m Preneftms  fortunxdelubro  o/ 
ciofusjobledabar^  imagmu  & pi<Suram  elegantia,  qute 
in  eo  miro  artificio  expreflae  uifebantur.  Quomcj  ad  de- 
xtram oculos  uertiflemtfcfe  obtulit  tabella  admirabiliar/ 
C tificis  ingenio  uariegaia.Hic  mons  praruptus  dC  confra/ 

gofusicuius  uerticem  planum  ac  floridum  fcemina  orna/ 
turegfo.multoi^  auro  infignis  tenet.  Nec  ad  eam  patet  ul/ 
quam  aditus-Tanta  eftfalebrarum  immani  tas.Duf  prae/ 
terea  alsiftebant  matrona  haud  pari  habitu,  fed  nec  diipa 
rihabitudmc,mnumisoculis,afpedtuuegeto,ufribusinexhaufiis.earum  altera  tor/ 
tiles  ac  multiuagas  catenas  explicabat.  Altera  quadrato  Iapide  nitens  corollas  futiV 
les  complicabat  At  magna  uis  mortalium  ore  hiulco  ad  regiam  fceminam  inconntV 
uenteralpirabacrmulticp  audac'ler  magis  quam  fapicnter  fuisuiribus  freti  nitebaiir 
tur  in  fublimia.uerum  illos  fieuus  fruftrabatur  cuetus . Ea  enim  erat  loci  difficultas, 
ut  plurimi  in  ipfis  aufpicrjs,alij  poft  diuturnos  labores  prscipites  ruerenttpaucis  QC 
his  quidem  Joue  natis  magni  numinis  auxilio  datum  erat  fuperas  euadere  ad  auras. 
Erat  autem  deus  ille  totus  oculeus , totus  auritus , lupi  corio  femiamicffus , pileolo 
Laconu  more  obnuptus , laneis  crepidulis  indutus . Mouit  uero  admirationequod 
ego  nufqua  os  eius  intuebar.K  mihi  omnino  talis  utdebatur, quales  Grfciaftomos 
dixere.  Huic  homines  illi  excellentes  facriimfaciebant,non  thure,  non  ui<ffim3,fed 
auicula  quam  Grsci  noftri  turdum  pucauere. Cuius  ara  infcriptum  erai:F< 

deiato.Dum  uero  facrum  fieret  linguis  conftanterfauebant.Athinpcradofacro  li 
iafrent,matrona  illa  qua  catenas  explicabar,  loruin  cuius  termino  Iapis  obfidianus 
fiaiedlaserar,dcmitcebat.Huncaftomusilledeus  ori  fupplicum  inferebar, coartffan 
tcs^illi  labia  obftringebant.Tum  diua  fcemina  fenfim  trahens  in  monte  prouehe- 
batq!  fi  cafu  illi  ora  refignaffem,  6 infortunatos  homines,  quibus  prscfentaria  ruina 
imminebat,  S^gcquid  co  ufc|  itineris  exantlarat,  deperibat.  At  fi  fortuna  meliori  fufi 
fraganre  eo  peruenerant,  tum  demum  corona  cingebantur, ac  magno  plaufu  e pocu 
loquod  regia  fcemina  propinabatepotabanttperpetuumtpauumpollhacfolutum 
curis  K magna  cum  felicitate  exigebant.  Quom  ego  pidluram  hanc  ftudiofius 

tccognofcerc,ecce  sditimus  ad  me  acced ens,  Holpes, inquit, non  indigna  res  eft  a/ 
nimaduerfione  quam  uides.  Verum  ne  quid  rei  nouitate  ambigas,  accipe  totius  pF 
ctura  feriem.  confpicaris  ait  foeminam  regio  habitu  in  montis  apice  aureo  fubfellio 
infidente.Ea  inquit  eft  meliorfortunatquamGraci  kyctSlw  rvyjiy  alias 
1MK«,  nos  interdum  bonum  genium,interdumdeamfaIutare,a!iquando  etiam  Feli- 
citatem nucupamus.  Ex  duabus  uero  matronis,  qug  catenas  explicat  Phronefis  eftj 
nosPrudetiam  dicimus.AlceraPiftis,idcftmufoIabilis  Fides,  qug  nihilo  a felicitate 
deteriore  funt  habitudine.Nam  Qc  illis  a deis  genus  eft.Si  fi  uera  uolumus  fateri,  ni^ 
fihs  forent, fruftra  illa  expeteretur. At  multi  ad  eam  inhiant. (^uid  enim  mirum  om 
nes  homines  falutc  exqufrcreC  fed  qui  abl^  duabus  his  hoc  poflec,  nondum  aliquis 
inuetus  eft.Ille  aute  quem  abfqj  ore  uides,  qualem  aftomon  Graeci,  noftrum  quidam 
inoruappellauere.-iseftdeus  quem  Aegyptfj  Harpocrate,  Graeci  Sigaliona,noftri 
Silentiofum  dixere.  Nec  prius(mihi  crede)quam  huic  litatum  fir,ad  falurem  patebit 
aditus.  Nam  cui  parum  exploratum  eft , in  humanis  filecio  nihil  falubrius,nihil  etia 
opcabiliuscloquacicate  nihil  turpius,  nihil  periculofiusCPindarus  Epaminunda  lau 
dibus  tollens  non  fecile  alterum  reperifle  dixit,qui  plura  fciret  aut  pauciora  loquere 
tur, Natura  hocetia  palam  indicauit,geminas  aures  atcf  unica  linguam  nobis  acco/ 

modans 
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niodans,quos(  ut  ait  comicus)  plura  decet  audire  quam  loqui . Nam  quod  aiunt 
Amyclas  filendo  perr)ire,quamuis  a ferpentibus  deletas  confiet, uero  tame  propius 
puto  ob  cuftodS  negligentia  id  contigiife.Xenocrates  lubebat  pueros  potius  quam 
athletas  auribus  focalia  apponeremc  fcilicet  perditorum  hominum  audientes  infi» 
nias  eas  regereret.  Frequeeibus  comitfjs  interrogatus  Democritus  nunquid  ob  ftul 
titiam  aut uerborum inopiam  taceret, at ftultus  inquit filere  non poteft.Bias  Priene 
us  ab  Amafide  Aegyptio  olim  iufius,  ut  optima  at<^  deterrimam  partem  e uiifiima 
ad  fe  mitteret, linguam  elegit-  Immo  SC  uereres  non  puerorum  ora  fed  aures  exofeu 
labantur, quafi  hac  parte  magis  quam  illa  proficerent. Proinde  index  digitus  faluta/ 
ris  nuncupatus,  quod  eo  res  mortalibus  faluberrima  filentium  indicetur.  Et  noxa/ 
pud  Grsecos  diefia, quod  per  filentium  nocfiurnumeliusquifc^fapiat.  Cum 

Alexander  uno  praelio  Dariu  fugalTet,  quam  regione  petifiet  omni  cura  ueftigans, 
tamen  explorareno  poterat,  more  quodam  Perfarum  arcana  regum  mira  celamum 
fidemon  metus,  non  fpes  elicit, qua  prodantur  occulta.uetus  dikiplina  regum  filen 
tium  uitae  periculo  fanxitjK  lingua  grauius  caftigatur  quam  ullum  probrumee  ma/ 
gnare  magis  fuftinerepoffunt  ab  eo,cui  tacere  grauefic:quod  homini  facillimuuo/ 
luerit  efie  natura. Ita  efi  profe<fio,utpotc  Grxei  dixere,  ffiasTrw? 

q>  nihil  filetio  utilius.  & « yfuSc^x  aj  aAs^^ot/  id  efi.  Multos  in  pernitie 

lingua  adegit.Nam  quot  hominum  uerba  per  iugulum  rediere^quid  Stateriuhomi' 
nem  Romanum, quid  Paufaniam  Lacedsemoniu  prater  garriendi  libidinem  perdi/ 
ditCquid  contraLesenammeretricealioquininfamemhoneftauinfecitcjutpubiice 
apud  Atheniefes  eius  fymbolum,elmguis  fcilicet  leana, proponeretur,  nifiiugeli/ 
lentiumfOtiid  uidloriam  Herculi  contra  T roianos  tribuitC  filentium  profcdo.un- 
de  8d  promontoriu  Sigeum  adhuc  celebratur . Huius  certe  utilitatis  gnarus  Pytha- 
goras ante  omne  erudit ionem  uoluit  difcipulos  loqui dedifcere,propofuit9  illis  fta/ 
tum  filentium,  quam  uocauit.Hinc  myfterineijciendse  hirundinislquod 

garruli  fint  procul  eliminandfil/cet  8C temporarios  amicos  explodendos  intelligi uo 
luerit. Verficulus  GrsecorS  celebris  efi,  o-sja/xia:?,  eijceinquit 

nugatores  ab  «edibus.Interrogatus  quidam  quid  fibi  philofophia  profuilTet,rcfpon/ 
ditjUt  tacere  uellem  aepofiem . Natura  profedo  lingua  nofiram  lab ijs  ac  dentibus 
uallauic,  quod  Homerus  dixit  sfx©-  ne  uerba  qus  nos  irreuocabilia , illc 

nuncupauit,facileorcprolaberetur.Plautus  poeta  ut  oftenderetindicen/ 
dum  efie  filentium  filentio,comentus  efi  uocis  imagine  fine  irocali  duabus  cofonis, 
ft.  Appius  ctecus  ob  Herculaneum  facrum  feruittjs  muulgatu  captus  efi  oculis.  Ve/ 
teres  Romani  quantuloquacitas  obeiretconfcq,noluerutarcanuurbisnomcmuul/ 
garitquod  urbiii  nomine  coperto  hofles  pofsint  deos  euocare:  quod  Valerius  Sora 
nus  aufus  enuciarc,mox  pcenas  luit.  Hoc  efi  quod  in  facris  fauere  linguis  dicimus. 
tiecp  eniin  ltngua,fed  corde  nafei  debet  oratio. Hinc  Angerong  fimulacru  ore  obii/ 
gaioatcj  obfignato,exemplum  religionis  antiqux,  ob  hoc  maxime' filentium  infii- 
tutatxui  ad  duodecimu  Calendas  lanuarij  facrificatur.  Eadem  caufa  Athenis  ara  co 
!ebatur,quam  Dis  ignotis  dedicarant.Hoc  cft  quod  ille  dixit  filere  bonis,  quodlin/ 
guam  pafcere.  Cotra  garrulos  fexcenta  exierunt  didta  ueterum.  Sic  ueritatis  inter/ 
pres  Homerus  uolcns  maxime'Therfitcn  improbare, eum  dixit  «liiTpaiTrUjid  efi  im 
modicos  fermones  effuti  ente.HincGrsecidixereloqua  cibus  cunefiis  perforatu  effe 
extremum  lingug  apicem:hinc  id  genus  blaterones  A«Aistf«,  id  efi  turtu 

re  loquaciores.Et  nullu  garrulum  qui  nonodiofus  fi't;£4  c/laici^nivalot'  efi 

lebete  dodoneu  dixere,qu6d  apud  Dodonam  puer  atneus  uento  circumacius  duo/ 
decfm  pariter  pulfat  lebetes.  Bene,  bene  inquam,  Melifsius  Maecenas  ultroneu  fibi 
triennio  indixit  filentium. haud  minus  fapienter  dixit  ille:  ftultus  quot^,  fitacuerit, 
fapiensreputabitur.S^,  quifqjtacensfapic . Et  illud  Pythagorae  circunfertur  -rac-ns 
cc7rcut/l(i\iv‘s:p^oviiiiwTi^isioiiii7riiii>  ideft,Quifq;  uel  ignarus  prudentia  pollet  fi  la/ 
ceat.IIIe  item  quom  fecretiora  quadam  peterentur, urerem  inquit  tunica  fi  eam  pu- 
tarem rerum  mearuconiciam.Quomaliu  filius  interrogaffet.quando  moturus  eifet 
caftra,an  tu  folus  refpondit  clafsicij  non  audiesCtanta  erat  tacituriedireligfo.Xeno' 


SILENTII  49? 

crates  ille  interrogatus  cur  taceret,  refpoditjquia  locutum  efTe  interdum  pcEnituir, 
tacuiffe  uero  nunquam  . Hoc  in  primis  liberos  Tuos  Lacones  erudiebant,  quos  bo^ 
monicas  appellabant . hinc  uerbera,  hinc  dolores  omnes  conftanter  perpecieban-' 
tur.lllequom  uulpecula  furto  fubrepea  eius  ferme  latus  uniuerfum  laniaffet,  obfti^ 
natius  dolores  perterebat  .Tricliniorum  etiam  foribus  infcripferant.  Hinc  uoxno 
exeat.  Signifex  igitur  ille  egregius  quomdeum  pingeret , eum  more  laconico  pi.' 
leolo  contexit:  quod  tu  ita  interpretabere , acefle  debeant  recondita  qu^cunq?  ti- 
bi fecretius  fuerint  credita.  Vei  quod  in  arbitrio  cuiufcf  fit  largitate  naturae  filentiV 
um  tenere,  loqui  uero  non  aque' liberum;  aut  quod  leruileuitium  fit  garrulitas,  ad 
ingenuos  filenti)  honeftamentum  attinet.  Nam  adulatores  8CmaIeuoli,  it  em  fcemt^ 
nse,  hoc  Imprimis  laborant  morbo.  E)  e quibus  illud  Plautinum  exijt, nullam  inuen 
tamcffemutaomnifeculo.  QC,  K,  fupellex muliebris  eft  clamor.  Imy 

plodentes  uero  palpum,  8^  obtrectatores  non  filent , fed  promifeuos  fermones  ag/* 
gerant , dum  audientium  auribus  i)  laudes  imaginarias,  hi  conuicia  aliena  infarciV 
ant.Hinc&illudiNemo  curiolus,quinloquax.  Adagium  etiam  eft  de  his  qui  noue 
reuoci  parcere,  id  eft, Lupus  prius  cofpicatus  eft:qu6drau 

ditatem  8C  difficultatem  loquendi  faciat  prior  infpici ens.  Hoc  eft  quod  deumuides 
Jupino  ueiamine  obfepturn.  Nam  hoc  genus  animal  dum  praedam  agfr,nehifcic 
quidem , quom  foleanr  caetera  clamore  laetitiam  indicare : quod  belle  corui  exem^* 
p!o  fabulator  Aefopus  redarguit.  Laneos  item  pedes  uulgo  deis  attribuut,qu6dpe 
detentim  SC  abfcp  ftrepitu  ad  ulcifcendas  malorum  iniurias  procedant : quo  ex  em/- 
pio  pictor  deo  laneos  calceos  induxit . De  prudentibus  etiam  dici  fblet  illud,  «Aw^ 
H-j/sAitAe,  id  eft,  Vulpes  non  garrit.  Prudentes  enim  diligenter  omnia  potius  cir 
cunfpiciunt,  audiunt  ac  rimantur:  omninocp  id  obferuanc  ne  quid  praeter  rem  aut 
parum  commodum  loquantur.  Immo  cateris  illud  obijeiunt,  « 
iotyLut^i,  id  eft  aucdicquippfafilentio  melius,aut  uocem  tene.  Haud  mirum  ideo 
fi  totus  oculeus, totus  aur!tus,deus  effigiatur.  A r huic  facrum  faciunt  louc  fati,  mz/ 
ximos  enim  quofepuiros  loue natos  putauit  antiquitas  . Hinc  illud.  Et  mi  genus  a 
louefummo.se,  c/l’  id  eft,  dignitas  aloueiS^  HHfvKilr  Jiog 

id  eft,  faluetc  prxeones  louis  nuntq  : quomdeTalchybio  Se  Eurybatelo/' 
queretur.  Et  illud  « n khc/I©'  id  eft,  cui  Juppiter  dignationem  dedit. 

Hinc  8C  Juppiter  dicitur,  ccfajJouynSiit'  -ri.,  id  eft  pater  hominuep  deumq.Et 

huiufmodi  excellentes  homines  id  eftjioue  genitos  appellat  Homerus.  &r, 

utuera  fateamur,  /idff  tKTrc^TV  ■Atvkt;’  «eis»,  ut  ait  OrpIieus,id  eftex  loue  bona  o- 
mnia  proferuntur. Quod  se  Plato  ille  d/uinarum  rerum  confeius  etiam  cxiftimauir. 
Sacrificat  autem  turdum,utpoteanima!  Silentiofb  grat/fsimutquod  fcilicet  a garru.' 
litate  abft ineat. De  quo  Eubolus  prouerbium  fecit  xa.49TTi[i®'x;^A><?,  id  eft  tacitur- 
nior turdo.  IVIinime  enim  garrientes  turdi  cxiftimanturjficut  5e  'ri-TjtfxKcci/SivO',  id 
eft  cicada  acanthina,Se  rana  feriphia,  Se  apud  Platonerana  gyrin3,murf  exiftiman 
tur.Atqui  facrum  fit  apud  aram  cui  titulus.  Fide  fato.nos  enim  Silctiofum  colimus 
non  eum  quem  A dmii  atione  genitu  perhibet,  ex  quo  philofophandt  ratione  pro- 
dqfTe  ferunt.  Sed  illum  pulcherrimu  & maximis  quibufe^  Dis  ac  principibus  opta- 
tifsimumjquem  fides  peperit  (nuiolata,acprxfecit  arcanorum  cirftodie.Hic  ille  eft 
cuipoftquam  homines  licarint,cis  obfidianuhi  lapidem  colore  nigcrrim2,quem  ab 
AethiopiaObfidiusaduexitjOri  infarcit.  Cuius  ea  uis  eft  magorum  omniu  conlen.' 
fu, ut  mutos  ac  prorfus  elingues  homines  reddat.  Et  quoniam  urad  felicitate  perue/ 
niripofsitjfolum  filentiu  non  eft  fatis, Prudentia  accedens  cos  catena  trahit,  catena 
inquam  uirtutum  numero  compacfla.  Nam  fe  uirtutes  mutuo  nexu  tenent  ac  fubfe 
quuntur,uelut  illa  multiplex annulorum  reries,quamPlato  amagnete  trahi  conferi 
pfit.  Sic  etiam  fcientiaru  ambitus  ille  fertur, que  Graeci  cyclopoediam  dixere.  Quod 
fi  contigerit  malo  aliquo  euentu  ut  os  refignet,  ilicopcriculofus  imminet  cafus.nec 
enim  fatis  eft  coepifre,quod  bene  coeperis.  At  fi  Dis  bene  faucntibus  fumma  conti 
gerintjpraeftoeft  Fides,quaelaboruprsemuim  rependa t,cin<5tost^  immortalibus  co 
rollis  ad  dea;  falutaris  folium  perducat.Qug  illi  nepenthes  poculum  propinat,  quale 
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Telemacho  omnes  curas  excufsit  1 5C  in  futurum  emeritis  perturbatione  fiipendrjs 
felix  suudegunt.Sicmiliiseditimuspidlurx  feriem  explicabat,  ied  egomecu  cogi- 
tans animaduertebam  Dis atcf  hominibus  niiiil omnino  gratius  at optatius  filen/ 
lio;  hinc  agnofeebi  Palladis  Erichtlionij  panathenaica,  canephorosij  &ciftas: 
hinc  corybatum  faltuSjhinc  narthecophorosLiberi,ac  thyrfos  couolutos,h{nc  cary 
bafinas  baxeas  Aegyptioru  qui  ansivav^Si  didi  funt,  quod  nulli  arcana  religionis 
impart/rent.HincHieroglyphicas  imaginesjiincfiftraatcf  aggeres  coptitios,hinc 
Ifidis  opertanea  8C  feclufa,  hincuifeum  quo  nihil  religiofius  apud  facerdoies  Gailo 
lum.hincphilofophorum  febuIametaSC  Proteum  illum  incomprehenObflem, hinc 
numeros  Platonis  adhuc  inexplicitos, hinc  Samo thracu Cabiros  quatuor acierum 
Axiocerfan  Axiocerfum  8c  Cafmilon,  quos  quida Cerere Perfephone  acPIutonc 
interpretantur-  Nam  Cafmilum  Mercurium  elleDionyfodorus  cxiftimauit.SCfi  a- 
!fj  duos  tantum  putauerint,feniorcmIoucm,&  iunioremDionyfon.  Hinc  Mithra: 
cornua, hinc  bonae  deae  fecreca.  hinc  defpici  facra  conqueftos  deos  oraculo.hinc  ca- 
nem in  puluinari,bmcEirenoraadiuratfones,hincipfummyfteriorH  nomen, quod 
oporteat  -ra  si/zet,  id  eft  os  obfignare.  Sic  reges  probant, guos  in  penitiore  ami/ 

citiam  uolunt  afeifeere . Sic  Numenius  noxam  contraxit  quodEleufiniascxrimo/ 
nias  retexiilctreui  deae  infomnis  fe  proflituras  conqueftae  funt.  SfcTelemachum 
Vlyflcs  admonet  apud  Homeru,  ideft,fubti' 

ceas  dC  mente  tua  preme,  neiie loquare.^ic  ille,  lA’ 

Barbarorum  inquit  eft  coclamatio,  Graecorum  filentium.  Scio  £4  quafdam 
nationes  nucibusinter  fe  non  uoceconuerfari:  hac  ratione  tragicus  poeta  Tbcodo/ 
tusquom  tentaftetexHebiaeoru  teleta  quaedam  ad  fabulam  transferre,repentcocu 
lis  captus  eft.Eadecaula  Theopompus  terrore  panico,  84  animi  perturbationeper/ 
cuflus  uix  potuitucniam  exorare.Immo  uero&prudentifsimiuirialiquotinfikn- 
liofummum  bonuftatuerc,  dc  quo  forte  licentius  diximus  quod  de  eopriuaturafcr 
monem  fufccperamus:nonfmmcmores  didi  ueteris  admonentis,  ut  tunc  uerbafa/ 
ciamus,quom  aut  filentiu  nocituru  aut  uerba  funt  nobis  profutura.  Na  profedoita 
eft,ut  Hefiodus  dixit:  S«o’£U/y^^<w'^fffi7r8*cr«(;(tets©',ideftlmgugtheraurus 

homini  optimus  eft:  dum  illud  feruetur,  «ycw,  id  eft  ne  quid  nimis,  84  illud, 
srwTTi  Kpajw,  quod  in  tempore  omnia  pofirafint.Ex  quo  facile  liir  prudesfermonfs 
ac  filentij  uices  metietur.Felix  enim  uelfine  anguino  druydarum  ouo,  quifquisoc/ 
caftonis  articulos  intelliger. 


^IN  SACRAMENTVM 

EVCHARISTIAE  SERMO  TVMVL- 

TVARIVS  C.ffiLII  CALCAGNINI,  PER  EVM 
in  cathedrali  ecclefia  Agiienfi  pub/ 
lice  habitus. 

B I <iy  E cxcelfa,  ubii^  ardua , 84  longe  ftipra  animi  cap/ 
tum  mihi  occurritdiuinitas.nam  ii  eam  in  foliomaieftatis 
contemplari  Iubct,opprimor  ftatim  & fuccumbo  in  con- 
templationis limine:  afflatus  enim  radiorum  magnitudt/ 
V ne, dum  lucem  quaero  oculorum  adem  amitto, 8C  me  qua/ 

fidegenerem  aquilam  tanto  foli  imparem  fateor- Demit' 
lens  igitur  oculos  ad  terras  propitiatorem  bumanaefalu- 
lis,  84  rcconciliatoremamiftaegratiaperquirorhic  ueroii 
cet  homo,  licet  mebris  olim  mortalibus  cocretus,tanta  tame  fub  caligine  delicefdt, 
ut  Ocut  ad  illu  propter  altitudine , iic  ad  hunc  propter  profunditate  conatus  ingenij 

nequeat 
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nequeat  perucnfrc.  Quare  omni  ud  naturae  uel  dodrinae  praefidiodcfiiturojuna  efi; 
Bdes,  qu^  opem  ac  iuffragium  polliceatur.  Hac  uero  me  alis  iubuehcns  aicjin  ca- 
Ium  extollens  per  immeniaacimperuiamudi  rapitteacf  apeiitjquarecludinon  poi/ 
funqea  declarat  qua  intelli^i  nequeunt.  Huiusauxilio  iubnixus  £C  iuprema  caliSC 
ima  terra  perluftro:ipfumq;autoreatci;  opificem  rerum  5^  unu  S<.  trinumperlpicio, 
eunda  e nihilo  procreantern,nutu  maiefiatis  omnibus  moderante,cIcmcntia  fua  (o 
uentem  acfuftinenteomnia.Huic  paretnatura^huicoblequunturelementatAUeda 
currunt,repuira  fugiunttcedunt  decedunt^  protinus  ad  fui  autoris  arbitrium. Qua 
omnia  faciunt,  ut  miracula,  qua  de  facroEuchanfiia  facramento,  duce  fide  concipi 
mus, multo  minori  admiratione  mihi  digna  uideantur;  de  quo  breuiter  hoc  tempo^ 
te  uerba  fadurus  id  prafari  duxi  opportunumream  efTe  dei  optimi  maximi  potenti 
aiii,eam  uim,eam  altiiudine,ut  ad  illam  nulla  pofsit  hominis  mens  non  dico  perue.. 
nirejfednec^afpirare.Quare  nemoingentj  fui  fretus  acumine  iperet  tam  inferutabi/ 
leni  pofTe  indagine  penetrare. Quicquid  enim  magnum  aut  flibiime  concipi  potefi, 
longe  tamen  infra  eius  cogitationis  lafligiu  lubfidet.  In  eo  uero  fpem  omne  fiatuat, 
ficslitus  adueniens  Ijsiritusradifs  fidei  mentem  illuftrauerit : quando  hacmagiftra 
tenebrae  excutientur,£^  tecloria  arcanorum  fubcfucentur.  Agnofcemuscf  quam  in^ 
comparabilis  fit  bonitas  eius  qui  falutem  nofira  repara uit, quantam  de  nobis  curam 
fufeeperinqui  non  contentusex  deo  fe  hominem  feciffe, contumelias, uexationeseg 
innumeras,2i  crucem  denicg  pertulit:  ut  fyngrapham  noftrcc  capeiuitatis  fuofacra.' 
tifsimofanguinedeleretac  difpungerct : pridie  etiam  eius  diei,  quo  morte  noftram 
moriendo  expugnaturuscratno  omnino  uolens  nosdeftitutosrelinquere:fed  qua/ 
fi  bonus  parerfamilias  acprouidus  difpenfa  tor , quom  lefiamcntum  condere  fta^ 
tuifret:examplifsima  hereditate  quam  pofsidebai  acceptam  a patre,  nihil  maius, ni 
hil  prcciofus  habuit,  quod  amicis  ac  fratribus  fuis  relinqueret,  quam  facratilsimum 
corpus S<1  fanguinemfuum,  id  efi  feipfum  uniuerfum:ut haberent  pcrpetuQpfgn us 
Kmonumeniu  amoris  eius  ialutis  accepte, quo  in  omni  calamitate  & naufragio 
ceu  amuleto  aduerfus  cundlasfortungminas,  contra  ingruentes  hofiiu  infidias  ute 
renrur,efiei4?  certum  Sii^inuiolabile  in  omni  uitauiaticum.Resmira  prorfus  SC  ine^ 
fiimabiliSjquem^moriemefepofTeuiuum  acfpirantein  fue  pofieritaris  manus  tra 
deretresmira  fime,!!  res  ipfa  &1  non  magis  rei  autor  cogitetur . Qui  quom  mori  nex 
queatjimmouero  moriendorefurgatiquom^inres  omnes  latifsime  uim  fuam  exer 
cear,  immo  uero  fi  t ipfc  rerum  omniucaufa:  nihil  admirabile  efi  quod  a rebus,  id  cft 
abeffecflibus  fuis  nunqua  abelTe  pofsit.  Hinc  efi  quod  deus  unuslicet>ubicg  tamen 
abfcg  fubftantie  fue  cocifione  uno  eodem^  momento  difFunditur.  Et  quom  nobis 
perluafum  fit  Chriftum  no  hominem  magis  effe  quam  deum:  quin  eo  magis  deum 
effe , quod  non  in  humanitate  diuinicas,  ied  in  diuinitate  confifi/t  humanitas : nihil 
eft  quod  negemus  ei  facillima  cfle  omnia  que  homini  difFicillima  exiftimantur . Li> 
cetita»^  corporis  Chrifti  proprius  locus  fit  in  fupremo  Cflifafiigio  ad  paretis  dextrS: 
tamen  ex  abfoluia  illa  porefiatequa  pollet, nufquam  cft  ubi  no  fit, quom  luber.  Atcg 
ita  aduenienti  cun<fta  cedunt  areg  aflurgunt,ut  quotiens  in  facrum  panem  &r  uinum 
eIicitur,uolcnsaclubensfubiectum  decedar, ut  intra uacuam  alioqui  fuperficie  Chrt 
fti  fubftantia  recipiaturzqua  ratione  fit  ut  adiacctia  finr,nccj3  fit  cui  adiaceanr,nifi  uii/ 
tuti  diuine  qua  omnia  nituntur  adiacerent.Sicolim  e uirgmis  utero  cxfit,ne<siniux 
riam  pertulit  uirginiras:fic  claufis  foribus  irrupit  ad  apofiolos,ne<g  cofradta  funtre/ 
pagula . Que  res  facilior  cogitatu  fiet : fi  nobifeum  exiftimemus  notam  effe  pbilox 
fophorum  propofinonem:inannecfiendo,noninabftrahcndomendaciumadmifti: 
& ingenium  bumanu  a fubiecffo  quotidie  lineas, fuperficiemc|!  S)C  id  genus  cetera  fi/ 
ne  fraude  abiurare.  Necp  fane  exiftimemus  ita  Chriftum  in  Euchariftia  recipi;  ut  in 
locum  res  locate recipiunturtin  ea  enim  indiuidua  quadam  5^  prorfus  admirabili  ra 
tioneconftat:quando  ubicuncp  EucIiariftiacofecratur,ibi  folidus  at<^  integer  Chri 
fiusexcipiturtnetgin  ea  folum,  fcd  in  eius  quacucg  portfone.hec  eft  enim  coru  corx 
porumque  in  gloria  recepta  funr  prerogatiua : ut  ad  fpiritus  fimplicitatem  agilitax 
temig  conformentur,  ita  genrj  cekftes  fine  difpcndio  temporis  facile  omnia  peruox 
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iant:fic  anima noftra totam  omni  corporis  parte  cenfetur.nemo  itaq;  pro  ref  magni 
tudine  aut  muneris  dignitate  fatis  Qirifti  uindicisfaiutis  noftra  bonitate  extollat: 
qui  uericus  ne  in  hac  militia  5C  peregrinatioe  immaniu  ferarum  plena  deficeremus, 
falutare  pabulum,  Kquafi  antidotum  prafentifsimam  nobis  fefeipfum  propinauit: 
cuius  prafidio  freti  non  folum  incolumes  fed  etiam  intrepidi  pericula  omnia  fupera 
remus:  quippe  hic  cft  panis  ille  fubcinericius  quem  uidicHelias  ad  caput  fuUjSC  fur/ 
gens  comedit  &C  bibit:&l  ambulauitin  fortitudine  cibi  illius  uftjadmoncedei . Hoc 
uerum  iliudmana,  quo  populus  Ifracliticusaniiis  quadraginta  faginatus  ad  terram 
meile  ac  lacie  fluentem  peruenittquomcp  innumerae  hoftiles  copiae  fefe  obieciflent, 
omnes  in  uirtu  te  panis  huius  fufte  ac  profligatae  funt:  in  huius  myfterio  Mofes  8C  A/ 
ton  obftinacos  reges  ac  ferocieces  populos  contudit.  Sed  no  minus  illud  nobis  fetn/ 
per  memoria  retinendum  eft:  non  prius  hunc  panem  e cceloafFulfifle,  quam  eledlus 
a deo  populus  per  Aegyptium  mare , quaft  per  pariecesaquarum  uirfncp  fubnixos 
transiretaftetnd  cft  uitiajCacterascp  animi  labes  eluifl’et:necj  optimu  maximum  Chri 
ftumfeantcadifcipulis  in  cibum  exbibuiflc,quam  eorum  pedes  lauaftetiquofcilicet 
terfi  ac  mundi  per  femitasueritatisincederent:fe<jad  inuulgandamfalutc  gentibus 
accingerentut  cu  Efaia  liceat  nobjs  exclamare, Quam  fpeciofi  pedes  euangclizan/ 
tiumpacemcSC  non  fine  caufajCx  ueteri  facrorum  inftituto  fancitum  efttnequis  illo/ 
lis  pedibus  aut  inanibus  fein  confpedtum  afferat  fummi  numinis . Proindequifquis 
tam  opimum  accxlefte  couiuium  aditurus  eft,eum  ante  omnia  oportet,  ut  ucterem 
hominem  exuat,  nouum^  induat;  fe  deinde  ac  fua  diligenter  recognofcat,^if  fi  quid 
cft  uel  puluerulentuuel  contagiofum,  id  omne  excutiat  aedetergat;  ut  comode  eius 
corpus  & animus  fieri  pofsit  Chrifti  acceptaculum,5i  fpfrituffancli  diuerforiu.  Alio 
qui  fi  iecusfccer/t  id  ei  cotinget  quod  auro  minime  obryzo  ac  dcpurgato:quompri/ 
mumenimigniadmoueturaut  in  aerem  eliquatur,  uel  in  retrimenta refoluitur.  Sic 
ilic  quafi  T anta!us,ut  cft  in  ethnicorum  fabulis,a  deorum  fy  mpofio  rerjcitur.Quare 
imprimis  fe  quifep  ad  confeientis  fuse  coticulam  experiatur, &C  tum  demuaudeacre- 
gio,immo  diuino  conuiuio  prsfcntareSf  cu  ipfo  plane  deo  accumbere:quandonos 
Chriftus  quidem  merentes  fcd  illuftres  diuinis  epulis  dignatus  eft  lioneftarc.Quom 
uero  hi  carnei  oculi  noftri  mortali  caligine  hebetes  tantam  diuitiaru  amplitudinem 
tantio;  apparatus  excellentiam  nequeant  incrofpicere.ad  fidem  rurfus  nobis  eft  pro- 
iiocandum:qus  ucluti  Mincrua  illa  Homerica,nubecu!am  extergat  nos^  tam  admi 
rabilis  fpeciaculi  capaces  reddat.Tunc  enim  diuino  illo  nedarc  epoto,  tanqua  Glau 
ci  gramine  guftato,no  quide  in  mare,  ut il!e,fed  in  ctelu  plane  exultabimus;quando 
huius  inexiimabilis  facramenti  ceu  falutaris  pharmaci, ea  uis  eftrut  multo  plus  nobis 
in  receffu  conferat,  fi  modo  digneac  merenter  haurimus,  quam  in  fronte  receperit: 
quandoquidem  hanc  dedit  Mofi  diuinitas  fponfione.Me  quidem  inquit  uidere  non 
poteris , fed  pofteriora  mea  tantum  uidebis : raro  enim  caufte , at  effeiftus  quam  fte/ 
pifsimeagnofcuntur.Incredibileeft  itacf  quantum  gratia,amcEnitatis,ac  tranquilli/ 
latis  preciofum  hoc  facramentu,eorum  animis  inferat,  qui  lancfteacpie 
id  dclibauerint:  exuta  mortalitate iam  nihil caducu,  ni/ 
hil  terrenum  fapiunt,fed  cum  ipfis  angelis 
in  caelum  rapti  seternitate 
perfruuntur. 
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ILl^ySTRISSIMO  PRINCIPI  N I C O L.  A O 

Comgfo  Cselias. 

Si  quid  Isefcrit  hic  minus  politum 
Aures  molliter  ac  bene  educatas» 

Litas  necfiare,  gratia,  & lepore: 

In  noftro Ultio  impudentia^, 

Ignofce  tibi  literate  princeps» 

Nam  quicquidlatet  hic  ineptiarum, 
luffu  non  puduit  tuo  fubire. 


^ AD  ILLVSTRISSI 

MVM  ET  EXCELEENTISSIMVM 

PRINCIPEM  NICOLAVM  CORRIGIVM 
Cxltj  Calcagnini  Amatoriae  magi« 
compendium. 

Q_71D  et  qjvalis  magia. 

ARNEADES  illeomnium  argutifsfmus, quodifIertafl> 
te  quae  rerum  ueritas  foret  non  agnofcebatur,quomolim 
pro  Ultio  fumma  cum  hominum  admiratione  uerbaface.' 
ret:  quemadmodum  inquitnili  noxeflet  dies  non  eilef, 
C ita  per  louem  nifi  uitium  innatum  eflec  rerum  narurf,uir/ 

tus  fruftra  quareretur. Totum  enim  hoc  uirtutem  effe  ui/ 
tiodebetur,at<5  utruntj  ita  cognatione  proximuefl’, ut  Iv 
cet  re  componi,rationc  tamen  feiungi  nunquam  poisint* 
hoc  illud  eft  quod  perfepe  aiunt  fpecie  uirtutis  uitium  in/ 
cautis  iiirreperctquodegoquam  creberrime  animaduerti:fed  imprimfsnuperrime, 
quom  tua  magnitudo  princeps  illuftris  monuiflet , ut  mecu  colligere  quid  apud  fcnV 
prores  ucteres  de  poteftate  ac  moribus  ueneficaru  traditum  eiTetjita  eile  prorilis  in/ 
tellexi.Quandoquidemrubnominemagiatquam  Plato ftatuii  SiMf&^cerruccv,  ideil 
deorum  cultum,  iefe  nobis  inflnuairil  uanifsima  ture  nuncupata  ueneficiorum  diici 
plina:quae  legibus  duodecim  tab . pontificum  fantfiionibus  interdicta,  falfo  Zo- 
roaftre  autore  habuiffeprtEdicatur.IIle  enim  quo  metis  recefiuquibusq;  iacrisdeus 
optimus  maximus  coleretur  indicauit,  omni  penitus  fuperflitione  abdicata.  Nec  fe/ 
re'  (quod  fine  piaculo  dici  liceat)  cuiufquanoftraiium  fancriorextjt  libellus,  in  quo 
uicKinfiituta  atq}  animantium  fcminariadigeruntur.Noniniuriaiccirco  ueteres  di 
xere,  magiam  folam  artium  tris  alias  imperiofifsim as  humanae  mentis  complexam 
feunamredegilTetmedtcinamfcilicet,  religione,  aftrorum^ notione,  auidafemper 
mortalitate  pralciendi  de  fe  futura.  Nos  ergo  fi  ita  fecreuerimus  Magiam,  ut  altera 
fitdiuinoruatq;  humanorum  miraculoru  exploratrix,  quam  SivfyioM  pythagorief, 
altera  ex ecrabiliumfuperfiitionufedtatrix,  quam  3097750'  nuncuparunt,  nobisfutpu 
lo)nemo  iure  calumnia  faciet.8C  eam  quidem  illum  callere  oportebat, qui  Perfarum 
regnu  fufeeperar,  de  qua  Hoftanesille  famigeratus  comentariacofcripfit.  Hanc  Py 
thagoras  SiPlato,  quilepidenaturamipfam Magam  appellarunt,  conicctati fune. 
eamMoies  fecretioribus  tabulis  inlcripfit , Si  utriufcj  inftrumenti  lumina  affecta^ 
runt.Eam  deniq;  qui  rite  coluerit,  iure  magis,  id  eft  facerdotibus,adfcribetur. Hanc 
contra  Dryude  Galloru,hancBrftannf,hancBrachmanes  , hancimpudentifsimus 
quifcf  profequicur;  huius  fpeciesinnumer*  nunc  tantum  nominilDus  adferibendae. 
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Alp!n'fOmantiaqiiam  ceudigitoTlJcocritusfignauitinPIiarmacciitriaj&ralcufo- 
inaiuia  per  tritici  ac  iariaa:  cxcufsioncs . Alcdromantia , qiia:  licet  a gallis  nomen 
Compararit>aci  carccruin  tamen  aiiitiiim  pertinet, ucl  per  tripudium  folidimu  uel  aui 
cularem  conccrtationc  Aflragalomantiaex  afiragaloriim  iadiuin  piduracum  libcl 
Ium, qua  imprimis  noftrates  focminaeutifolent.  '1  yromantia  pcrcaleicopagesaicp 
Ijiaius.gyromantia  quoties  ex  circulis  inlcuS  dcxtramuc  declinatibus  futura  conij/ 
ciunt.Cofcinomantia  per  cribrum  in  Romanorum  facris  famigerata , Scernoman/ 
tia  de  pcc^orisliabitudinc  ac  reliqua  corporis  membratura  fumens  prarfagia,millcqt 
id  genus  qute  ex  omnibus  articulis  ncuisac  ucrucis  nomina  mutuari  poflunt.Quan 
IO  illud  iranius,quia  fuaipliquam  facile  ucncficia  retrudantur  doccnt.Radix  cyela- 
mini,  qux  a noffris  tuber  terra:  uocatur,  in  omnibus  ferenda  domibus,  ft  ucrumeft 
ubi  lata  n Iii!  nocere  mala  mcdicamcnta.amuletu  uocant.Itcm  contra  magicas  artes 
erit  primum  illud  HomericuMoly.dcin  Mitliridaria  K fcordotisjSd  centaurium  po 
ru  omnia  mah  medicamenta  exigit  per  aluit . Bctonicx  femen  qui  quotidie  gufiet, 
ei  nulla  nocitura  mala  medicamenta  tradun t. Hydromantia  per  quam  olim  in  aquis 
pueri  Mercurium  confpicabantur.Catoptromantia  praeligatis  ad  fpcculum  puero- 
rum oculis.  Axinomatia  belle  ab  Homero  indicata,  dumper  fecures  experitur  pro- 
cos. Lccanomantia  Afsyriorum  familiaris.chiromantia&lmetopo!nanti3,qu3sgra- 
uis  auior  Probus  ato^  Ariftoieics.  comprobant,  capnomaniia  per  fumi  inuolucra, 
gcomantiapcrpunc"taS<llincolas.Acromat!a  perfitus  nubium,ut  Aridopnanesm- 
nuit  in  Ncp[iclis,K  pcrmanubiarj.m  iaefus,^  ea  qux  fiunt  in  media  aeris  regione, 
itcmarurpiciutn  prapetu  inlerarumuc alitum  uolatu:  exnTpicium  peruiclimaiuie/ 
cora  Jc  intcflinarquam  Democritus  falubritatis  pranofeerida  gratia  comprobauit. 
(^.rscpratcrca  pccudiiiTicxta,uolatus,cantusq!auiu;quamonftia,  tonitrus, fulgu- 
ra, fydcra.ujua:  (orteSjfymboia,  omina, aurpicia:qu2fiernufamenra,qucemuftelar3 
muruirsT.jt  uci  ftridorcuei  occurfus:qu2  aures  tinnicnccs,ocu!os  fa:icntcs,foliorum 
crcpit.icub,poiT!oru  femina  in  fublimc  iacra:a,bacill3,cortices,  nomina,  imagines, 
piiialjsq:  fcxcctaq:  ciufmodi  cotcmplatur.  nam  Galli  uerbcnaca  fortiuntur  &1  prae- 
cinunt rcfponia  . Omnium dcnicjdefamacifsima:, necyomantia, pfychomantia&r 
fciomantia,percadauera,animas  gxumbras.Quas  quicunc^appetir, parum  pruden 
ribus  admirabilis,at  retft e fentietibus  infamis  ac  prxftigiofus  exiftimatur.  Cuius  rei 
indicium  id  putabimus,  quod  picrunq:  hominum  uilifsima  mendicabula  dC  ignobi 
les  muliercula  has  profiteri  dicutur,  quee  magna  quacdaSC  incredunda  pollicemur: 

Siftcre aquam  fi uuijs  5iuertere fyderaretro- 
(^'aliaiaciat  apud  poetam  Medea. 

Sxpecgoquom  uolui  ripis  mirantibus  amnes 
In  fontes  rediere  fuosiconcuHa:^  fifto. 

Stantia  concutio  cantu  frcta:nubila  pello. 

Nubilae^  inducoiuentos  abigocj  uocoq;. 

Et  mox:Te  quocp  luna  traho.  Que  tamenemofreripofieexifiimarit.quomodo  enim 
excogitati  poteft,  ut  res  ab  immortali  attf  immutabili  opifice  femel  cofiiturse,ftatos 
curiiis  habentes  arbitrio  humano  immutari  pofsintCnon  tanta  uis  nobis,  non  idiu- 
rfs  imbecillo  generi.  Quod  fi  quidam  tamen  aliquando  pro  opinione  euadereui- 
dcantar,pnter  quod  in  rebus  lympathiam  quandam  philofophi  approbarum,  ex- 
cogitare debemus  quam  facile  noftri  fenfus  illudantur.Remum  in  aqua  inflexum  o/ 
culi  intcrcifum  putant.fpcculo  quodam  modo  repercuflb  pripoftera  factes  infpict- 
tur.  Colla  palumbiu  aliter  uorfa  aliter  itidem  nitent:  atqt  alia  innumera  quibus  olim 
probabat  Arccfilas  res  omnino  incomprehenfibiles  efic.Hi  autedimonumprse- 
ftigii,qui  de  noftro  gencre(ut  Plato  dixit)Iudos  fac/uni:qui  mentes  mortalium  bis 
laqueis  Kerroruinuolucrisirreiiunt.NamK  has  ipfi' homines,  ut  Apollonius  Tya 
neus  ex  illimabat,  docuerunt : quoq:  modo  fibi  facra  fimulacra  fieri  deberent  de- 
monflrarilr.-uc  ex  refponfo  Proferpina:  intelligit , quod  habetur  apud  Porphyrium. 
Inltituam  mihiqualeuclim  fien'  limulacrum. 

Nata  loco  agrefti  flatuas  abiynthia  circum, 

Etmu- 
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Et  mures  celato  quibus  mos  sdibus  amplis 
Incolerethsec  decora  efle  putes  graciisima  nobis. 

Mox  tus,  ftyracem,myrrham3murum^  cruorem 
Admifcetoiimuhfacros  mox  addito  cantus. 

AtRatuas  totidem  mures  quotgefto  figuras. 

Et  lauri  e trunco  uiridi  componito  thecam, 

Atc^  pias  adiunge  preces  SC  foluito  uota. 

Hkc  peragens  me  arra  per  fomnum  noeJe  uidebis. 

Item  alio  loco  quomodo  dimitti  queat  monet; 

Soluiteierta,  pedes  liquidis  SC  fpargite  lymphis; 

Erj  manu  ramum  laurus  auferte  uirentis. 

Linea  fite^  omnis  deleta  omnis(^  character. 

Si  ergo  cautius  inrpiciamus,agnolcemus  malos  d^monasjquo  facilius  in  noRruge/ 
nus  graflaremur,  id  genus  fuperftitionum  feminaria  religionis  pr»textuinfudille; 
quam  ita  Lucretius  improbauic. 

Religio  peperit  fcelerata  atcf  impia  fa(Ra. 

Nec  enim  ea  uere  flinc  qu^  fub  his  pratftigijs  oculis  obtendutur:red  omnia  ceu  um 
br2acfomnia,fi  quis  propius  aciem  ingenij  quafimanu  admoric,euanercunr,&C 
faciles  Ibluuntur  in  auras.cutus  rei  argumentum  id  quam  maximum  puto,  quod  per 
has  artesplus  uirtutis  aut  certiorem  ualstudine  habet  nemo,  necdiuitiaru  amplius 
pofsidec.  Q_uos  lepide  Cicero illudit,quoni3  quibus  diuitias  pollicetur, ab  his  drach 
mas ipfipetunt.de  hijs  diuitrfs  Rbi  deducant  dracbmamjrcddantcatera.Quddfi  ea 
ucra  eflent  qum  recipiunt , nulli  fortiores  necp  inuicti  magis  Achemenidum  gente: 
accepimus  tamen  paucis  Luculli  legionibus  luccubuiiTe  tot  reges  Magorum, quom 
lot medicamina  tot  herbas  gemmas cpnofTe  profiteantur  quibusui(Roria  comparari 
pofsit.qs  nulli  omnium  fortunarulocupletiorcsj  quorum  icilicet  in  manu  Lotace  da 
rifolira  a Perfaru  rege  legatis, ut  quocunq;uenifienc  rerum  copia  abundaret.  Tum 
uero  qu*  flumina  hqs  obfiRerent,qux  portarum  clauRra  aditum  intercluderentjX/ 
ihiopide  praemunitisrNuIIi  apud  Eleos  praepolleret  in  formg  certamine, utpote  mc/- 
dicamentum  comifeentibus  a Democrito  traditum , quo  pulchri  boni  <Sii  fortunati 
gignantur  liberi. Bona  autem  corporis  habitudine  uicf  adeo  praeftarequt  nemoma/ 
gis. Panos  certenunqua  reformidarent, quandoquidem  eos  uerbafcum  tollere  autu 
mantjfi  ca  ratione  adhibeatur,uc  uirgo  nuda  ac  iefuna  ieiuno  imponar,  dC  manu  fu- 
pina  tanges  dicat,Ncgat  Apollo  peRe  poffe  crefeere,  quam  nuda  uirgo  rcRinguat: 
aLCpitaretroria  manu  ter  dicat, cotiensc^  defpuant  ambo.  Q,uis  ueroincantaminaui 
pollere  exiftimauerit,qualia  in  cantharides: 

id  eft, fugite  canrharidesjlupus  agreftis  uos  periequftur-Ecilla  inRriges  a-vf/- 
nts  vuKTt^^y-cCjSftyyx  lA'  cwivviioy  0KV7rv§ovn.  TrviHfi,  id  cft,  Syrnia 

nocliuagaftiiges^  dcteftabiles  inaufpicati  nominis  K uelocis  ofFocationis  abigan- 
tur .Hijs  praeterea  capillatiores  nulli,  ut  et  ia  parua  confedtemur:ue]uti  quibus  prz^ 
ftoeR  lyfimachia  .Lyentericus  icem  nemo,  quod tragonia  facile fplcnem  exedar. 
Denicg  nemo  magis  fe  tibiprinceps  excellens  commendaret: non  uirtutum  magni/' 
tudine , quibus  foUs  alliceris , fed  hierobotane  ( fic  enim  uerbenacam  dicunt)  tan- 
tummodo fretus,  hac  enim  pcrQcios impetrare  qua  uelint,  febres  abigere,  amicitias 
conciIiarc,nulli<^  no  morbo  mederi.  Nam  ita  fe  excellere  in  amatorqsaclenocinrfs 
glofTopetra  comite fpondenc , ut  facile  queant  Phadram  Hippolyto  cociliare.  Alia 
ecia  maiora  infaniorai^  profiientur,amnesreuocarc5mare  colligare,  uentis  animam 
adimere,foleminhibere,lunamdeipumare,  ftellas  euellerc,  diem  tollere,  nocftem  ce/ 
nere,anuquum  chaos  elicere. Ille  item  uoces  auium  coniectac,iI!e  alios  infatuat,  fibi 
uni  fapieniiamuendicat.  Ille  fefecomplumat.llletanquamannulogygis  omniu  ocu 
lis  fe  fubtrahit.fed  uanitates  SC  deliria  huiufmodiiam  longu  eR  perfequi.Nunc  quae 
ad  amoru  illicia  euocandamcj  luna  attineat  diligenter,  quantu  tumultuario  cofequi 
potuerimus, explicemus,nil  prorfus  c noftris  arculis  adticietes,fed  aliude  omnia  bo 
lufidemucuanccstquado  omne  qcquid  hoc  belli  eft  militabitur  in  tua  Ipem  gratiae. 
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Ad  amorum  illicia. 

Mulieres  potiTsimum  ad  magiam  accinguntur  ccftro  amorisfnflammafic,  ucl 
abdicati  ac  dciultorij  amoris  fufpicionc.Nam  ut  ucre  inquit  liuripidcs:  mulier  alio- 
qui  mcticulofa  dcgcnci  q!  ad  robur  atq;  arma  traefianda;  Icd  quoties  fc  in  toro  Isefam 
aducrtit.haudaliamcs  fa.'uior. tunc  omnes  machinas, omnia  comenta, omnes  afius 
excutit, uel  ut  illiciar  amatore, uel  fuccubam  propulfcc.Excmplum  dabit  prae  omni- 
bus Tltcocritus>apud  que  Simetra  ita  in  Dc!phidabacchatur,ut  primo  laurus  pbil/- 
tra  K qufdam  id  genus  fuggeri  fibi  optet  a Thcfty!f,quo  Delphidem  rcuocet  iam  a 
fcperdicsduodccimrctorridum,fi^  adnouos  amores  deficientermox  lunam  fauora 
bile  precatur,tnfern2  Hecatae  fupplicat,ut  uotis  fubfcribat:  in  eius  enim  manu  uira 
ucnenis  infundere,  urpotc  qup  plus  polleat  in  ucncficijs  Circe  Medeae^  flaua  Pe 
rimeda.  tum  lynga  obtcflatur  intercalari  obfecratione  (ea  auicula  eft  olim  Echus  fi/ 
lia  louis  ardor  philtris  accomoda,  quam  noftri  ucrticillam  uocitant)amkum  ad  fuas 
tsdes  pertrahat,  tum  primu  fruges  ac  laurus  flammcinijcitjhtec  addens: 

Vrit  me  Delphis,  urohanc  in  Delphide  laurum. 

Et  uelui  hxe  ftridet  flammis  fucccnfa,nec  ufquam 
Cernimus  e tenui  cinerem  fupcreire  fauilla: 

Sic  paribus  flammis  tabefeant  Delphidis  artus. 

Etutliquefcunt  cxi-ae  igni,  fic  ille  amorerutep  uenereus  rhombus  ancus  circumagi/ 
tur,fic  ille  ad  noftros  poftes  retrudatur.Dein  furfures  torret,  8C  Artemide  inuocat, 
qus  adamantem  ipfum  K fi  quid  adamantedurius  intra  inferos  potis  eftinflecfiere. 
Qua  ubi  dixit,  canes  Hecates  preuij  exululat,  intriufoc^ipraHecate  uifitur,aeratacg 
tympana  concrepant.  Hinc  amoris  reminifcicur,  Sc  Ce  cruciat:tum  merum  libat  ter, 
euertendis  alienisamoribus  carmina  fufurratrquorum  eum  tantum  obliuifcicupir, 
quantum  Thefca  dicunt 
Formofam  in  Dia  quondam  liquifle  Ariadnam. 

Deinuelut  hippomanes  quodnafeitur  Arcade  terra 
Pernices  accendit  equas  percurrere  montes. 

Sic  properet  Delphis  ad  noftras  protinus  ades. 

Pofimodurnchlena  laciniam  Delphidis  monumetum  ignibus  obfjcit,  ac  de  amore 
conqucritur:qui  ceu  irudo  fanguinem  depopulatur : i ccipiti^  fc  in  fequentem  diem 
tritaslacercaspoculoadmifturam.DeindeTheflyli  unguina  exhibet,  quibus fubli- 
minare  lapidem  Delphidis  oblinat , fummufsimcj  inhalet  i Perlino  Delphidis  offa. 
Suos  denii$  amores  conqueritur;  quorum  initia  repetit  memoria,  &interfitumcar 
men  immutat  in  illud: 

Vnde  amor  ifte  meus,;eferas  mihi  maxima  Pheebe. 

Et  parcas  deieraqnifi  in  gratiam  redierit,eum  ad  orciianuas  detrufuram:adhibitu/ 
ram^  deteriora  quadam  pharmaca  ab  Aflyrio  hofpite  indicata.  Poftremo  lunS  miO 
fam  facit  SC  cunAa  ualere 

Aftra  iubet  tacita  nodis  comitantia  curfus. 

Hunc  autem  locum  ideo  curfim  ac  prapropereGgnauipotius  quam  traffuli , quod 
Virgilius  eum  licet  mutuatus  fit , fub  alia  tamen  Ipecie  coformarit.Ille  enim  aquam 
dC  molles  uittas  uerbenas  pingues  K mafcula  thura:  qua  fic  dici  religionis  gratia 
exfliimamusjne  fexus  alter  ufurparetur,quomalias  non  fere'  mas  uocetur  ubi  no  fic 
fcemina.Idem  addit  triplicia  Si  difcolora  licia,  praterea  laurum  fragilem,lima  dura/ 
bilem, caraliquabilem,8£  Daphnidis  €xuuias;ea(5adnedit  carmina  coronidi, qii* 
oppido  penfitanda  putamus  in  magia. 

Fer  cineres  Amarylli  foras, riuoc^  fluenti 
Transcj  caput  iacc  ne  rcfpexeris 
Et  alibi  in  opere  ferio 

Falcibus  8C  meffa  adlunam  quaruntur  ahenis 
Pubentes  Iierba  nigri  cum  ladeueneni. 

Quaritur  & nafcencis  equi  de  fronte  reuullua 
Et  matri  prareptus  amor. 

ApolIO" 


C0  51PENDIVM  <oi 

Apollonius  Alexandrinus , qui  fe  Rhodium  maluit  appellari : ubiinfirumenta  tnV 
ueneficae Medeae  connumerat,  imprimis  e'  fanefiuario  ait  exprompfiflcueneficium 
promerheum  nomine,quo  facrum  facfiura  Hecate  perlineretur.Id  uero  ait  neqs  aeris 
iifhbus  penerrabiie,necpigni  delebile, quod  aquila  lancinante  primo  narum  (angui 
neprometheo  fertur-  Cui  flos  brachi)  magnitudine,  colore  croceo, caule  duplici, ra/* 
dice  carnis  fimillima  5C  nigra  ceu  fagi  humor.  Legitur  autem  id  non  fine  Promethei 
cruciatu.dcindc  (epties  Brimo  inuocat,qug  Perlephone  interpretatur. 6^  hgc ita  flio 
ufui  Flaccus  Valerius  accomodauitt 
Cingiturindennus,&rqua  fibi  fida  magis  uis 
Nulla,  prometh  eae  florem  defanguinenbr$ 

Caucaieum  tonitrum,nutrirac5  gramina  ponit. 

Et  qute  ille  locupletius  pro fequfturuolumfne  fcptimo.De  Prometheo  Senecam  in> 
tdlexiffefufpicamurquodamloco,  ubiMedese  pharmaca  dC  deprecatioesexplicar. 
Quae  tett(inquit)opcrtis  hyeme  perpetua  iugis 
Sparfus  cruore  Caucafus  Promethei. 

AtLelius,ur  adhuc  conflat,  ita  fuas  magas  inflruit.philtra  omnia  undicf  eruui.  An/- 
tiphates illud  quaeritur, trochifculi, ungues, teniaejradicul^,herbae,furculi,  aureae  il/ 
lices,  bichordilae  inientium  dulcedines  . Apud  Lucium  Pamphile  celebratur  maga 
primi  nominis,  SComnis  carminis  fepulchralismag!flra,qug  iurculis  8<1  lapillisSil  id 
genus  friuol/s  inhalatis  omnem  iflam  lucem  mundi  fideralis  in  ima  tartari  & in  ue.' 
luflum  chaos  fummergerenouit.At  Flaccus  Venufinus  Canidia  praemuniens info 
diencc  pueru  nobile,  exerta  uti  medulla  Sd  ariduiecuramoris  efletpoculu,  inquit: 
lubct  fepulchris  caprificos  erutas, 
lubeccuprcflbs  funebres, 

Etunefla  turpis  oua  ranefanguine, 

Piumamc^  nocturnx  flrigis, 

Herbasq;  quas  Colchos  ateg  Hiberia 
Mittit  uenenorum  ferax. 

Et  offa  ab  ore  rapta  ieiunae  canis 
Flammis  aduri  colchicis. 

Hanc  alibi  pallentem  deferibit  unguibus  terram  fcalperc,  pullam  dtuellere  mor/ 
dicus  agnam,  laneam^  ceream  effigiem  adhibere,  hanc  amantis,  amati  alteram, 
quibus  barbam  lupi  dentem  colubrae  adiungit-FIuius  deniq;  enumerationis  me/ 
las  teneat  Lucianus  ille  Samofateus  deorum  & hominum  falursimus  flibfanator, 
apud  que  ita  Bacchis  Melitta  monet,  Graece  quide,fed  nos  ita  latina  fecimusiHaud 
res  eft  magni  preci)  o Melitta:  fed  drachma  panem  accipefijfc^addi  oportet  praes- 
ter falcm  obolos  etiam  fepte,  fulphur  faculam  . H^c  inquam  anus  excipiat,  QC 
cratera  contemperet:  folamcp  illam  bibere  opus  cfl.&T  ipfius  uiri  nonnihil  adefleo/ 
porter, ceu  ueflem  aut  crepidas  uel  capil!oruaIiquot,uel  quippiamid  genus. M.etus 
crepidas  habeo. B.  has  e paxillo  appendens  fulphurefuffito,&  ignibus  fale  fundens 
utriufq;  nomina  pronuntiato  , illius  fcilicctac  tuum,  ex  flnu  deinde  rhombum  j3ro- 
mens  circumage , carmen  quoddam  immurmuranslinguapraceleri , barbara^  ac 
perhorrenda  nomina  complicans.Hsec  tum  ita  feci, 8^  mox  Phanias,tum  increpari 
tibus  focijSjtumPhcebidc  pro  concubitu  plurimu  expofeente,  fed  imprimis  carmi^ 
ne  adactus  ad  me  uenic.  Aliud  me  praeterea  docuit  magni  odi)  cocitabulum  in  Phee 
bidem:ut  eius  (cilicetucfligia  obferuarem,ea^  quom  prsterf)flct  delcrcm,at<^illi-' 
us  Dniflrumueftigium  dextro  pedeinfcenderemj&Trurfus  dextrum  finiftro:acdice 
rem:te  fuper  infecdi,  tet^  fuperior  fum.Itacpquicquid  indixit  perfeci  Et  de  his  qui/- 
dem  qua  ad  amorem  attineant  hactenus . Reliquum  efl  ut  de  his  qua  lunam  dedu./ 
ccredicuntur,uerba  faciamus. 

Ad  lunam  euocandam- 

Opinionihuic  qua  in  hominum  mentibus  iamdiu  federe  creditur, quod  luna  tra 
hipofsit  e calo,occafioneuidetur  dedifle  eius  defectus.  Que  quom  oliminTbefla/ 
lia  Aglaonice  mulier  nobilis  SC  aflrorum  perita  prauidiflet , ut  fe  in  admirationem 
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hominum  erigeret , recepit  paulo  mox  caelo  lunam  euocaturam;  fimulatis^  carmi- 
nibus,quom  iam  defcdlus  obtigiflet,  ignarum  rerum  diuinaru  uulgus  lunam  deira- 
dlamexiiiimauit:  cuipofimodum  fe  opitulari  poffc  tinnitibus  dC  coplofionibus  ipe 
rabat,  conditionem  fideris  miferaiu.  Cui  fcntentixPliniusnoflerplaneuidetur  alii 
pulari;  quod  in  deliquio  Iunx  uenelicia  arguat  mortalitas,  &r  obid  crepitu  dilTono 
auxiliecur . (^uo  pauore  ignarus  cauls  Nicias  Athenienfjii  imperator  ueriius  claf» 
fem  portu  educere  opes  eorum  afflixit.  Tametfi  ab  Alexandro  ex  Aphrodifladea- 
lia  eius  crepitus  ratio  reddatur.  Quoniam  fcilicetluna  in  eclipticaru  coiundionum 
terminosmeidente,  SiTin  conum  ex  umbra  terra  fadum  propterfolisdiamctru,  QC 
per  lineares  anguftias  magis  luna  propter  celerem  curfus  motum  frcqucntiusijdi/' 
tSos  cafus  incurrere, cr ebrfores  fiunt  lunares  defedus.  At  homines  as  &Cferiuquaii 
unt  damonas  fugantes,  quoniam  per  id  tempus  caliluminaria  influetias  in  terram 
non  demittunt  bonum  afferentes, K pernicioios  damonas  a nobis  arcentes. Ea  ue- 
ro  imprimis  caufa  Magi  lunam  detrahere  profitebantur,  utuim  quandamfecreiio/’ 
rem  in  pharmaca  desumar  ct  ad  humanas  mentes  euertendas,  fi  quo  modo  id  fieri 
poteft.Nam  ut  ilie  inquit, uenena  magnum  fas  nefastf  non  ualent  conuertere  hutna/ 
nam  uicem.Et  de  lunari  fpuma  ita  quidem  Lucanus  exiftimauit; 

Phccbccpfercna 

Non  aitterdiris  uerborum  obielTa  ucnenis 

Palluit  8e  nigris  tcrrcnis(^,ignibus  arlir, 

Quam  fi  fraterna  prohiberet  imagine  tellus 

Inferret(^  fuas  flammis  caeleflibus  umbras. 

Et  patitur  tantos  cantu  depreffa  labores 

Donec  fuppofitas  propior  defpumet  in  herbas, 
quod  alibi  uirus  lunare  nuncupauic . Qus  autem  uerbafoleat  adhiberi  licet  oppido 
quam  difficile  id  uideatur  inuentu,qu6d  facrcfandareligio  noftra  fupeifiiifonis  illi/ 
us  traduces  ferme  radicitus  extirparitiuideortamequafi  corum^uandam  umbram 
affequutus  apud  Porphyriu  in  epiftolaad  Anebonem  Aegyptiu.  Cuius  uerba  haud 
paucis  pen litanda  fi  addidero  ex  Eufebij  teftimonio,  lymaxi  huic  compendium  faci 
am.EafuntJIIud  nullam  mihi  ratione  habere  uidetur,qudd  non  mododxmoni  aut 
animae  fed  ipfi  regi  atcf  reginx,{bli  inqua  ac  lunae,  aut  alicui  caeleilium  deoru  famu- 
li nonunquam  ZC  fcelefti  homines  terrorem  incutiunt,  ZC  multa  falfo  cominilcentcs 
adaperiendam  ueritate  illos  compellunt. Falfa  enim  profecflo  dicunt  atcpimpofsibi 
lia,quoin  ccelum  fefciffuros  Si  arcana  Ifidis  adituros  membra  OfiridosTypho- 
ni  tradituros  minantur, nifi  Di  refpondeant.Quomodo  enim  ignobiles  ac  meiiculo 
fi  no  fune, qui  ficto  huiufmodi  terrore  tanquam  infantes  moueantur.  moucri  autem 
eos  illis  Chzremoneiiafacer  feriba  teflatiSihaciila  dicit  elTc  quibus  maxime' dx- 
mones  cogantur.  Ipfeuero  quibus  utuntur  rationes  ac  preces  qua  ratione  ualeanc 
non  incelligo. Tu, inquiunt, qui  e limo  emerfifii, qui  fedesin  Ioco,quinauigionaui- 
gas,qui  fingulis  horis  forma  cornutas , 8if  infingulis  Zodiaci  fignis  comutaris.  His 
enim  orationibus  atep  hymnishominuobtuiibusdicuntdeum  fcfubijcere,nefckn 
tesqjimagfnatioisfuspafsioncm  ilH  tribuant.  Siuerohecfymbolic6sdicQtur,quia 
uirtutufigna  fuarafunt, expolitione  nobis  obfecrohorufignorQ  afferant. No  enim 
palsiohatcprofecloullo  modo  credi  pocell.  nam  fi  eaiblis  ioret, quemadmodum  e/ 
clipfisficabuniuerfis  hominibusuidereiur.Barbarauero  uerba,  S^qux  nihil  fignt/ 
ficant,quid  fibiuoluniCnam  fi  ad  uerborum  fignificationedeus  refpicit.quacucj;  uo/ 
ce  eadem  res  fignificarur  mouebitur.  Non  enim  Aegyptius  erat  deus.Siaute  Acgy 
ptium  forte  fuifle  fatcamur,non  tame  Aegyptia  lingua, immo  uero  nec  humana  loy 
cutum  exillimabimus . Quare  aut  magorum  improbitate  hzc  omnia  funt  excogi- 
tata, quinollros  affccfiusdeo  aferibereaufi  funt:  aut  aliter  homines  de  deo  cogitant 
quam  ipfius  rei  ucriras  habeat.  Haiftenus  Porphyrius  ex  latino  interprete,  quando 
nobis  deerat  Grxei  codicisfacultas  quom  hxeferiberemus . At  ego  quomexanu 
quadam  illarum  rerum  bene  conlcia  accurate  percunclareriupcr  his  magoru  com 
metis,  imprimistj  quomodo  magia  ad  homines  dcriualTetj  ea  mihi  in  cubitum  nixa 
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baculo  fulciensjfic  blande  ceu  ex  oraculo  relponfum  dedif. 

. Apologus  Magiae- 

Vanitas  olim  lundia  RTiraculo  furiiuo  concubitu  progenuit  RTagiam  fecundam 
cognomine:  reformidasc^  ne  forte  Veritas  cu  qua  perpetuas  inimicuiasgerit,a  qua 
etiam  paribus  fignis  congreflafxpfus  profligata  eft,fuum  parta  enecarer, illum  Im/ 
pudentix  aeXimoriiunAis  cSnubiali  fozdere  cSmendauit.AtilliinfinuIncompre 
henfibilitatis  e ueftigio  collocaruntjmandaruntcp  furtim  &C  fub  prxflrigiaru  crepum 
dijs  xducandam.Qux  mox  in  grandiore  xtatem  adulta,iamqp  pinnulis  prxmunita 
euolauit  in  fatuorum  arces;ibi^  nidulans  Credulitate  peperit.  Qug  utpote  parentis 
bcneficijs  grata, illa  mutuo  enutrit, 8C  quafi  alioqui  breui  interitura. 


^ CAELII  CALCA 

GNINI  IN  FVNERE  BEATRI' 

CIS  PANNONIARVM  REGI/ 
neCjOratio. 

I PAREM  cofporiar^  animo  uim  natura  tribuifletjijl^ 
demi^  prxfidqs  utrunc^  obfirmaiTettno  eiTet  hic  nobis  Iu 
gendi  locus,non  tam  inexpeeffato  funeri  iliacrymandum: 
quandoquide  maxima  illa  omni  seuo  Beatrix  Pannonia/- 
S rum  regina , quo  animo  arridentem  fortuna  reflantem*^ 

pertulit,  quafemper magnftudinecum  ea  colludtabatur, 
et  fupra  humanos  cafusmente  extulerat:hoc  etiSfe  ab  hac 
reru  utcifsitudine,  accg  ex  hac  fati  immanitate  potuit  uin^ 
dicare. Sed  quoniam  ita  comparati!  eft,ut  in  noftra  manu 
ate^  arbitrioanimus  confler,  pofsir^more  humanae  fapientix  uerfari,  ab  omni  ne.- 
cefsitatis  periculo  abfuratus:  at  corpus  fluxum,  omniep  mutationi  obnoxium,  adeo 
hoc  deorum  beneficio  fraudatur,  ut  nihil  fe  ipfa  fragilius  aut  incertius  agnofeat  hxc 
mortalitas.Qux  res  maxime'  quom  tam  rarx, tam excellentis  reginx  mors  nuntia 
taeflct,bonoru  omnium  &!.  imprimis  amplifsimt  principisoCmaximi  Antiflicis  mc* 
animu  confternauittita  ytlacrymx&C  doloris  impetus  coerceri  uixpolTet.Subibanc 
enim  magna  illa  bC  prxclara  regixmaieftatis  ornameca:feu  tu  genus  infpiciasjquod 
eftauguftiisimu:feu  regni  amplitudine,  quod  fe  in  Germaniam  Pannonias<^,  6C  in 
Scythiam  uftp  ad  penitiisima  illam  paludem  Mxotida  propagat:  feu  tu  illam  uim  SC 
diuinitatem  ingenti  rerum  omniQ  capacem  infpexcriSjnihil  no  magnum,  nihil  non 
admirabileoccurrat.Hinc  Arragonix  familixfanc'titas,cuius  imperiuabantiquifsi 
mo  illoR-hamiro  Sancti  filio  ductum , Cantabriam  maxfmam(^  Hiipaniarum  par/ 
tem  profligato  infeflifsimo  Sarraccnoru  rege  Bucchare  fux  ditionis  fccit.Hinc  tan 
qua  ex  Argo  naui  magni  artibus  pacis , magni  artibus  belli  Heroes.  Hi  maximum 
fibi imperium  folerter  omnia  agendo  adfciuere:nobiliisfmamqs  partem  Italiae  Cam 
paniam, Calabriam,  Apuliam, Samn!tes,finitim3(^  Siciliam  fuo  iuri  adiecere.Hinc 
celeberrimus  Beatricis  pater  Ferrandus.hinc  clarilsimi  fratres  Alphonfus,  ac  Fedc 
ricus  ambo  reges,  ambo  uirtuteac  fortuna  memorabiles. Inter  tot  maiorum  monu/ 
menta,  tot  familiae  exempla  nata  at<^  ad  gloriam  educata  Beatrix  regina,  omne  hau 
fit  ab  ipris(utaiunt)incunabulis,uerx  acregix  dignitatisdecus.Quod  deinceps  do 
lale nobilitati  Coruin^inferuiqMatthise  regi  fortiGimo  ac  felicifsimo  iuncta.Huic 
fcilicec  omnia  illa  debet  fiimmi  regis  prx conia,  omnes  t!lx  laurex.  Illa  effrenem  atep 
inter  barbaros  ^ducatum  animum  in  credibili  prudentia  moliiuic.  illa  ad  clemctiam, 
comitatem, liberalttatetj  traduxit.Hxc  fecit, ut  J^latihia  rege  in  terris  nihil  eiTet  au/ 
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gurius , nihil  apudpofleritate  optabilius.  Verum  ergo  ac  rarum  felicitatishum^ae 
€xcmpluni,Beatrix  regis  filia, uxor  regis, regum  foror, reges  etiam  paritura, fi  quid 
cfiet  apud  mortales  omni  felicitate  abfolutum,  nec  lattis  rebus  aliquo  difpendio  for.' 
tuna  interftreperet.AIioquin  illa  fapictifsime  tam  graueiadluram  redemit  ingenio, 
cum  fibidiuinseindolis  dC  iammaiuraeuirtutisfilium  Hippolytum  nepotem  ex  fo/ 
rore  optauir,ilIiscf  iilibatirsimts  manibus  aluit,  atep  ad  hanc  magnitudine, qua  nunc 
ille  pollet  coformauit,ac  pene  infantem  ad  fummum  Pannoniarumfacerdotiu  pro- 
uexit.  Multa  funt  profedio  qug  mein  admiratione  tui  erigunt  reginarum  clarifsima: 
fedt^uod  huic  optioni  conferam,  non  habeo. Ca:iera  enim  puto  humana  indufiria, 
tuocf  illo  ingenii  acumine  geri  potui flent, haec  una  optio  multum  mihi  prae  fe  fert  di 
uinitatis.tu  enim  n5  nifi  deorum  confilioattp  aliquo  numine  ita  fuadente  abfentem 
abfens  optare  potuifti.  Haec  igitur  tanto  reliquis  tuis  rebus  geftis  uidetur  praefiare, 
quanto  maius  eft  filium  eligere , quam  peperilfe.hoc  cafa,  illud  confiat  iudicio.Ncc 
tua  te  profciSo  fefellit  opinio,  nam,  ut  reliqua  principis  mefinfigniainmaiusocium 
differa : qui  enim  pofsim  tam  paucis  horis,quae  ad  meditandum  datae  funt,  rem  tan' 
tamcominifciC  tam  magna  profetfio  animi  gratitudo, tam  tenax  benefieiorSmemo 
ria, huius  rei  opulentifsimuteftlmonium  facit. Quis  enim  indulgentius  aut  maiori  Ii 
beralitate  perculfam  iniuria  fortunae  potuit  re  ati^  opera  fuftmereC’  Quis  lapfam  rex 
gno  promptius  excitare,  quafi  celebrem  illam  Graecorum  cw^Tn^a^yacu'  imita- 
riC  C^uisdefundt*  memoriam  maioripietateaut  grauiori  gemitu  prolequipotuitd 
Macfii  ergo  fortuna  utcrq!,nec  tu  melius  collocare  beneficia  potuifii,nec  ille  honefii 
us  rependere. Sed  in  his  £C  deorum  confenfus,  2«^  fortunae  benignitas  plurimujjolx 
ler.Hacc  tota  tua  fiinttpudicitiam  no  conftanter  modo  feruare,  fed  etiam  in  alijs  uin 
dicare,  grauitate  drra  regium fupercilium  uti.  adeuntes  ac  fupplices  non  folum  cox 
initer  excipere,  led  confirmare,  atqj  ad  meliorem  fpem  reuocare.  luftitiam  admirax 
bili  condire  clementia . Difeeptationes  dexteritate  incomparabili  ledare,  populox 
rtim  SC  ciuitatum  (alud  ac  fecuritati  confulere , bonis^  artibus  regna  infiitiiere.  Ef* 
feratos  animos  emollire , bene  educatis  ingentjs  fauere,  literacos  undecuncp  accer- 
fere,eos(jomnimun!ficentiaIionefiare:quofac'lum  eft  ut  in  Pannonias  omne  fer- 
ine Latium  eatempeftatc  migr3rit,at(^inmediabarbarie  Atlienxexcitaretur.lIIud 
enim  ufu  compertum  e(l,cos  folos  ambitu  seternitatis  laborare, qui  digna  memoria 
faciunt.HxcueroilIitantumbeneuolcntig,tantum  admirationis  apud  eas  nationes 
latino  nomini  perpetuo  infenftspeperereiut  eam  unam  quafi  cielitusdemiflam  qug 
Pannonias  il!uftraret,colerent  ac  uenerarentur.Hocantea fatis  exploratu, tunc ma 
xim€perlpec"fum  efttquom  indignata  improbitati  fortunte,Pannonas  relinquerer, 
fetj  in  fratris  regna  rcciperet.Nemo  enim  lacrymis,nemodoIotibusimperauir.Ipfg 
illae  auguftse  arces, ipfaoppida,ipfa  mccnia  indignitatem  rei  deteftabanturifei^op/ 
labant  a fuisfedibus  reuclli,  ut  diutius  optatifsimopcrfruerentur  afpecfiu.  At  illa  Ox 
mni  maior  infortunio  inuidium  animn  perturbationibus<j  imperuium  coftanter  ad 
fummuufcf  diem,  5C  quafi  uitae  exodium  feruauit:  ofienditq?  animu  regium  oppux 
gnari  pofTe, expugnari  nunqua.  Agite  igitur  proceres  celebrate  exequias,nunquam 
maioris  foeminxTunus  uidebitis.  Cuius  excellentiam  atq;  obitum  mecum  ipfe  repe 
tens,  deceflumepSd  immortalitate  tantarSuirtutum  expendens,rationesomnesin 
eam  fumma  redigo:  quod  fi  ad  defideriii  mceftifsimi  principis  ate^  optimi  cuiufe^  rex 
fpicimus,  inclyta  feminarum  Beatrix  parum  uixitiii  ad  rerum  quas  gelsitmagmtu 
dinem,fatis  uixit.Si  ad  contumelias  fortuns  8d  rerum  inclementia,  nimium  diuuix 
xit.Si  ad  memoriam  operum  eius,femper  uieflura  eft.  Solatur  me  nonihil  b^crario, 
facit(5  ut  eam  flere  pudeat, quatfiftpientiuscofuIuerimus,ex  hoc  rerum  turbine  ad 
meliorem  uitam  migrauit.  Ibicp  nunc  felicius  conquiefeitjubi  nulla  tex 
rum  intemperies,nullus  mceror, nulla  formido, «eternao/ 
ronia,  tranquilla  omnia, 6dfempu 
terna  felicitas. 
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IDEO  idem  milii'  prope  accidi'lTc,quod  olim  Polo  hiftrio 
ni  contigit:ut  non  fieftus  necf  fimulatus  lucius  mihi  agen 
dus  ii  t hoc  loco,  fed  uerus  plane  ac  certus  dolor  exprimen 
dus. Nihil  hic  fucatum,mhfl  ad  imitatione  efFi<Sum,€x  ue 
V ro,  ex  animo , ex  re  ipfa  magnus  mihi  mceror  incumbit, 

magna  me  cruciat  mileratio, torquet  iacfiurac  magnitudo» 
uexae  indignitas  ipfius  rei . C^uo  maior  mihi  ueniadebe.- 
tur,  fi  tanta  prelTus  foIIicitudine,fi  tanto  perculfus  gemi- 
tu minus  alTequi  potero  quod  opto,  nobiliisimifcilicetac 
exadblsimi  uiri  laudes  reccnfere.Quom  enim  mihi  uenit  in  metem, quantuHercu^' 
|esStro=:za,iIleinqua  Hercules  omnium  uirtutu  clarifsimum  fpecimen,  uel  cogna 
tionis  gratia, qua  erat  familiae  noftrae  contuncfcifsimus,uel  nonulla  opinione  ftudio/ 
rinnineorum,uc]>quod  malo  credere, fui  ipfius  ingentj  bonitate  mihi  faueretiquan/ 
to amore  compIcc'tcretur,quaniupropeniuseiIet  omnibus  bonisprodeflertum  de- 
mum excrucior, cnecor,ac  doloris  magnitudini  mc  impare  fateor.Ergo  illte  omnes 
acerrimi  ingenij  amccnitates, omnes  illi  benignifsimae  naturae  flores  exaruere.Tot 
annorum  uirtutesj  tot  foecundifsimi  animi  lumina,  dies  una, hora  una, momentum 
unum  abftulit . Di  immortales , quantum  poterant  homines  anfmofius  ad  prsclara 
excitarijfi  quo  propius  ad  humani  animi  fafiigfum  quifcjj  accefsiflct,eo  minus  in  e- 
um  improbis  ac  flagitiofis  liccrct.  Sed  nimirum  ira  cif,  in  eos<^  fbict  uiolentius  atep 
acerbius  uim  omne  ac  feuitiam  mors  exercere, quos  fibi  promptius  aduertit immor 
taiicacem  parare  • Acq;  hoc  cft,  quod  cum  tjs  pleruncp  acerbifsime  atflum  uidemus, 
quiuelgeftorum  prjcftantia,  uelliterarum  monumetisin  pofteros  uitam  propagat. 
Cuius  rei  teftimoniajquxlocupletifsima  runt,fi  uel  apud  ueter€s,uel  in  proximis  fe/ 
culis  perquifiuero, facilius  oratio  noftra,unde  foluat,quam  ubi  fiftat,  eft  inuentura. 
Quanto  enim  quife^  ad  csleficm  gloria  maiori  paflu  nitebatur , eo  grauioriimpeni 
fata  manum  iniccere,eo  truculctiusmagnos  conatus  interrupere:  ut  teftatius  omni/ 
fcus  fieret,  nihil  efTc  inhumanis  tam  amplu,tam  paratu  de  quo  fibi  certi  aliquidpolli 
ceri  pofsit  hsec  mortalitas.  Cuius  fententiac  in  nulla  parte  acftionum  humanata  defi^ 
derart  poiruntexcmpla:confpicuum  tamen  hoc  Si  prglens,quod  fegrauifsimuocu 
lis  offert,  ut  atrocitate  ac  magnitudine  fua  caetera  omnia  excellit , ita  neminem  po- 
teft  natura:  fux  memore  non  uehementiisime  confternare,  ac  recordatione  noftra 
imbccillicalisno  maxime'  pcrmouere.Necid  quidciniuria.  Sienim  Herculis  Stroz 
2®  ornamenta, quae  nulla  parte  ceffant,in  memoriam  reuocemustfi  decora,  quae  un 
dccunq;  fe  offerunt,  amplifsimarepetamus:  mirificehocuulnus  exulcerari uideo. 
Quis  enim  obfecro  lacrymis  imperet, quis  ciulatus  coerceatjagnofcens  homine  no/ 
bi!ifsimu,ex  nobilifsima  Stros^arum  iamilia,ex  qua  incertu  an  ille  plus  decoris,an 
illa  maius  ornamenta  mutuaremr,  tam  foede,tamimmerenteriaccntem.Mouentme 
hinc  celeberrimae  familiae  prarclara  in  hac  rempublica  merita, uel  militiae,  uel  domi, 
huic  populo  nauata:  exeo  ufep  tempore  quo  in  Floretina  nobilitate  ST  opibus  dCuir 
tutum  indole  plurimu  excellebat, necdum  adnoftros  tranfinfgrarat-  Qux  enim  un/ 
quaKtasFrancifci  Stroszefortilsimi  uiri  nomen  ex  memoria  huius  urbis  delcbitc’ 
Quom  patriam  noftram  ab  infeftifsimo  hofte  occupata  fua  uirtutc  ac  militum  robo 
te  in  libertatem  uindicauit.  Nonne  ille  uobfs,qumtes,fpesueftras,liberos,penates, 
opes  dcnicf  omnes  ciedlo  infcnfifsimo  nominis  ueftri  inimico  reftituite' Nonne  ille 
Uobispacem  peperit,  ac  tranquillitate  comparauftt'Primus  ex  hac  familia  Nannes 
aefus  patrtjs  Icditionibus  gentilium  mcritoruconfcius  hancurbemfibi  ex  omnibus 
tuiilsimum  diuerforiu  ac  perfugium  optauit . Huic  fortunas  omnes , huic  familiam 
otnnem  comendauit:quf  cum  ut  maiori  quodam  uinculo  iungeretur,  Cofiantia  fce 
niinamled^ilsima  ex  antiquifsfma  Coftabilium  fobole  uxorem  duxit:  quam  autem 
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feliciter, no  attinet  hoc  loco  diccrc,ccrie  ita  fcccunda^ut  exeo  tepore  Strozzaru  ft/ 
minariurn  latifsime  fit  in  omne  urbem  propaga  tumjiicc  ulla  ferme  fit  familiam  hac 
republica  paulo  nobilior,  quae  ncceisitudinc  huius  gentis  gloriari  non  folcat;  utpo-- 
te  qu»  fuis  titulis  non  modo  Italiam  fed  aliquot  ena  prouinciasilliiftrarit.cxNan/ 
ne  aute,Di  boni, quam  gencrofafobolesjquantus  uii  tutis  nitor  emicuitcQuis  eni'm 
Roberto  grauior  aut  conftantioi  fquis  Nicolao  aut  Iiberalita  re  aut  animi  proflantia 
grandiore  aut  etiam  fcccundiorf  Hinc  fcilicec  paternx  magnitudinis  uiuum  exem/- 
plar  CaroIuSjhincSulpiiiiis.  Na  eseceros liberos,  tanta  fpcmnepoci5,ieflmata  mors 
rapuit,  cx  altero  fexuLucia, Si  formae  & pudiciciterarilsirnudeusBoiardorumllcm 
mata  profufifsimehoneflauit.  Ex  Nannc  et  ia  Laurentius  ille  totius  gentilitatis  fio/ 
fculus, maximi  omni  aeuo  principis  Borirj  deliciu.Miru  uero  quantu  auito  fpiendo/ 
ri  addiderit  Titus.  Quo  nccp  alius  amplioribus  magifiratibus  luncluSjneq;  inciues 
munificentior.Qui  iamiliaatcf  honorum  dignitati  lumeiiteraruadiunxit.cEternat^ 
monumenta  ac  minime  poftens  pcrnicenda  literis  maiidauit.  Quifummas  olimle/- 
gationes  tanta  autoritate,  tanta  obiuicingenij  dexteritate,ucncq;comodius,ne(f  fc/ 
lictus  quifquam  antea. nec  minus  eo  quatum  praftarer  ingenio  omnibus  indicauir, 
quom  ducla  Domicilia  uxore  Strozsaru  nobilitare  Rangons  comircuit.  Nemo  ati 
tem  facile  mulieris  laudes  exprefierit;  in  qua  uirili  ingenio  matronalis  pudor  adiun 
(Hus  mirum  omnibus  an^  incredibile  temperamecum  reddebat.  Ex  hac  clariTsimos 
fuftulic  filios, atcjiex  his  lupcrftitcsnobilifsimu  equitem  Guidum,  qui  nunc  feditio/' 
fifsimam  partem  Flaminia  a maximo  principe  prafedliis, tanta  cura,  tanto  modera 
tur  ingenio,  ut  iure  omnibus  mirabilis  tam  matura  iuuenis  prudetiauideatur.  Hinc 
SfLaurctius  editus,  qui  unus  merito  dici  poteftMinerua  Charices  cocilialFe:  ea  eft 
popularitas  ingenio, ea  promp titudo,ea  comitas, ut  no  totius  curiat  atqi  uniuerfar  ur 
bis  nuncupetur  delicia. Quanta  ueicrfit  optimero  fratrum  pietas, nemo  eft  ueflrum 
quicorani  non  infpiciat.Quam  mccfti  uultus,quam  demifsi, quam  iacrymofi.quan/ 
tus  gemi  tus  illo  pedore  tegitur ''quantus  dolore  fi  precarius  animorum  afpedus  a 
Dis  impetrari  pollet,  nemoeft  ram  ferreus,  tam  adamantinus  quin  fletu  ac  mifera.' 
tione  difrumperctur.  Fada  eft  enim  fuauifsimi  fratris  iadura , iadura  inquam  non 
ferenda , nullo  tempore,  nullo  feculo  reparanda . Hercules  enim  ilie  totius  qua  uC- 
quam  eft  amcenitatis,  nobilitatis,  uirturis  decus  interijt:  ille  flos  illibatus  populi  cx 
cidit.  Heuheuquoabijt  illa  animi  acrimoniae  illa  uis,  illudacumcningenq,  illa  Ii/ 
terarum  officina,  illa  poetices  fuauitas . Quantus  erat  ii>omni  orationis  genere,  feu 
uorfam  fcu  prorlam  conderet,  Quanta  natura  indulgentia  omnis  generis  carmen 
effingebat:  leu  mordax  Iambicum,  feu  grande  Heroicum,  feu  dulce  clegum  tenta/ 
ret.Ica  animofe  inuehebatur,  ita  feliciter  infurgebar,  ita  blande  ac  fuauiter  concine/' 
bar,  ut  multi  inuiderent,  nemo  aftequeretur.  Quanto  lepore,  quanta  pronuntiabat 
memoriarSemel  etia  tantu  perleclauel  ordine  prapoftero  rcpetebaqitautnecpha/ 
fitareqnecf  ulla  fyllaba  fubfuitaret.  Qua  gratia  nuper  Thufcum  carmen  pangebat? 
Qua  facilitate  lydios  numeros  contexebar,  ufris  exercitacifsimis  in  eo  genere  admi 
rantibus. Audiuiipfe  audiui  Antonium  Thebaldcu,  uirum  latine  ac  thufcedoc'lilsi/ 
mum , illud  ferioaflerente,  neminem  Hercule  felicius  eos  modulos  tenta  fie,  aut  m 
his  celerius  profecifle . Literas  aute  Gracas  qua  nto  impetu  hauferat,  quam  fcite  ac 
facileomncs  tranfmarinasueneres  afeiuerat?  Quam  graphice  Homeri  amplitudi- 
nem ac  uarietaiem  imitabatur  ? Quatum  nuperrime  fum  admiratus, quom  magnos 
quofdaac  plenos  Heroicos  ex  Gigantomachia,quod  opus  magna  cura  fedmaio/ 
ri  ingenio  conformabat,  intonaffetiquam  teres  carraen,quam  uariura,quam  lucci' 
plenu,  quamut  unouerbo  ablblua  Homerica.  At  nunc  pro  dolor,  tam  bel!  tropus, 
ta grauiter  inchoatu, fummae  manus  expers  ac  interruptu  iacebft.  Credo  mors  laua 
at($  importuna  illud  ipfum  cofulcoaduertifti,  ut  maximo  ac  pulcherrimo  operi  ob/* 
ftrepercs.quo  maiore  ac  certioreplagarclaiina,nosq;  ipfosoffendeies.ipfumt^  tan 
12  molis  opifice  exaltiftima  immortalitatisfpcculaderjceres.Atgncrj  hoc  ipfum  d 
bi  omnino  ex  uoto  proceft  it,  quado  tot  eius  etia  fuperftint  monumeta,ut  facile  a luis 
legibus  at<5  obliuiois  iniuria  eius  memoria  uendicef.  Adde  liieratur*  cadore  animi 
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incomparabilcrrijaddc  omnium  docflorum  bcneuolcntiam:  quos  omnes  ita  comple 
debatur,ut  nemmetn  dcfpiccrctjnulHfe  prxferrct,bonis  ingcnfjs  phinmu  lauerer, 
6CeorG  laudes  praedicarer,  acq;  ultro  teporibus  gratularctur-bft  enim  ita  natura  com 
paratum, ut  nemo  altcrius,qui  {ax  confidat  uirtuti,inuideat.  Qirantum  aure  omnes 
eius  ordinis  amaret,  hoc  facillime  poteft  indicari;  quod  honcftilsimisliofpiribus  ita 
sdes  patcfeccraf,ut  fuoiurc  qaifq;  in  eius  domo  utcrctur.Illurtres  etia,6C  magno  alf/ 
quo  nomine  infignes, non  alibi  libentius  uerfabantur.  Excipiebantur  enim  prinev- 
pes, ac  noflrae  religionis  cardines,  alijcp  id  genus  proccres,canta  comitate,ram  frugi 
apparatu,ut  tn  uniucrfa  Icalia^apud  omnes  prouinciaIes,magnas  ac  excellentes  ami 
citias  coparaiTetiqiiasomnes  uideor  mihi  uidere,  tarrifliatq;  inopinato  nuntio  con 
fternatas.Quod  fi  externi  a tep  aduenxira  homine  optime  meritum  colebant,  ama^ 
bant, admirabantur; quid  mirum  fi  dux  maximus  atcf  omni  prxeonio  maior  Herca 
icsfufieifio  a patre  indulgenrifsimoin  rribunitiam  poteftatetn,mox  primas  dignita 
ds partes  addixit.Matfce  igitur  Hercules  Sc  parentis  &fapientifsimi  principis  tefti/ 
monio.Tu  profetfio  ingenio,  uirtute,honore,ac  fortuna  parenti  minime  impar.uno 
tantum  maior  ille  ac  tu  minor:  quod  ilii  habcrejSC  tibino  relinquere,  talem  filium 
contigit.  Adiudicata  iubinde  dignitate  qua  neqj  maior,  net^  honeftior  in  republica 
ulla  optari  potefi, in  lolium  pacernum  adfeitus  Alphonfus  dux,  K fanxit&l  maximo 
confenfu  approbauit.  In  qua  quom  uix  dum  cx  ephebis  excefsilTet,  quod  nemini 
antea  contigerat, tam  follei  tcr,tam  fapienter  fegcfsit,  ut  fi'  quisanimaduerterit  quoc 
inforruniis,quot  calamitatibus  ea  tempora  perculfafint,  quom  peftilentia  ad  inter./ 
nccioncm  urbem  uexafTcr,  mox  Padus  eflet  in  glaciem  co  cretus  St'  proxima  «ftate 
in  agros  omnes  latifsiiTicrcfiagnafrei:  dehinc  Sequani  gens  inicftifsimamultis  die/ 
bus  impcnfa  publica  efient  fuliincndi,quom  prxfertimextremum  maloru  populari 
um  fames  nonnoftram  modo  urbem,  fcd  finitimas  etiam  regiones,  ati^  omnem  fer 
me  Italiam  inuafilTcc:  nemo  illi  iure  conferendus  uideatur . Nam  quis  rogo  quiri- 
tes,quis  tot  fortuna  telis  fefe  agminatim  ingeretibus  reftitilTecr'  quis  laeuifsimis  tem 
poribus  rccitum  clauu  tenuilTcrc  At  Hercules  aliquo  fato  in  ea  tempora  detrufus  in/ 
comparabili  animi  magnftudine,qua  poterat  huic  illi  luxatsreipublicc  parti  fu C/ 
currebat . Vidi  ego  ingemifccntc  quom  8C  fummarerum  S>-  aerarfi  penuria  maxime 
urgente  paulo  duriores,  quam  aut  populus,  aut  ipfe  uoluiifet, fieret  exacliones.  Sed 
quis  ueftrum  obfecro  abi^  pecunia  rerum  neceifariaru  quicquam  egeritfquispecu 
niam  fine  cxacfcioncinucneritc' At  ille  non  mediocri  etiacum  difpendfo  patria  pfe^ 
runqs  in  fumma  neeefsitate  proprio  aere  opitulabatur . Atep  harc  omnia  uobis  data 
£Creipublicc.Q,u6d  fi  ucra  lateri  uolumus  omni  abdicata  inuidia,necjamantiorhu 
ius  populi, neq;  infelicior  fuit  quifquam. Ex tanc  tamen  SC  in  his  reruanguftnspub./ 
lica  eius  opera,  £C  mccnia  magna  parte  confiruefia,  dC  porte  ac  pontes  Ia  teriefi  nouis 
fofsis  additi.  Adde  &C  illa  pietatis  infignia,diiiorum  tutelarium  bafilicam  multa  par/- 
te refeiflaradde maxime  uirginis  tranfpontanamxdem  eius  a utoritate  a fundamen/- 
tis  conditam:adde  tor  pias  crogationesjqua  mihi  non  mediocrem  Ipem  afferunt,  e/- 
umpoft  obitum  eo  pei  uenifle,ubi  beneacff*uitx  praemia  confequaiur.quodut  faci 
liusfieri  pofsitj&T  charifsimitracres  pientifsima  coniux  ex  clarifsima  Taurelloru 
fetnilia,necmagisformaquam  modcftia,8iinfigni  quadam  pietatem  uirum  memo 
rabilfSjtum  obfecrationibus  tam  ptjs  largitatibus  cxorabut.hoc  efi  quodalioqui  in/ 
ualefcentcm  dolore  nonnihil  corrigir.Cum  enim  quotidie  uideamus  in  rebus  huma 
nis  nihil  certi»  nihil  explorati:  fluxas  opes,  lubrica  regna  Si  incerta ; quom  ea  quam 
tanto  ambitu  qugrimus, gloria  res  fit  omnium  uanifsimatquom  res  delultoria  fic  ma 
giftratus  Sicrebrius  ad  immerentem  accedens,itaut  necg  in  felicita te, necp  in  rerum 
amplitudine  quifquam  fibi  tantillum  polliceri  pofsit:  quom  uniuerfa  mortalium  ui- 
tafiCinnumeris  adfa  miferfis , nec^ aliquid  fit  homine  aut  infelicius  autfuperbius; 
iam  ego  nihil  uidco,quod  ulli  comodius  aut  felicius  pofsimus  precari , quam  prope 
ram  mortem  ac  minime  cruciabilem,quae  quam  celerrime  fieri  potefi  nos  manu  fati 
eximar, eripiatqi  aliquando  cx  hacrerumuicilsitudine,atcpinpatriam  reuocet.Quo 
profecT:o  in  loco, fi  ex  anteaefis  moribus  hominu  exitus  metimur, pofitus  Hercules 
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nunc  longe  humana  defpicit:  noftris^Iacrymis  ira(cuur,qui  fummam  eius  felicita/ 
tem  interturbemus.  Proinde  animi  uim  ex  citemus, id<^  quod  o!im  tempus  eft  allatu 
rum  uirili  prudentia  przuertamus.  Ccrtumc^  fit  Herculem  mortalem  genitum, aut 
propediem  autpoft  paucos  certe  annos  liuncuiig  mimum  fuilTeabfoluturu:atcf  in' 
terca  uario  fortunae  turbine  uexari  potuiire,qucra  euafifle,  maturz  at®  opportunae 
morti  acceptum  eft  refercdum.Euafit  autem  eo  demum  temporcjquo  libi  perpetuo 
locum  in  memoria  pofterorum  comparauerat. 
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Eftenfis,  oratio. 

M E miferum  ar^  infelicem-nam  undciuftius  non  oratio 
nem,fed  lu(ftu,no  laudes  fedlacrymasaufpicabor,  quam 
ab  incomparabili  miferiaSi  calamitate,in  quam  medeie/ 
cit fortunae uis,  SC feuifsimifati atrocitas  .Me itac^  bisfii 
O ter  miferum  aicp  infelicem, cui  fine  duce, fine  uia,(ineauy 

fpicio  dicendum  eft. Excefsit  enim  is  amortaIibus,quimi 
hi  ad  dicendum  uires,  ingenium,facundiam,fuggerebac: 
ex  quo  principiumomniummeoru  uotorum  pendebat, 
in  quo  meta  rerum  omnium  mearu  fubfidebac.  Elinguis 
Cgo  8C  mutus  plane  qui  poiTum  de  te  uerba  facere  Hippolyte  princeps  £C  Antiftes 
omnium  quos  ulia  aetas  tulit  maxime  ampIifsimeC  Ad  cuius  magnitudinem  expri 
mendam  nullius  quamuis  difertifsimi atq,  eloquentifsimi oratoris  facadia  unquam 
fatis  queat  aipirare:  quanto  id  mihi  minus  liceat,  liocpraefertim  tempore  quo  dolor 
omnem  mihi  animum,omne  mentis  conftantiam  deturbauit . Confternauit  fcilicet 
me  publica  xque' 2C  priuara  ia <ftura:quado  eum  principem  amifimus,in  quo  patriK 
8Cnoftra  omnium  falusadnitebarur:  in  quo  fortunati  olim,  fed  nuncmceftifsimigC 
infelictfsimi  fratris  Alphonfi  ducis  fortuna  magna  ex  parte  conquiefeebat . Quom 
ergo  mihidicendifecultate  ademptam  uidea, unum  hocfupereftutlacrymis  SCfinA 
gukibus,ueIhuicdoIori,quimeacetbifsimeenecat,  fatisfaciam;  uel  tibi  princepse- 
mnium  optime  Sc  clementifsime, parente- Quare  uosIacryma,uos  extremi  doloris 
fubfidiumlacrymf  omnes  finus  effundite, omnes  aperite falientes! ingentem  &m-- 
lerminam  uobis  effluendi  materia  undecuq  depromit  tam  inexpedfacus  acerbus 
magni  Hippolyti  obitus.  Cuius  quanto  olim  fuit  uirtus  &!  amplitudo  maior  atq  illu 
ftrior,tamonuncdecefrusSC  mors  durior  &calamitoi]or.  Hinc  nobiliisimaS^  cele 
fcerrimam  tota  Italia  Eftenfemfamiliamluctu&TmcEroredeformatSuidco:  exqua 
ille  patre  Hercule  duce,  auo  Nicolao  marchione,  di  boni, quibus  heroibus  progna/ 
tus,  incertum  eft  plus  ne  fulgoris  acceperit  an  inuexerit.Indeiplendorille  inuiiftirsi 
morum  regum  Aragonum  per  tot  manus  ductus,  quanto  nunc  fquallore  hoc  in  Iu-. 
ciu,hac  in  tam  acerba  clade  obfolefcit.Hinc  enim  materna  origo  ex  Elconora  Ferdi' 
nandi  regis  lilia. Nolo  nuc  altius  iacry  mas  prouoc3re>  &r  utriufqfamiliaditionem, 
bella, gefta, celebrata  facinora  euoluerc . Nolo  prolixius  Caefarum  SC  utriufqi  Gai/ 
ItejHifpaniarumqK  Pannonif  ac  Sarmatfe  regum  affinitates  coniiraaionesq  re.- 
texereiquando  fatis  domi  eiuiatus  ac  plandfus  habemus, ne  ab  urrocf  Oceano  K ab 
aurea  ufq  Cherfonefocomplorationesaccerfamus.  hicbiceftueiu^iuftum  bC  ma 
ximum  argumentum, hic  uera  erumnarufeges. Excellentis  enim  animiornamenta 
SC  immortalis  illeuigor  eccelohauftus  tot  conceptuufcecundus,  rcrumq  omniurn 
maximaru  capax  nobis  ademptus  a nobis  defideratur,  Nolite  exiftimarequicquant 
in  rebus  humanis  fuiffe  tam  arduum,  tam  excelles,tam  homini  impctuium:quod& 
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prudentia  tanti  principis  ucl  aiTcquiud  aggredi  non  auderet,  ucl  diligentia  atep  in- 
ouilria  perficere. Qiiod  nemini  mirum  uideri oportet,  quando  inter  magnas  expe^ 
ditioncsnatus,patrc  fcilicct  difFicilciJhid  acpcricuJofum  bellum  Cii  Venetis  geren- 
lettnox  infans  pene  adiurc  inter  crepundia  & incunabula  a Matthiarcgcinui<5lifsi 
mo  Pannoniarfi  in  filium  adfeitus  . Nulla  em  ille  rex  prolem  ex  Beatrice  Hippolyti 
matertera  fufccpcrat.  Contigit  aure  eo  tempore,  quo  ad  Matthiam  regem  addueftus 
eft>ut  Viennam  urbem  manirifsimarex  expugnairettinquam  no  prius  ingredi  uo/ 
Iuit,quam  Hippolytum  in  amplexu  cxccpifict. Huic aduenicti  toto  exercitu  per  tur 
mas  infirutfio, tubarum  clangoribus  SC  felicibus  populorum  acclamationibus  exce/ 
ptus  efttut  is  iufiius  triumphus  quam  laetitia  nuncupari  pofTet . Mouebat  regem  Cz>' 
pientifsima  indoles  tantarum  demum  uirtutu,quae  deinde  ad  frugem  coalucrunt,fe/ 
minariu.Quarcin  artate  tenera  adeo  atep  prxcoci  primum  ei  poftfelocu  inter  proce 
tes  atep  optimates  attribuit:&C  Ifirigonicnfis  archiepifeopatus  opulentifsfmi  dignita 
te, quae  prima  2C  maxima  cfi  inter  eas  gentes,  honefiauitiqua  deinde  poft  clarirsimi 
regis  obitum  Italiae  ac  patria:  elefiderio  pellectus  in  Agrienfem  epifeopatum  comui 
lauit-Cartcrum  dum  rex  ille  utxit,  nihil  praeclare,  aut  mirifice, aut  fortunate  gefiuni 
efi, cuius  non  ex  xquo  gloria  ad  Hippolytum  pcrtincret.Sed  hacquaolim  fuerunt 
adixtitiam  hilaritate  comparata,  nunc  demum  funt  maxima  lacrymaru  gemi/' 
tus incicameta. Ita  enim  profeclo  efi,  ingentes  calamitates  non  nifi  ex  maximis  laeti/ 
irjsproficifci.  Atqui,  pro  dolor,  quanti  ScT  quam  mirabiles  profectus  illis  principijs 
fuccelTerCjin  Italiam  rcdeuci  quam  fortuna  pleno  finu  fefe  effudit-Audierat  pridem 
Ludouicus  S fortia  Infubrum  BC  Ligurit  dux,  in  Hippolyto  tante  uirtutis  ac  ingenrj 
incrementa. Summis itatp  ftudfisin  partem  curaru  & imperrj  accerfit3,pro  arcbic^ 
pifcopatuiinprimis  IVlcdiolanenfi  renuntiari,  mox  ad  Cardinalem  apicem  prouehi 
procurauir,  qua  dignitate  pofi  pontificia  aucftior  &C  auguftior  nuila  efi,  utpote  quae 
regia:  maiefiacidecrcto  patrum  adaequetur;  id  quod  maiore  admiratione  dfgnu  pu^ 
to,qu6d  neqj  ambitioni  nccg  auaritix  id  datunouimus,  fed  uerae  laudi  certifsima 
glorix,  qux  a folauirtuteproficifci  potefi.In  ea  regni  adniiniftratione,qua  pruden/ 
tia,roIertia,dexteritateiifusfit,tefiatur  opinio  eorum  populorum  fempiternajinco/' 
lumicatcm  tranquillitate^  fuam  Hippolyto  principi  deberi  teftantium:quos  omnes 
hoc  tempore  tam  infperata  clade  confternatos  allifosi^  mihi  uidereuideor.Subfecu 
ta  funt  deinde  tempora  Hercule  patre  adhuc  fuperftite  plena  tumultus  plena  perfla 
dix,  Alexandro  v i . pont.  max.  quom  Cxfar  N^^alcntinus  magnam  parce  Italix  aiic 
bello  nexaret, aut  in  ditionem  redegi ifet.  In  his  abundeinagnihcum  BC  fortunatum 
fuit  fua  tueri  poiTc,  Sc"  temporu  inclementiam  declinare.  Quod  no  folum  faifium  efi 
Hippolyti  lapientia,  fed  SC  ipfe  Ferraricnfem  epifeopatu,  Campanum  uero  archie^ 
pifeopatum  K archipresbyteratum  uaticanucreuit.At  fui  eius  aufpicfis  magnas  ac^ 
cefsiones  fecere, quarum  comemorationem  locus  & dolor  intercipit.Ne  quis  ue 
roexifiimet  Hippolyti  prudentiam  magnitudinemcp  rebus  tantum  fecundis perfpe 
diam  efic-Ecce  magna  rerum  couerfio  occurrit, 8d  quafi  ad  fabulxcatafirophapcr- 
uenimus.Na  quom  aducrfusLudouici  principis  generofifsimi  magnos  illos  Sdglo/» 
tiofos  conatus  fortuna  reflare  ccepilTet , inuicfifsimo  Galliarum  rege  mouente,de/’ 
fcifcencibus  populis,  fuis  coiurantibus,Hc!uetrjs  lacramento  renuntiantibus,unus 
otnniii  Hippolytus,  nec  fortunaru  nec  capitis  periculo  deterreri  potuit,  quin  fidem 
confianter  ad  fiipremu  ufcpdiem  fcruauerit.  Qux  res  quom  ei  apud  Gallos  inuidia 
calumniamtp  concita  fiet,  tantum  abfuit,  ut  apud  regem  uoluntate  confiantiamcj  fu/ 
am  difsimulareCjUtcam  etia  ultro  ac  palam  profiteretur.  A tep  adeo  caufam  fuam  om 
nibusapprobauic,ut  mutaris  animis,  cuius  laudi  prius  inuidebanr,tum  primugraui/ 
latcm  fortitudinemep  animi  admirarentur, arep  amarent.  Matfie  igitur  fide,macfte 
aufis  prxftantibtis  Hippolyte.  Hoc  efi  hoc  efi  quod  tu  mihi  perfiepe  comemorare 
folebas, multis  olim  Leone  x.pont.max,praefcn te, magnum  infigne  aliquod  faci 
nus  iacfiantibuSjtc  unum  illud  honefte  at<^  adeo  uere  prxdicafTc,  te  nihil  unqua  aut 
prxtcr  dignitatem  aut  prxtcr  decorum  uel  fecifie,  uelcogitafle. Inter  hxc patre  dc' 
fundo, quom  iam  Alexander  v l .pont.max.ab  humanis  excefsiffetircbuscf  Valen 


5>0  IN  FVNERE  HTPPOLYTr 

tiniiam  profligatis,  Kmagnx inter  Gallos  Venetos  contentioncsemcrGflcnf» 
bellumcp  illud  cruentum  SC  Italite  pene  intcrneciuum  fecundum  Abdua  foret  dccer 
tatumjcamoderatioeufus  cft  Hippolytus,utregi  uitfiori  fatisfecerit,  necf  Venetos 
patres  quos  mirifice  femper  coluit  & obfcruauit,  offenderit.  Quo  tepore  quom  fua 
omnes  repctiflenqimmoucro  in  rem  uacuadcrelicflamcf  inualiffent, familia  Eften- 
fis  extrema  omnium  peninfulam  A thefisauitoiure  debitam  rcccpitiquaexreapud 
Venetum  fenatum  noxam  contraxit.  Proinde  quom  primu  licuit  fpiritusanimoscg 
refumerc,niliil  ad  ultione  magis  fcfiinauit,quam  infiruda  clafTcm  Pado  inducere, 
omnem^ agrum  Ferrariefem  ferro  flammajexcidioi^dcuaftare.  Qnoindifcrimine 
quanta  trepidatu  fit  alqs  coturbanribus,aIqs  fuga  molientibus,  omnibus  fcrme'anf 
mudefpondentibus,  non  poffumfinecoficrnationememinifie.  Vnus  Hippolytus 
imperterritus,  metuentes  animarcjfugieniesrerincrcjomneshortarijpublicejpriua 
iim,{aluti  ciuiu  confulcre.lllearma  expedire, ille  milites  feribere,  plebe  ad  figna  \io^ 
care,tormeia  difponcrcalle  lioftem  fcrociente,ac  impune  cxcurfamc  coercere.Te^ 
neo  memoria  quom  magnis  imbribus  ingruetibus,ipfo  fcilicet  brumali  folftitio  fse/- 
uicnte,ille  noiftudiea  nunquaintermiEtere,donccpulcherrimaiIlam&lnu!la3etate 
abolendam  uicfloriarracri  ac  pa  tria?  peperit,  duodeuiginti  triremibus,  biremibus  aii 
lealtjscjnauibus  innumeris  part/m  captis,partimfummerfisautigne  confumptis, 
multis aute  milibus  fufis,  totopes.totbcliicainfii  umenrain  urbem  inuexit,  utiam 
multis  feculis  nihil  fortius  ac  pr^clariusfacfum  etiam  boftes  ipfi  ingratis  fateantur. 
Eius  rei  extantmonumenta  leinpiterna,Si  naualia  c6dita,K  trophea  pofita,&;  hac 
ipfa  figna  ac  roftra  e tholis  auguftifsimi  templi  pendentia.  Hac  inquam  teftimonia 
magnitudinis  uircutis  Hippolyti,immo  ucro  tetcrnciaifturequam  fecimus,&  do 
loris  ac  gemitus  irritamenta, quse  mirifice,  8t  hanc  plagam  exulcerant,  cfficiunj  ne 
unquam  hiatus  tanti  uulneris  occallcfcat.  Accedit  ad  haec  memoria  eorum  tempo 
rum  qua  fubfecuta  funtjplena  uicifsitudimim  SC  periculorO.  Quom  imperator  Ma 
ximiiianusNoricosexpugnalfet,  &r  dura  obfidioncPatauium  Venetum  cp  agrum 
attriuilfettquomlLilius  1 1 .pont.max-  uicfiriciaarmadiftringeret,  quomdins  Sc  co^ 
pqs  nos  perfequeretur,maiefiate  Veneti  fenatus  iam  dcprefla,F!orctin3  rcpub.ma 
gna  parte  conuulfa,  Gallis  ex  Icaliaeieciis,  urbibus  aliquot  nobis  ereptis,  ut  iam  de 
fumma  rerum  ageretur, nifi  tanto  in  rerum  cardine  prafensquifpiam  deus  afFuiffer. 
At  mirum  plane  diiSu  cft,  ijs  in  fludtibus , tanta  in  tempeftate  quanta  moderatione 
Hippolytus  reiftum  clauiim  tenuerittquomep  alij  resnouas  molirentur, luliumin 
difquifitioneuocareaufj  forent  eicp  fucceffbrem  dare  minarentur:  hic  unusconftan 
tix  grauitatis  obferuatifsimus  nihil  egit,  quod  hoftes  ad  cominifeendam  alioqui 
calumniam  acernmijei  iurc  poflentuitio  uertere.  Quare  aliquot  a dignitate  SC  ex  al 
bopurpuratoru  patrum  deturbatis,  hic  titulos  Siexiftimationc,  facerdotiicp  ampli- 
tudinem incredibili  tum  lenitate  tum  moderatione  defendit.  Nec  tamen  interea  ui^ 
quam  defuit, quin  patriae  quin  fuorum  opes  protegeret, quacuncppolfetracione. Ille 
pccun!am,!deft  neruos  belh',illcpr»ndiafummitcere,  ille  amicos  uei  nouos  parare, 
uel  ambiguos  in  fide  retinere  nunquadefqt.Si  grati  ergo  elTeuolumus  ciues  ma 
nidpes  praftantifsimi  > falutem  incolumitatcmcp  acceptam  Hippolyto  teftemur  oy 
portet.Te  optime  ac  fortifsimeprincepspro  publica  dignitate  excubate,  lioft  es  dc^ 
uicimus,exiftimatione  feruauimus,uitam  defendimus; tibi  ergo  uni,  quod  patriam 
habemus,  quod  mcenibus  tegimur,  quod  late  ac  magnifice  nomen  propagauimus: 
quod  parentes, filios, Sffilij  mutuo  parentes  coniugcstj  inter  fefriii  poflunirquodo' 
pes  ad  dignitate  tranquillitatem q;  pofsidemus,  quod  deniqj  uiuimus  fpjramus,tt 
bideberejtuicieflemuneris  ultro  ceftamur  acpradicamus.  Qua  omnia  uita  &' for/ 
tunarum  prandia  in  te  olim  pofita,nuncuero  amiffa  ac  deplorata, mirum  eft  quam 
feuientem  dolore  exafpercnr,  quam  me  crudeliter  & mifere  enecent.Quid  uei  ode 
nobis  tStumuerbafacioCquafi  uero  ad  nosiantum  hsc  calamitas  pertineat,  ac  non 
lateferpar  propageturep:  ut  comunis  fit  hac  clades  &uaftitas,  tumfacrofanefto  au- 
guftorum  patrum  collegio:  quos  inter  Hippolytus  diaconorum  decurio  frequctifsi 
mum  ordine  ducebat,SC  in  Bafilica  V aticana  facerdotum  prefectura  adminii  trabat: 
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pim  populo  Romano, qui  m co  pnncipc  bC  confilforum  bC  rcrirm  gcrcndaru,  tiicn/- 
<i*<|  libertatis  fi  quis  aduciTiis  cafius  ingrtiiifct,magnam  fpcm  collocarat.  AgeSi 
quoniam  lucflus  magnitudo,  Si  naufragij  uiolcntia  me  extra  Italiam  rapit, cogite^  re 
minifei  noninteftina:  tantam,  fcd  publicxacexterng  calainitatistquam  grauiter  ac 
uehementer  affici  exiftimamus  religiofiisimum  Galloril regem,  illum  inquam  per- 
petuum Effenf  15  familix  &C  neffrg  falutis  propugnatore,  qui  ab  hinc  trienniu,quom 
Bononiam  ad  opt.max.Leoncm  x.falutandum  5C conterendi  capitis  gratia  tecon/ 
tu!iir«:nemincm  ucniens  aut  abies  malufr,qui  quom  de  rebus  maximis,  2Cad  fum^ 
mam  Chrifttanat  rcipublicae  pertinentibus  ageret , quam  Hippolytum  principem: 
cuiusconfilio  ludiciotjK  nihil  tam  difficiieac  impeditum  exiffimabac,quod  facile  ex/ 
pcdiricxtticarkp  non  poffec.Ludouicum  ucro  Pannonia  ac  Boliemise  regem  quan 
toiucfuobfitum  putamus, poff quam  tam  inexpediatum  nuntium  accepit  • Subite/- 
Dim  animum  prudctiailla  in  omne  partem  parata,fempcr  in  numerato,  Icmper  fub 
manucxpofitatfubicforticudo  atej  animi  magnitudo,tot  euctibus explorata 8C  per/» 
fpccfla,  recenter  etiam  aliquot  exemplis  cognita ; quom  Budsc  dilsidente  nobilitate 
interfe,alia  atcf  alia  fatfiione,  palatfnum(i[afummu  magift ratum  poff  regiam  digni 
tateappcllant)appctcate,  &propead  coferendas  manus  ipeciante  diflenfionc:con 
fternatis  c<Eteris,atq;ipfo  rege  fruftra  fcnrentias  exquirente,  princeps  meuSjScr  felici 
tate orationis  falubritate  conii! ij  omnium  animos  crexittoracoribuscp  nomine  re 
giomifsis,  tum  monedo,  tum  caffigado,  nobilitaccin  flucruance  adeo  ad  concordia, 
officiumi^  rcuocauit.  Atqui  prius  inBaccienfi  confeffu  eade  nobilitas^ funt  aut  rj  ad 
quindecim  hominu  milia  qui  ritu  uetuff^  gentis  armati  conueniunt)ita  Ibluitimpe 
riiijUtiniquirsimas  omnino  conditiones,^regi  dC  optimatibus  ferrer, eas cp  fub  ne- 
dseominationeoberuderet . Quas  quom  fegnius  acciperent , 51  hinc  rei  iniquitas, 
hincpericulu  pcrmoueret : eadem  nobilitas  exertis  gladrfSjaufacft  in  rege  regiostp 
cofiliarios  imprefsione  parare.  Quo  tepore  Hippolytus  de  militis  gregarii  manuar/ 
lepto  gladio, regem  bL  optimates  hortatus,utbono  animo  enentuiiallentqj  occidio 
nt occidi , quam  iniquifsimoru  hominum  fubire  imperata : fe  enim  paratum  efl*e  dC 
fro  rege  bC  ante  rege  potias  occumbere  quam  tantu  ignominia  perferre. Quae  uox 
smetu  ad  fpem  att^  audacia  ita  eundos  excitauir,ut  in  eadem  uerba  confertim  om/ 
nes  iurarint.  Ea  res  uulgata  nobilium  animos  fregit,  bC  ad  mitiora  cofilia  reuocauic» 
Mox  quom  de  aduetu  Turearum, magnus  bC  formidabilis  rumor  inuulgatus  foret, 
eundis  quafi  panico  terrore  pcrculfis,ipre  unus  imperterritus  ultro  prouinciam  fu/ 
fcepitadeijdi  loca  finitima,  quibus  T urcaru  copiae  imminere  nuntiabatur-  Et  quom 
plurima  obiter  ad  publica  falutem  profpcxiiret,  tum  imprimis  arce  Belgradiad  Sa/ 
uiSClffri  confluentes  loco  munitiisimo  pofiiam  accurat ifsimepermenfus  offendit, 
qua  ratione  inuida  inexpugnabilisepreddi  pofret,&  per  quam  exiguo  prafidio  re/ 
tineri.Scd  niemiferum,dum  perluffro  Pannonas  b^  TnbalIos,ccce  fcleoggeritA/ 
pollonia  bC  Sarmatia  Hercinio  faltu  feparata.Hic  aures  animumq;  pertundit,  Sigif/ 
mundi  regis  fapictifsimi  ac  femper  inuicf  i lamentatio,  Bonae  praefertim  reginae  eiu/ 
laiibus  bC  coclamationibus  irritata:qug  fobrini  dulcifsimi  ac  opiatilsi/ 
mi  obitu  afflieffa  non  inuenit  ubi  dolorem  fiftar,aut  kuet, 
niff  flendo, Disi^  autoribus  tantae  ia  durae 
inuidiam  concitando» 
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V A N T o fuiflet  fatius  mc  omni  facultate  orationis  ca- 
ruilTcjquam  in  publicum  ludum,  in  meorum  ciiiium  aut 
principum  dolore  inaufpicatam  & lacrymabilem  hac  uo^ 
cem  exercere  f Ergo  ego  ille , qui  tanto  femper  iiudio  SC 
Q.  patrig  felicitati  2iC  gloriae  incubui, qui  multo  maximam  ui 

tae  partem  in  principum  meorum  gratiam  8C  domi  8C  pe/ 
regre  confumpfi,  huc  tamc  uideo  8C  ftudia  2C  rationes  co 
natus  meos  reuocare:  ut  qui  femper  delideraui  mihi  IxtO 
tix  8C  gratulationis  materiam  dari, nunqua  tamen  in  hoc 
grauifsimum  attjamplifsimumcociliumueflrumappareamjprincipesatcpoptima 
ces  moeftifsimi , nifi  luduofo  hoc  amidu , infortunatis  his  ueftibus  indutus , ad  uc/ 
ftram  meamcj  calamitate  deplorandam . Timonem  quendam  fuiffe  ferunt  inuilum 
pariter  SC  infenfum  hominum  gcnerhqui  nunquam  in  publicos  ccetus  prodijfle  tra 
ditur,nilt  quom  aduerfa  fortuna  magna  aliqua  plaga  populum  Athenienfem  percu 
lillet. Quare  ille  no  aliter  uulgo  abominabilis  haberi  fo!itus,quam  aut  corui  aut  bu/ 
bones,aut  aues  qua  incendiarig  uocaturiquarum  afpedu  urbemluftrari,ritualibus 
harufptcum  libris  more  fuiffe  accepimus.En  ego  ille  infelix  inuitus^  dC  meo  pub 
lico  malo  in  hunc  cenfum  nome  dabo:5C  quom  fsepe  alias  ciuitatis  noftra  iaduram 
defleuerim,nuc  quoq  uobifcuminhoc  atrocilsimoatt^acerbifsimo  Antonq  Con/ 
flabilis  uirf  magnifici  aefummis  laudibus  ornaiifsimicafuillacrymabo-  Quid  enim 
ego  aliud  pofTumm  in  comunt  omniu  mceftitia  lacrymas  &:  eiulatus  meos  coferre^ 
Nam  quam  (luite  fecero, fi  tanti  uiri  an  Herois  magis  dicam  laudes  arep  ornamenta 
percenfere  tentauero, in  tanta  praefertim  animi  perturbatione,  in  tata  orationis  pau 
pertate:quibus  etiam  imparem  futurum  fummu  quemlibet  oratorem  arbitror,  quati 
tamuis  animi  conftantiam  orationis  copiam  attulerint. Quod  fi  quantam  cladem 
patria  acceperit, quantum  damni  huius  interitu  ciues  mei  f ecermt,quantum  confili} 
maximus  princeps  amiferit:  in  memoriam  reuocauero,  uereor  ne  crudo  adhucuui/ 
neri  intempeftiua  manum  admouea , 8^  ego  ipfe  doloris  magnitudini  fuccumbam- 
Tantumfciiicet  abeft,  ut  remedium  ullum  aliorum  mccroriinuenia,  quifentiamme 
ita  conflernatum  6C  deftitutum  animo,  utuix  ad  trahendum  hunc  infelicem  fpiritu 
fufficia.Quocuncp  enim  animo  atep  oculis  obuerfor,nufquam  non  occurrit  infignis 
quadam  (pecies  atq  imago  calamitatis.  Hinc  generofa  Co  flabilium  familia  mutatis 
uciiibus  in  fitu  &C  fquaiiore  pofi ta,  demifsis  frontibus,obnimto  capite,magnos  uuU 
IU  gemitus  pra:fe  ferens,fed  multo  maiores  animo  tegens.  En  flix  imagines, illa  de/ 
coraab  origineufq;  urbis  noilre  belli  domi(5  parta,  quam  deformata,quam  obfoleta 
prodeunt- Quod  fi  Aihenienfesfibi  gloriae  duxere  quod  id  eil,  terra  ge/ 

niti  dicereniurifi  Aborigines  in  Italia  inter  eximios  titulos  hunc  fibi  preciarum  pu/ 
tauere,qu6d  non  aliunde  oriundi  terram  ipfam,quam  inco!erent,primogeniam  fibi 
parentem  prxdicarent ; ut  qua:  alimenta  praeberet , eadem  natalibus  initia  prabuif/ 
fee;  fane'  Conftabili  familiae , haec  quo<5  antiquitatis  prarogariua  eximia  laudi  iurc 
tribui  debet,  qua  per  manus  tradita,  uaria  quidem  fortuna,  fed  pari  comendatione 
annos  ab  hincmille ac  ducentos amplius  in  ciuitatenoilra  floruit:  exeo  ufq;  tem 
pore  quo  magna  pars  Italia  nobilitatiSjGothorS  ac  Langobardoru  ac!ia  incutfibus, 
in  his  paludibus,quas  nunc  ad  culturam  redaclas  incolimus,  bene  aufpicatu  fibi  per/ 
fugium  inuenit.Troianos  alp,ahj  Gallos  aut  Germanos  autores  generis  iaclentihi 
uetufia  tem  K incunabula  gentis  non  peregre,fed  inter  eos  ipfos  lares  in  quibus  cre/ 
ueruntjollendunt.ln  monumentis  auitis  legimus,  Lancilotum  Conflabilem  in bel/ 
Io  quod  aduerfusRhauennatesgefsimus,  ordines  duxiife  infignem  uictona  pa- 
tria peperiife.  Adempto  enimhoftibuspratoriouexillo,  eorum  audaciSirafregir, 
ut  non  aliunde  quam  a fuga  falutem  peterent.Hic  Arnaldum  filium  genuit;  qui  1-  er 
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liricnfi  cla(si  praefecfius  Hadriaticos  homines  eo  tepore  naualibus  pr^Iifs  praeftan- 
tes  ad  lacii  qui  ex  co  obfcurus  appellatus  eft,fudft,fagau!t , naues  dcprefsitjmagna 
manu  captiuonim  intra  urbem  inucxit.MuIti  fubinde  memorantur  longa  fcriejquo 
rum  opera  infignis  acfalutaris  patrij  fuilTe  proditur, tti  in  re  militari  caftrcnfi  ne^ 
gotio,  tum  multo  maxime  in  toga  QC  urbanis  magiflratibus:  Aledufius,  Angelus, 
Odoardus,  Ifaacius  iure  annuloru  donati  & fcicnciaiuris  admirabiles  fuiffe  tradun 
tur.Quorum  cofilio  molem  Thealdi  iadtam  ad  arcendas  Venetorum  imprefsioncs 
S^inagna  circa  munimenta  adiundia  legimus-  Inuidebanc  enim  proxim»  ciuitates 
coaleftenti  urbis  noilrs  niagnitudini,ncc  pari  poterant  tam  felicia  incrementa:  fpe 
rabant<5  facile  nondum  bene  confirmatas  uires  pofTe  fubuei-tere,fi  uno  tempore  in/ 
teflinis  ieditionibus  51  bellis  externis  agitaremur  - Et  ut  uerum  fatear  res  noftra;  in 
magno  fuere dircnminc,ad  state  ufc^Adlif  Eftenfis.Q_ui  primo  honorario  iure,de/ 
indetribunitia  per  fandius  poteftatejreftindlisfeditionibiiSjreftituta  urbi  quiere,  hg 
reditariam  iurildidtione  farniliieEfienfi  reliquit. Sub  cuius  aufpicijs  dein de incredf-' 
biles  fecimus  accefsiones:  ciq;  nunc  demum  concuiTo  prope'  terrarum  orbe  feliciter 
acquiefcimus.Sed  quid  ego  intcmpeftiuebifioria  ordior  earurn.rerum,qu»  magni.' 
tudine quidem  fua  digna  lunr,utuiuant  in  memoria  poftericaris,temporis  rame  in/ 
iuriaprope  obicurata  funttquom  multa  fint  recenter  8d  intra  memoriam  patrum  ge.» 
fta,qu«  uc  tempore  proxima  funt,  ita  in  conipedlu  ac  recordatione  prope'  omnium 
uerlantur.  Neq;  hic  aut  Pauli  aui  pa terni  munificetiam, aut  Arnaldi  patris  fapien/ 
iiamfublimfcatemq;  animi  8C  fingula  in  omnes  ordinesbeneficiaenumerabo . Fuic 
uiercj  equeftri  dignitate  inOgnis,  utercgamplifsimi  confilt]  princeps . Ex  Arnoldo 
praclara  Ibboles  nata  SC  in  domcfticis  exemplis  educata  . Bcltrandus  qui  Hadria 
pr*fedit,5l  fummusreidiuinae  iacerdos  uitae  famSitatem  5l  rerum  maximaruexpe 
rientiam  cum  excellenciliteratura  coniunxerat.  Lancilotus  51  CamilIus,ambo  for/ 
nTsimi , ambo  fide  51  ingenrj  pcrnicitatcprseflantes,  fed  horum  uirtutem  in  primis 
fercconatibusimmaturamors  extinxit.Sed  quod  iliis  ademit  fortune  inclementia, 
iuddeoru  bonitas  cumulate  in  Antonio  refarflr . Hic  enim  adingrauercence  pro.- 
pemodum  atatem  firma  SC  conflanti  ualetudine  fuit,robufto  corpore  51  militari,id 
quod  multa  5l  folerti  exercitatione  fertur  alfecutus. Primam  enim  pubertatem  in  ta 
bemaculis  egit  caliga.  Nihil  recufare  quod  ad  fortem  5l  cautum  militem  pertine 
m-PrimaflipendiameruitUtb  Ferdinando  Aragonum  rege,Diboni,quacD  impe/ 
ratore.fub  hoc  alam  duxit  decurio.  Mox  fub  maximo  eius  xtatis  principe  Hercule 
duce  Ferrarig  tribunus  militu,51  primipilus  quingetarius  res  maximas  aduerfus  ho 
ftem  infui  tante  perfecit. Tunc  enim  Venetus,nauali  pariter  terrefiri  bello  noflra 
ciuitate  premebat:pro  caufa  noflra  flabat  Italia,  51  audacia  tnfolcntiisimi  hoflisma 
gnis  coptjs  retundebat . Illud  noftrorum  animos  ualde  conficiebar,  quod  Hercules 
dux  diuturno  morbo  confli<frarus,n6  erat  par  adminiflrand»  rei  militari,  omnia 
per  legatum  gerebantur.  Antonius  ergo  in  tanta  rerum  difficultate,  adde  tC  multo*' 
tum  perfidia,  omnia  induflrie  SI  prudetia  incomparabili  munia  obire;  nihil  prteter/ 
mittere, quod  ad  flrenuum  ccrcatoreaut  prouidum  duce  pertinebat.  Nam  51  manu 
hoflem  ferire,  5l  fugientem  intcrcipere,incerceprum  ucro  ac  debellatum  feruarc  ma 
gniac  generofi  animi  munus  exiflimabat.  Dirigere  aute  aciem,  loca  comeda  prae/ 
occupare,fl:atione  caflris  metir!,imprudentes  aggredi,annonam,aqu3rione(^  pro/ 
fpicere,  continente  dicfloq;  audientem  militem  habere,  haecpracipua  fndifciplina 
militari  arbitrabatur.  Hac  diligcntiaperfecir,  uc  magna  apud  iuos  in  admiratione, a/ 
pudhoflesin  timore  haberetur.  Cubante  adhuc  principe,euenit  ut  hofrismagna  im 
prefsione  Argentam  oppidum  ditionis  noflrx  oppugnaret;  diucp  oppugnatu  Kgre 
fe  tuebatur. lamcp  obfefsi  fuper  deditione  pacifccbanturreius  rei  nuntius  quom  gra/ 
uiter  noftrorum  animos  perculiflet,  decretum  eft  ut  fine  mora  fubfidio  expeditifsi/ 
mi  mitterentur.  Sigifmundus  Herculis  frater  penes  quem  erat  impenu , Antonium 
rogatjUt  celer  cum  fiia  manu  prtrcedat,obfei?b%  in  fpe  ate^  officio  ccnfineat,fc  pro/ 
tinus  cum  reliquo  exercitu  affuturum. Is  nihil  moratus  eo  c6tendit,neicio  an  maio/ 
teanimo  an  pernicitate.eius  aduentu  confirmati  animi  noftrorum,  qui  prius  in  de/ 
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fpcratione  uerfabantur.  Vidores  hoftcs  referre  pedem,  K dum  faluti  confulonf,  tan 
tafuit  cofternatio.ut  fcaUs.machinas^  8C  tormenta  rclinqueicnt.  Mox  aduentan/ 
tibus  reliquis  copijs  precipites  luga  non  aufi  fuis  fe  munitionibus  tueri,diipalati  ali} 
proximas  paludes  pctierunt,magna  pars  in  naues  paratas  confeendit;  quarum  ali^ 
quot  immodico  pondere  mox  preiTf  in  Padialueum  fubfederut.Sedbi  paucos  poft 
dies,  quom  ia  princeps  a morbo  uires  reciperet,  tumultuofe  nuntia  tS  eft,  Liburnos 
Si^  Dalmatas  quae  magna  pars  fuit  hoftilis  exercitus,  Padum  traiecifle  & Stellata  ar 
cem  inuaGIfetnec  dubium  eflc.quin  ea  expugnata  impune  tota  clafsis  excurfaret  in 
cos  qui  annonam  comeatus  fubuehcrenr,tocaq!  belli  moles  Ferrariam  transferre 
tur, Quare  princeps  in  ea  trepidatione,  quamuis  nondum  bene  fartis  uiribus,ceru- 
leum  uexillum  propofuieS^  proclamari  iufsit,  ut  qui  ipfi  bene  uellenr,  rempublt/ 
camfaluam  optarent, illi  adutumfequerentur.  Hicuerofacilefuitintelligerequati/ 
tus  foret  populi  ac  ciuium  amor  in  optimfl  principem.  Nam  in  ea  turbatione  quifi^ 
fibi  agmen  tecit,fe  militem,  fe  imperatorem  fecutus.  Sed  unus  omnium  longe  ante 
alios  emicans,  Antonius  fariiTa  hortem  aggreflus  infulcantem  praeclara  digna im 
mortalitate  perfecit  facinora.  Nam  SC  rem  nortram  in  ancipiti  pofitam  rertituit,  nec 
priusdcfijt  hortem  perfequi quam fTa<fta fariifa , hebetatogladij mucrone, ante 
fibiarma  quam  uires  aut  animus  deertet.  Ergo  amplifsimaprincipis  oratione  lauda 
ius^magnisc^auclusmuneribus,  quot  ciuicas,  quotobfidionales  accepiflet,  fi  ine- 
am starem  incidirtet,quepiuris  uirtute  quam  fortunas  aertimarct.Certe  eadiepro/ 
fertus  eft  princeps, fe  illi  imperium  5C  fecuritatem  regni  debere.  Sed  hic  quocj  me  m 
deo  imprudente  in  id  quod  maxime  declinabam  incidifle,&(l  rurfus  hiftoriam  pene/ 
xereicuius  ego  facilius  ingrertlim  quam  exitum  uideo.  Namfiegoquotiens  Anto^ 
nius  fingulari  certamine  aut  iufta  manu,  colladsq»  fignisdimicauerit, inducam  in  a/ 
nimum  comemorarejfane  oratio  non  eft  finem  inuentura.  Illud  certum  eft,  omnem 
eum  fetate  in  praeclara  inftitutioneK  nauanda  patriae  opera  cofumpfiffe.  Primiem 
ineuntis  atatis  anni,  liberalium  artium  ftudrjs  ingenuis  difciplinis  impenfi:rum 
adolefcentia  in  tjs  exercitationibus  acia, quae  ad  rem  militare  corpus,  animuq;  pr*/ 
muniunt.Nuncgymnafte  operam  dare,luirtari,excurrere,natare,  equirarc,uenari, 
aucupari,ad  palum, 5^  apud  laniftam  idlus  inferre,  aut  declinare,  cafim  puntrtimue 
hortem  ferire, hartamuibrare,fub  armis  hyememiuxta6C  xrtate traducere,  lanceis 
occurfare,ueriaccomunis  Martis  fimulachraimitari . Abhaccducationequafife- 
mente  ad  tanta  deinde  frugem  rerum  maximaru  peruentum  eft. Necdum  tamen  ue 
ras  acuernaculas  /pfius  Antonq  laudes  attigimus,  qui  urbanas  acpacatasfemper 
fun(rtiones,martiis  bCcartrenfibus  longe  prgtulitmecpunqua  bellum  fufeipiendum 
exiftimauic,nifiucfinetniuriademuin  pace  degeretur.Hocipfe  multis  argumentis 
declarauit.  Nampoftquamres  patriae  ac  principis  fub  externis  bellis  conquierunt, 
totus  ipfe  fcfead  reipublicf  adminiftrationem  conuertit.Et  faneatas  iam  maturior 
firperuencrat,  deferbuerat!^  ardor  ille  tuuenilis.Adfcitus  ergo  primum  in  fecretius 
principisconfilium,nonminusbonumacprudentemfenatoreegit,quamancefor/ 
tem  militem  cgerat.Nam  quoties  ei  fententiadicendafuit,  iia  caute  ac  circumfpccrte 
rationes  renfu5Cpfuosexplicauit;utnihiltemere,nihii  non  exatftc  cogitatu  ac  proui 
fum  uideretur.  Quod  fi  fententiadiuidendafortaflefuit,tumicapartiriacmembra 
fufpenderCjUr  nihii  non  ad  trutinam  rationis  expenfum  fntelligeretur, omnia  ad  ae- 
quum QC  bonu  referens,  rtimmf  iuris  immanitateablegata.llluduero  femper  habue.' 
fit  perfuafifsimum,  utilitate  ab  honerto  difiungi  non  poifetfcd  itamutuo  complexu 
ctrunfp  effe  coniunclumjutuelutruncfuelneutruabelle  foret  necefle.  Erat  alij  qui 
contenti  utilitatis  defenfione,  auribus  principisfecomendarent.  Horum  ille  acerri- 
mus aduerfarius  pro  iufto  honeftot^  femper  fortiter  depugnauit.  AfFecflibus  autem, 
odio,  puta,beneuolentiae,ir2,indignationi,cupiditati, ambitioni  tantum  abeflut  ali 
quid  unquam  dederit , ut  a nonnullis  aliquando  durior  exiftimaretur;  quod  parum 
graiig.omniauirtuti  concederet.  Quom  tamen  hoc  foret  ingenio,  illudleruauit  rem 
peramencum,ut  quod  ad  libcralftate  ac  beneficentiam  pertineret, nihil  unquam  ami 
ciciaedenegaueritt  quare  illud  etogiumfoleiuie  omnibus  atrijs  cubiculis  cius  uife 
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fcatilrjMedilfgetes  diligo tquo  QC  fe  grati  animi,  &C  fummum  amicittse  cultorem, re^ 
ftabatur.Quom  ergo  fibiin  urbanis  aedibus, quas  magno  fumpcu,fed  maiore  ingc/- 
nio  attf  arte  coflruxic,  cubiculum  dormitorium  hiftorijs  8^  exquifitirsimis  pftfiuris 
appararet)  nihii  putauic  in fummo fornice iuftius  imprimendu , ^ Anrerotis,id  eft 
mutui  amoris  ortum  atc^  incrementa.  Cui  labellaEjquom  ego  eam  ex  Porphyrio  tra 
didiiTem,mirum  eft  quanta  illi  fuauitate  applauferit:  tum  uero  SC  in  omnibus  parery- 
gisjquomamorespomaiacientes  effingeret,  quom  infidentes  ciconiis  cupidines, 
quom  alia  huius  generis  ^mbola  adderet,  mores  SC  affectus  fuos  teftabaturrut  ncml 
nimirum  uideri  debeat , fi  Si  in  Italia  Si  in  prouinerjs  magnas  Si  celebres  amicitias 
at9  necefsitudines  libi  comparaftet;  quando  nullo  comodiiis  philtro  amor  acquiri.- 
lur,8<C  retinetur, quam ipfb  amore:  ut  prsedicabatHecateon.ad  eum  itaepex  Gallia, 
ex  Germania,  ex  Hifpania,magni  Si  illuftres  bofpites  tam  familiariter  diuertebant, 
ut  eos  putares  in  fuos  lares  comeare.  Principes  homines  K purpurati  Anftitites  tan 
ta  hilaritate  Si  magnificentia  excipiebantur , ut  non  lautius  nec^  copiofius  apud  re., 
gem  excipi  potuiuent-  Ad  fummaenim  Antonii  uirtutem  ac  liberalitateDi  immor 
tales  fummas  opes  Si  magnum  patrimonium  contulerant. Nam  excellentes  il!*  for 
tunx  Conftabiiis  familix,  induftria  ac  parfimonia  auoru  partx,quae  in  tot  olim  por 
tionesfe<ftx  modoquincj  fratribus  c5munes,in  Antonii  finum  quafi  in  unum  al 
ueum  c6fluxerant;exquo  late  ad  omnes  utilitas  Si  beneficetia  propagabatur. Neq? 
enim  ille  more  Afpendti  cithariftx  intus  canebat , fed  omnia  ad  communem  ufum 
publicam^  comoditatem  referebat.  Hinc  fores  dienodluc^  bfpatentes,ad  excipien 
dos  peregre  aduenientes  hofpftes  fer^per  paratxrquifquis  modo  aliquo  uel  familiae 
titulo,  uel  uirtutis  elogio , uel  arris  comendatione , uel  calamitofa  obrutus  egeftate, 
aut  alias  fortunx  uexatus  iniuria  ad  Antonium  confugerat:  apud  eum  Si  digna  no^ 
bilitate  fedem  8i  uirtutiate^  arti fuf  idoneum  perfugium, calamitati  aute  remediDm 
atep  aftlu  inueniebat . Hincoratores  magni  nominisjhinc  philofophi  natur»  inter/- 
pretes,hincpoet3e  frequentes  apud  Antonium  uifebantur. 
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V J£.  rationes  imprimis  maioribus  noftris  pcrfuaferunt 
Dux  iIIuftrifsime,princepsamplifsime,proceres  SC  ciues 
celeberrimi, ut  in  obitu  fummoru  uirorum.&Tprxftantil/ 
fimorum  principum  funebris  oratio  haberetur.  Altera  ut 
D res  fapienter  Si  forticergeft»  in  memoria  reuocarentur. 

Si  ipfa  quodammodo  uirtus  fuum  praemium  acc!peret:al/ 
cera  ut  mozftis  animis  &ruorumdtfiderio  percuifis,con/ 
foIatioSc;  leuamen  aliquod  doloris  adhiberetur.Hxc  me/ 
cum  ipfe  cogitas  intelligo  plane  me  ad  urrucg  munus  ob^ 
eundum  imparem  cfTc  . Quis  enim  eft  tamgrauis,  tam  fcecundus , tam  copio fuso/ 
rator,qui  Alfonfi  ducis  noftri  principis  celeberrimi  uel  laudes  dicere  uel  res  bello 
ac  pace  geftaspofsit  enumerareC  in  quibus  facile  quiuis  unde  foIuar,ubi  fiftat  nemo 
queat  inuenire.De  me  quid  fperemC  cui  praeter  tenue  acminusl^  mediocre  ingenia 
natura  datum , doloris  magnitudo  mentem  Si  confilium  omne  expetSore  decurba- 
uit . An  ego  afflidlus  SC  tam  infperato  fulmine  confternatus , in  funere  mei  princi/ 
pisj  in  ludtu  comuni,in  defiderio  publici  parentis  > lacrymas  cohibere , Si  orationis 
phaleras  conquirere  poterofNon  mihitantu  uel  conftanti»,uel  fapienttx.non  tam 
ferreum  pecftus  mihi  Di  dedctunc,uc  pofsim  magnitudine  iaccure  d(isimulare,&r  in 
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acerbo  luAu  meotatn  principum,tiicorum  ciuiuni,non  omnes  dolori  habenas  laxa 
Te*Quod  fi  nautgantes  exculfo  magiftto  K nauis  gubernatore,  quantum  fibi  immi/ 
neat  periculi  agnofcunttquid  nobis  hoc  tempore  ^ciundum  eo  amiifo  duce  ac  mo- 
deratorcjqui  omnia  fua  uota,omnia  conOlia  ad  publicam  falute  ac  populorum  felici 
tatem  dirigebatC  Ergo  finite  me  in  caufe  tam  fufta,  tam  necclTaria  dolori  indulgere, 
lacrymarQ  uim  efFundcre,in  eiulatus  8d  querimonias  meo  arbitratu  debacchati.  No 
oratione,  fcd  gcmitus,non  dicendi  artificium,fed  fuipiria  5C  fingultus  meros  ab  ho/- 
minemifero  tanta  clade  coflitflato  iufiius  expedetis.  Tu  quidem  Alphonfedux 
omniu  tui  feculi  maxime  ita  de  nobis  meritus  es, ut  tuas  laudes  omnis  setas  omnis<^ 
pofteritaspro  dignitate  recenfeat.  Et  fane'  tua  monumenta  adeo  funt  iilufiria,  adeo 
}plendida,ut  in  ea  nulla  unqua  graffari  pofsit  obliuio.  Potuit  ergo  infirmitas  K con 
ditio  noftrat  mortalitatis  precarium  illum  rpfritum  tibi  auferrciut  excelfa  fcecun/ 
da  tot  uirtuiu  anima  debita  in  caeli  parte  aliquando  conquiefceret.T ua  uero  fapien 
tia  liel  in  fecundis  uelin  aduerfis  rebus  perfpetSa,  tuarum  rerum  feliciter  geftarum 
memoriam  nunquaprofecSo  abolere  poterit : ut  quom  futura  fecula  de  magniCudiV 
ne  animi,  de  humanari!  rerum  defpicientia,de  adeundis  intrepide  pericuhs,de  pru/- 
dentia  traclanda  rei  bcl!fca,de  conftituenda  confirmanda^  pace  uerba  fecerint,  tu 
protinus  occurras,  a quo  rerum  omnium  agendaru  exemplum,quafi  a Polycleti  ca»* 
none  petatur.  Ob  fd  non  folum  populi  tuo  fubiec^i  imperio  magnitudinem  calami.* 
tatis  intelligunt:  fed  Itali  iuxta  & prouinciales  te  fublaio  ex  rebus  humanis,  Italiam 
orbatam  ZC  magna  (plendoris  fui  parte  deftituta  fatentur- Sicut  igitur  tua  pride  glo/ 
rfaperuagataefi  orbem  tcrrarumlita&C  inexhauftus  hic  moeror  late  ad  plerafc^  gen 
tes  ac  nationes  pertinebit:  prafertim  quasnon  modo  publica  tanti  doloris,  fed  doy 
mefticaSd  familiaris  etiaratiopermoueat.  Nulla  enim  eft  ex  ijs  natio,  nulla  prouin.* 
aa,qua  ilfuftrifsimam  Efteniem  familiam  cognatione  Sd  coiunflione  fanguinis  nS 
attingat-Illam  fane' confiat  e Germania  in  Italiam  uenifle  tumprimuquororexCa/ 
rolus  cognomero  Magnus  a Leone  1 1 1 i.pont.max.aduerfus  Longobardorutyran 
nidemaccerferetur:  qua  in  expeditione  quom  multa  dedifietuirtutis  exempla, rex 
parta  ui(Soria,eam  Atefte,unde  poftea  nuncupatione  traxit,  SC  aliquot  in  Euganea 
regione  oppidis  donauit . Ab  eo  tempore  ad  nofiram  xtate  anni  feptingenti  duo  SC 
triginta  interfunt.  Deinde  uero  quom  fama  iuftitig  ac  probitatis  late  increbrelcerer, 
Ferrarieniesfinmmis  bellis  QC  intefiinis  faclionifauslaborantes,  AccinEftenfem  m 
rum  fpecfiata;  induftriae  ad  componendos  reipublicae  fiuefius  aduocaruni.Is  adeo  ie 
gratum  grariofumcp  omnibus  prabuir,  ut  mox  publico  populi  confenfu  ciuirati  no 
Ilrsc  praeficeretur-Et  nunc  agitur  annus  plus  minus  ter  centefimii5,ex  quo  bf  c fami 
iia  felicifsime  noftrte  urbis  clauu  tenuit. Quo  tempore  tatos  profeifius  fecit,  ut  quam 
luceam  Ifgneamc^  inuenir,nGclatericiam  & marmorea, auro  argentoqi  excultam  ui 
deamus:&C  quae  antea  uicinorum  patebat  iniuriae,nunc  multis  urbibus  atep  oppidis 
imperet , hoftiles  impetus  fummoueat . At  inierim  quam  generofa  proles  fuccre- 
uitCQuot  uiri  bello  8C  pace  fpecfiati  emerferuntiut  non  plures  uel  ex  Argo  nauf.uci 
ex  equo  Troiano  prodierint.  Quoru  nomina  geftai^  fortia  fi  uelim  oratione  profer 
qui,iuftam  hifioriam  contexi  oporteat.  Sed  ad  proxima  tempora  KadAIpbonfipa 
retes  noftra  fefiinat  oratio.  Ex  Hercule  8C  Eleonora  r^is  Aragonu  filia  natus  Al/ 
phonfus,  decus  olfm  prafidium  noftru,nunc  doloris  fqualloris  noftricaufa  iu- 
nifeima.Hic  pratermitto  Augufiam  familia  Auftrfse,  ex  qua  perpetua  ferie  tot  Cse 
fares-Pratermitto  domu  Coruinam  8C  Matthiam  regem  Pannonumtqui  £C  magni 
cudine  animi  5C  celebritate  nominis  omnes  longe  ante  fe  reges  fiiperauic.  Quorum 
quifcf  amplum  8£  honorificu  fibi  putabat  cufamiliaEflenfecognationeinrjire.  Vi- 
detis iam  puto  undccunq;  dC  Cafaru  regSmaieftate  familiS  Eftenfem  fubnixam, 
utuariomultiplid^nexufiemmata  procurrant,  Gallia,  HifpaniSjPannoniaGer/* 
maniami^  unum  innodumadglomerantia.  Quod  fi  mare  ueceru  populus  antiquar 
rum  imaginum  in  funus  deferretur , multi  profcdlo  dies  nec  miflus  nec  ferculorum 
caperent  multitudine.  Necj  hoc  loco  pontificum  maximorum , Calixti,  Alexandri 
aliorum  necefsitudines  mihi  artingedasputaui.  Illud  fanc  iure  affirmare  aufimt 
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in  familia  EftenfeS^  amplitudinem  regum,  qui  hominibus  imperant,S^  deorumfan 
dicatein,quiipns  imperant  regibus,  contineri . Sed  haec  uetuftifsimae  acfcecundiC. 
Cma  familiae  communia  funt , illa  Alphonfo  duci  propria.  Ingenium  ad  res  omnes 
acerrimum:mirum  enim  didiu, qua  felicitate  artes  omnes  hauicrii,  etiam  reconditas 
K fpfis  arcium  pro fefforibus  incognitas-  Sed  duaeillz  fuerunt  optimates,  in  quibus 
praecipuam  curam  Sd  diligentiam  pofuerit : Primum  ut  populos  fuae  ditionis  fum- 
masquitate  adminiftraret,  eoscj  quatenus  ei  licebat  fortunatos  redderet:  tum  ue- 
ro utrem  militaremtantifperexerceret,  dum hoftes retunderet,  8«Cpaciquse  nihil 
efletinfidiarum  habitura  confuleret.fed  dehaepoitea.  Quod  ad  populorum  gu-* 
bernationem  attinet,  illud  certum  eft:Duo  hsc  inter  fecouenire  oporcere,utprin/ 
ceps  bene  imperet,  5d  populus  fe  dicio  audientem  praftet.  Erat  ea  in  re  mirificus  ar/ 
OKX  Alphonftis.  Quom  enim  nofret  iuftiiiam  uiriure  efle  aliorum  gratia  compara- 
tam,£d  ob  id  alienum  bonum  appcllari^quod  ex  ea  ad  habente  nihil  redundet,fed  o/ 
mneeius  comodum  ad  reliquos  proficifcatur:in  hac  ita  princeps  optimus  fe  exerce 
bar,  ut  ablegato  omni  difcrfmine  fe  parem  omnibus  redderet- ne(^  pauperi  quicqua 
addebat  mifericordia,quod  diuiti  rubduxiflet  inuidia.Vniim  erat  apud  Alphonfum 
diferimen,  fi  quis  plus  polleret  uirtute,  moribus,  induftria;  his  fauebat  fmpenfius, 
hos  fouebat  indulgentius . Erat  enim  pr^  ceteris  omnibus  folertifsimus  ingeniorS 
fpediator.  Sciebat  populos  nullo  magis  inuitamento  ad  amandum  illici,  quam  an^ 
nonse  copia,  quam  fecuricate.  Icacp  femper  illud  habuit  primuinconfilio,ut  magna 
uis  frugum  in  urbeconueheretur.  Ad  fecuricate  uero  8*1  perennem  fuorumdefenfio/ 
nem, urbem  noftram  foueis,aggeribus,alioc5  item  apparatu  munf^t,  6^  prope  inex- 
pugnabilem fecir.  Quom  igitur  mulco  maxima  Italie  pars  bello, caedibus, uaftitate 
conflagrauerirmos  Si  deioptimtmax-ope.  Si  lapientifsimi  noftri  principis  cofilio, 
extra  omnem  fortunae  alea  in  alta  pace  uiximus.Nihil  ergo  mfru,fi  omnes  iuxta  or- 
dines perpetuam  &r  conflante  erga  eum  fidem  feruauerint,  fi'  pro  eius  incolumitate 
nullum  unquam  periculum  detredtauerint.Quod  fi  bene  gratum  animuceilari  uolir 
musjneceffe  eft  ut  te  Alphonfe  clementifsime  pubifeu  benefacfcore,uerum  patrigpa 
trem  fateamur.  Nam  quod  fortunis  noilris  fruimur,  quod  intra  lares  noflros  degi- 
mus,qu6d  uxores,fi'Iios,fam!liamc5  citra  omnem  periculi  fufpfcione  alimuus,quod 
hunc  fpiritij  de  calo  crahimus:tu|uniprofe<5lopietatipnnccpsmirifsfmeacceptum 
ferimus.  Atqui  ex  tantis  beneficijs  Si  c6modts,quibus  tu  nos  affecifti,  quota  por 
tiointe  uicifsim  redqtr' nulla  fane  . Xe  enim  hoc  uno  caereris  praflare,  QC  ob  id  effe 
principem  cognouimustquod  plus  laboris, plus  arumnarum, femper  cibi  adfciuifli. 
Nam  quom  fortuna  flatuilTet  apud  omnes  gentes  uirtute  tuam  ad  illud  repus  igno- 
tam declarare.  Si  fama  tui  nominis  immorralitati  coniecrare, magnas  tibi  difficulta/ 
tes  obiecic,magnos  adtierfarios  fubornauitrquos  tu  tamen  Si  tua  conflantia  Si  ineo 
parabili  altitudine  animi  firperafii-Trirum  eft  illud  de  Catonetneminefxpius  accu/ 
fatum,  Si  femper  abfolutu.  Quod  in  te  pulcherrime  torqueri  poceft,  nemine  fepius 
domiforisq?indircrmienucnilTe,Sifemperincolumemui(ftorecj  euanfie.  Quom 
pater primu  decelsit,tui  principatus  aufpiciain  ea  tempora  inciderunt,  quibus  feli- 
cius multo  putatum  eft,  imperio  renuntiare, quam  imperium  adfumere-  Tu  tamefid 
iuuenis  8i  imperandi  adhuc  expers,nifi  te  ad  imperandum  natura  formafietjinrre- 
pidepericula  omnia  fubifti.  Si  inimicoru  conatus  prudentia  induftriac^  tua  elufifti. 
Mox  quom  luliuspont-max.adlibercareltalia  erextfTct,  fuisi^  armis  uniuerfam  Eu 
ropam  coIlififret,magnosi^  illos  fpiricus  Veneti  fenatus  attriuiftet:  tuin  canto  motu 
terum, cantum  abeft  ut  quicqua  amiferis,  ut  mulco  magis  tetuoscj  ciuesin  libertate 
uendicaueriSjpraefidemcp  illum  Venetum, id  eft  perpetua  fuggillacionem  tux  ditio/ 
niSjdepuleris.  Mox  alios  belloru  turbines  inuexit  fortuna.Quom  Maxfmilianus 
imperator  Camos,Iulienfes,  Helica  onasnumerofo  exercitu  uaftauit,  dura  obfidio/ 
nePatauiu  cinxic:qu6d  tu  ut  par  erat  Caefareas  parces  fis  fecutus,m  te  Veneta  claf- 
fis  impetum  fecit,fgne  Si  ferro  omnia  crudeliter  populata.  T u uero  licet  imparatus» 
licet  potentifsimus  hoftis  infperaie  adoriretur,  nihil  tamen  confternatus, tumultua/ 
tio  milite obuiaprodi}fti:8i  Dis  adiuuaniibus  feptemdeciin  triremes,  multas  libur- 
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nicas  ac  biremes  cu  omni  prxda  8C  inftrumcnto  dcprersifii>prof!igafti,&  m morem 
triumphi  capttuas  duxifti:  tibicp  apud  omnes  pofteros  uirtutfs  ergo  roftrale  corona 
pofuirti.  Sed  quanta  deinde  rerum  mutatio,  quam  foedxtempcftates  fubfecutte 
lunt  fquomapudR.liauenna  Gallicus  exercitus  tua  maxime  opera  Hifpanas  copt- 
as deuiceric;2i  mox  quom  te  ratio  rerum  domum  rcuocalfec,  Heluctiorum  impetu 
Gallus  uicl^or  Inrubriam  8C  Liguria  amiferit,&i  fe  reducem  in  Galliam  recepe/ 
ric.Depullbergo  Gailo)  & Germano  tras  Alpes  Rhetiasrcuerfb,  in  tc  princeps  for 
rifsime  tota  belli  moles, omnis  hoftium  conatus  incubuic-Hoftis  Hifpanus  5C  ponti/ 
ficiusmiJcSjUtpoirctimpuncm  nofirampeninfulam  traqcerc,  Ferrariam  uftj 
mnia  libidine  populari,  conftituitin  potefiarem  redigere  munfmentu,  cuiProaftia 
nuncupatio  efi.fituminripa  Padi,qua  parte  Aemyliamalluic.Tormentis  itaqf  & O/ 
jnnibusmachtnis  noc'le  ac  dic  qua  tere,  nullum  interrpiranditempus  obfefsisdare. 
Tum  inuiccilsimusdux  nofter  Alphoius  rebus  aduerlis  femper maior  SC  excclfior, 
admirabiliilloquopoilebat  animiuigore,plcno  pafTu,  nocHu  ad  hoftempemenit  in 
eum  uicu  cui  Roffettg  nomen  inditum:  Pado  uno  SJ altero  comeatucuquatuorfuc 
ciliuis  Galiotu  alis  & colletflitia  oppidanoru  manu  fuperato , quom  lam  iiiuccfccrec 
in  exercitu  tuftum, fed  fecuru,6i  fibi  nimiu  cofrdenteimprcfsione  fecit, magna cj  ilia 
occidioncoccidit:quom  plericg  a fuga  coniiiium  capcrenr,pauci  arma  induere  cogi 
iarent.ergo  uiclor  Stf  triumpiiator.relicta  fuis  miiictbus  pradajdomum  reuerfus.In 
quo  illud  memorabile: quod  Hifpanosgenus  hominS  callidifsimuinno  alqs  artibus 
quam  fuis  petrjt  ac  fuperauic.Scd  domina  rerum  humanarum  fortuna , quK  noftris 
femper  rebus  illudit,  no  tulit  hancigtitiam  clFc  diuturnam, Quod  enim  Hifpanus  ui 
non  potuit,  proditione  Proaftiam  in  potefiate  redegit . Quod  ubi  Alphonfus  refet/ 
uit,ablcgata  omni  cunctatione  protinus  eo  aduolauit,  antequam  maiores  copixflir 
perueniret-Eo  Alphonfus  tormeta  iacere,  fcalas  admouere  no  prius  defiitir,  quam 
Hifpanis  uicris,2C  ad  unum  omnibus  concifisjamiflam  arce  recepit.  Qua  in  expu/ 
gnatione  molari  lapide  ex  tormento  excuffb,  uulnusin  fronte  accepit:  quo  ictu 
quom  in  terram  procubuiffet,  pro  exanimo  in  cafira  relatus  eft-Sed  paulatim  reuo- 
cato  fpiritu,  cognitu  eft  noneOelethalcuulnus,  praeOdio  galea  quam  eo  die  indue/ 
rat,id  quod  raro  admodum  focerc  confucuerat.Sed  ni  me  mea  fallit  opinio,tum  op, 
rabiliorem  multo  illi  morte  fuiffe  futuram  puro, in  medio  ardore  belli,  fortiter  dimiV 
cando,quam  quod  modo  contigitin  lectulo  longomorbo  contabefcerc.Diiflum  c/ 
nim  ueiuseftitorrifsimuquemcpMaaorspignoratur.  Caeterum  iammcpigetac 
pet  nitet  longius  a portu  proueetu  elTcjquam  deflinaram. Quare  ucla  colligam, fi  u/ 
nu  illud  addidero,  cum  f n recuperado  Regio  Lepidi  5c  Herbaria,  fed  imprimis  Mu 
tina  ucteruomniumimperatoru  gloris  tequalTe, in  qua  quid  prius  mirer  nefcio.Tan 
tacnim  celeritate  res  acta  eff,tanta  in  uiiftos  clemeciaacliberalitate,ucuirtutesipfe 
inter  fe  collidi  £>C  cocertare  uideantar.Certequod  olim  Themifiocles  dixilTe  fertur, 
de  populo  Mutinenfi  dici  pofle  arbitror: eum  ni  ufetus  forer,fund!tus  fuifle  peritu/ 
tum.Nam  fcditioneciuili  ac  inteftina  concifus,anguftia  etiam  annonae uexarus,au/ 
thoritate  Aiphonfi  pace  5C  concordia reparauit:  importata  uero  protinus  magnam 
frugum,ubertatehilar{tatemc|cftadfecucus.  Sed  o me  parum  fapieme,qui  magni 
herois  Alplionfi  res  geftasremetfar,id  eft  doloris  Si  calamitatis  noftr®  colliga  inci/ 
tamenta.lpfi  enim  certum  habeo  nihil  omnino  mali  eueniffe.Quicquid  euenfqcue/ 
nit  nobis.illud  fortafTe  quifpia  doIeat,qu6d  rebus  rotpr^clare  editis, tanta  apud  om 
nes  gloria  parta,  quom  fc  fortuna  mitiore  pacatiorem^  oftenderet,  in  media  rerum 
tranquillitate  atqi  ipfa  prope  felicitate  conciderit.6  fallacem  hominufpcm.  6 fragi/ 
lem  fortunam,  & inancsnoftrascotentioncs,  quae  in  medio  ipatio  fepe  franguntur 
Si  corruunt,  Si  ante  in  ipfo  curfu  obruuntur  quam  portu  conlpicere  potueruc.  AI/ 
terafupereft  pars,  qua  ad  confblationc  pertinet  • quam  nemo  a me  homine  affliefo 
&:  doloris  Si  mceftitia  pleno  iure  debet  expetere.  Crudu  adhuc  uulnus , necdu  coa/ 
lefcens, manum  artificis  reformidat. 8i  certe'  quom  ego  omnia  diligenter  circumfpi/ 
ciam,nufquam  fpes  confolationis  affulget,  nifi  a uobis  fratres  animo  pietate  con 
iundifsimi.  V os  enim  eftis  uiuae  imagines  Si  fpirantia  Alphonfi  fimuiachra.  Sed  te 
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tamepnuatim  appello  Hercules  dux  optime  ac  praefiantiTsime;  nam  m te  imo  Ipes 
omnes  noftrae>noftra  omnia  nituntur  uota.T u ille  es,  coi  recepto  ture  gentium,  inv 
perium  debetur.  Tu  enim  non  in  fortunas  modo,red  in  pulcherrimuslorippatrimo 
nium  fucceffuruSjtu  rclidlos  a patre  Alphonfo  fufcepturus  es  farces.Imo  uerOjUt  ue 
r)isdicam,uiuo  adhuc  patre  eos  fufcepifti.Nam  tu  omnium  curaru  particeps,  mul- 
to maxima  imperti  *T5olem  humeris  fuftinebas:  8C  madatatibi  munia  tanta  fapientia 
obibas,  Ut  at^s  iuuene  lapientia  uiruiam  bene  matura  teftaret.  dC  certe  ea  eft  indoles 
nia,eaingenti  acrimonia,qug  nihil  imperuiufibi  relinquat.Ia  ab  ipfa  ineute  pueritia 
experti  fumus  quStaefletuis  tua  in  dicedojquam  acerinperfuadendo , quom  apud 
Hadriana  pont.max.caufam  pro  patre,pro  patria,non  egifti  tantum,led  obtinuifti- 
Quare  quom  maiore  parte  aetatis  in  literis  acpr^clarisdifciplinis  attriuerisjqdmirii 
cft,quodcacg  aetati  deeft,id  cumulate  If  udio  ac  diligentia  farciricTu  uero  tam  litera/ 
ifieupidusac  Audiolus,nuIIatamendiepraetermiGffi,quano  teMarttjs  etta medica 
Qonibus  dederisiautcquum  agitare  aut  uedle  iaculari:aut  feras  infequi  cum  uriis 
319  apris  congredi:  aut  armato  hofti  lancea  occurlare.  Fecit  hac  explorata  olim  de 
tuauircute  opiniotut  quom  Etruria  fua  tueri  libertate  propofmfret,no  aliumjjrseter 
leadhucadolefcentulumdefenforerequireret.  Quom  ueropotentifsimo  Galliaru 
regiLudouico  gen  er  peteretur , qui  ex  felici  illa  fobole  progenie  propagarer,  unus 
tu  ex  omnibus  inuetus  es,  qui  dC  nobilitate  generis  dd  prallancia  uirtutis  regia  con 
hnguinitati  non  minus  ornamenti  adderes  quam  acciperes . Sed  una  eft  prxcipua 
ratio, qua  ciuibusjquaoptimatibus,qugomnibuspopulis  tuis  fuadetjut optima  8>C 
maxima  quat^dece  fibi  polliceatur:  llimma  fciJicerprobitas,  fandiifsimimoresjiiv' 
credibilis  modcftia  humanitas  illa  inimitabilis  grauicate  coniund^a . Qua  quom 
omnium  animos  tibi  deuinciat,authoricati  tamen  8C  maieftati  principis  nihil  immi/ 
nuit. Quid  uero  Di  tibi  negare  aunnt,quos  tam  religiofe  colisCtanra  pietate  ucnera 
risfbi  certe  tibi  pacatum  imperiu  praftabut  aqiie  8C  diuturnum . Illud  uero  tibi  erit 
certu  dC  exploratu  tug  felicitatis  teftimoniu,  0 nos  omnes  quam  felicifsimos  feceris. 
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tto  ad  Leonem  x.pbnt.max. 

1 Qjv  A atasunquaaucexmagnitudineautfelicitatcre/ 
rum  geftarum  gratulandi  fibi  materiam  nacfta  eft,  eapro^» 
pemodum  teporibus  noff  ris  affulfit . Ea  enim  nuperrime 
contigerunt,  qua  fortuna  ipfa  dubitauit  an  facere  pofler, 
S antequam  feciflet,  certe  apud  pofteros  minime  fidem  ha- 

bitura. VidimusleuiTsimoimpulfumaximaregna&f  uix 
multo  tepore  adulta  conftern aridam  ut  nulla  certius  tefti 
moniu  immortalibus  cfTe  pofsit,deos  res  humanas  pro  oj 
rareiSd  quamuislerius,nunquamtameninulca  finimalo^ 
tum  flagitia-Fallitur  etenim  quifquis  hgc  ingenio  aut  ope  humana  fatfia  fufpicacuf. 
Deus  iple  ultor,  deus  ipfe  hac  fuperbis  pofuic  fpeclacula,  dC  potentiu  ceruices  con/ 
fregit. Quando  alifer  fieri  non  poterat  ut  res  noftra  aliquando  traquillitate  frueren/ 
tur:mfiobi)cesprius,quiobuiamfelicirate  auerterent,fummouercncur.  Quando  e/> 
nim  facrofandia  ledi  pontificia  fuum  decus,fua£g  autoritas  reddi  potuiffet:  ni  prius 
infenfifsimi  eius  oppugnatores  fuilTent  explanati.  Id  quod  multi  quide  antea  pon.« 
lifices  optauerant , fed  prater  fiimmiS  totius  aui  rcefiorem  lulium,  qui  poflet  adhuc 
iQuentus  eft  nemo,  hicdifeordes  femper  alias  reges  animis  iunxit.  hic  atrocifsimos 
Edd  hoftes  formidabili  exeeratione  extuibauit . hic  fortifsimo  exercitu  multas  ac 
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munitiTsimas  urbes  in  fidem  recepit-  liic  inui(ftifsimu  fidei  cardinem  Francifcutn  Ic 
gatum  fummsc  rerumoderationi  prsfecic:  cuius  autoritate  8i  acerrimi  duces  conti/- 
nercntur,6^urbesinpotcftatereda(fVgmorcs  accipercnt5&  inbencuolemiafancJlit 
fimae  fedis  reuocarcntur.Eft  enim  illud  ufu  compertum , Iruftra  res  magnas  parari, 
nifi  adfit  qui  eas  prudemifsime  6C  gerere  pofsit  & meri.  Fuerat  quidem  in  eo  rerum 
turbine  maximi  pontificis  prouidenda  atep  incredibili  patrQ  confenfu  ad  id  munus 
princeps  nofter  Alphonfus  Romani  exercitus  imperator  declaratus : fed  domefiL. 
cum  periculum  8^.  multa  pars  regni  adempta  eoc^temporcimprimis  recuperanda 
auertebat-qut  poftquam  rem  feliciter  ate^  ex  fentencia  perfecir,eiecf{  isi^  grauifsimis 
hoftibus.quiin  uifc era  prope  totius  regni  graffabantur,eam  partem  imperqquxor 
lim  per  iniuriam  parenti  optimo  fuerat  adempta  iuri  auito  refiituitj&C  paternos  ma- 
nes ultus  eft,SCquafiexpiauit;meliordenicprerumfacies  affulfit,  datum  cj  eft  ocium 
opradfsimu  bellorum  munus. Quo  tempore  fummus  ille  nec  mihi  unquam  fine  plu 
rima  praefatione  dicendus  lulius,  nihil  mutans  de  iudicio, nihil  fentencia  fua  abro/ 
ganSjiulsitjUt  pro  ueteri  ac  imperatoria  coliietudine  ainplifsimo  principi  uexillum, 
& quali  fummz  poteftatis  autoramentu  praberetur . Et  quoniam  locotuinrerual/" 
lo,magno<f  montium  interftitio fieri  no  potuit,  ut  iprefaniSilsimus  pont.quodolim 
fierilblebat,fuaiIludmanudaret:eihocim.primis  munus  mandauit,  quem  ex  omni 
bus  maxima  pietate  profequerecurtcuius^fapiedam  ac  felicitate  maximis  in  rebus 
fuerat  expertus  • Ipfum  igitur  amplifsimu  legatum  per  que  ecclefia  modo  prifiinam 
dignitatem  reparauit,  nuncupatim  adnosireuoluittea  caufa  quod  ne<^  alius  maior 
huic  rei  obeunda  inuemri  poterar,neq!  alia  res  maior,  qua  illi  mandari  potuiflet.Et 
alioquin  par  clTe  ijidcbac,ut  qui  tam  diu  in  facta  militia  primas  gellerat  partes,poft/ 
quam  rebus  pacatis  cius  opera  defiuerat  pont -Ro.indigerc , nec  iam  licebat  tranfa-' 
aabellorunecefsitate  facerdotij  maieftate armis  inceftarc,eas  primas  partes  eat^in 
rebus  omnibus  fortuna  in  eius  manus  traderet,ciiiusinduftria  in  magnis  rebus  tuifi- 
fet  perfpedajquicp  pro  incolumitate  ateji  dignitate  Chrifiianar  pietatis  neefortuna- 
rutn  saduram,nec  capitis  periculum  recufarct.Eft  enim  haec  uetus  Eflenfis  famiit» 
confueiudo,  ftcrofandts  Romanx  fedi&i  omnia  debere,  K omnia  cumulatifsime 
perfoiUere.Teftisbcatxmemorixpont.Innocenus.  i ii  J. quom  Acelinusatrocifei 
mus  ecdefix  hoftis  eunda  deuaflaret,  unus  Aldrouadinus  MarchioEftenfis  aufus 
eft  intrepideoccurfare, fundere  ac  fugare. Multa  huiusrciteftimoniaafferrepoffem, 
fed  quod  cu  illo  conferatur, alrerii  non  habeo.Nam  quom  multa  fortunx  inclemcn/ 
tfa  rem  pontificia  ucxaret,Fredericusq;  tHe  qui  a rubore  barbx  inucnit  cognomen/ 
tum,hoftiliter  ecclefia  perfequeretur  8C  iam  omnium  rcru  difficultate  laboraret  Ro 
manus  exercitus: imprimis^  militu  inopia,  quoru  magna  uis  auc  cxla  fuerat  in  beb 
io,  aut  quom  non  procederent  ftipendia  ad  hoftem  defeiuerar,  Aldrouandinus  opti 
me  gnarus, necgfe  fine  ecclefia  elie  poffe,  nei^  fuam  erga  ecclefiam  comodiori  tem 
porefidem&Tpictatemagnofctpofleiquandono  erat ipfi rei numarif  copia,  filium 
quem  unicum  habebat  Florentinis  ea  tempeftatc  opulentifsimis  pignori  dedit:  at(^ 
aliquot  aureoru  milia  mutuatus  ingente  coparauit  exerdtu:  quo  fxuifssma  hoftem 
reprefsit,&qua  ratione  uincipoffeioftendit.  Sed  bxc  antiquaKipfaxtateobfole- 
ta. Nuperrime  uero  recepta  Bononia,  cocftatot^inteftfno  tumultu,  aduolante^ho 
ftiu  {ubfidio:fcisipfeamplifsimepatcrquaco  indiferiminepars  pont . ueriaref:  nifi 
obfequcntifsimus  S.ap-nlius  dux  Alphonfus  raptim  magna  manum  coegiffet:  artp 
amplifsimus  princeps  eius  frater  et  ipfe  inter  purpuratos  patres  cminetifsimus  Hip 
poly tus  mature  affuiffet , atqp  hoftiu  iter  cogitationes  pariter  fnterrupiflet:  quom 
hoftis  fruftratoconfiiioK  ucterem  beneuolentiamK  cognatione  imploraret.  Sed 
optimi  principes  mei  illud  imprimis  femper  duxerunt,  amicitias  & cognationesTe/- 
uerentia  S.  Ap.metiri oportere.ca negleda  omnia fcedera  fubuerri.  Qux  qufde  eo^ 
rum  fententia  non  modo  ex  debita  religioni  ueneratione  inoleuit , fed  plurimis  ac 

maximis  beneficijs  confirmata  per  omnem  prxclarifsimx  familix  fc/ 
riem  dedu(fta,iure  quafi  hxreditario  in  opti/ 
mos  fratres  dehuauit. 
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oratio  adLeonem  X.pont.max. 

I rerum  molem  animus,  aut  animimagnitudinem  uis  dv 
cendi  poflet  tcquare pater  beatxfsime,  multo  cofidentius 
addicendum  accedere.  Sperare  enim  fortalTc  mealiqua 
orationis  copiajquam  facile  poteft  res  ipfafuggerere,man 
S datas  mihi  uices  implere,  incomparabilem  Alphonli 

principis  meiiniiiam  iandtifsima  fedem  fidem  atqjobfer 
uantiam  declarare, immenfam^  illam  populi  Ferrarienfis 
tum  gratulatione  cum  Ixtitiam  ad  orationis  prxfcriptum 
uacare.Sedcaufaeffreru  conditio,ut  necjipf|animo  con 
dpl,neqi  fatis  animus  uerbis  perftringt  pofsic.  Nam  quo  plures  undieg  fe  offerunt 
jncritorum rationes  Ixtitiae  caufatjhoc  earum  ilimma  difficilius  confici  SC  expedi 
ripoteft.  alios  unauel  altera  ratio,  publica  uelpriuata  utilitas  deuinciat,ueterauel  re 
centia  beneficia  comoueant.  At  principem  meum  innumerte  tum  publicg  tum  priua 
txjtum  ueteres  tum  recentes  cauf»  adobferuandum,  colendum  adorandum  (^ma.» 
idiatem  tuam  augufiifsime  pater  impellunt.  Hinc  fumma  Romani  pont.autoriy 
eas  occurrit  i pro  cuius  admirabilipoteflateomnes  principes , omnes  reges , quiie 
Chriftianos  meminerunt,  fumma  deuotionem  cultum  debetiSi  prout  quifep pius 
religionis  K pietatis  habet,  hoc  promptiore  propenfioremi^fe  ad  eius  defenfionem 
«t(5  incolumitatem  tuendam  praeftare  debet.  Ex  omnibus  uero  qui  hoc  nomine 
eenfentur,familia  Efienfis  una  omnium  maxime  pontificu  liberalitateamfta,  mune 
nbus  IocupIctata,ornamentis  jlluftrata,hoc  officio  afir/ngitur.  Coftat  enim  memo 
ria  ab  hinc  annum  prope'  trecentefimu  a Romanis  adedpotificibus  eueefia,  ut  prae- 
ter maximos  honores  excellencescjprterogatiuaSjetiaa  fe.re.Gregorio  eius  nomi/' 
nis  nono  perpetua  Ferrariae , quam  Aefiius  Eftenfis  imperatoris  prjefidio  eiecto 
ecclefi^recuperauerat , profectura  donata  fit.  Ac  demum  a Paulo  1 1.  eius  nuncu- 
pationis,primus  omnium  felicifsimus  ille  Borfius,iIle  inquam  familig  Medicum  5C 
parentis  tui  pater  fandtiisime  maximus  admirator, dux  creatus  K falutatus  eft-  Sapi 
entes  fane  pontifices  qui  tam  lalubre  rationem  inuenere,  qua  eam  urbem  inteltinia 
feditionibus  S>i  quotidiano  tumultu  laborante  liberarent:  utquom  eo  tepore  angu- 
fiam  adeo  acligneam  maiore  parte  cratitia  darent, nunc  ornatiisimS  dC  multa  par 
te  marmoream  haberet:8«Cqug  tunc  faeffionibus  diftrahebatur, nunc  pontificias  tan- 
tum partes  tueretur.  Nemini  itacfmiru  uideri  debet, fi  uarffs  cafibus  8C  alternante 
poftmodum  fortuna  fidem  perpetuo  conflantfisime  feruarir.Id  quod  maxime  intel/' 
iedum  eft  Federico  imperatore  aduerfus  Innocentiu  1 1 1 1 .8^  mox  Acelino  in  pon 
lificis  partes  hoftiliter  fouiente:  quo  tempore  Aldrouandinus  Atftq  filius  pro  facro/ 
fanifta  ecclefia  excellente  iane'  operam  nauauir,arc^  in  magna  pecuniaru  egeftatefi^ 
lifi  pignori  oppofliit:  codudiisqj  nouis  coprjs  & firma  manu  Ferrariefts  populi  fub/ 
fequete  rem  Romana  magna  acie  profligata,autonratc  pontificis  fcedifsime  fuggil^ 
lata, non  reftitui£modo,fed  auxit  dC  coieruauit.Tcftes  mihi  annales,qui  fine  adula 
tione,fine  inuidia  ueritate  ceftanf.  Sed  SC  pofterioribus  feculis,quafi  haeredicario 
quoda  iure  omnes  ex  ea  familia  principes  tot  reliquerunt  gratitudinis  ac  fidei  fue  in, 
R.om.pont.monumeca,ut  poffent  exiftimart  acceptis  paria  fecifte,  nifi  SC  maximis 
beneficiis  prouocati  feciffentjKea  effer  Rom.pont.  amplitudo, ut  uelleuifsimu  eius 
beneficia  nullopofsit  hoftimetocopenlari.  Alioqui  etiafubRomani.pont.parroci 
nioEftefisfamilieimpcriuacdignitasprideincohimis  ftetit.Na  quoties  incumben 
tes  hoftesin  eius  pernicie  autoritate  atep armis  depulitcQuoties  deuotifsima  fami/ 
lia  6Cdeditirsima  urbe  fibi  feruauitC  Ei  licet  euenerit  proximis  annis-nefeio  quo  Ita 
ligfato,ne  gd  fciliceteffet  expers  a fortune  acbcl!orSincurfu,ut  eauis,ea  autoritas, 
flhccopise  qugpro  nobis  toties  fteterat,innos,pr6dolor,ab  aliqua(utfingut  poere) 
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Tifiphonc  excitarcnwr ; noscf  adeoaccrbcatc^  infcnfcperfcqucrcntur,  ut  cacaufa 
tantum  prioribus  feculis  feruati  uidercmur,  ut  cflentin  quos  poftcrioru  temporum 
acerbitas  fxuiret:  id  tam  en  no  fincconfilio  8»^  numine  deorum  fatfiu  putamus, quo 
maior  Leoni  pont.niax- ex  feruatis  2C  l eftitutis  ciementise  laus  crefeerettatej  omnes 
States  teftarent ur  Romana  fedem  duos  babuifle  pontifices,quorum  alter  belli  arti/ 
bus,  alter  pietate  principes  omnes  fuperafTet.Q.^®*''^  utruncp  uetcrcsloui  opt.max, 
tribuerut.Qiio  titulo  illud  plane  memorabile, quod  bonitate  SC  clementiam  magni- 
tudini  potcftatis  prsferrcnt . Et  Iscari  iure  pofsit  Alphonfus , uexationescf  ac  bella 
omniaboniconfulcre,  ut  caneo  deinde  tanti  pontificis  teftimonioperfruatut  Jquo 
cundla  infortunia  a tq!  aduerfa  compenfat.  lifdem  teac  tuos  olimarfibus  fortuna  pa 
ter  beatifsimc  exercuittut  quo  uebementius  ucxarerejhoc  tua  SC  tuoru  uirtus  ac  ma 
gnitudo  fieret  illuftrior.non  enim  falfo  dictum  eft,mu!cis  fortuna  parcere  in  pcena: 
quo  fcilicec  eorum  laus  fit  obfcurior  QC  perpetuis  tenebris  obruta  delitefcat.T u ftacg 
Leo  fanctifsime,non  modo  expecbtione  de  te  olim,  quom  ad  fummu  faftigiu  & loa 
gc  fupra  moi  taliu  conditione  eueifius  es,  squafi:i:uerum  longe,  Sf  toto  (quod  aiut) 
Itadio,  fupcrafti , Nihil  enim  tibi  prius  ac  potius  fuit  quam  exercitos  in  mutua  Chrt/ 
ftsanorum  uifcera  gladios  manu  excutere:  ignotai^  diufcedera,  £d  deplorata  pacem 
reuccare.  Id  quod  fortaffe  tardius  uoio  nonnullis  contingit;  qui  parum  meminerut, 
itaeucnire  ex  natura  rerumrut  qui  uehementer  cociratifuntfluiflus,  fuperueniente 
deinde  tranquillitate  non  protinus  remittanqnecpprorfus  mitefclt>fed  priftinos  im 
petus,  defkuicntibus  licet  uentis,adhuGmagna  parte  teneant.  Nemo  tamen  unquS 
dijbitauit,quin  diuina  ifta  fapientia  tua  fecile  omnia  moderarere,8C  ipfa  etfam  relu- 
<!tatitcfortuna,inxqu3tutum(5  pertraheres.  Sed  quo  tardius  per  te  in  portum  pa/ 
ter  beatifsimc  prouehimur, hoc  magis  antcadtsuim  tepefiatis  agnofeimus,  hocma 
gis  beneficium  tuum  experimur.Hincfeprinceps  meus  S.T.omnia  plenius  debere 
intelligitteaq?  tibi  ex  ueroK  ex  merito  acccpia  proficetur.Magnum  eft  enim  a pont. 
Rom.probariSv  extolli, fed  a pont.  Leone  longe  maxima.  Necffane  tibi  hoc  no/ 
men  fortuito  aut  fruftra obtigit : nam(^  apud  gentes  accepimus  magnum  illum  ma- 
lorum propalfatore  Herculem, 8^  in  (acris  literis  illum  noftrje  falucis  autorem  Chri/ 
ftuni, cuius  in  terris  uices  agis,Leonem  appellatura.  Tu  iiarj  pontifex, tu  Leo,cir 
magni  Lauremi;  filius,  tu  gloria  familisMedica»  apud  omnes  gentes  3^  nationes 
cIarifstma,addoSC  familia:  Eflenfifcmper  conlundifsim3e,tufautorbonoru,tufiu 
diorum  ereefior,  tu  pacis  reftitutorjnon  modo  Alphonfum  ducem  tibi  femper  obfe- 
quccifsimu  judicio  ac  teftimonio  tuo  ornafti,  uerum  maioru  dignitati  ac  fplendo 
ri  reddidifti.  Tu  floreniifsimas  urbes  fortunx  iniuriaereptas,tu  oppida  progenito/ 
rum  eius  (anguine  parta &fhgreditario  iure  debita  cofirmafti.Tibicj  Alphonfus  dux 
tot  ornamentis,  tot  mcritis,totbcnefictis  deuinrfius  adpedes  tuos  fupplexpro- 
cumbitjSC  nos  eius  nomine  procumbimus, non  quantas  po (Turnus  aut  animo  aut  o/ 
ratione  profirquf  gratias  agetesM.  T.fedquatas  necp  animus  capit, netf  oratio  exe 
quicur:  lilumt^  tibi  perpetuo  obedicmifsimuobfequentifsimumi^fore  pollicemur. 
Tibi  omne  illiusregnum,  omnes  urbes, omnes  populos, omnes  fortunas, omnes  li 
bcrosjfpiricum  deniq?  illum  tot  bellis  ac  periculis  expertum  probatumi^  offerimus, 
hoc  tuo  iure  uti  potes,  hunc  pro  dignitate  tua  atej  iftius  (anAifsimae  S.  exiftimatio/ 
neSf  defenfionejinomne  cafum  & difcrimen,m  omnia  pacis  & belli  munia  pro  uo 
luntate  arbitrio  tuo  paratum  trahe.  Tu  nos  populumcf  omne  Ferrarienfem  tibi 
deuotifsimum  tuo  fcjfcifsimo  nutu  excipe.  Cuius  ucinam  in  te  uoluntatem  8^  in  (an 
dtiisimum  Petri  folium  deuotione  aliquo  modo  po  (Ternus  exprimere, utina  eius  Ix/ 
titiam  ex  parte  aliqua  enarrare.Videres  pater  fan<flifsimenoanimatafolum,fcd8f 
mucos  ipfos  urbis  parites,  ipfas  arces,  geftientes  in  admiratione  dC  cultum:  uideres 
fceminas:pucros,  fenes  omnes  ordines,  omnes  States  difeurfantes  ad  omnia  deoru 
puluinaria,pro  falute  Leonis  pont.fupplicantcs:  ex  qua  fua  falutem  pendere  exi  fit/ 
mat.AudiresuoraSf  fceliccs  omnium  acclamationes,  qui  pacem,  fecuriratCjdignita 
tem>fortunas,  penates,  liberos,  bonadenicp  omnia  benefiefi  tui  agnofeunt  SCtefian 
tur.Tu  itarp  quod  feliciter  cepifti,8C  principem  meum  8C  urbem  £v  populum  tot  be- 
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oeBctfs  tibi  obnoxium  diutiisime  protege  SC  conferua  > StT  fac  tuum  hoc  beneficium 
nobis  efle  fempiternum.  Nihil  enim  felicitati  SCdiuinse  ifti  maieftati  tue  conuenien 
tiuseile  poteii,  quam  (eruos  SC  cultores  tuos  felices  facere  perpetuo  feruare* 
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CVL.E  SECVNDO  DVCE  FERRARIJE.  QVARTO 
ad  Paulum  tertium  pontifice  maximum  oratio, ex 
locupleriori  refeifla  dC  in  compendium  re» 
dacfa,&:  in  publico  coliftorio 
per  eum  habita. 

V OM  nulla  re  magis  fummi  numinis  bonitasacmaiefias 
intelligatur  t quam  beneficioru  frequetia  zccp  adfiduitate, 
quibus  nunqua  definit  humaniS  genus  augere  locuple 
tare:  eos  profccSo  principes  proxime  ad  diuinitatem  acce 
dere  iudicamus  , qui  bC  liberalitate  beneficentia  quam 
plurimos  mortales  demerentur.Incer  quos  pater  beatifsi/ 
me  tu  fine  controuerfia  longe  prjecellis, tum  amplitudine 
poteftatiSjtum  liberali  Si  benefica  uoluiitate.quod  quom 
farpe  alias  multis  ac  locupletifsimis  fignificMionibus  te^ 
(latum  reltqucris>  tum  ucro  nuperrime  id  plane  declarafti:  quom  Herculi  Ferrariae 
duci  ac  principi  noftro  magna  animi  ac  prsefiantifsims  uoluntatis  tuse  indicia  dede 
ris,eascp  omnes  difficultates, quae  haclenusfnefcio  quo  fato)inter  facrofanctaiftam 
fedem  dC  Ipfendidiisimam  domum  Eftenfem  intercefierat , non  modo  prudentia  ac 
bonitate  tua  exrinxeris.fed  eximia  etiam  dignitate  nobiliisima  familiam  exornauc 
ris,  Hippolyto  Efienfe  felicis  ingenq  6cripedatx  uirtutis  Antiftite  infacrum  cardi- 
nalium coli^ium  cooptato.Qua  ex  re  quom  princeps  nofter  incredibilem  laetitiam 
animo  conceperif,non  contentus  eam  multis  argumentis  decIarafre,nos  ctia  caip- 
facaufa  legandos  fibi  exiftimauit,ut  fandlifsimos  iftos  pedes  eius  nomine  exofcula- 
remur : tibic^  SC  cminentifsimo  huic  ordini  gratias , 2<lfi  non  beneficiis  pares,  certe 
quantas  oratione  confequi  pofTcmuSjagcre  nitercmur.Res  profeifto  ardua  & fumy 
mae  difficultatis  plena,  hoc  munus  pro  rei  dignitate  SC  pro  uoro  magnanimi  princi/' 
pis implere.  Ad  liancdifRcuItacem  acceditrquod  non  apud  quemlibet  pontifice mi^ 
hi  dicendum  eft,  fed  apud  Paulum  non  modo  pontificem  ied  pontificum  etiam 
ximumicuius  iapienti2,autontas,maicfiasquantum  a pontificatu  fplendoris  haurit, 
tantum  uicifsini  in  pontificatum  refundit  ac  regerit.Sed  ego  plane  impriidcnsjfi  toc 
ac  tantarum  uirtutum  radijs  perculfus,  nonrurfus  caligantes  oculos  in  lam  eximite 
bonitatis  umbra  reficerem  ac  recrearem. Sedenim  cogitati  mihi, tria  occurrunt  im/ 
primis,quibus  gratiarum  agendarum  ratio  inuenta  fit.  Autor  ipf»  beneficentfseibe 
ncficii  magnitudo  accp  opporruniusdllius  ^ftimatio,  in  quem  collatum  eft  benefici 
' um.De  autore beneficentiae , fententiailla  Crifpi Palsienimihifuccurrit,  Multum 
intereffe  a quo  quifeg  iudicium  aut  beneficium  fortiatur:  quado  ab  tjs  qui  prudentia 
ctninet,iudicium:ab  ijs,qui  fortunis  prxftant,bencficium  fit  expetendum.  At  quan 
Ium  illi  fibi  iure  gratulari  pofTunt , qui  exaequo  Si  iudiciu  K beneficium  tuum  pro/ 
meretur^  in  quo  uno  uirtus  SC  fortuna  prope  inter  fe  aduerfis  femper  frontibus  de- 
pugnantes tam  amice  & concorditer  confenfere- Atq?  hoc  plane  fntelligi  potuit, uel 
ex  eo  ufep  tempore,  quo  nondum  in  auguftum  hoc  folium  prouecfus  amplifsimi  or 
dinis  princeps  eras  S<ldicebare ; communit^  exiftimatione  atep  opinione  mortali- 
um fafees  humani  generis  tibi  fummittcbantur.  Qiiantf  enim  illud(me  iudice)  tcfti 
Uiandumfquod  homines  rerum  futurarum  ignari  de  fortunse  iniuria  conquereban- 
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tur,qu3e  tc  tam  diu  fublimi  ifto  faftigio.tibicp  magnis  decaufis  debito  fraudaret.Ne^ 
fciebant  illi,  nefckbant , non  tam  f orcung  culpa  id  fieri , quam  arcano  quodam  dei 
maximi  arbitrio, & inexplorata  fatorum  difpenfatione,  qux  te  in  ea  tempora  adfer/ 
uabat,qiiibus  religio  nofira , utrotj  prope  cornu  laborans  SC  in  fuprcmu  difcrimen 
adadfa  optimo  atcjp  acerrimo  propugnatore  indigeret  iquibus  pontificia  maiellas  fce 
dis  contumelijs  fuggillata  uindicem  atep  adfertorem  exerta  plane  uoce  flagitaret. 
Quom  primii  igitur  rei  Chriftiang  praefidere  ccepifti»  adbenefperandum  omnibus, 
qui  religionem  faluam  uoIunt,certifsimuquafifignum  erexiftt. Quom  enim  omnes 
nofiras  calamitates  e’  duobus  prope  fontibus  profluere  intelligeres, populorum  {cL- 
licet  flagitijs.Si  principum  difcordfjs  acfimultatibus,  uiric^  morbo  prudes  medicus 
fine  mora  profpiciendum  cenfuifti . Dimiisis  ergo  per  omnem  orbem  Chrifiianum 
facris  expiatiombus,indi(flis(p  publice  pijs  fupplicationibus, quantum  in  te  fuit  pa/ 
ter  beatilsime  populorum  peccata  eluifii , deumcp  noftris  pridem  noxis  iraru  propi- 
tium reddidifli.  At  quom  reges  inter  fc  diisidentes  per  nuntios  attp  oratores  pacare 
& in  concordia  reuocarefgpe  tenta  ITeSjne^  ea  res  fatis  ex  uoro  procederet, durum 
illud  ac  perdifFicileiter  fufcepifti.No  ftasingrauefcesjno  longa  6c  plena diferiminis 
nauigacio  te  abfterruit,quin  fup eratis  omnibus  difficultatibus  publicg  faluus  gratia 
quali  cefiro  quodam  charitatis  impulfus , tu  maxime  nofiri  aeui  redfor,  tu  inqua  ex/ 
tremam  pariem  Italiae  ad  Varrumufcjfluuium  penetraueris.Hicueronobiieillud 
& omnibus  feculis  memorandum  facinus  perfecifti.  Reges  enim  maximos,  poten/ 
til5imosjCeIeberrimos,quinonfolum  animis  difsidebant,  fed  armis  etiam  de  impe/ 
rio,defalute,defummarerumin  eam  diem  dimicauerant,ab  miurfisreuocafti,com 
poiuiftijfcedus  inire  perfuafifti . prudecia  ui  orationis  tuae  obuertere  arma  in  co- 
munes  religionis  hoft  es  compulifti . ne  fluxa  aut  parum  conflans  impofterum  ea 
foret  cocordia , neue  ulla  fortunae  iniuria  aut  mutatione  animorumlabefa^iari  pofi 
fet , Carolum  etiam  maximu  inuicSifsimucj  imperatore  afFimcace  quafi  Herculano 
nododeuinxifti.  Quin8diuftam  clalTem  ad  retundendam  immaniisimihoftisauda 
ciam, omni  bellico  apparatu  omnibustp  armamentis  inftruxiftijqua  fortiter  & felici 
ter  ad  hanc  diem  in  comitatu  imperatoriae  QC  Venetg  ciafsis,Iittora  Italiae  infefla  pri 
us&i  barbarorum  incurflonibus  expofitadefendifti  .Tu  ergo  noArx  incolumitatis 
autor>fu  feruator  gentium  8C  populorum,  quife  pietati  Chrifliangaddixeruntieoi^ 
nomine  ciuica  noftri  generis  feruati  merito  tibi  debetur.  Et  haec  quidem  munimen 
ta  aduerfus  externa  hoftem  pater  beaiifsime  tua  prudentia  comparauit.  Sed  zdaer/ 
fus  imeftinos  hoftes,qui  praetextu  religionis,in  religionis  uifcera  grafl~antur,quan/ 
tum  quam  tempeftiuum  illud  fuit,  quod  in  facrum  &C  eminentilsimu  hunc  orbis 
fenatum  eos  proceres  dicam  an  heroas  cooptafli,  qui  fuarum  uirtutura  nitore,  non 
hoc  tantum  feculum  polsint  iIluftrare,5C  tanquam  aurea  candelabra  ardeam  in  con-* 
Ipeifludomini:quiinnocecia,faniflitate,exempio,porsintrationem  uiuendi  caeteris 
prafcribere.Hi  luntfcilicet  quibus  non  leges  condita  funqfed  ipfi  condendis  com- 
ftituediscp  legibus  nati  funt. Oppugnatoribus  igitur  fanda  religionis,fi  modopoC' 
fine  refipifeere , os  eft  obftrudum  . Caufabancur  illi  antea  fe  aduerfus  fedemRo^ 
manam  odia  fufccpifle , quod  homines  improbi  5^  profligatis  moribus  rerum  potiV 
rencunen  frugi  5d  integerrimi  rerum  potiuntur  .quod  ignari  bonarum  artium  aedi/ 
fciplinaru  prafiderentren  quantum  uis  dodifsimi  Si  in  omnibus  redis  fludfjs  pra/ 
cellentes  prafident.  Antea  (fle  enim  illi  calumniabantur  )qui  cenfu,  opibus,  fadioni' 
bus,gratia  prgpollebanqfacrapurpura  inaugurabantur.  Nunc  omnis  calumnialo»” 
cusfublatusefttnamuircuti , moribus,  ingenfisaufpicioacducfumagnipontificis 
Pauli  ea  dignitas  dcbetur,debebiturqi  dum  ille  habenas  K clauum  religiois  tenebit. 
Erit  ergo  aliquando  tempus,  quo  pofteri  res  tuas  maxime  pontifex  memoria  prodi/ 
tas  legetesjpraceilentemc^  omni  laude  principem  fibi  optantes,  uotis  fufeeptis  Pau 
Ium  tertium  nuncupabunt, ateg  hunc  unum  a Dis  immortalibus  rcpofcenc.  Veteres 
imperatoribus  ralucatis,felicitatem  Augufli,  bonitatem  Traianf  precabatur.  Ac  illi 
uno  Pauli  nomine  felicitatem,  bonitatem,  animi  magnitudine, ingenij  acumen,  ma.- 
ximariim  rerum  inceUigentiam,eorum  denit^  omnium  bonoru  qug  in  principe  hu- 
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loatu generis  rfequiruntur  refercifsfmum  aceruutn  agnofcent.Et  hsec  quidem  quae  a 
me  compendio  dt(fla  funt,  £C  qu*  prope'  quotidicab  Her cule  duce  ac  principe  no- 
firOjiuuene quidem  illo,fed  exceifi  animi  &C  acris  ingenfj  iuuene  de  fummoponiifi/ 
cc  Paulo  pleno  ore  comemoraniur:  non  potui  fine  piaculo  demandataq--  mihi  pro^- 
uincise  praeuaricatione  pr*termittere,  ut  qua  poffumcuncp  ratione  addidtiisimi  uo»» 
bii  principis,  fi  nonexprefiam,  delineatamfaltem  & adumbrata  uoluntat  em  relin/' 
qcam.  Hinc  enim  accrefeit  pondus  ueftro  erga  illum  beneficio.  Nam  quo  maior 
ac^illullriorefiicollatibeneficq  autorjhociuftiusacpleniusquifqjfoletgaudereac 
fibigratulati  • De  magnitudine  autcbeneficif  illud  uere  aufim  affirmare,  tuum  hoc 
pater  beatifsimeiure  maximu  exiftimari  oportere:  utpote  quo  uno  multa  eadem^ 
.maxima  beneficia  contineantur.Nam  citra  fulpicionem  uitam  degere,  emergere  ex 
Earipo  uertentis  forrunK,auitum  imperium  confirmare,  noua  ornamenta  in  fami- 
liam inuehere,hjec  fane  omnia  no  modo  fecuritatem  fed  ipfamplanefelicitatem  co/ 
mitantur.Adh^c  quo  diutius  optauitduxbC  princeps  nofter  caufas  omnes  expun 
giatC5aboleri,quae  a fe  Romani  pontificis  animu  alienare  ufdebantur,  atej  aliquod 
extare  teftimonium  deditifsimi  animi  fui  erga  religionis  Chriftians  principemt  eo 
libi  hoc  beneficium  jucundius  obtigifle,  atej  optatius . Ex  quo  facile  poteft,  quanta 
in  dato  beneficio  fit  laus,  quom  in  accepto  tanta  fit  gioria.Et  licet  hac  fecum  ipfeta 
dtus  cofeientia  perfruaiur,qudd  necp  a ie  netj  fub  luo  principatu  hufufcemodi  tur/ 
bxatcp  animorum  comutationes  initium  acceperint : illud  rame  uerum  ac  folidum 
gaudium  animo  capir,qudd  fe  principe  ac  procurante  finem  inuenerint.Non  igno- 
rat optimo  duci  acparetifuo  Alphonfo  hoc  idem  fuilTe  defideriu,led  uel  fortunam, 
uel  tam  egregig  uolumatis  pontificem  defuilTe,  ut  tota  haec  !aus,toium^  hoc  benefi 
cium  tibi  pacer  beatifsimeacceptum  referrctur.Tu  enim  non  fecus  ac  falutarisqui.' 
dam genius  cocicatos  olim  fluefius  pacafti,  furgentes uen torum  turbines  depuifffi, 
optatifsimam  cslo  ferenitatem  induxiffi.  In  te  denii^  res  principis  mei  ac  tranquilli 
u$  populi  Ferrarfenfis  tuse  maicftatideuotifsimi,quafjfeIicifsimompDrtu  conquie 
feit-Quare  hoc  tantum  beneficium  no  fam  in  memoria  hominu,qux  lubrica  SC  lem 
potum  uicifsitudini  obnoxia  eft,  fed  in  ipfa  arce  a:t emiratis  cofecrabitur,quod  nuF 
ia  unquam  temporisdiucurnitas,nul!aobIiufonis  iniuria  pofsit  abolere.  Qiiis  igitur 
admirationi  locusjfi  optimus  princep.s,idemcpgratifsimus  beneficiorum  xffimator 
tantum  fe  tibi  debere  profitetur  ac  pra;dicat,quantu  uix  animo  capere,orattOne  cer^ 
te  explicare  no  poteft,  tameifi  quacuq?  ratione  potuit,  uultu,geffu,oris, orationis^ 
bilaritace  laetitf*  magnitudine  praefe  tulit . Frequeei  etiam  fupplicatione  ad  deorum 
puluinaria  indidta,Dis  immortalibus,  tibi^  que  unum  poli  deos  immortales  uene- 
racur,gratias  quales  QC  quatas  potuicteftatusefi.  Quid  uero  ego  de  omni  Ferrariefi 
nobilitate  dica^quid  de  ciuibus  mcisfquid  de  cacteris  popularibus?'  omnes  ordines, 
omnes  aetates  medius  fidius,  quafi  quodaixtitiae  clalsico  cocitati  excurfare,tibi  ac^ 
clamare,  tua  bonitate  ad  cxlum  ferre,te  pacis  autore , tc  public®  felicitatis  parente 
predicare,  tibi  laeta  omnia  ac  diuturnu  pontificatu  precari.  Ipfi'  profedlo  parietes, ip 
famcenia,  ac  deorum  delubra  geftfebant  ac  precarium  a Dis  fpiritum  fibi  optare  ul 
dcbantur,ut  aliquo  falte  nutu  in  comunionem  publicae  laetitig  admitceretur.Quom 
ica<^  pater  beatifsime  tot  meritis,honoribus,  teftimonqs  flore  tilsima  familia  acnobi 
lifsimos  fratres  obflrjnxeris,cumulaueris,  amplificaueris , iure  optimo  ide  princeps 
nofter  nobis  i^adauic,ut  fandfifsimis  iftis  pedibus  rurlus  aduoluti,  eum  tibi  femper 
obfequente  femperi^  in  officio  furiiru  fpondeamus,  ita  ut  homine  uedtigale  atq;  op 
pigneracg  fidei  effe  par  eftnibi  ipfum  eiusq;  principatu,  urbes,  oppida,  diuina,  huma 
na^omnia,quin  & liberos  pueros  generofx  indolis , tota  denit^  cognatione  Eften 
fem  in  tua  femper  forepoteftatepoHiceamur,qui  pro  tue  fancliitatis  ac  Romani  pon- 
tificatus maieffate  conleruandafanciendaq?  nullum  unquam  fortunaru  aut  ditionis 
aut  ipOusfalutis  periculum  deprecentur.  Illud  tcuicifsim  pater  beatifsime  uoscp  pa 
tres  eminentifsimi  rogat  ac  obteftatur,  ut  imprimis  uobis  uetfngalia  iura  feudorum 
renouare  ac  iufiurandu  folennibus  uerbis  conceptu  placeat  accipere:  SC  quom  ipfe 
fcacfua  omnia  uobis  dicauetit, addixerit, cofecraueriquos  itide  eum  in  fide  tutelae^ 
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recipere  8C  receptu  in  omne  tempus  patrocinio  ueftro  fouerc,  tueri  autoritate.prx-' 
Hdio  adiuuare  no  definacis,  acc^  hunc  prxnantifsimum  uefirum  erga  fe  animum  ac 
ludicium  coilans  dC  perpetuum  effe  patiamini.Reliquum  eft,  ut  re  fumme  rerum  ar 
biter  deus,  qui  eccleiiam  tuam  fludiuante  nunquam  dellituiAi,  uost^  ApoAoiorum 
principes  qui  huic  V aticanae  fedi  praefidetiSjquos^  ego  iure  poffum  imperij  Roma 
ni  penates  8^  conleruatores  religionis  appellare, uosinquam  publica  uice  rogem  ac 
folenni  precatione  obftringS,  ut  Paulum  pontifice  maximum  in  hac  felici  Aatione 
diu  uelitis  elle  incolumem , eiusqi  uota  omnia  plenis  uelis  fortunetis,  nam  licet  ipfe 
lam  abunde  mulu  ad  gloriam  gelierit,  SC  apud  homines  immortaliiatcnominis,  2C 
in  caelo  certam  fedem  comeruerit:  ad  conferuationemtamenrei  ChriAianaeSC  pub.' 
licam  ialute  ueftri gregis  pertinet, faeuaprafertim  imminente  tempeAate,  tanti  ani- 
mi tantaecp  fapientiae  pontifice  dC  fuperfiitem  effe  in  ha?  religionis  fpecula  qu^m 
diutiis  ime  excubare. 
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TORIBVS  PAVENTINIS,  ORATIO,  AD 
lulium  I l.pont.max. 

V N c demum  agnofeimus , beatifsime  pater,  non  fruAra 
effundi  miferorum  preces,nec  optimi  atqs  immortalis  dei 
aures  occlufas  elfe  ad  gemitus  eiulantiu.nos  enim  poA  tS/ 
ta  noftrac  ciuitaris  naufragia,  poft  ta  innumeras  fluduatio 
H nes,pofttotreraomniudifcrimma,  uix  tandeadPeirina 

uicula  appulfi  porco  profpicimus,K  meliore  fpem  animo 
auguramur.  Optaremus  igif  pater  6ndifsimc  nobis  ma/ 
gnam  orationis  felicitate  prfberijUt  tibi  amplirsimo  Chri 
fii  uicario  aliqua  parte  gratias  agere  poiTemusjmagnitudt 
nem^  fetftiz  aliqua  falte  ex  parte  tuz  fanditati  indicaremus.  Sed  in  eu  locu  res  uc/ 
nit:uttuorGbenefidorQmoleoppre{n  neijlstitig  pares  animos, nei^  animisparem 
oratione  habere  poilimust  ac  merito  uenia  debebit,  ii  recufantes  atij  inuiti  ingrata 
anguAa^  oratioe  tua  fuerimus  in  nosmema  profecuti.Qu6d  fi  aliud  nihil  profece/ 
rimus,  illud  certe'  tefiatu  relinquemus:  nullam  fuiife  un^  ciuftate,nullu  popula, qui 
rebus  ex  fententia  procedentibus , gaudii  tan  tu  conceperit,  tantu  exu!tauerit.Vide 
res  enim  pater  dcmetifsime  in  urbe  noftra  poii^  in  tuz  fanditatis  ditione  redada 
eftjOmnesatatts  ordines  prg  gaudio  difeurfantes,  delubra  fuppliciter  la!utates,acfu 
peris  mirahilaritateagentes  gratias:  q^denic^  poft  longos  errores  ad  fuum  pafiore, 
ad  uerum  dominu  deniep  redierint. Audues  undiijiulii  fandifsimi  pontificis  nome 
refonarc.felfces  undiqi  precationes  emergere , cuius  denicj  prudentia  ati^  forcitudi 
ne  auguftifsima  (edes  apoAoIica  definit  hoftibus  eiTe  ludibrio, priftinam  cepit  au 
doritatem  reparare . Fuit  enim  antea,  fi  uera  uolumus  profiteri,  ponttficif  tantum 
dignitatis  imaginarium  quoddam  fimulachrum:  quin  przter  leuifsiqia  umbram  ni/ 
hil  fupercrat.In  ea,nihil  ioIidi,nihiI  ueri,nihil  integri  quk^.Excubabant  alti:ied  fi/ 
bi  laborabant, fed  ruorumxomodis:a1ij  grauifsimo  ueterno  obtorpebit.Tu  (Wuifst- 
mos  tyrannos  eiccifti,tu  munitifsimos  hoftes  euertifti.tufoIus  oft  endifti,  Peiru  im- 
perterritum,& clauibus  & gladio  pofte  dimicare,  tu  nauem  in  mari  ftuduante  ete/- 
xifti.  At($  bzc  omn{a,n5  tibi,non  tuis,  fed  Chiifti  unz  religioni  przbuift/,  cuius  cw 
(fodia  cxlitus  comiifa  eft  tibi.  Lztamur  igitur  SCgratulamur  nobis  a tanto  uindice 
reftituti.Sed  hzc  fortafte  poiTunc  uniuerfe  nationis  animos  permouere,nobis  uera> 
adfunt  peculiares  gratulationis  caufz . Nam  quo  res  noftra  quam  czteroru  fuit  for- 
tuna incertior  at^agic3tioF,hoc  etiam  nunc  Isritia  cumulatior  uideri  debet.  Quom 


fliimueneritfnmcntcquot  princ/piimuicifsitudmes,  quothofiiummciirfus,  quot 
Barbararum  gentium  obfefsioncs  pertulerimus,  quetienspro  mcenibus,pro  fortax- 
nis,pro  liberis,  profalute  dimicauerimus , adhuc  animus  meminifie  horret.  SsdQC 
bxciph  recordatio  prorfus  efiiaetitiaeaccersio,  quomiam  nos  exearci  um  alea  ere/ 
pcos  efle  inteiligixnusj  tuisc^  aufpicfjs  in  eam  tranquillitatem  deducics,  cx  qua  non 
facHenos  petr®  Chnftiinhxrentes  quilibet  impulfus  allidat . Poftquam  enim  cum 
hacfantfliisima  fede  conciliati  fumus,  tuae  beatitudini  perpetua  conftantiisimam 
nullocp  tempore  uiolabilem  fidem  pollicemur  : obdurauimus  fcilicet  ira  animum  ut 
pofihacmaliaius  fteua  ac  fuprema  omnia  adire  fuppiicia,  quam  ab  optatifsima  apo/ 
fiolicae  fedis  ditione  difcliidi:  pro  cuius  imperio  nos  dC  fortunas  quantuiaecunq;  fu/ 
perfunt  SiC  liberos  ateg  ipfas  animas  libenter  expofituros  recipimus;  eritq;  huius  no/ 
ftrx  fidei  ac  fentetiae  prxfens  oratio  perpetuum  tefiimoniu.Tu  quorp  omnis  aeui  re/ 
fior  fapietifeime  ibiito  mifericordia;  tu;e  uuicu  inlpice  populum  tuum  Fauentinum 
fiippliccm,actam  diuturne  calamitatis  impIorantepraifidmra.Facftus  elt  enimpro/ 
pererum  humanarum  exemplum, tot  cladibus  uexatus,roc  exhauftus  tributis,  tam 
crebra  attritus  agroruuaftatioc,  tam  lacymabili  ciuiumdireptioneallifusjutpraeter 
«eftigia  nudos  parietes  nilfere  fitqj  Faucntinarrcipublicaeiuredicipolsit.Qua/ 
re  ce  obfecramus  pater  landlifsime  ut  a nobis  haec  excutias  temporum  nubila , hanc 
fortuna  inclementiam  tuo  felicifs{monutupropulfes,6<i  quaflfatorumferiem  mife/ 
ris  concilies. Illud  enim  ante  omnia  ad  auguftifsimt  palloris  attinet  prouidentiacon 
fulere;  utquf  eiusfub  imperio  futuri  funt,  quam  felicifsinh  efficiantur.  Atephaec  ad 
Immortalem  gloriam  uia:  cuius  tu  ita  utrac^  manu,  ut  dicitur,  pofiefsione  arripuift/, 
ut6^  in  caelis  iam  fedem  felicifsimam  promerearis , oi  apud  homines  acernam  tui 
memoriam  collocaueris. 


^CAELII  CALCAGNIKI  PRO  ORA 

TORtBVS  FAVENTINiS  ORATIO,  AD  H A / 
drianum  v i.pont.max. 

ICET  nobis  pcrfuafum  fit,  pacer  beatifsimejnos  publica 
agere  caufam  latici£,qudd  unus  omnium  integerrimi  no 
minis, &C  magnae  celebritatis  princeps  ad  augullum  iflud 
faftigtum  perucncris,non  hominum  magis  iudicio quam 
L dei  nutu  prouedius  t quod  nunc  demum  incolumis  fuy 

peratis  tot  maris  ac  terrarum  periculis  ceu  fidus  falutare 
Italiae  affulxerisrpriuata  haec  tamen  &1  peculiaris  eft  popu 
!o  ScT  reipufalica:  Fauentinae  caufa  laetitiae , tum  quod  nos 
omnium  maxime  perpetua  fingularifide  facrofanAam 
fedem  pontificiam  fumus  profecuci,  in  cuius  gratiam  ad  internecione  ufcf  faepe  de- 
piignauimus;  tum  quod  cx  confeientia  rerum  geftarum  certior  nobis  fpes  arrideat 
optima  quaet^  optandi  ac  fperandi  a tua  magnitudine ; uel  quod  nuperrime  poflex/ 
ceffum  Leonisfantfiifsimipontificis  refpublica  noftrain  magnis  rerum  dC  periculo 
nim  fluclibus  coftantiam  feruarit,atc5  inconcutTa  permaferit.nam  plerae^  ciuicates 
finitimat>uel  externis  uel  inteflinismotibus  perculfse  uixpofluntfolidam  & abfolu/ 
(am  ItEtiiiam  ad  te  pater  beatifsime  perferre,  nobis  domiSd  foris  certa  paxmanlir, 
libi<5  quamuis  abfenti,  quamuis  tot  terrarum  regionum  fpatio  difiuneSo,  quamy 
uisuaria&  incerta  de  falutc  tua  nuntiarenturrtibi  tamen  uni  femper  cxcubauimus, 
libi  ciuitatem  tibi  animos  noftros,  tibi  omnium  ordinum  obferuantiam  8C  cocor 
diam  feruauimus.  Atcg  hoc  profetSo  Ixtitix  nofirte  accedit, quod  qui  prius  te  abfen 
temuUum  extimefeebamus,  nequa  nobis  calamitas  folidum  hoc  gaudiu,SC  parcam 
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hanc  felicitatem  prtccerperet:  nunc  demum  te  dei  opi.max.ben!gnftate  feruato,  SC 
adnos,ut  alij  putant  ex  Hifpania,  feducnos  putamus  e CKlodemilTb,libetius  iamii 
cet  8C  fecurius  animo  conquiefccre.Tc  enim  paflore  ac  duce  pr2Efcnte,non  eft  quod 
oues  tibi  creditae  fub  tuse  fapientiae  patrocinio  ullos  ferarum  incurfus  expauefcant» 
Et  profedo  eius  pont.qui  tata  hominum  in  fe  ftudia  cxcitarit,  partes  exiftimamus: 
quos  pacatos  iranquillosi^  acceperit , eos  ipfos  fibi  omni  audiiores  felicitate  refti/ 
tuere.NuHum  enim  maius  bonitatis  QC  magnitudinis  eft  argumentum.quamlate  in 
omnes  benemeritos  prsefertim, felicitatem  propacare:fummumqs  illud  bonO,  quod 
nullum  nec^  locu  necj  tempus  dementite  dC  faencficetiae  fux  reliquit  immune,quaiv 
tum  mortalitati  noftraelicetjimitari.Haecfpes  atf^  opinio  toto  prorfusanimo  excep 
ta, magna  eft  huiufcegaudij.quodad  teafferimus,  accefeio.Htec  effecit,  utmunicir 
pes  noftri  tria  nobis  potifsimum  in  mandatis  darentiimprimis  ut  fandum  hoc  faftiV 
gium,ad  quod  diuinabonicas  8<!  tua  te  uirtus  prouexit,  recentemq;  8C  falutaremad/' 
uemum  tuum  tibi  gratularemur:tum  ur  urbem  populumq;  Faucntinum  in  manuac 
potcftatem  tuam  obfequenter  fraderemus;poftremum  ut  ciuirace  tua  maieftatis  ftu 
diofifsimam,tibi«^  fingulari  fideobftridam  enixe  atep  omni  animi  captu  comenda.' 
remus. Primo  illo  gratulandi  munere  nccj  decuriones  neq?  populus  Fauencinuslpe 
rauit  ucl  nos  ueiquenquam  maiore  illuftre  facundia  pro  rei  dignitate  ac  magnitudi/ 
ne  fatis  polTe  defungi.Nec^  nosfane  exiftimauimus  comodius  uotu  reipublica  no/ 
ftrzimplerepolTe,  quam  fi  hoc  omne  quicquid  eft  latitiaSd  gratulationis  tibi  fignt 
ficaremus  a cocepta  fpe  ialutis  SC  utilitatis  noftra  proficifef.  Nam  quom  cstcras  o/ 
mnesuirtuCes  miremur,  beneficentiam  tamen  8Ciuftitiampracipue  colimus  Sdcha 
ritateprofequimur,  quddhatuirtutes  ad  fociecatfs  magis  humanae,  quam  eoru  qui 
eas  pofsidet, utilitatem  paratae  fint.Eft  enim  ita  natura  comparatum,  ut  id  maxime 
homines  amet,eocp  uehementer  alIicianiur,quod  fibi  comodo  futuru  iperant-  Nos 
itai^  eo  maiorem  Ixtitiam  cocipimus,qu6d  omnem  iftam  celebrata  bonitatem, pru- 
dentiam iuftitiam, rerum  maximaru  experientiam,  iftam  animi  magnitudine  ad  rei 
Chriftianae  decus  reparandum  natam  atej  inftitutam , excelfam  iftam  aciem  mentis 
ad. res  arduas  fiC  excellentes  ipfamc^  diuinitatem  contemplandam  exornata,  tot  de/ 
nfcj  illuftres  animi  dotes,  tot  eximiaingenfi  ornamenta  ad  noftras  comoditates& 
honorum  fortunaru^accremetareferimus,6^  ex  his  nobis  bona  omnia  pollicemur. 
Sic  enim  nobifeum  interprecamur,ei  qui  tot  literarum  prsefidia  ad  pontificatum  at/ 
tulerit,nonfore  necefiariSjUtalieno  magis  quam  fuo  confilio  acquiefcat.Ei  qui  tam 
acri  polleat  fapientia,  ut  mores  conditiones^  hominu  perfpeiflas  habear,  non  facile 
uerba  datu  iri;ut  ad  urbes  Apoftolica  ditioni  creditas  pro  praefediis  tyranos,pro  mi 
nifttis  depopulatores,  pro  conferuatoribus  prsdones  mittat. Qui  diisidijs  8C  factio/ 
nibus  ciuium,non  concordif  8^  tranquillitati  ftudeanttfperames  eo  rem  fibi  fore  in 
maiore  quaftu,quo  fuerit  turbulentior:  ceu  folentpifcatoresfludtuofo  ScT  undabun 
do  mari  ampliorem  captura,  maioremqs  thynnorum  uim  retibus  polliceri.Quse  res 
fuperiore  tempore  amplitudimpontificiieplurimuodii  atij  infamis  apud  populos 
concitarat.  Nam  pleriqp  pontificum  dum  res  alias  agunt,  dum  miniftris  fidem  habet 
(nolo  gemitusSi  iacrymas  miferorum  in  tam  feftalstiria  mtermifcere)redquoddi» 
xiffe  licear, in  urbibus  ecclefiz  magna  infignemc^  uaftitate  fecere.  Hsc  te  pontifice 
tantum  abeft  ut  fieri  uereamur,  ut  multo  magis  fpes  omnes  habeat, res  m antiquam 
illam  £C  optata  diu, non  tamen  hadtenus  cognitam  felicitate  redituras;  qua  primsui 
patres  coalefcete  adhuc  piorum  ccetu,quafi  aureo  fuo  feculo  fruebantur.ne($  enim 
periculu  eft,  ne  mali  flagitiofi  homines  iuftitia  £C  feuerirate  tua  minus  deterrean/ 
lur,  quam  boni  frugii^  bonitate  & clementia  alliciantur . Hoc  eft  icilicet  quod  nos 
tuus  aduentustantaperfudit  Istiii3,quaniamagisanimoconcipere,oculis^8!^uuI/ 
tupra:  nobisferre,quam  oratione  K eloquentia  pofsimus  exprimere-Hocefi  quod 
tam  propenfetam  eximia  animi  inducl:ioncfanc'fifsimis  pedibus  aduoluci,  tibi  nos 
populumcp  Faucntinum, urbem,  aquam,  agros, terminos,delubra,ucenfiIia,diU!na, 
humana»^  omnia  in  tuam  K Apoftolica  maieftatis  ditionem,uolences,geftien£es4; 
dedimus  atep  addicimus.  Nam  fic  comode  exiftimamus,nos  noftra  no  Iblu  recipere 
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Kcofcruare,uerum  etiam  meliora  auguftiorac^  reddere.  Qusc  enim  tibi  dicata  funr, 
qiiidei  opt.max.uicesin  terris  obis,  S^deum  nobis  reprgientas,co{ccran'putamus, 
& religione  muniri:  ut  no  fine  piaculo  artrecriari,  uiolarit^  poisint.  Atq;  obiter  hoc 
libi  chariora  fore  fperamusjquopcr  te  maioris  aeftimatiois,S<l  te  prorfus  digna  eua/- 
ferint . Qute  cogitatio  parer  beatifsime  tertium  illum  labore  quem  rei]3ub!ica  nobis 
demandaraqmagna  parte  adimit:comendandi  fcilicet  tibi  urbe  populumcg  Faucnti 
num.Quis  enim  tam  alienus  a cognitionererum  humanatu,  qui  putet  oportere  fua 
cuiquam  comendari;:'  Quotiens  itai^  tecum  ipfe  pater  fancftifsime  cogitabis  ciuita- 
tetn  noftram  iamno  efie  fui  mancipi), fed  in  tuo  plane  sere  tuacpfidepofitam:  toties 
noniaihnofira  fed  tuaintere{rciudicabis,eam  quam  optima  fortunatiisima  face/ 
re.Pacem  concordiamqs  ales,utpotequiperfpe<fium  habeas  bello  Si  difeordia  nihil 
elfeciuitatibusperniciofius.  Vbertatem  copiamqi  frugum  induces;  quod  inter  bo-' 
na  popularia,  nullam  fit  communius,  aut  optatius,  malos  Sii  facinorofos  coercebis, 
quod  eorum  audacia  bonoru  fecuritas  non  pofsit  eiTe  diuturna,  praeclara  ftudia  ex- 
citabis,ut  egregia  iuuetus  in  tuos  titulos  adolefcens,  te  publicum  parente  agnofear. 
Prudentes  caftosq;  moderatores  ad  nos  delegabis,  quirem  tuam  /tapiocuretuteo^ 
rum  fiudia  omnia  in  comune  excubenr,nihilad  fe  pertinere  arbitrentur,pr3etcr  con 
fcientiam  Sd  fama  bene  gefti  magiftratustfet^  tum  demum  abunde  lucrifeci iTe  arbu 
irentur,  fi  gratia  6c  beneuolentia  tuam  promereantur.  AlioquiieprincipebonisSi 
de  iancfla  iede  bene  meritis , necp  dignitatem  necp  fortunarQ  acceisiones  deefle  pofi' 
funt,  ficuti  ruifus  necp  cuiquam  flagitioiblcelus  fijum  impune  ftarepotefi . Quare 
quod  proximis  annis  execrabileS»!  peneprodigiofum  uideri  potuit,  id  iam  publice 
hominum  inrcreft ; omnes  fcilicet  bonos  elIe:quomperiuafum  omnibus  fit,fignum 
abste  eredum  effe  probitati, S<1  hoc  unum  propofitu  ad  honores  &C  iacerdotia  curri 
culum,  non  iam  fccncrari,  nonquaefium  facere,  no  per  malas  artes  graiTarfifed  me.» 
reri.Quare  remaxime  pontifex iure  felicem  appello,a  quo uir  malus  nihil  petere,bo 
nus  nihil  non  audeat  expedare.Hoceft  itaej?  quod  gaudia  S>C  gratulationes  noftras 
txagitaqquod  urbanas  acclamationes  publicosi^ illos  tinnitus  SC  bombos  fuffrena 
Tcnon  poreft.Hoc  eft  quod  lpes,uota,prscndia  omnia  in  telocauimus,quddt!bi  pe 
dora  £C  animas  cofecrauimus,qu6d  pro  (alute  Si  dignitate  T.  M.nullum  diferimen 
uel  capitis  uel  fortunarum  fubirerecufamus.hoc  efiquod  tum  deni«^  a deoimmor/* 
lali  fummauotorum  impetrafie  exfftimabimus,fi  diu  nobis  Hadrianum  pontificem 
incolumem  fiorentemc^  feruauerit. 
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PHONSO  PRIilO  DVCE  PERRARIJE,  TER- 
tio  ApoIogta,ad  lulium  1 1 .pont.max. 

V o M fuperiorcanno  pater  beatiftimcjuoluntas  8C  conii 
liutuae  fanditatistum  literis  quas  publice  ad  omnes  gen/- 
tes  mileras , tum  munitifsimo  apparatu  exercitus , quem 
inftruxeras,  acceptum  fuinet:incredibiledicfluelf,quanta 
opinio  de  magnicudinetuianimi , defolertiatuiingenif, 
de  amplitudine  tuae  fapienttx  apud  omnes  homines  coti/- 
cepea  fit.Ncmo  fuit  unquam  ex  his,qui  fummo  in  rerum 
faftigiocoftituticlTent,  qui  tantum  animos  SC  fpes  omni^ 
um  ercxerit.T e unum  uindicem  publicae  libertatis, te  po- 
pulorum,qui  diu  per  utm  atq;  infuriam  opprefsi  cnent,ultorem,te  Chrifiiang  pacis 
autcre  perpetuumcpdefenfore  fore  fibi  pollicebantur.  Videbant  enim  id  quod  erat, 
neminem  ad  tantam  rem  coficiendam  tot  animi  SC  imperq  praefidia  attuliiTe,  ut  tui 
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prorfus  optio  ad  tam  optatum  tamq;  illuRre  ncgociu  caelitus  fada  no  humano  con/ 
filio  inftni(Sauideretur.  Quis  enim  dilcordes  adeo  reges,  quis  tamdifsidentesatcp 
alienatos  animos  in  amicitiam  fcedus  cogere  fperaiict  unquamt"  Quod  tu  tam  fa^ 
cile  eff-ecifti , ut  uno  tempore , & dc  hac  tua  cogitatione  tam  lalubri  tami^  expe<Sa>> 
ta,&detoto  negociocxfemenciaconfedo  nuntius  perferrctur:ade6ut  cztcris  an-' 
te  te  ponti/icibus,non  fortunam  fed  animum  ac  prudentia  defuilTe  omnes  plane' in/ 
telliganc.  Quam  ob  rem  gentes  ar<^  populi  omnes , quibus  iC  Chriftiana  religio,  SC 
religionis  maicftas  cordi  cft,  fpem  ceperunt  per  te  unum  rem  Romanam  priftinum  ' 
decus  antiqua  imperi)  ornamenta  poiTe  reparare.  fiCproI.ifro  nec  uotis  omnium, 
nec  tu*  fapieniite  felicitas  defuic.Breui  enim  coaefis  magnis  exercitibus  dC  clarifsf- 
mis  regibus  a fua  fedeexcitis  maiores  inflrucuoresue  apparatus  nulla  unquam  uidic 
arcas.  Conueneranc  fcilicet  54  Gaiiiar  64  Germania  84  Kifpaniae  omnes  tua  autori/ 
tate  in  Italiam  conuocaca.Neq;  ut  plerunqj  antea  per  fuos  duces  maximi  reges  tan/ 
10  munere  fungebacur.Vidimusinuicftifsimum  Gailiaru  regem  Lodouicum:84  aci/ 
em  caucifsime  in{truxiirc,S4  pro  fignis  tortifsime  dimicaffe, 64  celeberrimam  uicflo 
riam  reporcafi’e,54  tufis  fugatis^  magna  cade  hofitbus,  multas  opulentiisimasi^  ur 
bes  partim  ui  expugnalTe,partim  ad  deditione  cocgi{re.V’idimus  & Auguftum  inj/ 
peratorem  Maximihanum  munittlsimasurbes  fub  imperium  redegiffe , longa^fid 
difficili  admodum  obfidione  Iioftes  exercuifie.  Et  hac  quidem  fummf  reges  in  tus 
gratiam  fanclitatis  non  fine  plurimo  Iabore,(apiii5  etiam  cum  capitis  periculo  per- 
fecerunt. Tuis  uero  copqs  idem  hoftis  antea  fradius  terrore  tui  nominis,  quacun^ 
pergeret  adeo  pauide  cedebat, ut  omne  Fiaminianu  bellum  paucifsimis  diebus  nul- 
lo aut  certe  per  quam  leuidifcrimineconfeclum  fit.  Qua  omnia  geri  tanta  felicitate 
parer  ranciifsime  54  oIimge(iiebamus54  nunefadia  tibi gratulamur;  ita  fciitcecno/ 
bifcu  colligentes,  ut  attritis  aliifiscphoftibuscuae  fandiitatisfmpqsc^  incubatoribus 
urbium  Romane  ecclefia  opprers)s,64reftitutaueteredignitatefo!iopontincis,cer 
tadenicp  64  conftantc  pace  per  te  frueremur:  84  illi  imprimis  magna  pramia  tum  fi- 
dei tum  iudierj  aflequerentur,  qui  64  tuam  uoluntatem  54  fortunam  fuerant  fecutf. 
Quam  rem  quom  nunc  aliter  euenire  in  telligamus,  longe  illam  fpem,  quam  de  tam 
optabili  pacis  conditione  indueramus,  fruffratam  uidemus , adeo  ut  unius  belli  ter/ 
minus  gradus  84  accefsio  alterius  uideatur,  ita  ut  difficile  admodum  fit  conftifuere 
quando  pacem, quando  tranqui!Utarem,qutetemue  habituri  fimus. Nam  fi  caufe  54 
praetextus  bellorum  fequendi  funt , non  uideo  quomodo  unquam  bella  nobis  fint 
deftitura  • Nihil  efi  tam  fandum  tam  abfoliituin  rebus  humanis,  quod  fi  inca  re  in/ 
nicare,  culpa  54  Ultio  labefactare  nonpofsis  tfed  ita  femper  maiores  nottriccnfue/ 
runt,bel!orum84  fimulcatum  caufas  elidendas  expungendasqieflejfireoffdanttran 
tum  abcftutacccrfendzcomminifcends^uiderentur.Bella  enim  tantum  coadima 
gnis<5necersitatibusimp‘ulfi  fufeipere  debemus,  qusrere  autem  84  fiernerefibiiter 
ad  difeordias,  intemperantis  i.^uientisi^  animi  femper  cxiftimauerunt.  Quod  tam 
alienum  atep  abhorrens  a moribus  Cuxmaieffatisiudicamus,ut  clementia  pet/us  64 
mnnfuetudineei  pofsimus  imputare  >qux  uidos  64  profligatos  prorfushoftes  fuoa 
pafiquam  iupplices  manus  porrexerunt, 84  fuam  culpam  profefsi  pcenam  depreca/ 
ti  fun t, tara  facile  &r  tam  clemetcr  in  fidem  ac  patrocinium  acceperit,  ut  eodem  tem/ 
pore&4  conciliatos  tuae  fanditaii  84  hoftesfuifle nemo mcminiiret.Qu* res  fortaffe 
mirauideripotuifTetjnin  feiremus  clementiam  64  mifericordiamadomnesquidem 
principes  pertinere,  efTe  autem  huius  fandifsimg  fedis  54  propriam  84  peculiarem. 
Quod  quom  icafehabeaqtantacf  holles  tuos  qui  84odi|s  54  pcfsimisuoluntatibusj 
armis  denicg  64  infuicatione  tccum  decertarent,  humanitate  promerueris  :quan/ 
tum  tibi  enitendum  eft,  ut  amici  84  foederati,  populares^  tui, qui  eandem  recum  ale 
am  fubierunt  j eofdemq!  amicos  64  hofies  cum  tua  fanditate  fibi  habendos  cenfue/ 
runr, meliore  condicione  quam  hofies  tui  nunc  apud  ce  efleinrelligantur. Et  quibus, 
fi  quid  cuse  fanditati  aduerfi  accidifiet  cadendum  labendumq;  a fortunis  fuis  fuif/ 
fec:  nunc  ce  incolumi , 54  rebus  feliciter  gefiis  fenciant  hocfibi  effepraefidioad  falu/ 
tem  54  dignitatem  tuendam , quixl  tuas  partes  84  tuam  uoluntatem  fecuti  fint.  Quid 
' uero 
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aero  aliud  hofles  tuos,  qui'  nifi  mdii  conciliari  nbi  nunquam  ftuduerunt,  quid  aliud 
inquam  maioribus  uotis  2^  hilariorianfmoaccipcreexiftiniasCquameos  uexari  qui 
pro  teftcccrintjquoscjipfi  tua  fultos  autoritate  offendere  non  potuerint.  Quantum 
haere  geftirc  ££  tacito  animi  feceffu  exuliare  exiftimas,non  modo  ea  caufa  quod  il- 
los pefsimis  uoluntatibus  perfequunturiied  quod  fore  aliquando  lperanf,ut  exutus 
fpoliatus^  amicorum  tuorum  beneuolentia  alienatisc^  omnium  animis,eoruminiu 
riacpateas:&quam  nunc  fubacfiinccefsirate  iram  furoremt^difsimulant,  cu  tuama 
xima calamitate  (quod  abominamur)  6^ poenitentia  aliquando  expleant . Sic  enim 
ipfi augurantur , no  hoc  modo  ad  id  proficere  ut  ueteres  amici  abs  tedifiungantur, 
uerum  & noui  parum  flbi  praefidfj  in  beneuolentia  tua,tuaq!  zmicitiz  fiatuendupux 
tentrproindcnoninodonegligentiores  fiant  ad  ineundam  cum  tua  maieftatebener 
uolentiam,  uerum  etiam  eamreformident  ac  refugiat:  hocitaeuenire  inielligentes, 
utquos  in  periculis  rebus  dubtjs  amicos  appellaueris  , in  uidJoriapoftmodum  SC 

rerum  felicitate  hoftiu  loco  habeas  bC  perfequaris;  ita  ut  nulla  alia  ratione  uicifle  ui>« 
deare , nifi  ut  hoftibus  parceres  in  amicos  8C  necefiarios  uiiSoriae  ius  exerceres. 
Adedut  fi  alreru  optandum  fir>efreIioftem  tuuquam  amicum  pracftiteric,  quom  illi 
parcere  liuiic  perdere  tui  uidearur  inltituti.  Percuntfiaris  fortaffe  a me  pater  fan/* 
difsime,quem  innuam,  qucfignificem:  quamuisnonobfcurueft,  necp  ambiguum, 
quis  nuperrime  iilufiria  bC  oculatilsima  fute  in  te  obferuaniice  ac  pietatis  tellimonia 
dederit:necp  incertum  eft,quem  aperto  Marte  hoc  tempore  perfequaris.Dicam 
men  eum  efie  principe  Eftenfem,  cuius  maiores  ita  in  hanc  facratifsima  fedem  pro-» 
penfi  fuerunt  animo,ftudrjs,uoiuntare,ut  eius  dignitatem  bC  amplitudinem  femper 
propriae  fal uti  prxtulerint:  quorum  tot  inliiftorqs  bC  annalibus  teftatifsima  extanc 
domi  &C  militiae  beneficia . Hifunt  qui  fludluantem  olim  Petri  nauiculam  ope  O/- 
pera  fua  confirmarijt:  qui  Gallis  olim  infultantibusaduerfiis  autoritatem  pontificis 
iefe  oggeflere : qui  Germanicam  fidem , qui  Venetas  pollicirat/ones  contempfere. 
Malebant  fcilicet  cum  facroiancfta  R-Omana  fede  peric]itari,quam  cum  ceteris  lalu» 
elTe.Hi  Acelinum  atrocifsimu  illum  5C  nefarium  hoftem  ecclefig  fregere.  Nec  unus 
autpauci  ex  hac  familia, fed  omnes  hoc  animo  in  fandtam  fedem  fuerunt.  Quorum 
feriem  (i  animo  fuerit  recefere,  rem  admodum  ridiculamfaciam,qui  totxtatu  hifio 
rias  mediter  breui  oratione  complccfii.Vnum  illud  egregium  Aldrouandini  Eften- 
lls  facinus  nequeo  filentio  praterire  : qui  quom  olim  pontifici  Romanis^  rebus  in 
maximo  periculo  conftitutis  propter  inopiam  rei  pecuniariae,  paucitatem^  copiaris 
opem  ferre  non  poflet,  unicu filium, quem  forte  habebar, apud  Florentinosopulen 
lifsimos  mercatores  pignori  oppofuit ; comparatai^  pecunia  fatis  iuftum  exerci-» 
lum  infiruxit,  pontificemi^  adeo  labora  nte,K  a grauilsimo  periculo  liberauit  in 
prifiinam  dignitatem  refiituit-His  maioruinftitucis  eruditus  nobiliTsimus  princeps, 
ftaiuensqifibi  dignitatis  BC  fortunarum  perpetuiratein  tua:  maieftatisoblcquio:ex- 
emplo  fcilicet  tranfadii  temporis  monitus,in  quo  Si  ipfi  egregiam  operam  nauauic, 
SC  ab  hac  iandcifsima  fede  maxima  pr:Efidia  Sifingularia  ornamenta  accepit : ita 
femper  fefeinftituiqut  nihil  un^  cogitaret,  quod  n5  honorificu,  nihil  faceret, quod 
non  illi  falutare  futurum  fperaret.Non  tantuergo  tibi  beneficio  deuin dius, non  au- 
toritate  Si  religione  fblum  aftridtus,  fed  maiorum  Si  patrum  fuorufidCj  infiituto,  ac 
cofuetudine  ab  ipfo  ortu  Si  crepundfis  tuae  maiefiate  obaeratus  addidruscg  fuit.Po/ 
les  igitur  pater  beati fsime  tecum  ipfe  cogirare,quato  certius  ac  rationabilius  Eften^ 
fi  principi  fidere  pofsis,eumff  fblita  pietate  copledtitqui  non  leui  aliqua  munificen- 
tia ad  amicitiam  tuse  fandiitatis  alIedius,quomodoplerunq:leues  Si  temporarif  ami 
ci  parantur,  non  cafu,non  priuata  aliqua  utilitate  inuitatus,fed  certa  Si  peculiari  ant 
mi  indudfione,obferuaniiam  Si  fidem  erga  te  perpetuam  atcf  irreuocabilem  ftatuit. 
Cuius  rei  necprara,  necp  parum  explorata  teftimonia  afferre  poffumus,  nec  ea  qui^ 
dem  tetate  obfoleta  aut  memoria  expundla,aut  denicp  parum  animaduerfaifed  nout 
tate  fua  recentia  Si  adhuc  in  recordatione  omnmconftituta,adeocp  expofita,utnecp 
fupprimi  necp  difsimulari  pofsint.Scistu  pater  fandtifsimc,8i  tehoefeire  omnes  fci 
unt,quato  in  diferimine  Flaminia  dC  ipfius  Flaminie  caput  Bononia  uerfarectquom 
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Bentiuoli  prf  ncipcs,K  aufti  imperii  8{  patrig  recuperanda  cupidi  urbem  magno  ap 
paratu  repeterent:  elTet*^  illis  intra  urbem  & extra  inges  popularium  & amicorum- 
fa(flio,muItiauxiliares,prompta8^expeditaomnia.E  diucrfo  tibi  omnia  difficilia, Si 
populorum  animi  infidi, pagani  alienati,montiuincol2infenfi:tuiomnes  trepidan-- 
tes  84  de  capite  ac  falute  magis  quam  de  fide  84  rebus  tuis  foliiciti,  muliot^  ad  fugam 
quam  adrefiftendumparatiores.Nemo  fuit  ex  finitimisprincipilms  qui  arma  indue 
ret,quiautoritarem  tuam  tuereturrnon  Veneti  femperhoftes, nunc  ab  occafione  a- 
mici;nonEtrufci  84  Fluemini,  no  Vrbinates,non  Sempronianiinonalij  innumeri, 
qui 84  ob  uicinitatemporeranr,84  ob  amicitiam  debebat  e(fepr2efidio.SolusEften/ 
fis  inuentus  cfl,qui  raptim  tumultuario  milite  accurreret,  Bentiuolos^  iam  peneuo 
torum  compotes  quamuis  multa  84  propinqua  necefsitudfne  deuincros  exterreret, 
repellerer , fugaret : tuos  uero  exangues,con(ternatos,rerum  omniB  anctpites,  con- 
firmarct,erigerct,feruaret.Quodie  liofiem  dixiffeferut,  fe ideo  minus  dolere  quod 
fuiflet  rcpulfus,quoniam  te  propediein  ultorem  fperaret;  forecp  aliquando  u:  huius 
opera  84  uiolata  cognationis  cum  peeniteret . Ecce  illa  dies  pater  beatifsime  qua  tu 
Ijoftcm  uerfdicum  facis, 84  fibi  optimos  princ!pesmaIeconfuluiffe,quom  tuis  rebus 
confuluerutoftendis.Quod  ramum  abeftjUtipfe  unquam  rcformidarir,ut  neffieum 
naua  ta  opera  poenituerit,  nc^  deiudicio64  uoluntateerga  tefua  quicquam  ut  im/ 
minutu,  ita  enim  jpfeferegeflerat,  ut  nifiingratifsimuseffeuelles,  id  quod  a natura 
tua  fcmperalicniisimu  fuit:  non  poiTes  non  iumma  liberali tate  84  munificentia  eum 
promereri.  Nec  uiolatam  cognatione  84  necefsitudinem  labefadlata  uercbatur,  qui 
tuamaieftatiS4fan!flareligioni,  cuius  tu  arb iter  es,hoc  totum  condonarer. Illud  ue 
ro  quod  tranfadfo  anno  fadum  eft>  nonne  certirsimii  fiiit  finguiaris  obferuantia  84 
contunclionis  erga  teindiciumfflorentes  rebus  54  imperio  Venetos, qui  fummis  uo 
lis 84  incredibiliambitu  Eftenfis  princ!pisfGEdus64  amicitiam dcfiderabam,ma«- 
gnas^84  minime  afpernandas  conditiones  ofierebant>tio  folumreiecifle,fed  armis 
K bello  !nfelialTe,&  res  dubias  54  paru  exploratas  tuae  fandtitatis  praoptaffeiquom 
tamen  84  multitudine  copiarum  84  firmitate  imperij  84  populorum  fide  ac  coffantia 
longe  potior  V^enctorum  fortuna  uideri  poffettquod  compertius  deinde  poftquatn 
cum  Gallis  in  aciem  defcendereimellecffumeft.  principia  enim  GalliciRoboris  de 
loco  mouere;  54  nifi  mature  rex  ipfe  galeatus  54  accintffus  cum  fumma  proceru84 
fortifiimoruhominumanu  aduolaflct,  fufus,  fiigatuscp  omnis  foret  exercitus.  Quo 
tempore  quantupoffctfortuna  84 melior  caufa  cognitum  eft-Qui  enim  inflrudiio/ 
reagmine,qui  maiore  copiarum  numero  muniti  crant,quibusc^  iam  uidloria  exma 
gna  parte  affulfcrat:  nefeio  quopatSo,  nifi  tacitaquadam  fatorum  ratioe  84  deorum 
imperio , uc  qui  tam  diu  84  tute  amplitudini  64  facrae  religioni  nullum  honore  habue 
rant,iam  tandem  meritas  pcenasfubirent  :Ieuiimpu]fu(  idquod  adhuc  benignitati 
deoru  accepiufcr!mus)repete  fradti  profligati^  funt:ut  fi  res  aliter  eueniffet,  Eftefi 
protinus  de  faftigio  ac  fortuna  fuerit  cadendum. Illud  uero  nonne  plenu  fummx  pie 
tatis  ac  fummifsionis , quod  non  prius  cum  fortifsimo  rege  focieta  tem  inire  uolufr, 
quam  cum  tibi  foederatum  effe  comperi(rer,tutp  cam  rem  approbaffestquam  omne 
a nutu  84  renutu  tuo  non  a proprio  ludicio  pendere  uoluit . Rebus  tamen  tam  pru^ 
deiiter,cam  induftrie,tam  cofultcadminiftratiSjCantiscj  in  te officijs, nulla Iabe,nul/ 
la  iniuriainfigni  faltemlabefa<Satis,quoddi<flu  exhorreo,  bellum  patitur,  malami'^ 
mercedem  tam  egregie  fadlorum  recipit.6  confilia  mortalium  paru  certa,  6 fpes  lu- 
bricas 84  minimo  fortuna  momento  deciduas,  Quis  uero  unqua  puta  fiet  in  hoc  ca- 
lamitatis Eftenfem  uenturii  effe  f Quis  hoedifenminis  adituru  lutio  pontifice  inco' 
lumidn  quo  fitas  omnes  fpes,  omnia  fui  regni  munimenta  pofita  uolebat . Quis  ad 
hoc  necefsitatis  lapfurum  unqua  animo  prfccpiflet, ut  uel  ei  lurpifsime  ac  negligen 
ter  relinquendum  efretimperium,autmponrt'ficis  copias  ducendus  exercitus,  ditu 
gedaqitelaolim  ad  tutelam  84  defenfione  illius  parata.  Quorum  aiteriifcedifsimum 
84  plenum  ignominiae, impium  altciu84deteftandum,utrunq;miferrimu.  Sed  quae 
nam  ratioiniiunc  tam  dubium  84  incertumlocu  rem  deduxerit,  nitamur  obfecro  a- 
perire.  Nam  omnino  aliquae  rationes  afferuntur,  qus  quantum  ponderis  habeant 
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K quam  fdone*  putari  debeant,  eorum  uolo  efle  iudiefum,  qm'  8C  ingenio  8C  multa 
fcrum  experientia  callent  caufas  praetextus^bellorum  ad  aquitate  dC  aquilibrium 
redigere.  Primo  quidem  aiunt  principem  Eftenfem  ideo  dignum  efle  iudicatum, 
quituf  maieflatishoflisdecerneretur,qu6d  praeter  luflTaKuoIuntatemtuamfalena 
legi  mandauerit,eius(^  uecfligal  inftituerit.Tum  uero  quod  CentiS  ac  Plebem,  duo 
oppida  fn  agro  Bononienfifita,  reddere  diftulerir.  Tertium  afferunt  quod  triremes 
tormenta  quaedam  Venetico  bello  acc5modare  neglexerit.  Quartum  £C  quod  ip 
iipotifsimuargumcntumputat:quoniapopuIosnouis  quibufUam  porrorifs  dC  exa 
Aionibus  exercuerit.  Quatuor  has  ferrae  rationes  coIIigunt,qui  tuam  caufam  tuen 
tur.SuntSCaltf  quiieplus  caeteris  fapereprofiteantur,quipraetermiisis  Tuperioribus 
rationem  unam  tantS  afferanttquod  noua  initafocietate  cum  Veneris,  alienatus  fit 
animus  tuus  a Gallorum  rege  quoniam  Eftenfls  petenti  tibi  uticfiofcederi  cum 
Gallo  nuntium  mittcret,non  parueritthinc totius  mali,  omniumcp  fimulcatumfon/ 
temderiuaflc,  ea  qu«  iiiperius  diximus  tedloria  meros  pr^textus  elTe, quibus 
belli  honeftas  quaeritur.Quie  ratio  an  ucra  fit,Gcut{mihiparum  exploratum  elTe  fa 
teonita  quonia  ab  omni  honeflateabeil,  5C  confiiftam  5^^  aliena  a tuis  moribus  cen.. 
feo.Et  an  tuus  quidem  animus  a rege  alienatus  fii,necp  diTcutiojnecg  omnino  difeu/ 
nendum  puto.Scimus  enim  hominem  ambulatoria  uolunratis  e(re,&C  pro  occafio/ 
ne  ac  tempore  immutare  confilium.Proinde  fi  quideft  fadium  abs  te  ut  illi  fufpican 
tur,quod  neq?  aff!rmare,nc(5  inficiari  aufim:  nihil  tamen  puto  temere  aut  paru  ptw 
denter  aut  fine  caufa  efle  abs  te  cofuIcum.Sed  ab  Alfonfo  duce  fi  quafi  obiter  often/ 
dero,necf  id  debuifle,nccg  fine  maximo  periculo  fieri  poruifleiabunde  illorum  fiiipi 
cioni  occurfum,2i  quam  uana  inanis^  ea  fit  declaratu  putabojmprimis  quidem  tot 
extare  in  clarifsimam  familiambcneficia  a maximis  Galliarum  regibus  collata,  tot 
monumenta  cognationis  8C  amicitfx  animaduerto,ut  necy  inter  eos  diisidium  qux/ 
ridebeatt  necj  fi  quaeratur,  poisit  impetrari.  Nam  prsterid  quod  nobilitate  Eften/ 
fim  e Gallia  oriundam  celebris  fama  eft,  quod  infignium  Si  armorum  eadem  com/ 
munio,  quod  deinde  affinitas  datis  acceptisq?  uxoribus  dC  quafi' obfidibusuicifsim 
crebrius  cofirmata  eftiaccedunt  paterna  fccdera  fummo  cultu  femper  obieruata,  S£ 
nuperrimeincredibili  cofenfu  SCreligioibiureiurando  fancita,  accedunt  recetiabe^ 
neficia,  dum  Galloru  opera  imprimis  auxilio  Rhodigmapeninfula,  cuius  autor 
eft  Athefis  fluuius,olim  a Venetis  per  uim  arqiiniuriam  occupata, Eftenfis  imperio 
reftitara  eft.  Abhinc  uero  menie  reprimo,quom  hoftilis  clafsis  in  agrum  Ferrarien/ 
ftm  impetum  fccifler,  ferroi^  ac  flamma  latifsimc  omnia  uaftarct , nemo  fuit  ex  fot/- 
deratisSii  amicis  qui  maturius  opportuniusq5  0perntuIerit,autplures  copiasmulto/ 
rum  menfium  obarratas  fummiferit,  maiusue  adiumentum  ad  ufdioria  Si  claisfs  ex^ 
pugnatione  prxftiterit. His  adde liberalitarem  animorum,  polii cicationu  magni- 

tudinem, quom  rex  inufcftifsimus  8C  mihi  nunquam  abfcg  celebritate  nominis  nun- 
cupandus, Si  per  nuntios  acliteras  perfepe  teftarus  fit,  fe  libenter  omne  imperium 
proEftenfis  incolumitate  ac  defenfione  expofiiuru:  nec  Infubriaemodo  ac  Ligurie, 
lotfuscj  Ciralpingrcgionis,qugfuadicioncclauditur,fed  Galliarum  Si  reliqui  utres 
regni  non  promptius  pro  faluteacpropria  exiftxmatione  quampfo  Alfonfo  euo- 
caturum.T antis  igitur  undicg  coadiis  meritis  Si  tam  recentibus  nemo  eft  pater  bca- 
tifsime,  nifi  plane  rerum  omnium  ignarus , 8C  quafi  a communi  fenfu alienus,  qui 
tuam  fandiitatem  exiftimauerit  hoc(quodpene  nefas  duxerimus )autpetij fle  aut  ov 
ptalfe,  uta  tambenemerifo  rege  Alfonfus  feiungeretur:  8i  ea  uinculafoluere  teny 
laret,  fine  quibus  omnino  conflare  nonpoffec.  Necprofedto  unquam  putarim  tibi 
tantum  ingratitudinis  exemplum  probatum  iri- Quando  enim  amare  Si  probare  ih 
ium  pofsis,quf  beneficia  ad  alienam  gratia  metiatirrfNec  illi  hoc  faudi  fruerif,fi  quo 
pacto  tua  fancl itas  a rege  foret  aliena ca4Nec  enim  acturum  mihi  hoftis  fuerit, qui  ei 
Confundlus  fir,qui  cum  mihi  fimultatcs  intercefferint:  fi  nulla  prsefertim  in  re  illi  ma 
num  ad  me  oppugnandum  accomodarit.  Qust  denicg  inuidia  eft , me  ab  eo  emoluv 
menti  quippiam  aucupari,  qui  tibi  non  adeo  fuerit  amicus : habita  imprimis  eius  rei 
ratione  quod  te  uolentc  attj  id  maxime  comprobancein  foedus  SC  penitiorem  cum 
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Illo  amicitiam  coiucrim,  5i  tu  id  temporis  illi  coniimiflifsimus  inucniebare . quod  fi 
tota  res  libero  iudicio  agatur, uel  tibi  hoc  maxime  optabile  elTe  debet, fequeftrum  6£' 
quafi  intcrnuntiuinueniri,quidifsidentes  anim  os  in  amicitia  SC  concordiam  pofsit 
reuocare . Offenfionibus  enim  QC  iniurrjimodum,  amicicijs  aeternitatem  debemus 
optare.  Haclenus  de  rei  honeftate  diximus,nGc  de  facultate  atq?  utilitate  dicendum 
ctfet.Sed  hsc  adeocum  honeftate  coniundia  cft,ut  quom  de  illadixcrim,  de  hac  mi 
hididum  putem. Quom  enim  regis  merita  in  Alfonfum  attigerim , facileeodem 
tranfcurfu  intcliigipocuit,  Eitenfisres  omnes  in  patrocinio  ac  prsefidio  Galli  fltas 
eifeiaquoli  animum  uoluericauocare, id  fine  interitu  accp  internecione  nullo  pado 
fieri  poterit.  Quod  fi  fortiisimus  potcntifsimusqjrcx,  qui  uclobuicinitatcm  uel  ob 
fortunz  magnitudinem,  uel  copiarum  apparatum  facile  maxima  damna  afferre  po.- 
teft, nihil  omnino  incomodi  attuleritj  hoc  ipfo  tame  Eftenfis  pefium  eat  necefie  eft, 
quod  in  tanta  hofiium  occafione  quafi  circumuentus,  ab  /p.fius  prsfidio  fitdeftitu- 
cus.Comentitiam  Si  conSdam,ut  putamus, cauiamliadcnusperfecuti  fumus:  nue 
reliquas,  qus  forte  plus  neruorumK  roboris  habere  uideri  potiunr,  at  tingamus. Et 
Alphonfum  quidem  tux  maieftati  aiunt dirplicuifle,  quod  faiem  fegimandauerit, 
praeter  uoluntate  tuam,  QC  eius  uedigal  infticuerit . Pimes  caufas  hic  iunctas  uideo, 
fcd  in  quam  fieri  impreflioneoporteat  nonfatis  intelligo.Siquidcm  iufiam  belli  cau 
fam  putas, Calem  iegific, uideo  totum  humanum  genus  in  te  recIamarc,quod  fine  fa- 
leuiiam  parum  comode  degi  po(Tearbjtratur:-nifi  Aegyptiorum  fuperfiitionem  ap 
probamus,quos  pertinaciter  a fale  abftmuiflc  legimus. Alfoqui  ad  iucundicatem  ctt 
am  lepores  animoru  fales  traftulimus.ltac^  tibi  no  iam  in  EfienCem,  fed  in  uniuer 
fum  hominum  genus  clafsicum  canendumeft . Anuero  quod  in  agro  Ferrarfenfi 
legatur,hoceft  quod  iniquo  animo  pateriscqueobfecroinuidiaeftjpopulum  Ferra 
rieniemearefraudarfiquf  omnibus  animStibus  naturae  fpontepropofitaeftf  Quod 
tantum  crimen  admifit,quod  fiagitium,popu!iis  de  fandifsima  fede  perpetuo  bene 
iaieritus;qui  8C  cibi  olim  quom  ad  Petri  faftigiiim  nondum  effes  euedus  Si  fortuna: 
iniuriauexareris,  tutum hoCpitiu  tranquillumi^  fecefiumprabutt.  An  certe  fruftra 
haec  dida  funt,£i  hoc  unum  te  mordetjquod  praeter  uoluntate  tuam  hoe  facium  fit. 
Nec  fum  adeo  temerarius,  ut  de  honefiate  tux  uolunta tis  mihi  qusrendum  putem, 
liiud  profedo  fine  piaculo  dici  poteft,eiedishoftibus,6<:  recuperata  agri  Ferrarien 
fis  libcrtate,C2terisi^  foederatis  tuis  luxatas  olim  uires  regni  adeptis,  ita  meritu  efle 
Alfonfum,  ut  uulgofubolefcentem  faiem,  etiam  fi  nemo  curam  adhibeat.  Si  legere 
pofret,8i  lectum  per  recuperatores  magifiros^  uedigaliumdifpcnfare.  Sednccp 
ci  unquam  T.S.uoluntas  fuit  adeo  hac  in  re  explorataiqufn  potius  uel  per  tuos  qus/ 
ftores, ut  quafi  monopolio  infiituto  Ceruienfiu  fal  pluris  indicari  poflet:uel  per  ma/ 
leuolos  infenfoscf  homines , qui  refarcitos  Efienfi  prouentus  inuiderent : eam  rem 
curari  exifiimaret.  Sed  quid  denicp  preter  uoluntaiem  tuam  facere  unqua  cogttauit? 
qui  fummis  precibus  Si  quafi  fiipplex  femper  rogauit,  mfibi  hoc  uidoriaefrudu 
per  te  perfrui  liceret : qui  fe  nihil  aufurum  unqu5fine tuo  confenfu  profeffus  e{i:quf 
tande  percepta  uoluntate  Si  cofilio  tuo,  Si  a legendo  fale  defl:iterit,&  falis  cocepta 
cula  dcfierit,ut  nulla  in  re  nonfe  tibi  obfcquentifsimum  praefe  ferrer.  At  tu  hoc  fieri 
properantius  uolebas.At  deus  ille  noftri  generis  opifex  affedus  quofdam  &r  ignicu 
!os  naturg,  animo  noftro  imprefsit:ut  quoad  cius  fieri  poteft.nos  8i  nofira  rueamurt 
quos  ratione  forcafie  Si  maturiore  cofilio  fupprimere,  cxtfnguere  certe  ingruentes 
non  poflumus.Quam  ratione  obiter  Si  in  cum  locum  dictam  uolo,  iibf  calumniam 
Efienfi  impingunt,qu6dferiustua  uoluntate  Centum  6i  Plebem  oppida  petenti  ti 
brtradiderit,quatoppidaquomiureretineret,non  uidebat  cura  fe  repeti  deberent;.. 
Haec  illiob  benemerita  Si  lingularem  qua  eum  amplec1ebaturbeneuolentiam,AIc 
xander  pontifex  ante  ce  tertius  pienifsimo  iurc  olim  concefferaqpublicasqj  tabulas 
quanta  fieri  potuit  religione  fuper  ea  re  confecerat.  Nec  tu  minus  poftquamin  hoc 
humanum  generis  faftigiu  afcendifti,  eam  rem  comprobafti:  quom  epifeopus  Bo- 
nonienfis  ca  fui  iuris  aficrerec,ruosq!  prouentus  imminutos  quereretur:  Si  te  difee/ 
pratore  ea  conditione  Iis  fedata  fit , ut  Eftenfis  in  lacifundijs  tamundem  prouentus 
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tpifcopo  adpccret, quantum  ipfe  ex  duobus  filis  oppidis  coIIigeret.Res  cofecTta  tuo 
arbitriojacifundia  in  agro  Carpenfi  defignata  funt.  Aliquot  anni  rebus  ita  compo/ 
Ctis  tranfacfli  funt,EftenOs  oppidis,epifcopus  latifundijs  fine  rixa  & cotroucrfia  po 
titus  eft.Nunc  demum  qug  fe  erynnis  obiecir,ut  tantum  concordi*  obtui baretrVn 
dchecc  animorum  immutatioC  ut  tam  repente  repetas  quat  Alexander  macipio  de^ 
dic,  malocp  exemplo,  qu*  a prgcefTore  tuo  gefta  iunt  immutes:  propter  qua  caufam 
Stephanus  pont.cognometo  v i, qui  primus  anteacla  pontificum  refcidiqadhucin 
omni  pofteritate  male  audiuit.Autor  huius  rei  Alexander, abfte  probata  eft.&ilramc 
mirantur  Alfonfum  quom  ea  repetita  funt,  non  abiecifle,  non  exirudiffe.  quafiue^ 
roca  pauci  negotij  fintjqu*  in  regni  limite  pofita  funt,  &r  qu*  temere  debeant  abdi 
carhuel  certe  hi  qui  Alfonfo  negotium  faciunt, ea  qute  fpfi  ui  StC  iniuria  retinent  red/ 
diturifinr,ni  extorqueantuntantum  abeft  ut  qua:  fua  funt  fuicf  iuris  arbitrancur,af^ 
teri  tradenda  exiftimcnt.Et  tamen  tanta  eft  detrahendi  !ibido,ut  flagrante  bello  Ve 
neto.rebusq;  in  ancfpiti  forcun*  conftitutis,ab  Eftcnfe  tormeta  8C  triremes  peti,&i 
petitas  ab  ipfo  tradi  oportuifie  dicanr:ut  quafi  fpolfatus  regni  munimetis,  hoftium 
pateret  iniuri*.  Qtiod  tam  apertum  calumniesgenus  non  uideo  cur  pluribus  refel^ 
!am,quomfeipfam  immanitas  rei  abunde  redarguat. Quis  enim  unquam  hofiis  tam 
improbe  hofti  optauit , ut  ademptis  pratfidijs  bL  exarmatus  obuius  fieret  contume^ 
l^sCQuod  tamen  perfuadendumputauevuntEftcnfi,quife  eius  incolumitate  appe 
lijfleprofitentur.  Sed  fac  etiam  tradere  uoluifle.  Quam  uero  id  arduum  fueratrhofti 
bus  tuis  magnam  Flaminiae  partem  occupanribus,quanta  cum  difficultate,  quanto 
periculo  ne  int er cfpereturjid  agi  poteratt'isam  quod  de  triremibus  etiam  fieri  men/ 
tionemfnrelligo,ad  quarum  nomen  adhuc  Veneti  inhorrefeunt;  meminerunt  fcihV 
(et has  effe  cladis  fij*  reliquias : nefftae  quidem  omnino  etiaquom  maxime  Eftenx 
fis uellet, tradi  poiuerut. Luxar*  enim&T  transfofla:,5i^  magna  adhuc  ex  parte  fum.' 
merf*  non  uideo  quomodo  eo  tempore  ad  ce  tranfinittipotuiflent-Sed  nefcio  quo- 
modo fiatjUt  hac  caufam  fitppoficftiam  omnino  &remotifsimam  putem,  quom  poli 
expugnatas  ab  Eflenfe  triremes, nec  maieftas  tua  hoftes  habuerit,  nec  ufu  triremia 
am  indiguerit: licet  non  defi'ncobcre<ftatores  maleuoli  homincs,qui  reillasappe- 
tijffe  augurentur, non  quod  ulli  ufui  futuras  fperarcs,fed  ut  uiresEftenfis  iinminue- 
tes,&iS  Veneris  olim  inimicis  tuis  obfequercris.Quod  ego  plenum  inuidig,fed  &ab 
omni  ueritateactu*  fandlitatfsmore  alienifsimu  duco.  Audio  etiam  Venetos,  alio- 
qui  huiufmodi  accufeiunculis  pene  geftientes,  hanc  una  caufam  maxime  deteflari: 
«el  quod  graue  ipfis  uidearur,  tuam  maiefiatem  adhuc  queri  maiore  nocendi  occa.» 
flonem  non  habuifferquos  fi  eo  loco  habet  quo  amicifsiini  haberi  debent,eo  magis 
gratulari  fibi  debet, quo  illis  minus  iadtur*  aitulic.uelquod  olim  exulceratum  animi 
ulcus  non  plane  occalluiffe  ducunt, hoc  fcederis  quod  cecum  nuperrime  percufle 
tunt,  quantum  fidei  quantuiTK^firmamctf  habfturu  fit  nondum  habet  exploratum» 
Sed  quonia  aduerfari)  tribus  fuperforibus  argumentiSjde  quibus  diximus,fpon^ 
t€  (e  parum  niti  profitentur,  nunc  ad  id  accedamus,  quodfirmifsimum  illi  effe  arbi- 
trantur. Alphonfiim  aiunt  populos  nouis  quibufdam  poriorqs  8<i  uecligalibus  exer 
cuiffe:  atep  hic  declamationes  in  auaritiam  habendi  libidine  cominiicunturjexf- 
ftimationem<5  optimi  principis  falfis  accerfitiscj  accufationibus  apud  T.  S. onerat. 
Nos  uero  reieiflo  uerborum  fuco,  ademptis^  argumentorum  perfonis,  rem  rotam 
excutiamus-Liceatq?  mihi  imprimis  ab  qs  percunctarfiqu*  nam  ea  fint  portoria  aut 
«ecfligalia,  qu*  taquam  innouataobii ciuntur.Mecu  profedto  cogicanti,qu*  ad  rem- 
publicam  aut  priuatam,  *rarq  aut  fiici aut  peregrinorum  pertinent,  nihil  occurrit, 
quod  in  deterius  comutatum  autexaudrum  exafpcratumuefit.  Immo  uero  S<C  multa 
fe  offerunt, in  melius  conuerfa  aut  deminuta  Ssl  lenita  aut  protfus  abrogata. Si  enim 
qu*  ad  publicam  rem  pertinent  dflpicio,ufdeopopulares  coa(ftiones,qu*  tributim 
conferuntur,  Sd  pro  ratione  cenfus  exigi  folent,uix  ad  dimidium  fumm*  quam  an- 
te Alfonfum  ducem  attingebant,nunc  perucnire:  quam  rem  totam  fi  Antonrj  Con 
fiabilistribuni  plebisfapientia&C  moderatione  adminiftrata  fatemur  omnes, quan- 
to magis  principi  hoc  ipfum debemus,  cuius  optimi  tribuni  fumma  eft  optio.  In  re 
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priuata  fummam  etiam  tranquillitatem  uidco:fecura  Si  fefta  pace  fruuntur  omne»,  • 
nulli  diuitiae  fraudi  funr,neminem  facit  fontem  fortunarum  magnitudo:fd  quod  fa/ 
cile  uel  me  tacente  ex  habitudine  habitu  hominum  intclligi  poteft.  Summa  enim 
omnibus  hilaritas,  feftiuitatis  Si  iocoru  plenx  domus.  Audiui  ego  hofpites  aliquos 
pulchritudine  Si  moribus  urbis  captos  profeflbs  cire,fibi  hanc  deliciarum  Si  uenc/ 
rum  urbe  uideri-  Et  profedo  quis  eft  adeo  a MuOs  Si  Gratijs  alienus,  qui  £edificio.> 
rum  molem, ornamenta  aedium, templorufaftigia,ftudiorum  amoenitates, mercium 
uarietatem,non  amet  pariter  atq;  admireturcQiif  omnia  quom  indies  illuftriora  fie 
ri  uideamus,non  uideo  quod  certius  publicx  & priuatae  fecuritatis  teftimonium  a£» 
ferri  pofsit.Fifcum  autem  quem  rcipub.  lienem  eleganter  PlotinaTrafani  uxor  ap/ 
pcliabaf,  nulla  parte  uideoin  membroiu  perniciem  intumuiffe : exhauftQ  potius  Si 
exu<ftu:quom  tributa  qug  in  conftruendorum  mceniu  rationem  improbe  admodum 
atcf  impudenter  iam  multis  annis  cxtoi  quebantur,uc  ad  fifei  rationaria  referrentur, 
iufiii  Alfonfi  ab  humeris  populi  excepta  ate^  adempta  funt.  Aerarium  cuius  praefer 
dius  dC  arbiter  eft  tribunus,  tantu  abeft  ut  priuatas  opes  flageller,  8^  ullum  increm  en 
tum  accepericut  uix  illis  fatis  faciendo  fit,  qui  munera  publica  obeunt,  QC  ftipendia 
populo  faciunt. Quod  autem  ad  peregrinoru&hofpitum  comodapertiner, quid  eft 
quod  non  his  hoc  tepore  dC  faciliusfit  £C  opportuniusfNam  dC  exactiones  illse  pro 
fyngraphis,finc  quibus  rranfuehf  8C  certa  loca  prstcrire  non  'icebat, expun diae  iub/ 
latae^funtinperpetuu.Necramcn  omnia  attingo,  qusad  hanc  rem  facerent.  HoC 
enim  tantum  nunc  propofi  tum  eft  nobis  oftendere,  Alfonfum  in  ullo  uediigalis  ge- 
nere nihil  nouiim  aut  acerbum  inftituiffetmulta  emendaflejSd  quafi  ad  ofnciiirede 
gifTe.Quodameabundchadienus  abfolutumputo.Si  enim  necRinre  priuata, necp 
publica,  nei^  fifei,  netj  acrarif,  necp  peregrinorum  quicqua  adiedum  exaudu^  eft, 
quibus  omnes  portoriorum  Kuecfligaliumfpcciescontmentur,nihil  eft  praeterea 
quod  abofficiomeo  requirat,  nihil  quodab  aduerfario  optimo  principi  obijciat.V/ 
na  tamen  adhuc  fupereft  calumnia»  latebra,  quod  in  magna  rei  pecuniarig  anguftia 
8d  in  fumma  temporu  difficultate  ab  optimatibus  8d  opulentioribus  adiuftinenda 
belloru  procellam  pecunia  mutuatus  fluquam  fi  aperuero  quid  pctfugp  aut  latibuli 
aduerfarijsfuperfuturumfitnefcio.  Nec  iam  quicqua  pater  fandtifsime  tequifsimu 
iudicium  tuum  morabitur, quin  omnibus  calculisdelatorumaudacia  condemnes, in 
folitamij  gratiam  Sdbeneuolentia  Alfonfum  fufeipias. Quom  enim  ad  rem  militare 
nihil  teque  neceftarium  exiftimatufit , quam  rei  pecuniarias  facultas,  qua  militibus 
ftipendia  perfoluantur , 8C  annona  caritas  a caftris  arceatur : adde  barbaros  homt/ 
nes,  qui  inltaliamacciti  funt, nihil  maiore  uoto  quam  auru  Italicum  appetifle:  quoi» 
rum  amicitia,utputo  tuse  fandtitati  exploratifsimum  effCjSf  auro  paratur,  £C  retine 
turauro;adutram<^igiturrcm  Alfonfo  opus  fuit  innumerabiles  fumptus  facere,  Sd 
incredibilem  pecuniam  expedire.  Cui  quom  fifcus  minime  par  cflet,  quis  opportu- 
niorem comparandi  pecunias  modum  comminifei  potuiffer,quam  ab  amicisquf  re 
nummaria  polleret, eas  mutuari;  qui  modus  netp  ulli  grauis  effe  poteft  propter  opu 
ientiam,quom  ab  opulentis  tantum  exigantur,ne($moleftus  propter  gratia,  quom 
ab  inuitis  nihil  extorqueatur. Quod  ergo  nouum  uedtigal  inftitutum  eftdqaod  por- 
toriumCTantumuero  abeft,ut  hunc  parandi  pecunias  modum  aut  texerit, aut  difsi- 
mulaueric  Alfonfus,  m quom  Veneti  nauale  bellu  intuliflent,  nihil  prius  habuerit, 
quam  hoc  poftulandi genere  apud  tuam  fanc~titat€m  uti.Qux  pro  fua  liberalitate  £d 
pecuniam  dedit, Sd  centurias  decem  iubfidio  mifi t.  Quodeo  grauius  eft  hoc  tempo- 
te,quo  impatientius  uideri  lbkt,unde  minime  fperauerat  uulnus  accipere. Videt  igt 
tur  tua  maieftas  nei^  hic  quicquam  admiffum  effe  dignum  piaculo,  neq;  quod  iure 
reprehendi  polsti.  Sed  fec  etiam  hos  prsiextus  SC  calumnias  quas  oratione  comple 
xt  fumus  iuftas  efle  belli  inferedi  caufas,  ut  malcuoli 5d  delatores  homines  uideri  uo 
lunt.ecce  iam  omnes  abolitgfunt.Nouisfalem  legi,  non  legitur,  uis  Centum  Sd  Ple 
bemreddi,  reddita  funt . Triremes  8d  tormenta  mitti  cupis,  mittentur . Difplicenc 
tibi  uediigalia  qua  Ferraria  exercentur, ex  arbitrio  Sduolunrateruafancflitatisim 
mutabuntur, imminuentur,  8d  abrogabuntur. Qug  nam  igitur  fupereft  uel  ficla  bellt 

caufa 


DVCIS  FERRARIA  -f 

can{a()a{erbeatirsitne,  uelquodenicj  comento  aduerCartj  Affonfum  oppugnabucC 
utor  quidc  omni  ingenio,  omnia  excutio,  fi  quid  forte  ufqua  depreliendatnihil  inta-- 
chim,nihiIinexpIorac5relinquo,  in  bonacaufa  Momum  induo;  nec  rame  proficio. 
Inpiibiicis  priuatisueatSionibus , in  militaribus  bC  caftrenObus  inculpatior  fincc- 
riort^EffenGs  occurrit.  Sed  fingamus  eos  belli  prgcextus,  qui  nulli  funt,£iCfummos 
efleSi  plurimam  uim  habere, tu«  tamen  magnitudinis  eftj&dfupplici  Eftenfi,&f  ad 
omnes  nutus  tuos  parato  quatafuis  offenfiones  remittere:  atq?  omnibusoltendere, 
tenon  minus  clementia  quam  fortitudine  prteftare.  Superafti  tu  quidem  dC  cucrti^ 
(iihofies  ruos,ucteresq?  iniurias  ultum  iuiffi.En  tepus,quonon  minus  ad  jgnofcen 
dum  quam  pletflendu  te  propenfum  oftendas.Nec  te  pigeat  pater  fandiifsimcea  be/ 
nignitate  animi  qua  hofies  profecutus  es , amicos  8^  foederatos  tuos  promereri.  ]S«e 
fi pofi longas  iniurias  dC  detrimenta  Efienfireconciliere,  eade  te  famaprouulgetur, 
quafi  nunquam  amicitiam  repetas,  nifi  infurrjs  dC  offenfjonibus  fatiatus.  Quar  ratio 
clementi*  qua  in  Venetos  ufus  es  plurimu  detrahet, ceu  non  pietate  nec  facilitate  na 
iur3e,fediniuriaru  magnitudine  fatigatus  peperceris . Quo  magis  tibi  nuc  enitenda 
cft,  ut  omnes  inielliganc  haecabs  te  genuina  quadaSC  peculiari  animi  bonitatefac'fa 
elTc.  Et  profecto  nihil  elt  quod  reges  principes  magis  deceat,  inanimi  moderatio 
8^  cotinencia;ucquantQC3eteros  imperio  8fj^Olefiac€  pr*cellunc,tanru  fibi  ipfis  hu/» 
manitate&l  facili  animi  induclioedominenc.Qua  caufa  in  fceptris  regti  Aegypti) 
ciicuphum  auem,qua  nos  ciconiam  putamus,lubiecffo  hippopotamo  fuper  impone 
bannqudd  pietas  impietatem,clemetfa  inclementia  debeat  Uipprimere-  Quoi  rei  SC 
natura  tefiimonium  attulit : quaequom  apibus  aculeos  dederit,  eum  folis  regibus  a- 
demir:quari  folis  illis  inhonefiu fit  irafc{,inhonefi!us  iram  exercere-Ecquoniaquan 
10  quifq;  eft  in  aitiore  ipecula  pofitus,  ilto  eius  dicta  facfla  omnia  ijluftriora  flint, 
magisep  in  oculis  atep  ore  omnium  pofirarnon  deerunt  qui  dicant  te,non  amore  uir/ 
tutis,  necexercend*  tyrannidis  gratia  in  Bcntiuolos  8.'  mox  in  Venetos  arma  mo- 
uiffe : fed  libidine  ac  cupiditate  profundendi  languine  5^  propagandi  impcrfiiquo/* 
rum  alterum  ad  iniuria  humani  generis, alterum  ad  infinitam  cupiditatem, polluen/* 
damcp  partjcexfftimattonisgloriam  pertinet:  cxiftimabuni^  te  omnes  noniudicio 
fed  naturae  uitio  bella  fufeipere.  Proinde  nunqua  bella  SC  rixarum  caufas  defuturas: 
(juae  ideo  aliquado  appetende  funr,ut  de  mu  in  pacCjScT  tranquillitate  ufuatur. Quod 
fimaiefias  tua  (ut  audio  aliquos  afferentes  )nulla  alia  caufa  hsec  omnia  in  Eftenfem 
inoliiur,nifi  ut  plurima  comoda,maximani^  utilitate  in  populum  Ferrarienfem  ac/ 
cumuletjlibertaremq?  SC  immunitate  afferat:  non  uideo  pater  fancffifsimequam  cau 
te  haec  ratio  abs  te  collecfla  fic.Graue  emadmodu  eft  5Cpericulofum,urbiu  ftatus,in/ 
ueteratos  pr*fertim  dC  longo  tempore  adultos , uel  in  melius  comutare : atcf  id  uix 
fieri  poccft.fine  pernicie  interitu  populorum. Sicuti  quidam  ctia  morbi-,  quom  in 

aifuetudinem  abiere, curari  non  poffunt  fine  totius  corporis  periculo:ur  plerunq?  fa 
tius  fit  pr*termittere,quam  tantum  diferiminis  adire.Quid  uero  fi  fn  deterius  com^ 
mutare  uehsdd  quod  liberis  ferme  omnibus  ciuiraribus,  ditioni  pontificiae  fubie 

ftisuidemus  eueniffeiut  facftionibus  urbanis  6<1  difsidio  ciuium  pene  interierint, ad 
thagnam  profctfto  folitudine  uaftitatem^  peruenerint.  No  enim  femper  diligentes 
lulios  pontifices  habebunt, id  eft  fortes  ac  felices,  qui  conditioni,  & incolumitati 
populorum  prouideant.Qu*  res  in  caufa  fuit,utanteadiis  annis  ciuitates  quae  pontt 
ficis  aucoritate  regebatur , finitimis  ferme  omnibus  in  pr*da  direptione  fuerint: 
aufi^fint  plurimi  per  uim  8C  impietatem  earu imperium  ufurpare  :unde  tibi  dein^ 
deimmenfus  & incredibilis  pene  labor  uenit  eas  recuperandi  reftituendiepin  prifti 
nam  fortunam: ex  quo  tibiliberatoris  cognomentu  iureadfciuimus.Sed  urbis  Fer- 
raria diuerfa  conditio  eft:quando  no  ui  necg tyrannice  eius  urbis  imperfu  ad  Eften-' 
fem  traslatum  eft:  fed  optimatum  8C  populi  optione  ad  urbis  quae  faiftionibus  ac  dif* 
cordia  ciuiu  laborabat,  praturam,  moxetia  admfniftrationem  aduocatus,  incredibt 
li(^  omnis  confenfu  acbeneuolentia  in  urbem  acceptus,fufcepiteam:&r  iam  prope 
quingentis  annis  tnaxima  cu  laude  floruit:  Salinguerramcj  T aurellum  rerum  noua 
tum  autore  infenfumij  pontifici,  utpote  qui  cum  Federico  Aenobarbo  imperatore 
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Augufto  bC  Acclino  atrocifsimis  ecclcfiae  hoftibus  faceret,  eiccit ; cius^  populares 
cxturbauit.  Cuiusurbisditioncquomdcinde  Venetus  arripuiffet,  primus  omnium 
Efienfis  operam  dcdit,ut  ad  Apoftolicafcdem  rediret;  cui  ceftamentorcli  (fla  fuerat 
a Mathilde  principe  fccmina,  multarum(^  urbium  domina . Tot  igitur  ob  merita  in 
fancflifsimamfcdem,  Clemens  huius  nominis  v.  pont.max.iure  urbis  donauitillu^ 
ftrem  Opizone  AIdrouandini  filium  cenfu  addito,  annisabhinequatuorfupra  du> 
centos,exquo  tepore  foluti  cenfus,S<f  feruataeccleficemaieflaSjSCfacfliones  onv 
nes  eie(flK;tantum(^  meremeti  nobilifsima  urbs  accepit,ut  iure  dici  pofsit;ab  Efteix 
fequidem  lateritia  acccptam,fed  auream  denicp  reddita  elfe.  Quod  profecfio  mirum 
uideri  pofTctjcftimatibusquotbellisintereacaurbs  cSfiagraueritj^quotiesin  eara 
finitimi  conim  auerintjuna  tantum  ratione  infenfi  quod  frequentiam  bC  maieflatem 
coalefcentis  populi  ferre  non  poterant.  Quz  tamen  aucorirate  pontificis  defenfa  S£ 
fiatum  & incolumitate  fuam  feruauir,necquicquaprffterEfienfem  batflenus  priiv 
cipem  agnouit.  Nec  mihi  hoc  tempore  animus  eft  repetere,  qua  a clarifsimisu/ris 
iudicata  funt:regiam  fcilicetdominationc,&iad  orbis  uniuerfi  imaginem  redatflam, 
reliquisdominandi  formislongepraceIlere;quod(^prmcipum  prafentiaquiboni 
llnt,qui^  perpetuum  bC  iuftum  imperium  habeant,  nihil  populis  falubrius  efTe  po- 
tcft . Illud  certe' pater  beatifsime  per  gratiam  tuam  liceat  mihi  dixiffe,  neminem  ad/ 
huc  mihi  cognitum  effeexfjs  qui  in  Italia  in  populos  imperium  habent, quiuel  amV 
mi  magnitudine  ueJingenij  moderatione,  uelutriuft^ibbrietateaccontinentia  AI/ 
fonfo  conferendus  uideaiur.Nemo  pertinacius  iura,ncmo  aquicate diligentius  fer/ 
uat  in  efues, pompa  omni  atep  ambitione  abdicata.  Adeo  ut  in  principe  fiimmam  po 
pularitacem  agnofeas,  qua  humani  animi  bona  apud  probos  fummam  illibeneuO' 
ientiam  > apud  improbos  formidinem  ac  timore  pepererc.  huius  reiuci  illud  certif/ 
fimum  teftimonium  efTe  poteft:qudd  ut  primil  in  auitum  folium  acceptus  efi, palam 
profefTus  eft  fefein  adminifirationeimperq  diuiBorfij  patrui  fuiiqui  primus  Ferra 
ria  dux  falutatus  cft,primus(^  in  cam  urbem  aureum  feculum  fnuexictnec  ullius  efi 
in  omni  hominum  recordatione  iucundior  opcatiorcp  memoria ; huius  inquam  te/ 
ftacus  eft  fe  ueftigia  ac  mores  quantum  fieri  pofTet  imitaiuru;5C  ftatua  qua  illi  in  re/ 
gia  propyleo  pofita  eft>fceptru  uetuftatc  interlitu,  interpolari,  aurocp  obduci  iufsir. 
Addequodquom  antea  flagitiofi  homines  Kficarfi  impune  totaurbegraffarentj&C 
quotidiane  ferme  cades  admitterentur,  hic  primus  pefsimoruhominum  audaciam 
fregittciuitatiqi  priftfna  faciem  ac  fecurf late  reddidir,aded  ut  nunc  pro  oftento  fum/ 
mo(5  piaculo  habeatur, fi  homo  iugulatus  nuntietur:  quod  ante  hunc  principem  & 
peculiareK  translaticiufermeputabatur.  Quarum  reru  fama  quom  ad  re  peruenif- 
fet,  fumma  pietatis  in  eum  indicia  oftendifti.Ec  quom  dommieg  refurreclionis  dies 
afFulfilTer,quo  die  pontifex  fblet  Rofa  muneredeclarare , que  maxime  principem 
grat5habear,nemo  tibi  ex  tato  amicoruaut  cognatorum  coetu  potior  occurrit,  que 
eo  munufculOjleui  quidem, fed  magna  rei  argumento  honeftares.  Nuperrime  uero 
quanto  totius  facri  collegtf  confenfu  facro  uexillo  codonafti,noftra<^  religionis  co/ 
pijs  omnibus  prafeciftic' Qua  dignitate  necf  maioroptari,ne(p  fi  optetur  maior  ul/ 
tra  haberi  poteft.  Videigiturpater  famftifsimequammarcftum  tua  exiftfmationis 
ratio  deducia  fit- Nam  quom  tam  repente  animuimmutaueris,  K prioris  fententia 
pcenitentiam  oftenderis, nulla  certa  aut  illuftri  caufa  pracurrente,  periculum  eft, ne 
aut  parum  confultusin  conferendo  beneficia, aut  nimis  pracepsinreuocando  exi/ 
ftimere-Itaqi  alterum  nccelTe  eft, aut  male  audias  colla to  beneficio  in  parum  meren/ 
rem,auc  a bene  merente  adempto  reprehendaris.  Quorn  nefeio  utrum  plus  reformi 
dem.  Alterum  enim  minus  prudentis  eft, alterum  inconftantis,  neutru  profedo  tuS 
illam  diuinam  in  iudicandofapientii  in  confiltis firmitate  decet . Scipione  Afri- 
canum olimferunt  prater  unam  tribus  omnes  Romanas  muIcflafTc,  quod  fe  paulo 
ance  damnatum  magiftratucrea fient. Alterum  ratus  elTc  oportere,  uel  ut  de  fe  male 
meruifient,quem  damnaucrant : ucl  de  republica  cui  iurc  damnatum  prafeciffenr. 
Proinde  mihi  cercQ  uideiur,  nomodobincpendcreeaquaabs  tein  pofterugeren 
mr,uerQetia  ab  hoc  tepore  anteaiflis  imminere  calumniam;nifiabs  te  eaprudentia, 

qua 
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qua  res  fummas  (emperadmmiftrafti,  huic  periculo  occurratur.Nec  profeclooppor 
tunius  poflc  occurri  inrel!igo,quam  fi  clementia  8f’peculiai i moderatione  uiatur, ab/ 
dicato^  armorum  impetu  infinum  pietatis  fuae  Alfonfum  excipiat,  omiie.-qiiniu^ 
riarum  uel  umbras  uel  calumnias  fumma  liberalitate  tum  ipfi  Allonio,  tummaio^ 
rum  beneficqs  remittat.  Abfurdum  e{lenim,iniuriarum  sterna  eife  memoriam, me/ 
litorum  propere  obliuifci . Succurrat  igitur  tibi  praeteriti  temporis  ratio , cum  tui  te 
hoftes  atrociisimeperfequerentur , nunquam  tutius  diuerforium  quam  apud  fum.» 
mum  totius  arui  moderatorem  Herculem  Alfonfi  parentem  inuenilie-Cuius  nec^  o- 
pem  necf  confilium  defiderafti  unquam':  £C  quom  fiiio  regnum  relinqueret,  nuila  re 
firmiusftabiliusc^  fore  exiftimauit, quam  fuiein  tuam  maieltace  obieruanti^  memo 
ria-Quam  etiam  fententia,  quom  fibi  exhacuira  migradum  incell/geier,planfus  te»* 
ftatus  efi:extrem3(^  mandata  filio  daturus,poftqu5  de  iufiitia  6C  dementia  mulca  fa/ 
pientifsimc  diiferuiCjea  rancp  totius  orationis  firmamenta  iteru  atqjitci  u addidit,uc 
omnes  opes  regnijOmniaimpcr!)  munimeca,intuafandticaiequa  religione  propiix/ 
quiistmum  locum  dijs  teneret:  acq:  in  Clirifiianiisimorcge,  qui  inter  mortales  plus 
lonunae  magnitudine pollerettfica  iemperexifi-imaret.  H^cfi  ita  faceret, fumma  fibi 
femper  in  regno  fecuritatearep  incolumitarepoIiicerctur.C^use  fpes  & opinio  ne  fa/- 
pientiisimum  accp  optime  meritu  principem  fefellerit,  fumma  diligccia  praefiandum 
cftabs  te  pater  beatifsimemo  modo  eacaufaneeius  fiducia  frufcracauidcaturjfed  ne 
IU  ulla  parte  ingratus  deprehendare.  Sublato  aure  parente  exrebus  humanis,  quod 
non  obferuamifsimi animi  tcftiinonium  dedit  AlionfusfNec enim  contentus  per  le 
gatos,utmos  eft  omniumquiprincfpatuaurpicantLir,facris  pedibus  ofculum  tulifJe, 
ieq&f  fuain  fidem  ac  poceftace  tute  maieftaris  tradidine,nui!umobfequcntirs5mi  er 
ga  re  animi  indiciupr»termifit,nu)Iaq  in  re  quantum  ego  captu  aflequi  poffum  tue 
uolutatirepugnauit . Imprfmisq  opera  dedit  ut  omnes  intcliigeret  tui  muneris  elfe, 
quod  regnaret,qu6d  paterno  fccpcro  potiretur.  Cum  nuHo  pacc,cum  nullo  beJJuni, 
finccofenfu  atq;  autoritatetua  unquainflt.  Qiidd  fi  hsc  quai  profedto  fumma  fune, 
ad  prouocandam  tua  clementiam  latis  effe  no  putas,  frangar  hunc  faltem  animi  inx' 
petum  maioru  Alfonfi  recorda tio,5C  iuperiorum  temporum  beneficia. Moiii at  hanc 
iracundia  amplifsimi  fratris  Hippolyti  incomparabilis  erga  terciigio  : qui  Bono/ 
nienn  bello  tua  caufadifcrimenuits  adire  no  recufauit:  qui  bello  Veneto  tam  egre/ 
giam  operam  plenam  laboris  fed  felicitatis  pr^butr : cui  expugnatos  holtes , cut 
captam  clalTem  debemus.  Atep  harc  non  minus  in  tuae  gratiam  lanclitatis  quam  tra/ 
terni  regni  incolumitate  abeo  gefta  funr.  Si  quod  ergo  didtu  facfiuue  Aiionli,  quod 
ego  profeclo  noninuenio,  te  forte  offendit;  Hippolyto,cui  cu  fratris  nomen  indui/ 
gesjin  que  opulentifsima  facerdotia  concuIifif,hoc  omne  digneris  condonare:  ut  a/ 
pud  tebeneuoientia  ScT  pictas  plus  pond‘ci  ts  quam  indignatio  bC  lim ititas  habere  ui/ 
deacur.Qudd  fi  tua  malefias  omne  locum  precibus  hortationibus  noftris  fuftule/ 
rir,ri  clementia  quam  furore  uti  malucrir,non  uereor  quin  cxiftimationis  dd  autori/ 
tatis  a pud  omnes  Italicos  bC  prouinciales  longe  plus  atfequarur,  quam  fi  latifsimas 
regiones,  opulencifsimas  urbes  in  dicione  tuam  redegerit.  Ad  principe  enim  Ro/ 
mana:  fedis  longe  amplior  gloria  accedit, fi'  hsc  habentibus  dominecur,quam  fi  ipfe 
hfc  habere  contenderit. Sed  no  minus  me  illa  cogitatio  tranfuerfum  ducit,  qu^e  bel/ 
lorum  momenta  6C  uicifeicudines  fortuna  adeO  inccrtas,lubr!casq  Sf  defultorias  o/ 
ftendit , ut  nemo  unquam  quamuis  faciles  propitiosq  deos  habuerit,  eius  tenorem 
diu  fibi  eundem  queat  polliceri. Prxftas  tu  quidem  exercitu  SC  iecfifsimas  copias  ha 
bes,&l  facilis  fortalfc  aditus  aduiefiorfa  uideri  potefi  . Sed  nifi  Allonfum  prouoca/ 
re  defierisjin  eo  quidem  primo  perpera  facies, qudd  eius  caufam  meliore  reddes.  Efl 
enim  natura  compara  tum,  id  quod  nullo  iurcuetitum  eft,  ut  fe  omnia  3nim3ntia,fa/ 
lutemtffuam  quantum  fieri  poteft  tueantur:eaq?  quxaduerfa  funqlonge  l'ummoue 
ant.Qiidd  fi  in  tearmafuftuieriqfi  acic  direxerit,  n populos  fccderatosii?  in  te  exci/ 
tarit, nihil  erit  came  quod  de  ipfo  queraris tqcquidefh  ilfodpiacuifileri  e Icilicet  arma 
in  pontifice,  hoc  omne  tibi  iure  imputanda  omnes  putabunt:  Sf  tuipfcpcccaffeexi/ 
fiimaberis,qui  coegeris  ■ Nec  Alfonfus  oppugnare  ecclefia,  fed  bellum  atep  iniunas 
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propugnare  ac  defendere  putabitur . Et  quom  nulli  iiuius  belUueri  praetextus  afFc/ 
rantur, putabunt  omnes  te  ad  arbitrium  ac  nutum  tuoru  quondam  !ioflium,nuncc' 
tiam  AlphonO.haecomnia  medicatum.  Qui  quom  ipfiolim  fruftra,immouero  cum 
maximomalo  fuo  in  agru  Fcrraricfem  arma  tulerint,  nimif<$  improbe  facra  SC  pro- 
fena  omnia  uexauerinttid  quod  nonnulli  eo  etia  tempore  non  fine  conienfu  tuo  fie/» 
ri  fufpicabantur,  fed  rem  altius  difsimulari,K  mox  quoniam  res  praeter  expedatio 
nem  euenerit,  in  difsimulatione  abi)  fle:  nunc  ucro  tandem,  poftquafufiam  nullam 
ratione  inueneris,leuium  quarundam  cauferu  obtencu>  nullaiulfa  raiioe  percitum, 
odium,  quo  iam  diu  exarferis,  neciam  diutius  ferre  potueris,  in  Alfonfum  uibrarc. 
Quod  eo  atrocius  fit,  quonia  baIifta,quo  magis  retrahitur,hoc  uebcmecius  impellit. 
Hatc  quidem  maleuoli  homines  etia  qux  minus  uera  confingent:  8C  qua  eft  fmpro- 
bitatepefsimorum  hominu  audacia, longe  acutiora, ornatiora^  aftrucnt. Quibus  o/ 
mnibus  pater  fandiisimequantum  fieri  poteft,fummouenda  ellanf3,S^quafImen/ 
dacijs  uia  obfiruendatne  no  modo  crimincuacemus,fed  etiam  fufpicionecriminis. 
Sunt  enim  hurufmodi  homines  mufeis  limillimi,  quae  meliores  fynccrasij  corporis 
partes  praetermittunt,uIcerofa  tantum  &uitiofaperfequuntur.  Quales  ueroeosfuy 
turos  iudicamus,qui  iam  tax  maieftati  infenfi  funi:fe<5  ideo  deceptos  putant:qu6d 
cum  eorum  holiibus  gratia  inieristquod  clalTem  ad  diripiendam  Liguriam  miferist 
quod  Sequanos  in  eos  armaueris,  quodfcedus  Kconuenta  inter  fe  ^ Ctefare  uiola 
re  cofundere  tentaueris . Quam  accenfo  8c  iam  irritato  animo  in  te  prorupturos 
cenfesC  Illud  certo  conftar,  ubiiemel  barbari  homines  fas  calcauerint,  SCiuris  fines 
tranfierint,  pofthacreligioneipfam  SC  tuas  diras  iacrascp  imprecationes  pro  nihilo 
exiftimaturos , nihili^  penfi  in  humanis  facrisue  aut  diuinis  habituros  : immo  uero 
fuapeenatura  atroces,  impios,  cfFeratoscp  hommes,ubi  femel  hac  occafione  inuaden 
di  tuam  maieftate  arripuerint,  quafiguftato  fenguine  nijUam  deinceps  facinoribus 
Si  irap{ctati(id  quod  abominor)  metam  reliduros.Qux  res  eo  critgrauior,quod  c«c 
teris  in  exemplum  abibit:  Si  ipfi  denicf  pofterftati  futuriscp  pontificibus  fummu  ai/ 
detur  incomodum  aliquando  efle  allatura. Quanta  igitur  ab  hocbello  abftinendum 
fit  uidestubi  no  modo  ^raefens  aetas  fed  futura  etia  offendatur,  in  quo  praefertim  tan 
lum  difertminis  propoUtum  fic.nunquaenim  fere'  partes  labant,  quin  fumma  turbe- 
tur. Audio  etia  iamdiu  Si  oracula  Si  populoru  uocescircuferri,quifausftatum  ecclc/ 
fiae  mutari  oportere  portenditur.Diuigiturdiligenter^fanclitas  tua  confulat,nefe/ 
ro  fortalfealiqtiandOjied  frufira  poznicenria  fubeat,neu  priores  uitSoriaeaducrfoa- 
Iiquo  cafu  inficiantur.Cacfare  cautiorem  in  fenecfla  ferunt  ad  bella  fufeipieda;  ne  for 
te  uidus  fuperiores  uiiflorias  fcedaret.Si  profeiSofi  ame  fencentia  querenda  nt,pa 
rum  tutuSi  quafi  aduerfi  ominis  uidetur  illis  adhaefilTe,  qui  uincididicerint.Timen 
dum  enim  ne  fatum  Si  ueluti  contagio  quardam  infortunq  trahatur, quod  iam  incur 
fione  Genuenfi  audimus  nOiiari.  Per  deos  igitur  immortales, Pater  beatifsime,ran- 
tum  fcelerum  Si  fiagitiorum  ab  humerisnoftris  &r a fanilifsimofoiio  auertc:Si  quic 
quid  fanguinis,quicquid  operae,quicqu{d  pecuniatu  fotialf  hoc  bello  abfumi  debue/ 
rat,inudomneecfelicius  QC  honeftius  ad  expeditionem  Tureas  perpetuos  tuf  mate 
flatis  noflricpnominisacfanclifsimaereligionishofies  referuetur.  Erit  enim  hoc  Si 
ad  perpetuitate  nominis , Si  imperfj  amplitudinem  Si  ultioneiniuriarum,  fanilarcp 
religionis  fecuritatem  SC  opportunius  multo  dC  iliuftriuslquod  prstermiflum  ater/ 
num  dedecus  afferat,  Si  non  modo  fummaoccafioneminuadendijuindicandicpian 
<flam  religione  auferatjuerum  etia  hoftium  audaciam  augeat, atej  irritet  ad  nos  cccu 
patos  imeftinisep  bellis  implicitos  non  ad  aggrediendum  modo,led  expilandum  ex/ 
pugnandumcp,^(quod  cogitando  cxhorrerco)per  ludibrium  nos  noIlros($  liberos 
Si  tortunas  noftras  uexandu,hoftiIuer£p  infultandum  In  quo  infortunio  nullum  op 
probri)  genus,  nullam  calamitatisfeciedefuturam  fperamus.  Quos  tunc  paterbea- 
itfsfmeeiulatus,quosgemitus,quotlamcntamircraberis:quominopsconiilr),ieracp 
percitus  poenicentia,  cupies  tu  quidem  fedfruftra  cupies  ferre  fubfidium.  Quan/ 
tum  denit^  perhorrefees  fguas  illas  Si  plenas  contumeliarum  imprecationes,  quom 
infelices  mulieres,captiuic^  pueri,5i  inpcena  longeui  fenes  captiuitaiem  fuam  fuac^ 
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tnfortttniaunitibi  jmputabijt,qui  folusreipublice  Chnftfang  habenas  tenes, g»i  tan 
lis  calamitatibus  potuifii  occurrere.No  modo  igic  pacis  pater  dcmentifs!'me,n6  exi 
(iimationis  modOjfed  falucis  huiustpprecarq  fpititus  ratione  tibi  habenda  putamus. 
Magnos^  iftos  apparatus,  rerumcp  omnium  capacia  confilia  couertere  obreftamiir 
. inhoftestuos,ad  comuneminiuriamfceditatemcg e!uendam.N5  AIfonfustibi,non 
ullus  Chriiiiana  religfoneinitiatus  his  armis  petendas  e(i,  ueros  certost^  hoftes  tibi 
oftendocquiin  tua  uifcera  tuacj  praecordia  gralTari  geftiunt.  In  horum  excidium  in/ 
ternecionemcp  properandum  no  modo  par  efle,  fed  neceiTariu  putamus. Inmereip/ 
Tam  Italiam  agitata  undicp  & conuulfam,  iamdudum  tot  calamitatuinduciasprecan 
tein.IIIa  tibieffuiis  crinibus, accidens^  genibus  tot  mortalium  funera,  latamqjagro 
rum  uaftitate  oftendir,c6tinuisfj;  bellis  omnia  iampridem  attrita  :nec  minus  eos  qui 
uicerunt,  quam  qui  uidli  funt,  confternatos  efle. Paucorum  enim  annorum  bellum, 
fed  difpendioru  magnitudine  multse  secatis  argui  poreft.Si  enim  ad  Samnites  Cam 
panose^  oculos  uerceris,  Gallico  K Hifpanfco  bello  omnia  uidefais  exarfilTe.  Si  ad 
Infubres  Ligures»^ , diuturno  bello  exhaufta  omnia  cognofees.  Si  Thufeiam , om/ 
nem^  illam  ora  maris  Tyrreni  infpexeris,Pifana  obftinatioe,  Fioretinoc^  incurfu 
defolataiuntomnia.Si  Carnos,Noricos,  Germanica uaftatioeexciia,  abliimpta^ 
omnia  inuenies;ri  Flaminia,  Aemiliai^,tuobel!o  quo  Venetos  perfecucus  es,  er  pro/ 
fligaftf,  excurfam  omnem  regionem  deprehedes.  Quid  uero  littus  maris  Adriatici, 
quid  Venetiam  attingam^qu®  Sd  Germanica  obfidionc,8i  Gallica  expugnatione, 
& qua  Pado  alluitur,  Veneta  clafle  omnis  diruta  ac  pene  funditus  excifa  eft-Proin- 
dePont{fexmitifsime,iure8C  inuifa  arma  deprecamur, 8^  pacem  oramus: omnibus 
uotis  pacem,  omni  animo  pace,  loquetes  taciti^  pacem  expetimus.Quod  comode 
abs  te  fadtum  iri  putabimus,  ii  e medio  arma  fummoueris , fi  fimukatibus  nuntium 
miferiSjfoIicai^  clementia  Alfonfum  amplexaberis,  benignicateq;  magis  quam  indi 
gnarione  uti  malueris.  Quod  abs  te  profetSo  fieri  par  efl:  uel  quod  nulla  belli  folida 
caufa  fubeftjfed  confiiSa,  a calumniacoribuscj  emencitaiqua  fi  rem  ipfam  pertraifta 
ieuoIueris,facile  dilui  poterit. Tum  quod  prxfloeft  Alfonfus  e tua  fententiaomnia 
immutare,  SC  hsecipfamaximeclementiaK  manfuetudo  pontificis  no  aliter  dece  ti 
cmniacp  iam  longo  bello  exhaufla  tranquillitate&C  quietem  expoicunc.  Nec  minus 
utditifstmis  hominibus  tibi<5  infenfis  omnis  obflringedi  occafio  fubtrahaf : quom 
prsefertimhuius  belli  exitus  tam  ambiguus  fit  2>sl  deteu:andus,ut  turpe  fit  uiciffe,uin 
ciaute  turpifsimum,  magnatep  in  utrai^  alea  calamitates  immineant;  quom  praefer/ 
tim  hxc  opera  melius  tutiust^  locari  poisit  ad  hoftes  religionis  euertendos.Ec  profe 
flo  fi  preces  noftrasaudiueris,S£  hec  bella,  plena  inuidiceplenadeteftatiois  preter/ 
miferiSjin  eaqj  omni  animo  incubueris  qua  cam  nobis  omne  metum  adimet,  quam 
ipfi religioni  priftinum  diemreftituentiuideotibi  pater  beatifsime,S<I  mulco  ampli- 
us exiftimationis  pi  opoficum  efle  ad  famS,  ad  imperi)  amplitudinem  longe  maio 
res  uberiorescj  regiones  ofFerriuum  uero  in  ore  eorum  omnium  qui 
funt,6Cfnpofteroru  memoria  tui  nominis  monumentu, 
in  calo  denicp  gloria:  atq?  immortalitatis  tug 
fundamenta  conftitues. 
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X omnibus  difciplinis,  quse  ad  excolendum  hominis  ani 
mum  inuetse  funt,  eam  femper  uiri  eminetifsimi  prxftan 
tilsimam  ac  praecipuam  exiuimaui,  quaefemaxime  adu/' 
cilitarem  hominum  proferrer, nec  ullo  loco  deflnerct  pro/ 
£ defTe.  Eacaufa  fuit,  utlurisperitiaomnibusaiijsartibus, 

qu2  ad  cultum  animi  pertinet,  femper  longepraculcrim. 
Nam  cxcerzphilofopliixpartcs  paucis  ijidemi^  eruditis 
accomodat»  funt,  nec  omnibus  locis  ac  temporibus  fatis 
ufui eile  pofTunt.  Quod , fi  uniucrfa  membra  pl 
exploraueris, facile inieiliges:  quando  nec  terraru  dimenfioncs,  nec  aftro/ 
ruminfpectiones  ,nec  numeroru  coliccTiioncs  omni  hominum  generi  conueniuntr 
& fi  forte  alicui  couenireufdeantur,  certenon  omnibus  temporibus,  nec  omnibus 
locis  congruunt : ficuti  necp  de  ratione  dicendi  par  efi  ut  ubi^  difputatto  habeatur, 
nihil  enim  efi  in  quo  magis  uerfetur  hominis  prudentia,quam  ut  intelligamus  quan 
do  loquendum  fit, aut  quando  oratione  3bltinendum,&  quid  cuitj  loco  ac  tempori 
fit  opportunu.  Si  quis  fucum  & orationis  phaleras  adhibeat , quom  de  patria  ac  fc- 
tfjs  rebus  agendum  eftjtsprofedto  ineptus  ac  ridiculus  habeatur.  Atqui  nullus  eftlo 
cus, nullum  teporis  momentuqirod  officio  uacarc  debeat.  Nam  fiucpublicefiuepri 
uatim,fiuc  tccuiprequidagasieafemperphilofophia  pars  exercenda  efi,  que  ad  mo 
res, quae  ad  iusciuitatiSjqu*  ad  bene  ac  beate  uiuendum  fpeiftat.Hsc  illa  efi  qu2  le/ 
ges  prsfcribit,  qu2  bonos  ad  uirtute  prxmijs  excitat, quae  a flagitiis  malos  aiq;  inv 
probos  fupplicijs  deterret.Hinc  illa  fcilicet  emanauit  Chryfippidcfinido,qua  Mar 
liantis  iureconfulcus  adfcripfit,fcd  longe  tetnporu  imperitia  abrogauit-  «'  pom©'  srav 
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poiTumusinlatimtatemtranferre.Lexeftomniumdiuinarum  humanarO  rerum 
regina- Oportet  autc  eam  etiam  praefidercSCbonisSi  malis  Si  principem  8«^  ducem 
efie.SC  fecundum  hoc  regula  cftiuftoriiSiiniufiorumjSieorumanimaliuqusnatu^ 
ra  ciuiliafuntteaquidem  pracipiens  qux  facienda  funqqux  aute  facienda  non  funt 
prohibens.Huiuspraftantifsimf  difciplin2,ocu!umprudenriam,manum  forticudi/ 
nem, pulchritudine  iuftinam,falubritatem  continentia  Plato  appellauit:  certe'  cius 
fundamctuiniuftitiapofitQeft.Eft  enim  iufiitiaeauircus,  que  omnes  alias  in  Icutr 
lutes  compIeciicur,quae  pro  dignitate  fuum  unicuic^  ii  ibuie.Exquo  etiama  Grscis 
ron©'  fuit  appellata. duo  tamen  iuftitix  faftigia  prudentifsimt  tradiderut.  Alia  enim 
eftiufiitia  quae  proportione  quandam  habet  geometrica:  huius  munus  eftobferua.' 
requid  cuiegeonueniat.  nulla  enim  masordifparilitas,  quam  imparibus  paria  con/ 
fcrre.quod  eleganter  admodum  Grxei  diciif,  cwtereii  «iviG?,  aequalia  inxqualibus 
insqualia.  Altera  eft  cui  proportionem  adferibunt  Arithmeticam,qu2  in  contra  clf 
bus  maxime'  uerfatur : m quibus  aqua  lance  ius  fuum  omnibus  impendendum  efi. 
Nam  quos  fortuna  dignitascgdiftinguit, hos  fides  K mutug  adaquant  padfiones. In 
hoc  /us  comerciorum,  cuius  deinde  locum  numus  fponfbr  prafcmifsimus  occupa- 
uir:in  hoc  ius  talionis,quod  a Rhadamante  uolunt  originem  habuifTcjUerfari  fokt- 
Sed  Iixciura  progenti2infiitutouariafunt>8(r  pro  temporum  occafionecomutan- 
lur.Caterumiex  una  aterna  efi:  ac  perennis, ncutiqua  mutationis  capaxrhacfemc! 
a fupremo  rerum  autorefixajnecp  refigi  nei^  abrogari  poteff,  confiansSf  fuapra- 
rogatiuxretinemifsima.  Ad  huius  imagine  leges  human2fefedir(gunr:folaq;  illa 
uers  leges  merentur  appellari,  qua  eadem  funt  apud  omnes,  ne<T;  unquidefinunt 
leges  eflc.Alioqui  rciftius  formula  dicuntur  litium  51  controuerfiarum,  ad  captans 
dos  hominu  animos  faefia-  Proprie  tamen  ius  cfuile  populi  Romani  uocatur,  quod 
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dluerffs  teporibus  uariaaccepit  incrementa.Nafubregibus  leges  cun'af:s,quas  Se/ 
xcus  Papyrius  excepit,  tamdiu  fuerut  in  honore , donec  placuit  publica  auctoritate 
dece  conhitui  uiros,per  quos  peterentur  leges  a Grxeis  ciuitatibus>unde  x i j tab. 
ortii  accepere . Quem  librum  M.  Cicero  fe  omnibus  philofophoriJ  dirputationibus 
longe  praeferre  teliacur . 81C  profedto  fi  dicendi  uim  elegantiae^  fpecles,!!  fuccindtam 
rerum  copiam  oblerues,nonfacile  inuenies,  quid  cum  x 1 1.  tabularum  hbro  confe 
ras . Mira  fiquidem  breuitate  omne  ius  pontificium  ac  Cjefareucopletftitur.  Cafie, 
inquitjdiuos  adeunto.pietatem  adhibento.opes  amouento.Qui  fecus  faxitdeus  ip/ 
feuindex  erit.  Quid  aptius  auccomodius  dici  potuitfquid  ad  lanciendam  pietatem 
opportunius  c”  cafie  iubet  lex  adire  deos,  corpore  uidelicet  St  animo  multo  magis* 
Nam  corporis  macula,uel  afperfioneaqusuel  dierum  numero  tollitur,  animi  labes, 
nccdiururnitateeuanefcere,necullis  manibus  eluipoteft.Quamueroprudeter  fub/ 
iungiuSeperatim  nemo  habefsit  deos>  neuenouos  fiueaduenas,  nffi  publice  adfei- 
tos,  priuatim  colunto.  Confirucla  a patribus  delubra,  lucos  in  agris  habento,  la- 
rium fedes.  Ritus  familixpatriaqi  feruanto. Quis  dubitat, quin  hincrirus  familiaria 
Kfacerdotiagentilitia,qu»  nunc  ius  patronatus  uocat,emanarint.Sed  necjjlex  eos 
prstermictit.qui  ex  omnibus  ufrtutis  & rerum  praeclare  geftarum  gratia  caelo  dona 
tifunt . Oiuos  S^  eos  qui  caelefies  femper  habiti  colunto. illos  quos  in  caelum  merita 
uocaueruntjK  illa  propter  qux  datur  homini  afcenfus  in  calum, mente,  uirtutem, 
picta tcm,fidem:earumcp  laudum  delubra  fumo, nec  ullauiriorum  facra  fokmnia  o/ 
bcunto. Sacrum  facroue  comendarum  qui  clepferic  rapferitue  parricidaefto . Peria 
rij  poena  diuina  exitium , humana  dedecus . Incefium  pontificesfupremofupplicio 
fanciunto.Impius  ne  audeto  placare  donis  iram  deorum. Sanc'te  uota reddunto,  ha/ 
(ftenus  ex  potificio.nuc  aliquid  e'  Caefareo  delibemus.  lufia  imperia  funto.ijsc^  ciuis 
modefte  ac  fine  recufatione  pareto.  Magiftratus  nec  obedietem  nocuu  ciue,mul 
<Sa,  uinculisjuerbcribusuecoercento,  ni  par  ma/oruepotefias  prohibeisit:  ad  quos 
prouocatio  efto.  Quom  magiftratus  iudicafsir,  irrogafsicue,  per  populum  mulctaf, 
pccncE certatio  efto-  Caeteruquom  illud  imprimis  procurandum  fir,  ucbene  codicas 
leges  certi  cuftodes  tueantur,  quam  lapienrer  illud  facium  eft  a Xuiris,ut  duo  pro  ti 
nus  magiftratus  acerrimi  legum  cuftodes  coordinarentur  - Cenlbres  populi  ciuita/ 
tis,fobo!es,  familias  pecuniascp  cefento.Vrbis  tetnpla,uias5aquas,a:rarium,ue«ftiga 
liatucnror.Populi<5  partes  in  tribus  diftribuunto-Exinde  pecunias  per  ciui  tatis  or/ 
dines  partiunto.  Equiru  peditum^  prolem  defcribato.caelibes  efle  prohibento.Mo 
tes  populi  regunto.  Probrum  in  fenatu  nerelfnquunto,bini  runto.Magiftraiu  quin 
quenniu  habento  . Reliqui  magiftratus  annui  funto,  eat^poteftas  femper  efto.  His 
protinus  honorariam  poceftate  adfcribun t. luris  difeeptator, qui  priuata  iudiceqiu/ 
dicariue  iubeat,prsetor  efto.Is  iuris  cfuilis  cuftos  efto. Huic  poteftati pareto.  Quot/ 
cunc^  fenatus  creucrit  populusueiuiTerit,  tot  funto.  Videtis  puto,  uiri  celeberrimi, 
quanta  fub  breuitate  rerum  maximaru  moles  comprehendatur,quo  acumine  totius 
ciuita  tisadminiftra  CIO  proponatur : ut  fateri  cogamur  no  aliunde  quam  ex  bene  in/ 
Ritu  tis  legibus  pendere  ciuium  felicitate.  At  quom  in  X 1 1.  tabulis  f^pe  aliquid  con 
trouerfum  ob  interpretantium  uarierate  emergeret,fubduc€nd$  contentionis  gra/ 
tiaaccefterunt  prudentii  refponfa.His  additte  funt  legitima  acftiones,ut  certte  agen 
di  formulae  cognofeerentur  . Hae  uero  antea  a pontificibus  no  fecus  ac  dies  a Chal/ 
dgis  petebantur:quas  quom  Gn.FIauius  feriba  libertino  genere  natus,  promulgaf/ 
fct,&  ut  dicitur  cornicum  oculos  confi'xifler,tan tam  cum  populo  Romano  gratiam 
ini)  t,  ut  omniu  fufFragijs  tribunus  plebis  ST  ienator&  cd  ilis  currulis  crearetur.  Non 
multo  poft  quom  plebs  fecefsilTet  a patribus  proprias  fibi  leges  coftituitiquae  plebi/ 
feita  nuncupata  funr,quibus  patrici}  non  tenebantundonec  lata  lege  Hortenfia  ian 
citum  eft, ut  omnes  ordines  plebilcitis  obftringerentur,  non  aliter  ac  ienatus  conful 
tis  antea  folebant. omnis  aut  lex,  antequa  trinundino  approbaretur,  rogatione  con 
ftabat,quod  rogante  magiftratu  iudicio  populi  exponeretur.Poft  hsc  edicta  pr$to 
rum  £4  ius  honorarium  propofitumeft.Demum  quom  ad  unum  perueniftet  iniperrf 
tnagnitudOjCum  etiam &principales  conftitutiones  emerferunc,qu2e  legu  omnium 
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uiin  complecftebantur.Erat  enim  princeps  lex  uiua,  quat  leges  fcnptas  pro  arbitrio 
pocerat  moderari.  Haec  eft  prope  legum  omnium  origo  ac  feries  ad  tempora  uf<^  Iu 
fiinianiimperatoris.QuifuggereteTribuniano  uiromagmfico,magiftroKExque 
ftore  facri  palattj,  infinita  legum  8C  enarrationu  fyluam  digefsir  in  quinquaginta  uo- 
luminarqui  labor  plus  ne  utilitatis  an  difFicuItatis  candidatis  legum  attulerir,non  h/ 
cile  eft  dijudicare.  Certe  quae  feptem  triginta  clarifsimi  conditores  luculenter  po 
fteritatitradiderStjea  ita  cefim  c6minuit,ut  Samniu  queramusin  Samntotceupro/- 
uerbio  dici  foIet.Nemo  profecflo  eft  tam  ferreus,  qui  sequo  animo  perferat,  Q..Muirf 
Sc.xuols,  Galli  Aquilij,  Labeonis,  Salufj  luliani  aliorumcj  prsEftantifsimorijmonu 
menta  tam  fccdeperijfTe.  Nam  quid  ego  de  Papiniano  meminerim  c"  quem  hiftoriae 
luris  A fylumuocauir  antiquitas.  Quid  de  Iulio  Paulo  & Doni  itio  Vlpiano  uerbafa 
ciamequ!  ambo  tanta  fuerunt  in  celebritate  nominfs,ut  coryphaei,  id  eft  uertices  iu,' 
ris  ciuilis  dicerentur:pro  quorum  olim  iuftis  atep  integris  thefauris,nunc,pr6  dolor, 
breuiaK  interrupta  quaedam  fegmenta  pofsidemus.  Magna  fuit  omnino  apud  o/ 
mnesbene  inftitutas  gentes  iuris  ciuilis  autoritas,lummaexiftimatio;utpoteexqua 
humanigeneris  {a!us,inco!umiiascj  penderet.  Qua  res  facit  ut  admirer  Ciceronem 
in  oratione  pro  L-Murena  tam  inclementer  profcidilTe  iuris  peritiam. Quod  nifi  iw 
telligerem  fummu  oratore  tempori  8d  argumento  fiioinferuifle,  nemomihipotuiC' 
fet  perfuadere  eam  oratione  a Cicerone  profluxilTe.Nam  quis  non  uidet  rem  milita 
rem  totamnatamefleadhominuquietem  tranquillitatemijfubuercendam,  adexL 
lium  humani  generis  inueniam:quam  tamen  dignitati  peritiae  ciuilis  ita  praefert,  ac 
fi  ah  ea  omnia  comodaproficifceretur.Nam  ut  omnia  pulcherrime  cedant,  quis  ne/ 
fcitjca  una  caufa  bellum  aliquando  fufeipiendum  eire,ut  certa  demum  pace  perftua 
mur,&  leges  fuum  tandem  decus  tueantur. Quin  &lbellaipfani0  certis  legibus  con 
ftent,rem  efle  immane, brutis  potius  ac  feris  animatibus  quam  hominibus  dignam, 
fapieniifsimequifqifemper  iudicauit.  Illud  ueroiamapud  omnes  inconfelio  eft, 
non  aliunde  plus  dignitatis  ac  fplendoris  ad  homines,quam  ex  ijs  ftudijs  prouenire 
polTe,non  aliunde  plusopum  2C  copiarum  .Eft  enim  domus  iureconfulii  publicum 
totius  urbis  oraculum.  hsEC  gentes,  hxc  populos  in  officio  continet:  haec  certam  om 
ntbus  felicitatem  elargitur-  Proindequom  fummus  poeta  omnibus  altjs  nationibus 
ceriaquxdam  ornamenta  mbuiiftt,tum  populouicftori  SC  principigentiumfaculta 
tem  tuendae  pacis  &C  admimftrandi  fafees  humani  generis  praeferibit: 

Tu  regere  imperio  populos  Romane  memento; 

Ha  tibi  erunt  artes, paci^  imponere  morem. 

Parcere  rubiedl:fs,£C  debellare  fuperbos. 

Hanc  itacp  tam  uberem,  tam  fcecundam,  tam  flluftrem  difciplinam  quid  cefiamusge 
nerofiadolefcenres  &c6miIitonesmei  clarifsimi  omni  animo  aic^  ingenio  amplexa 
ric  Quod  ftudium  honorificentius  nobis,  quod  patria, quod  paretibus,quod  amicis 
SC  clientibus  accomodatius  excolere  poflumusf  quam  hoc  ipfum  iuris : quod  nobis 
quidem  feliciter  agentibus, magna  ornamenta,laborantibusuero&l  in  periculo  con 
fticutis  magna  poteft  afferre  prafidia.  Certe'  nullus  fe  ijs  ftudfjs  addixit, 
cuius  res  non  fint  facte  quoiidia  aii(fliores,feu  ad  famam 
SC  claritatem  nominis,  feu  ad  fortunarum  &C 
bonorum  incrementa  acL 
fpirauerit. 
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eem  ivris  peritorvai,  contra 
caIumniatores,oracio. 

1 qui  in  fiibfellrjsfiC  conucntibus  uoluic  primas  partes  bo 
noratioresip  accubitus  pbilofopbis  dari,  uideo  loge  diuer 
fum  quam  uoto  rumpiericeuemffe.ls  enim  hacratioe  exi 
flimauit  le  maxime  omnibus  pofleperfuadere,  /e  aut  eiTc 
E philofophum,auc  certe'  philoibphije  ftudiofum.contra  uc 

ro  ei  obtigit . nam  qui  hominem  hac  laborare  ambitione 
intellexerunt, ut  de  uia  cedere, fafces  fummittere,  in  hexe 
dra  affiirgere,ad  philofophum  quoc^  fpedlare  exiftimaue 
rit,  eum  ab  omni  plane' philoibphiae  cognitione  alienum 
iudicauere.neq;  omnino  internoiTe  quid  plurimu  deceat : cuius  hoc  peculiare  eft, ut 
ex  fe&  confcientiaTua  non  aliunde  pendeat : quirecfie  fadlis  S<^  cogitatis  felicitatem 
inetiatur:qui  hominu  opiniones  nihil  ad  fe  pertinere  arbitretur;  utpote  qui  plerunq? 
inique  ac  praepoitere  iudicent.  quin  immo  illud  pcrf^pelecumipfe  mediteturjregi^ 
um  eflemaleaudireacderpectifsimoloco  haberi,quomre(5tefeceris.Multoenim  la 
tiusputat,  mereri  ut  in  aliquo  cenfu  habeare,  quam  honores,dignitates,8^  alia  illud 
genus  uaniisimaornamenta  fibi  comparare . Quid  uero dicam , quod  fi  quando  ita 
contig&ritjutapud  principesS^  proceres  ie  fentiat  aliquid  exiftimationisnacSuefle: 
protinus  incipit  ipie  fecumeditaritnequidforteperimprudentiagraue  confeiuerit 
facinus,  undehatead  felaus  permanauerit:plenum  dedecoris  Si  probri  interpretas, 
quicquidabhuiufcemodi  hominibus  profetSum  fuerit.  Adde  quod  philoibphusflia: 
uirtutis  confeius  tanti  fe  facit:  ut  a caceris  nihil  fpfe  honoris  expeefiet . Se  uero  eum 
cfle  opinetur, quinon  folum  honore, fed  immortalem  quandam  gloriam  cateris  af> 
ferre  poCsit.  Sic  ille  Lacon  quom  a magiftro  conuiuij  poftreroo  loco  redereiunusfo.- 
rettper  Pollucem, inquit,  inuenit  quomodo  poftremS  locum  honoratiore  reddat. ut/ 
pote  qui  nerjexlocojncx^  ex  aliena  uoluntate  honores  fuosjfedexfeipfo  tantupen 
dere  exiftimaret.Nam  ut  uera  fateamur,  honor  non  in  eo  fitus  eft,  cui  honor  prafta 
tur,  fed  in  eo  qui  honorem  prafta t.  Tantum  enim  cuiq;  honoris  exhiberi  foler,non 
quantum  eius  debetur  uirtutijfed  quanta  cuiufq;  eft  de  eo  cxiftimatio.Namfic  uece 
res  honorem  definierunt,  peruagatam  hominum  decuiufq;  uirtuteopinionc.Et  M. 
Marcellus  rebus  feliciter  geftis  in  Sicilia  Virtuti  8C  Honori  pariter  adefulcepto  uo/ 
tofaciundam  curauit.  Quamuis  fireclediTquiramus.hiqui  uulgo  honores  appellan 
tur,uenieti  puta  amico  occurrercjdc  uia  cederc,caput  aperire,  ad  genua  fe  aduolue- 
re, dextram  auerfam  exofculari,mcdiumloc3re,aut  ambulantis  latus  tegere; hi  falfo 
honores  appellari  folet,  quom  fi  ex  animo  fiant  indicia  fint&l!  leuifsima  honoris  te/ 
ftimonia.’V'crus  enim  honor  eft  qui  animo  cocipitur,  &quod  quifcgdealter/us,  aut 
libcralitate,  aut  animi  magnitudine,auccotinentia,  aut  fapiet{a,C2terfsq?uirtutibus 
femit. Honor  enim  eft  legitimum  uirtutis  pr5cmium,quodetiam  nolente,  aic^  aliud 
agentem  fubfequitur.  Quod  tantum  abeft,  ut  philofopbus  appetar, ut  oblatum  ple/ 
tun(^  afpcrnetur  8C  refugiat, omnia  philofophia  ipfa  Sii  uirtutis  amplitudine  inferio/ 
ra  ducens- Ob  id  prudenrifsimi  exiftimauerunt  philofophum  aut  nunqua  ad  geren/ 
dam  rempublica  aut  in  fumma  tantu  ncccfsitsie  accefturum,  ut  facile  intelligamus, 
eum  id  non  fic  honoris  fed  publica  utilitatis  gratia  clTc  fadfurum.  Haec  parum  uide-- 
turanimaduertilTe  magnus  illephiloropliiae  defenfor, qui  publicis  in  coiclsibus  pri/ 
mafubrellia  pbilofophis  adiudicauir.  Quid  ergo  luculenta  orationeS^  tot  apparatu 
uerfuum  iucrifecitCnifi  ut  omnibus  patetaccrer,  mentem  fuam  parum  squam  iure/ 
confultisiquorudignirati  quantum  inuidcat,non  potuit  ipfe  difsimularc-Plenis  au-^ 
lem  buccis  philofophiam  iadfat  deoru  munus,  quo  nullum  maius  aut  melius  darum 
eft  nobis  a Dis  immortalfbus.Hanc  omnibus  honoribus  cumulandam  putat,  hanc 
omnibus  adtionibus  humanis  pi  a ferendam  contendit ; quafi  uero  nos  artem  kno/ 
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niam  aut  talariam  aut  obibnatoriam  prodicemus, non  hancipramphiloiophiain 
multouerioribus  ac  iuftibribus  laudibus  prouehamus;  cui  ne^  adfciios  cultus  ne<^ 
confictos  titulps  ucndicojfed  naciuos  ac  legitimos  ornatus  derendo,in  opinione  ho 
minum  poli  tos,  no  autem  ab  inuitisexpreiros.  Ille  enim  acerrimus  orator  omnibus 
neruis  enititur  oftederc  phflofophiam  procipuo  in  honore  habenda;  iureconfultos 
autem  longe  a philofophio  faftigio , SC  in  iplam  ufcp  poftrema  clalTem  ablegandos. 
Hic  enim  totus  cotentionis  cardo  ucrtitur,ut  ordo, cui  orator  nomen  dedit, quippe 
philofophicuSjiuris  peritorum  quibus  cum  fufcepta  eft  contentio,  dignitati  prafub 
geat.  At<$  hoc  loco  no  iecus  quam  pro  aris  focis  digladiatur. Quod  fi  ueritatis  im 
primis,  apud  philofophum  praefemm,  haberi  rationem  oportettcerte  omnis  ilIeco<' 
natus  in  fciomachiam  extt,raagnifica  illa  argumenta  undecuncp  multo  ambitu  coit» 
quifica,  uel  nullo  impellente  per  Te  concidunt.  Habent  enim  prxiudicatam  caufam 
fuam  iurirperiti  tacito  mortalium  confenfu:  quod  genus  argumenti  ab  opinione  ho 
minum  deducSi,  iuxta  Platoni  ztc^  Ariftoteli  frequcs  efttquando  nulla  eft  prope  ho 
minum  conditio,  qua  non  habeat  perfuafum  iureconfultis  fummos  honores,  funv 
mas  opes, fummos  magifiratusdeberi.Horum  domum  effe  comune  ciuitatis  oraca 
Ium, unde  fibi  fi  no  populi  reges,  at  omnes  fui  ciues  cofilium  expetam  fuaru  rerii 
incerii:quosillefuaopeexincertis  certos  cSpotescpcofilrj  dimittit.  Ita  eftprofedto, 
(icutenim  ingruente  bellolpes  omnis  fitaeftin  ualido  SC  acri  pugnatore,  qui  pativ 
am  tueacunita  pacis  temporeomnisfpes  in iurifperito  repofita  eft,  cuius  prudentia 
fites  cotentiones  omnes ciuiles dirimantur . Hic fn medio  hominum  exerta  adeo 
uoce  inclamatiDifciteiuftitiammoniti  SC  non  temnere  diuos. Hanc  uocefciopro/' 
tinus  aduerfarius  contendit  effe  philofophi,non  iureconfulti.  Anguftis  enim  nimiV 
tum  cancellis  ftudia  iureconfulti  prafinit.  utpote  cui  praeter  formulas  litium  QL  ca/ 
ptioncs  uocum  nihil  relinquat. At  ego  camuocem  SdphilofophiSi  iureconfulti  con 
ftantcr  affirmo. Sed  hoc  eft  quod  aduerfarium  in  errorem  induxit, quod  partem  a to 
toS<l  formam  a genere  conuellit.  Nam  quom  philofophus  tribus  laftigiis  fccema- 
tur,  aut  natura  contemplatione,  aut  differendi  ratione, aut  morum  infiitutione,po^ 
ftremam  hanc  partem  non  uidit  ad  iureconfultum  pertinere:  cuius  partes  funi  opti 
mas  leges  conftituere  ad  perpetuitatem  reipublicg  conferuanda,  ut  duitas  optima/' 
rum  legum  prgfidio  bene  ac  feliciter  degat.  Plato  igitur  quom  Timaum,Phadrum, 
Phgdonem  fcriberct,  philofophum  egit,fed  phyficu:quom  Gorgiam,Protagoram, 
partibus  philofophi  perfuncflus  eft,  ied  dialedidtquom  libros  de  republica,  libros 
legum,  Epinomidem:hicquocp  philofophum  agitjfed  iureconfultum.  Quo  alio  no^ 
mine  philofophiam  Ariftotclis  nuncupauerojinethicisK  poIiticis>  quam  iuris  peri 
tiamc^Nam  pro  diuinitate  illius  nunquam  fatis  laudati  ingenij  ita  leges  conftituic,ue 
non  fblum  quid  maxime  ciuitati  conueniret,fed  cur  etiam  conueniret, certa  ratione 
confirmarct.Non  pigebit  hoc  loco  Ciceronis  uti  uerbistFremat  omnes  licet, dicam 
quid  fentioiBibliothecas  me  hercle  omnium  philofophorumunusmi/ 
hiuidetur  X 1 1.  lab.  Iibcllus,fiquis Icgu fontes SC caput 
uideric,  SC  aucoritacis  pondere  dC  utilitatis 
ubertate  fuperare. 
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LSMNITATE  EPIPHANIJE.  QV  A INDI/' 
cuntur  ex  more  fefta  mobili3> 

ORATIO 

bMiRABiLi  lane  ratione  deus  cuncSa  conftituit.Nani 
quae  propter  magnitudinem  certis  finibus  includi  non  po 
terant,aut  propter  aeternitatem  circunfcriptionem  no  pa 
ciebatur, ea  ucl  ad  exemplum  feftrinxft,tie!  ad  ordine  per/ 
A pecuum  uocauit.Hinc  uidemus  immefum  illum  cxlorum 

ambitum , qui  inenarrabili  celeritate  omnia  uel  ad  uitam 
uel  ad  generis  propagatione  excitat,  humani  ingenfj  per/* 
nicitate  peruagatu : ut  iufiius  homo  calefte  animalquam 
terrcftrc  uocari  mereatur,quom  eius  pars  melior  carleftia 
metfarur.Ec  quom  ab  eo  motu  lepus  res  omnium  pernicifsima  &C  cuius  impetus  ra/ 
tione nulla  fufirenaripotefi,  quali  perenni  riuo  fiuatiad  ordinem  tamen  ceu  admex 
tas  8^  carceres  quofdam  aftringitur : quom  per  xui  ftudium  irrequieto  lapfudif/ 

curferinon  licet  datos  lemcl  fines  fuperare:fed  in  eundem  ambitum  fempcrle  repite 
cac&^  rediuiuo  uolumine  fele  remetitur . Quae  ratio  effecit  ut  optimus  ille  teporum 
difpenfator  Sol,qupm  (igniferum  omnem  perluftrauerir,  ad  eadem  demum  diuerti/ 
cula  reuercatur:  cofilci^  cardines,  ex  quibus  bruma  folfiitia  atquinoifiiac^  confiant» 
coficiat.Hinc  ucr  *fias,3eftacem  autumnus,  autumnu  hyems  bona  fide  fublequitur: 
utinhisinlanriam,  pueritiam, iuucntajfeneclutec^  anni  agnofeas. Quare  2C  fapienr 
ter  maiores  nofiri  dixerunt,non  agrum,  fed  annu  fruges  SC  alimenta  mortalibuspa/ 
tere-  Ec  quom  in  ea  figniferi  dimenOonediei  quadrans  exuperet,  quarto  quoejan/ 
Boqui  bifextiiis  appella tur>ad  folidum  farcituriut  duodiesadlextumCalen.Martq 
qui  a gentibus  Terminalibus  & Regifugio  finiebatur,  in  die  untS  coalefceret.  Aliae 
deinde  lunae  ambages  occurrunt,  cuius  uarietatem  SC  multiformes  afpecfius  ad  folis 
arbitrium  nunc exhaufios  nunc  infiauratos,  nefeioan  fupra omnem  admirationem 
Gt  ab  homine  poiuilTeintelligi-Huiusdetrimciis  atq^  innouationibusmaxime  con> 
fiant  mortalia»  immouero  ipfa  plurimum  detegitur  mortalitas.  Huius  fulgor  terrae 
obiediu  deficit,  fed  & ipfa  intercurrens  folemc^  auferes, cum  terra  paria  facit.  Huius 
momentis  numerus  ille  qui  a prgftantia  aureus  dicitur,  ipfacj  annorum  indictiones 
& dominicae  literae  Siphafes  celcfaritatestp  uagae  quae  fefia  mobilia  uocantur»  SC  tu- 
tulum & appellationem  fufeepere . Quae  obferuaiio  a maioribus  tradita  & quotan.» 
nisper  facrorum  curionem  repetita,  nec  debet  nec  poteft  fine  piaculo  praecermitti. 
Quare  ne  aut  ingratitudinis  aut  obliuionis  rei  peragamur,nos  quocp  folenni  ueteru 
ritu  feruato  omnibus  Chriftian*  pietatis  obferuatoribus  indicimus  hoc  anno  qui 
lextus  decimus  fiipra  millefimum^  quingentefimum  a reparata  humant  generis  la 
lute  uertitur. 

Numerum  aureum  fore  \6 
Literamdominicalem  i e 
Septuagefimam  zoianuarq 
Quadragefimam  :o  Februari) 
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VITATE  EPIPHANIAE  ORATIO.  . 

V O T I E N S ego  ocolos  attollo  ad  excelfam  hanc  molem 
ftellis  exornatam:  quae  motu  inenarrabili  omnes  alios  esc 
Ieftesambitusfericrapit,mt€lligo  fupremuquendamo/ 
deratorem  mundo  praeHdere,  cuius  arbitratu  omnia  agan 
Q_  tur,  qui  flexu  uario  temporum  uiciisitudines  difpenfet, 

fua^  ad  diuerticula  omnia  reuocet:  tam  felici  ac  certo  or>> 
dine,utquom  alia  liato  curfuferanCjalia  prOmagnitudine 
abiidum  nunc  tardius  nunc  celerius  moueantur , alia  in 
dextram,  alia  in  finiliram  mundi  partem  uergant,  uniuer 
fa tamen  admirabilem  quendam  concentum  conficiant,difcordem  partibus,rumma 
concordem . Hinc  temporum  obferuationes  apud  mortales  no  eadem  ratione 
fcribuntunfed  aliaalrjs  rationibus  cenfentufjprout  ferius  aut  pernicius  in  fuosarti» 
culos  reuertuntur. Certa  quidem  ac  prsefinita  tempora  ad  primam  illius  fphscrs  imi 
rationem  decurrunt : quam  Grseci  aplanetem  uocauere : quod  curfu  pr%cipiti  ean^ 
dem  femper  uiam  teneat  • At  reliqua  iydera , quz  intra  eius  complexum  agitantur, 
mirum  effquamuagoincertoc^  nitantur  meatUjfeu  tu  decumanu  limitem, feu  cardi/ 
nem  fpeAcs.  Atq;  h»c  inter  duo  illa  imprimis,  quae  quafi  lampadas  deus  omniu  bo/- 
norum  autor  mundo  fuccedit;  altera  quidem  utiuce  a tenebris  didinguerec,  alterS 
innodfumae  caliginis  remedium. Haec  duo  maxime  obferuauicantiquitastuel  quod 
illuftriora  oculis  mortalium  fefeofFerrent:  uel  quod  eorum  efFeiflus  maiorescerrio> 
res^ad  terram  defluerent.  Superat  autem  omnem  admiratione,  quod  menshomu 
nis  in  hunc  corporis’carcercm  coniceSa , eo  ufej  fefe  attollere  atep  alas  primogenite 
fas  diuinitatis  potuerit  reparare,  ut  cslumipfum  peruagari.  Si  tam  lubricas  folis  Si 
luna  obambulationes  dimetiri  queat.  Quin  & haecduo  per  fc  adeo  ignota  decem  Si 
noueraannoruinreruailoita  exaequauent,ut  ad  fcrupulosfermc  re(pondear,nimo 
dopigeatrationesuecerumaccurateinuemas  accurate obferuare.Siquidcm  ad  eam 
fegniticmperuentumeftculpapofteritatis,  ut  iam  neq; antiqua  obferuationes  ca.- 
lo,neq;  caelum  antiquis  obferuaiionibus  refpodeat.Res  profecSo  plena  ignominiar, 
quom  necg  in  ariete  necp  libra  iam  fiat  aqufnodiu,  necf  peruulgato  more  ex  fignis 
qua  tropica  appellamus  pendeantlblfiitia.  Quare' feftiiiitarum  mobilium  indicio.» 
nes  atq;  ipfius  imprimis  pafchatis  nuncupatio  adeo  iam  ccepit  euagari  & fuos  limi/ 
tes  excurrere:  ut  nifi  cura  adhibeatur,  res^tn  integrum  reuocciur, periculum  fit  ne 
ratio  omnis  faftorum  Si  temporum  miuriainfciciaindicsmagis  ac  magis  grallanris 
prorfus  aboleatur.  Sed  quoniam  hic  labor  ad  fummi  Antifiitis  Si  procerum  religiO' 
nis  noftra  diligentiam  pertinet,  Sinos  faperc  ad  fobriecacem  oportet,  morem  accp 
inftiturum  patrii  nofirorum  tenebimustet  hac  die, qua  ftella  Magis  affulxir,feftfuita 
tum  nomina  dC  tempora  indicemus,  ne  qua  forte  per  negligeiiam  labes  admittatur 
in  lacris : & in  his  receptam  potius  nofirorum  coniuetudinem  quam 
exactam  ueterum  normam  fequcmur.Honefius  enim  eft 
error,  ut  aiunt,  magnos  duces 
fcquentibus. 
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STO  EPIPHANIA  ORATIO. 

TSI  hominem  Chriftianumdeceatfemperfe)  quoadhV 
cetj  tollere  humo,&r  fenfibus  animum  auocare,accpincae 
Ium  fufpfcerc  : id  tamen  hac  luce , accuratius  £C  religiofi- 
us  obferuari  par  eftj  qua  mortalibus  falutare  fidus  afiuHit, 
E 8^  publicat  libertatis  autorem  ac  uindicem  pramonfira/- 

uit.  Cu  palloribus  igicur,ac  magis  oculos  co  fuftollamus, 
unde  lux  orta  eft  mundoiatcp  illinc  coditionis  noftrse  ima 
ginem  mutuemur. Quom  enim  folemaclunam^duas  Icili 
cet  orbis  lampadas  ita  fixas  £C  conftitutas  animaduerta/’ 
niUS:.ut  altera  perpetuo  ac  proprio  lumine,  altera  fntermefiruo  & precario  Iplendo 
re  fulgeat:  altera  certo  8^  perenni  curfu  parte  noftrimelioreSdad  aeternitatenatam 
effingit, ex  cuius  imitatione  ftata  8C  iblennia  facra  ad  diem  prieicr/ptu  obferuamus. 
altera  proxima  terris  e caelo  citima  luce  incoftans , curfix  uaga,  uarias  Ipecies  nobis 
oftctans, mortalitatis  nodrx  uiciisitudines,aIternationes^  temporunomodo  figni 
ficatjfed  etiam  facit.  Hac  itaq:  magiftra  alios  atc^  alios  dies  facris  quae  temporaria  dC 
mobilia  appellamus,  addiximustex  quibus  is  qui  refurreflioni  domini  adfcriptus  eft 
totius  clafsis  ordinem  ducit.  Hunc ueteriinftituto  patrum  quartadecima  lunamen 
fis  Nilan,  qui  inter  Martium  Aprilem»^  ambigit,  celebrandum  accepimus.  Nos  in 
proximum  folis  diem,  quem  dominicum  uocauit  Chriftianareligio,ex  myfterio  re/ 
diuius  falutistraiecimus.Huncuero  exnouilunio  uerno  cenlemus,quod  ne<^  ocfla 
uum  Idus  Martij  praecurrere,  nec^  nonas  Aprilis  fubfequi  obferuatum  cft.H*c  om 
nino  magna  ac  omni  aeuo  memorabilis  dies  nobis  illuxit;  quando fruftra  opifex  S£ 
alTertor  noftri  generis  uel  e cglolapius  mortale  corpus  induifTetjUel  iacroiandlo  (an 
guine  aeternam  noxam  expiaffet,nifi  morte  expugnata,  8£  irremeabili  inferorum  ar 
ce  confracta , nobilem  illum  triumphum  ad  fuperos  rediens  deduxifiet;  Si  dux  ipfe 
omnium  Si  primiti»  mortuorum,  ut  inquit  Apoftolus,  ad  c^lum  iter  praemuniiTer. 
Proinde  hanc  unam  ita  cundiisprgtulimus,utex  eacaeterae  modum  atej  ratione  mu 
tuentur-In  quibus  enumerandis  obreruadis(^,ne  quid  forte  uiti)  faciat  uulgaris  fim 
pliciras,  folenni  ritu  conftitutum  eft,  ut  hac  luce  per  facrorum  Curionem  enuntien.. 
tur.Eum  morem  per  manus  acceptum,  Si  nos  hodie  religiofe  obferuanres  ira  indici 
mus,  hoc  anno , quia  partu  uirginis  primus  Si  uigefimus  agitur  fupra  millefimum. 
Aureum  numerum  fore  z 
Literam  dominicalem  f 
Septuagefimam  zy  lanuarij 
Quadragefimam  17  Februarq 
Pafcha  ji  Marti]. 
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S^PRO  PROMOTORE  DOCTO^ 

RE  ORATIO  CJELII  CALCAGNINI 
in  collegio  habica. 

CITE  profedlo  ac  prudenter  dixit  Pythagoras, homines 
in  hanc  uitamquafi  in  emporium  quoddam  accedere:  ex 
quo  ait)  alias  fibi  merces  coquirunc , alijsq!  in  ftudtjs  uer/ 
fantur . Optimi  autem  ac  prxRantifsimi  exiftimandi  fune 
S qui  honefiifsimis  exercitationibusdirprarclarifstmis  artu 

bus  incumbunt.Sanequi  fe  literis  dediderunqK  praecia- 
rifsimo  (ludiorum  genere  animuexcoluerunt:f)  longe  cac 
teris  meo  quide  iudicio  praeferedi  funt,  tum  uero  illi  mul^ 
to  maximam  gloriam  6C  laudem  promerentur, qui  ex  om 
niliterarum  complexu,  illud  imprimis  genus  fibi  comple Aendum  propofuerunt, 
quod  omnium  hominum  confenfuclarifsimueft  atej  eminentifsimum  : tum  ex  quo 
eseteris  hommibusmax!mautilitas,nobisautem&i  autoritasSi  perpetuus  nominis 
fplendor  accedat.  Sane  in  hoc  genere  nullum  eiTe  cum  iuris  praeminencia  conferen 
dum  facile  confiteatur,  qui  intellexerit  maieftate  legum  in  eo  ucrfari,ut  uirtutiprx- 
mia  flagitijs  fupplicia  proponanturtboni  ad  uirtutem  alliciantur,mali  a fcelere  deter 
reantur, omnibus  denicp  quod  fuumelf  reponatur.  Quid  uero  excelfius  acmagnifi/- 
centius,quam  pace  8^  bellum  exaequo  moderari, quam  omnibus  popuIis,gcntibus, 
nationibus  mores  ac  mftituta  praeferibere : ut  profedo  fi  ulla  eft  in  uita  hominum  fe 
licitas , non  aliunde  pendeat  quam  ex  legum  & iuris  moderatione . Quod  Arifto/ 
teles  uidit,  affirmans  inciuiii  adminiffrationehominum,  qui  inhaclucedegunt,fe!t 
dtatem  effc  pofita.Quom  ergo  caetera  artes,ut  eleganter  feribit  Callimachus,aIios 
minores  deos  habeat  prsfides, medicina  Aefculapium,  mufica  ApoIlinem,res  mili 
taris  Martem,eIoqueneiaMercuriu:folam  fibi  populorum  &£  genciu  adminiftratio^ 
nem,  id  eft  iuris  mateftate  ieiegitiuppicer.  Obhocprsefente  femper  habere  dicitur 
iuftitiam.  Sic  Romani  hanc  fibi  ex  omnibus  difciplinamexcerp Ierunt,  ex  quo  illud 
didum  a clarifsimopoetatTuregercimperio  populos  Romane  memento.  iicCala 
res  hac  omifsis  cateris  artibus  gloria  condendi  leges  5C  utendi  publica  adminiftra/ 
tione  contenti,  reliquas  praefeduras  alfisreliquere,  uerelouem  imitati  .nam  ut  in/ 
quit  ille,Diuifum  imperium  cum  loue  Cscfar  babet.Quom  ergo  hanc  fibi  ex  omni/ 
bus  ingenuis  artibus  8(1  partibus  philofophia  delegerit  clarifsimus  hic  uir  Gafpar 
Germanixornamentum,arainqs  tantos  profedus  fecerit, ut  huius  eminentifsimi 
collegi}  approbatione  8^  fuffragia  comeruerit:  nopotcfi  noapud  me  magna  eiTe  in 
admirationeino  pofTum  eius  iudiciu,ftudiif,Iucubrationes  n5  maxima  eSmendatio 
ne  extollere.  Ad  reliqua  enimfamiliaefuaeornameta  quf  Ingolftadi}  prgmfnetj&Ia/ 
pud  nobilifsimos  principes  Bauariae  magna  eft  in  sftimatione , huc  quoc^  litterarii 
fulgore  uoluit  accedere. Eft  enim  eius  patria  Ingolftadiu  urbs  celebris  Bauariae, loco 
amcenifsimoacferaciisimopofita  ad  ripaDaniibi}:haec  propter  loci  comoditateno 
men  nada  eft.Dicitur  em  Ingolftadiu,  fi  uerbu  exuerbo  trasferas,  Aureopolis.NS 
igitur  amoenitas  necp  chariias  patriae  eu  defideac  torpente  domi  detinuit.  No  pater 
ex  ordine  fenatorio,8C  inter  eius  urbis  decurioes  preftantifsimus,  5C  apudnobilifsi 
mos  Bauarfa  principes  in  magna  pofitus  exiftimatione.  No  opes  illuftresjno  nata 
les  iplendidifsimieQdomipotucrunt  retinere,quinltalia,!iceraru  51  bonaru  omniu 
artium  parentemadiret:  ac  Bononiae  S^Pataufi  optimis  Sdfummis  praeceptoribus 
operam  daret:6C  nonmodo  legibus,  fed  bonis  etiam  literis  multo  maxima  temporis 
partem  impenderet. Nam  Grgca  Latinis  coniunxit,oftendirq:  eorum  falfam  opinio 
nem, quiputant  bona  ftudia  & cognitionem  antiquitatis  & philofophix  bonis  legi- 
bus repugnare.  Gafpar nofter  ita  tnutrotp  eminet,  ut  nonfecileiit  iudicare  in  quo 
praecellat. ne<^  id  mirum. nam  5C  ad  tabernaculum  domini  exornandum, oraculo  do 
mini  Befeleel  optimus  &preftamifsimus  artifex  accerficus  eft;K  ad  templum  Solo 
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inonfs  fioneflandii  Hira  ftatuarius  dC  plaftes  prcenominis  efl:  cuocatus , ut  intelligac 
omncsjtcs  etiam  facras  honefte  ac  lotis  manibus  debere  tradtari. Huius  itacg  nomi/- 
nis gratia  multum  debemus  Germaniae,  illi  maximaeorbis  Chriftiani parti :qu* 
tammulta  fuperiori  aetate  nobis  ornamenta  erogaucrit.  Nam  £C  uiros  foreifsimos 
&/nduftrios,  dC  in  difciplinis  tum  careris  tum  maxime  Mathematicis  excellentes. 
Adde  claritate  ingeniorum  ad  cominifeenda  ea  qux  fpeerStibus  miraculo  efle  poH 
Hntiqualia  funt automata, pegma ta,horofcopa,autocinita,6<l  reliqua  huiufmodi,  ex 
quibus  Dgdalus  apud  pri/cos  incredibilem  famam  5C  ad  pofteritatcufcj  dedutf^am, 
nadus  monumeris  traditur. fed  & officina  impreflbriajtypofcj;  chakographos  tam 
utiles  acnccelTar/os  rei  litcrarix, quorum  adiumetores  publica  facla/unc  ingenia  ac 
per  omne  late  orbem  prop.agata,  prima  exercuit  ate^  ali}sacc6inodauit  Germaniat 
prima  tormcca  SC  machinas  quas  Bombardas  appellant,  in  ufum  militarem  inuenit, 
ac  fabre  fecit,  rem  ad  ciuitatum  defenfionem  propellendoscp  hofles  mire  accommo- 
datam . Nec  eius  fane'  culpa  fi  caeteri  in  pernitiem  humani  generis , atep  adeo  Chri- 
flianinoniinis,  K ad  utolandam  focietatem  mortalium  utantur, Nec  enim  inuento.' 
rihocuitio  uerti  par  efi,fed  utentiiquando  nihi!  eft  tam  probe  acfanc'le  inftitutum, 
quo  ad  noxam  uti  no  pofsithomirium  improbftas.Sed  illud  profecflo  Germaniae  fiy 
ne  ulla  fufpitione  iniuriae  debemus,  quod  emfnentifsima  ad  nos  mifit  ingenia,6i  fe/ 
nefcenci  quodammodo  Italiae  laudi  fuccrcfcit  ad  omnem  proiientS  optimarum  arti^ 
um  feraciisima . Hoc  ergo  tibi  Gafpar  illibate  flos  Germaniae,  hoc  nobis  gratulor; 
quod  fcilicct  frequentirsimo  huic  collegio  occafione  tui  promerendi  obtuleris. Ma/»  ■ 
gna  profedio  gloria  ucftra  uiri  ac  proceres  celeberrimi,  quod  tam  excelles  uiractam 
literatus  proicefius  fiios  uefiro  iudicio  fummiferit . Scitum  efl:  illud  Crifpi  Pafsieni, 
qui  fe  aliorum  bcneficiu,  aliorum  iudiefum  malle  pradfcabat.  Magnum  ergo  hoc  d£ 
lingulare  cefiimonium  fugerga  uos  aefiimacionis,qudd  quom  in  amplifsimis  ciuita 
tibus  labores  ac  uigilias  fuas  cranfegerfr,mulcc^  plura  habeat  in  receflu  quam  pro/ 
mittat  in  fronte:  nec  enim  fatisfacile  i tam  tenui  ungula  tantum  leonem  cognouerit 
Phidias:  inflgnia  tamcSC  laurea  exhaufli  laboris  a uobis  petendam  duxerit,  utpocc 
de  quorum  autorirate  ac  prudentia  clavifsime  fentiatjeorumcp  fibi  reftimonium  lau/ 
diae  dignitati  fore  arbitretur. Qua  fn  re  ego  eo  plus  gaudtj  cocipiojuberioremcjin- 
de  gratulationem  rencio,qu6d  non  uti  in  homine  externo  ac  peregrino  tantum  lau/ 
dis  adiTiiror,nec  in  alienum  ac  proumcialem,fed  nofirum  plane  arbitror  hoc  benefi 
Cium  coferri.  Siquidem  Bauari  origine  noflrt  funt-Bot]  enim  quos  Cato  conftituic 
iaocfaua  Italis  regione,excra  Italiam  profecfti  ca  loca  tenuerut  qux  nunc  incolunt. 
Qui  primo  a BoqSjBoiarq, deinde  Bauari  mutatis  literis  funt  appellati.Sic  ab  iffde 
dedudti  Boiemi,nuncBohemi  gens  frequentifsima,  5^  ad  Tuam  libertatem  tuedam 
conftantifsima.Pace  ergo  Germaniae  dixerim, non  in  externum  bom{ne,lcdinnO/' 
firatem  plane  haec  ornamenta  conferimus. Qiidd  fi  totu  eum  uendicari  a nobis  Ger 
mania  indignatiir,obfecro  ut  partiario  nobifeum  agatiut  ortus  in  Germania,oriun> 
dus  ex  Italia  cenfeaiur.Non  eft  iracf  quod  quifquam  mirecur,fi  propenfo  ftudio  tuis 
laudibus  faucns,honeffifsimas  ifias  petitiones  tuas  audiendas  ate^  implendas  exifti 
mo.Nec  beneficium  dare  fcd  accipere  fufpicor,quom  dem  tam  increti.  Age  ergo  mi 
Gafpar  praefiantifsime,  &r  tuorum  demum  laboruacxrumnarum  optatum  pracmi/ 
Umfufeipe.  In  cuius  reifymbolum , ego  primo  tibi  libru  offero  claufum,  ut  antequS 
fentenda  tuam  pronunties,  accurate  in  peiffore  matures  ac  digeras  quid  reiponden 
dutn  uideatur:£C  rurfus  offero  apertulut  quom  diligenter  maturaueris,ex  promptua 
rio  pedoris  fententiam  tuam, abdicaro  odio  &r  amore  atcf  omni  affedu,  depromas, 
habens  tantum  prte  oculis  illum  qui  fblus  habet  claueDauid,&i  claudit  8^  nemo  ape 
tiqapei  it  £C  nemo  claudit.Et  licet  hoc  ipfum  quod  de  iurerefponderi  dicimus,  prae/ 
ftari  magis  quam  peti  debcat,ut  optimus  princeps  Hadrianus  refcripfit:  eft  rame  be 
ne  nati  ingenrj  ac  modefti  alieno  fe  magis  iudicio  fubr)cere,quam  arrogarer  fuu  ex/ 
ercere.  Tum  nero  5C  annulum  digito  tuo  impono , ut  intelligas  iam  te  iure  annulo/ 
rum  ut!  poffe  SC  dignitati  equeffri  adequatum:cuius  infigne  olim  non  calcar  aut  bal/ 
ihcus  fuit,  fed  annulus.Sic  diuus  Auguftus  unam  ex  Decurqs , quam  iudicijs  prae/ 

fecit 


552  E N C O M I O N 

fecitjin  annulis  cffcuoluft.  Quare  mox  Caius  princeps  ad  ingenuitatem  dandam  Ii/ 
bertinis&antiquis  natalibus  reftituendis  annulorum  pratrogariua  uel  imaginu  po/ 
tius , ut  luftinianus  in  CodicefcrfplTt^uius  eft.iicet  i^oftea  abolitu  fit : quom  tertia 
manumifsione  liberti  K ingenui  ac  ciues  Romani  efficeretur,  ut  in  Authenticis  te/- 
ifatum  habemus  .Tertium  K hoc  fymbolum  ornamentis  tuis  accedit,  quod  apir 
cem  hunequafi  lauream  quandam  coronam  tuo  capiti  impono:  ut  iam  te  inter  alios 
mortales  tam  eminere  intelligas , quantum  hicapex  iupra  tuu  caput  aiTurgit . Quod 
non  ad  ambitione,necp  ad  faftum  dicflum  uelim,  fcd  ut  diuing  bonitatis  largitate  cu/ 
mulatius  erga  ce  intelligas.  Sic  ille  magnus  Mofes  quom  acceptis  legibus  dC  tabulis 
teftamentijdefcenderet  ex  monte  Sina:magna  erat  in  admiratione,  quom  cornibus 
prsditus  uidereturtquod  ali^s  patebat,  ipfi  uni  erat  ignotum.  Te  ofculo  demu  exci/ 
piotut  no  ad  adliones  5C  formulas  iuris  incedendas  aut  lites  inllruedas  in  prudentia 
legum  te  profeciffe  memineris,fed  ad  pacem  5C  cocordiam  ferendamtfeias^  ce  cum 
fapientia  ac  uirtute  indiflblubile  uinculum  contraxiife,  quod  ofculo  maxime  decla/^ 
ratur.Nam  5C  in  arcanis  Hebraorum  legitur,  Abraham,Aaron,  Enoch,  Si  Helfam 
at(5  alios  qui  ad  cxleffium  rerum  cStemplationem  ita  rapti  funt,ut  in  fe  mortui, 
tra  fe  uiuerent,non  alia  morte  quam  brafic2e,id  eft  ofculi  depertj  fle.  Ob  id  clamat  Sa 
lomon  in  principio  Camicoru , Ofculecur  me  ofculo  oris  fui.  Caetera  auce  bona  der 
us  ille  optimus,  omnium  bonoruautor,  tibicumulateelargiaturtut  quom  i)sfn  hac 
uita  diutifsime  fueris  potitus,  ad  aeternam  demum  felicitate  tibi  gradum  faciant. 
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SIVE  ENCOMION  ARTIVM  LlBERALIVil, 
publice  habita  per  Pollionem. 

V I ludisolympicis  nomen  dabant, fe<5  m eoru  album  re- 
cipi Audebant,  qui  aut  curfu,  aut  ludia , aut  faltu,  aut  alio 
certationis  genere  ufriu  periculum  fecere  optabat,  ut  illur 
Arem  illam  coronam  aflequerentur,qua  no  fe  ac  fuos  tan/ 
tum,fed  patriam  etiam  ornari  arbitrabantur:  non  priusre 
cipiebanturab  qsiudicibus  qui  ex  publico  Gracoru  der 
creto  tam  frequenti  celebriraripraelidebant,quam£duitg 
rationem  rettuliflent.  Si.  fua  Audia  fuiflent  profefsf.  Nam 
eos  gymnafltea  didicffle,  fub  padotribameruiffe,  fudafr 
fe,alfifle,nihilden!cppr2termififlequod  athletica  ratiopoAularet  oportebat:  tati  Ai 
licet  faciebant  prudentifsimi  iudices  publico  fpedaculo  feapprobare,ubf  de  uiribus 
corporis  agebatur . Quod  quom  accuratius  multo  in  i]s  Audijs  obleruadum  putem, 
quae  ad  animi  cultum  an^  adingenij  profedtuattincntinonmediocritermihi  ueren 
dum  eA,ne  hoc  die  meuobis  ridiculum  praebcamiquimihi  optime  confeius  fim,  me 
nondum  ea  impleuifle  munera,que  ad  capeffendam  iuAam  eruditionem,&f  eloquen 
tiam  comparandam  funt  acc6modata:aufim  tamen  in  celeberrimo  iAo  confeflu  non 
folum  uerba  fecere,  fed  eam  etiam  materia  aggredi, quae  cuiufuis  eloquentifsimi  ac 
dodifsimi  hominis  facultatem  fuperaret.  Nemo  eA  enim, mea  quidem  fententia,qui 
artes  liberales  ac  totam  philofophiam  IioneAa  faris  oratione  pofsic  comendarc , qui 
in  i^s  magnos  profedtus  non  feceritine^  folum,  ut  dici  folet,ad  AriAophanisjUcrum 
etiam  ad  Cleanthis  lucernam  lucubrauerit . Quae  dicedi  praefidia  quom  mihi  dee  Ae 
uideam,iure  debui  hanc  prouincia  deprecari:  nifi  eorum  imperio  ioret  mihi  deman 
data,  a quorum  diciononeracprouocatio.  Quare  illud  Laberianum  mihi  opportur 
nefuccurric: 

Necefsitas  cuius  curfus  tranfuerfi  impetum 


V^^oluc^ 
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Voluerunt  mulri  effugere, pauci  potuerunt. 

Quo  me  detrufir  pene'  extremis  fenfibusc' 

Conieiflus  ergo  in  has  difficultates , illud  mihi  temperamentu  imprimis  fequendutrt 
arbitror, ut  tam  ampli  6C  finuofiargumetifummas  tacum  attingam , dC  fumma  quacx 
dam  faftigia  delibem:  eorum  more,  qui  maris  facie  deterriti , contenti  funt  oram  3^ 
extremi  littoris  crepidines  legerc.Paucis  itacf  clariisimaru  artium  quaeda  quafi  em/ 
hiemata  perftr/ngam, ingenuos  ac  benenatos  adolefcentes  ad  eas  amplexandas  hor 
rabortut  abdicatis  a feuitrjs  felicem  illam  demu  libertate  aflequantur, quam  aut  nu! 
!o,aut  certe  folo  uircutis  prieOdio  poflumus  nobis  cSparare.  Aequitatis  interim  ue/ 
Ifrx  paries  erunt,  fi  minus  expedladoni  ueftrx  reipondero>rei  pro  politae  difficulta- 
tem excufare:SC  necefsitate  potius,  qug  me  huc  adegit,accuiare,quam  uoluntatem. 
Alioquiegregij  conatus  nuiqua  maiore  laude  digni  funt,  quam  quom  arduisac  ma 
gnificis  in  rebus  periclitanf.  Maiores  nofiri  eas  artes  liberales  efle  uoIuerunt,qug 
homine  libero  dignae  funt.Erant  enim  & ex  fellularfjs  quaeda,ad  quas  homines  ier- 
uilisbC  obnoxiae  conditionis  non  admittebantur . nam feruos  pirturam  opticen 
doceri  non  licebat. aut  certe  itadidlae  funt,quod  bis  artibus  inftituti  ex  mancipio  uO 
Ciorum  fummam  ac  legitimi  quodammodo  manumifsionenancifcerentur.  Hacuc/- 
fo  mutuo  ita  inter  fe  nexu  coniundlae  funt,  uc  fine  alterius  praefidio  altera  flare  non 
pofsicex  quo  8^  Graeci  uocauerut,  quod  circulariquoda  orbe,at(^ 

amplexu  uintflae  teneantur4£^  faneita  efl. Nec  enim  fieri  pote{l,ut  quiiquamabiblu 
te  unam  harum  artiuperdifcar,  nifi  aliarum  adminiculo  fulciatur  - Ex  quo  illud  uerc 
dic1umintelligitur,nuliam  efle  dilciplinam,  quae  flia  probet  principia.  Ex  proxima 
enim  cognata  fiibfidium  petir,  8x1  alienis  radqs  illufirari  poftulat.  Has  item  unico 
nonime,uel  phiIolophiae,uel  humanitatis  folemus  complccfli . Siquidem  humanita- 
tis ftudium,id  eft  quod  hominis  proprium  ac  peculiare  efltqua  nuncupatione  ea  om 
niaquae  ad  hominis  cognitionem  pertinent  continentur.Nihil  autem  eft  in  caelo  aut 
fub  ca-lo,  quod  non  hominis  interfitexplorare-  SieSiC  philofophiam  rerum  diuina/’ 
rum  art^  humanaiu  cognitione  prae  finiunt.  Scite  enim  a cingeniofe  Pythagoras  di- 
xit, hominem  in  medio  rerum  conftitutu,qui  admirabilem  hanc  fummi  opificis  mo 
lem  contemplaretur:&i  ad  hanc  uita  quafi  ad  emporium  prodijlfejin  quouariasmer 
ces  quiicpiuo  arbitratu  coemere  pofsit:  merces  autem  illae  qug  in  uita  expofitae  funt, 
uarias  interpretabatur  artes  ac  rerum  cognitiones , ad  quas  animus  applicari  folet. 
Ceterum  quom  Di  immortalesuoluerint  homine  duabus  imprimis  partibus  pr*- 
ftare  brutis , rationcfciliceratcporatione,itafactum  eft  ut  artes  quocg  liberales  gemi 
narae  procedant:aliscj  ad  orationem, ad  rationem  alig  referantur.Orationis  adiutri 
ces  funt  tres  illae  germanae  fibiSC  proxima  cognationeiuncftae,  a Gr»cis  nuncupa- 
tionem mutuatae.  Nam  ficuti  a Graecis  difcipliitae  omnes  exacSifsimetradiat*  funr, 
?£  fine  Graecarum  literariS  cognitione  nemo  eft  qui  certufibiprofeifliiullo  in  gene^' 
re  ftudiorumpoliiceaturjita  adhuc  apud  Latinos  nomen  quaerut.  Certegramaticam 
Varro  lucratione  dixiqfed  non  habuit  qui  eam  appellatione  fetftarent -Hancin  me/ 
thodicen  &C  hiftoriccn  periti  diuifereiilli  rationem  loquendi,  huic  authorum  enarra 
tionein  rribucntes-Sineliac  non  eft  quod  quifquam  ullas  fibi  literarumaccefsiones 
fpondeat.  quicquid  enim  alfis  iuperftruxeris,  corruet-  Quando  nec  fine  radice  ull* 
diu  arbores  poliunt  fuperuiuere;  Ita  fine  hac  null*  bong  inftitutiones  polTunf  ado- 
lefcere, quando  hsc  plus  habet  in  receflu  quam  prima  fronte  oftentet.Huius  maxi^ 
mo  profeflori  Apollodoro  publice  Amphidlyones  honore  habuere-  Quid  regina  il 
Ia  rerum  atqs  animorum  orado,illa  perfuaflonis  opifex  oratoria,  quam  demu  dicen 
di  copiam  non  excellitCQua  fretus  Pericles  tonabat,fu!gurabat,aculcos  in  auditoru 
auribus  re!inquebat:totam  denie^  Grseciapermifcebat.Quam  Di  immortales  eex/ 
lodemirere,uc  humanum  genus  efferatu  8i  cum  feris  degens  acciperet, SC  in  fociera 
tem  coiret.  Quod  ncepui  necp  armis  fieri  potuit,  idfuadendo,  hortando,  admonen- 
do facile  perfedtum  eft.  Ob  id  HermetesSCHermatenseapud  Athenienfes  Mercu- 
ri) imagines  cietera  rudes  at<^  informes,folo  uultuanj  ore  deum  imitantur.SicHer 
cules  ille  Ogmius,non  uiribus,non  corporisroborejfedfacultate  dicedi  ferturmon 
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ftra  illa  edomuific.  Sugentes  efferas  in  fuam  fententiam  pcrtraxfffc:  ob  fd  catemila 
ab  ore  propendebantjSi  oleaginam  dauamdcxtra  proferebat.  Satius  tame  foret  ho 
minem  elingue  natum  efle,ut  fcribit  Euripides,!!  ad  decipiendos  ac  circunfcribcn/- 
dos  animos  nata  foret  oratio. Minus  enim  adiumeii  haberet  improbitas-  Sed  como 
de  fe  nobis  obtulit  diTciplina  illa  fyllogifticz  artis  inuetrix,  ueri  ac  falfi  difceptatrix, 
qus  ad  cominifccnda  cotexendac^  argumcta  demonfJrationes  admirabiles  ratio 
nes  inuenit . Ex  quo  partem  eius  unam  topicen,  altera  epidi(Sicenuocauere.utrafp 
adaperiendas  fophiftaru  decipulas, 8^  retexendos  paralogifmos,accomodata.  Htec 
illa  cfl  cuius  praendiocceceraedefiicucx  artes  n5  habent  opes  quibus  nitan tur, aut  ax 
ma  quibus  fe  tueatur.  Praedare  itarp  ucteres  hanc  methodum  reliquaru  fcientiarum 
uocauere:&imagnosi!Iosphilorophos,quorunominaadhucadmiramur,Iapfos  fo/ 
laDialcdicesignoratioereceptirsimiautorespufauere.  Tres  difciplinas  attigimus, 
qus  ad  orationem  fpcdlant;  poft  has  illg  qux  ad  ratione  5C  Mathefin  pertinent,  qua- 
dr/ga  inuehuntur-Earu  principem  locQ  tenet  ob  naturg  fuse  fimplicitatem,  quse  diC- 
cretas  quantitates  enumerat.  Quam  Pythagoras  unus  omnium  maxime  admiratus 
effeamep  in  mente  fummi  numinis  fuiue  prodidit, quom  ad  ftrucftura  huius  admira 
bilis  opinctj  feaccinxit.ftaq;  ex  numeris  conftare  omnia  non  folum  credidit, uerum 
£C  pleriscp  aliis  perfua{ic.Qu{n  £C  numeroru  accremeto  aut  detrimeto,  magna  often 
dilfe  miracula  mortalibus  celebratur.  Certe'  folum  homine  numeri  capace,  5C  ob  id 
fapientilsimuucteres  tradidere. Finitima  huic  ea  eftjqug  formas  ac  dimenfiones  ex 
lineis  aftruii:elineisruperficics,  ex  ijs  corpora,  quos  cubos  appellamus.  Dimetiens 
bxc  cceii,terraruro4  regiones  peruagata, nobis  nihil  mcognitiim,nihilmexcufluni 
reliquit.Huicgrammaticas  apodixes,id  eft  lineares  demonftrationcs,  huic  elemen/ 
torum  cSpagines,fcu  triquetras  feu  quadratas, feu  multiformes  fufdpiatfpecieSjfeo 
in  pyraniidem  adfurgant,debemus.Sane  Aegyptij  cum  fuo  Ofiride  ac  Nilo  modiu 
cubitos  in  huius  uenerationem  confecraucrc.  Et  Plato  foribus  Academi»  inferi- 
pleratiGeometri»  ignarus  huc  introeat  nemo.  Adde  quod  ad  peflilen  tiac  uim  coer- 
cendam quom  oraculum  refpondiffetjCubu  ar»  Apollinis  duplicari  oportere : nibi! 
aliud  prudentes  interpretati  funt,  quam  Geometri»  ratione  habendam  effe . Hanc 
ergo  ab  incunabulis  iiudioru  nobiles  adokicentes  edifceb3nt,qudd  ad  maiores  pro/ 
greffus  faciendos  mirabile  adiumentum  afferret . Ob  id  preeftantifsimi  ueterum 
difficiHimasobfciiritatesSdimpeditas  caufarum  rationes  fblebantliuius  facibus  iflu 
ftrare.TcrctumlocumadfcribuntMuficx.quam  tanti  fecit  »tas  illa  omnium  uirtu- 
tum  fc:c5da,ut  qui  in  ea  fe  paru  exercuiffet,  is  indotftus  inhumanusrp  haberet.  Atep 
adhuc  in  oreomniu  trita  eft  ilia  comunis  exprobratio,  aMufis  SC  a Gratijs  afaeffe. 
Nam  Graciis  tibias  affinxit  antiquitas . Suas  e tia  firenas  in  calo  collocauit,  qu» 
caleftes  orbes  dorico,phrygio,lydio,phthongomoduIarentur.Hincenharmonic3, 
diaconicum  chromaticu  genus  periti  obferuauere.HincS^  inftrumentorum  fpe- 
cies  excogita  tf, acre  mille  modisexcIufoautperculIb.Quin  Siaquae  adofficiureda 
dla.nam  pneumonica  SC  hydraulica  organa  CteQbq  in  magno  nomine  habita  funt, 
grauibusS^  acutis  uocibus  inenarrabili  concentu  concurrentibus;  ob  id  ex  Venere 
& Mane  Harmoniam  progenita  canentibuspoeris.Quantumautehaecanfmis  dev 
.minetur,&i  Alexander  ad  arma  excitatus, adolefcentes  rcuocati  a uioIentia,Si  fa 
crificulus  ad  iniania  adadius,&C  comunis  gentium  conienfus  oftendit,tam  m remili 
tari  quam  in  facris  deorum  mufica  utentium . Sed  fiCEraliftratus  inter  medicos  cele 
faris  arterias  corporis  Sc  uehicula  fpiricus  ad  rationem  Mufiese  agitari  obferuauit.  Ac 
quom  oculos  in  c»Ium  attollimus,  Si  conuexa  hanc  molem  omni  ex  parte  perlufira 
muSjOccurrutaftraqusc  pernicitate  incredibili  rapiuntur.Ex  his  humana  indurtri» 
canonicam  rationem  collegit, qu»  circa  motus  5C  anfractus  illos  perennes  uerfatur: 
quibus  anni, menfes, dies, & cardines  temporum  confticuuntur, accedente  aut  rece- 
dente a nobis  fole. Quid  quod  pr»ragia5C  horofeopa , SC  apoieleimata  pro  uario 
cxli  afpectu  dariisima  ingenia  prodidere,  ex  quibus  mores,  uitas,  fata,  ac  fortunas 
mortalium  prainuntiant.  Berofo  certe  ob  diuinas  pradiciiones  Athenienfes  publi- 
co in  gymnafio  ff  atuam  inaurata  lingua  erexere.Diu  uero  mecum  dubjtaui,  quo  in 
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Cenfu  difciplmarum  poeticen  collocarem-  Nam  S ocrates  eam  uifus  in  parte  muflce 
conftituere,quom  admonitus  oraculo, ut  ad  muiicen  animum  applicaret,!!  uelletad 
felicitatem  peruenire,  nihil  prius  flbi  faciundum  putauit  quam  fcribcndis  carmimV 
i)us  uacare.Sed  Plato  ad  diuinatione  ££  inter  furoris  fpecies  rettulit,  afflati  enim  poe 
tx,  quos  QC  uates  nuncupamus,  enthuiiaimo  diuinos  illos  canut  dithyrambos,  qui' 
bus  mentes  impulfx  ex  hac  mortalitate  in  fua  plane  diuinitatereuocantur.  Sed  quo 
piaculo  practermitta  maximi!  illud  2>£  cui  aliud  comparari  non  pofsit,  deoru  munus, 
philofophiamCNecp  hoc  nomine  nucintelligiuelim  complexu  illum  fcienciaru,quo 
omnes  continentur,fed  eam  qux  iiiis  maximis  membris  coftat.-ratiomXnaturSjdi^ 
uinitatisj&Tmoru.Etderationaliilla,  qua  ueru  QC  falfum  fecernif,  abudepro  teporis 
anguftia  diximus . Qu*  uero  in  natura  funt , Ariftoteles  cumulatifsime  profecutus 
eftjcxquo  demont)  etiacognomeinuenit.Hicmagni  Alexandri  aufpicqSjquinqua 
gima  illos  multorum  talentoru  libros  ut  Gratci  tradunt,  confecit:  in  quibus  animati 
tum,que  terra  marit^  oriutur,mores,  habitudines,  ingenia  eft  profecutus.Poft  hunc 
Theophraftus,herbas,frutices,arbores,pigmeta,mctalIa,gemmas,marmora  diuini 
tus  enarrauit:qug  deinde  omnia  QC  multa  ab  ifsprgtermifla  Plinius  Secundus  apud 
nos  magno  ingenio , fed  maiore  felicitate  complexus  efi: . Haec  eft  eius  artis  fupel- 
texiquam  deorum  indulgentia  ad  falutem  propagandam  uitam  mortalium  nobis 
condonauit.ln  qua  Hippocrates  tantum  praecelluitiut  ob  fumma  quf  in  humanum 
genus  cotulit  merita,  publico  gentiu  8C  nationu  confenfu  ei  pares  cum  Hercule  ho 
nores  decreti  fint . Eft  K prima  philofophia,  quae  deum  SC  mentes  corpore  abiun.-- 
Aas  5C  multiplicia  docftrinarii  principia,quae  axiomata  uocamusjindagat.  Sed  hanc 
partem  multo  luculentius  demonftrarunt  qui  theologumena  fcripfere,poftqua  ma/ 
gnus  ille  interpres  ueritatis , ille  noftrae  falutts  uindex  Chriftus  opcimu.s  maximus 
terris  affuixirthic  enim  no  modo  felicitatis  noftrae  fedem  nobis  oftcnditjfed  fangui/ 
ne  fuo  iter  praemuniuit,8>^  manu  quodammodo  in  c^Ium  pertraxit.  Vfu  tamen  rece 
ptum  eftjUtquom  phfIofophiamdicimus,ciuilem  difciplina  intelligamus,  quae  mo- 
res inftituit.Quam  Socratesdeuocaffefertiir  ecac!o,qu*beneacbeate  uiuedi  ratio 
nem  praefcribit.Huic  falutares  leges  debemus:  quibus  populi  gentes  ac  refpublicae 
conformanturiquibus  boni  alliciuntur, mali  deterrentur,pr$mia  uirtuti,  pcenae  fla- 
gitrjs  proponuntur. lufticia  enim  eftcomune  bonum,  fine  quo  nullum  regnu  poteft 
elle  diuturnum,  huic  caetera  artes  ac  difciplinx  fua  ornamenta,  fuam^  fecuritatem 
acceptam  ferunt.  Cgteras  artes  dixit  Callimachus  louem  futfleafpernatum,hanc  Ib 
lam  didicifte.Haec  funt  optimates  ille  fcientiffi  qux  in  hominu  animis  preriofum  auy 
tu  conftituut,  cui  nulla  par  eft  indicatura.  Haec  funt  bene  ac  beate  uiuedi  inftrumen 
ta,quibus  inftrucfti  ac  praemuniti  homines  tantum  inter  reliquos  procellunt,  quan^ 
tum  homines  animatibusbrutis  uoluit  natura  proftare.  Ad  hoc  igitur  iuuenes  pro/ 
ftaniifsimi  pleno  paftii  uobis  enitendum  eft:  nulla  enim  melior  ac  certior  ftipellex, 
nullum  proftanfius  uiaticum  parari poteft,tnquod  necginiuria  fortuno, neq?  natu/ 
rx  in clementia,necp temporum  uiciisftudo  graftari  queat. Cotera  incerta,dubia,  in 
lubrico  £<C  fub  fati  alea  poiita  funt.  Cui  reiquom  reliquo  otatcs,  tu  maxime  hoc  no- 
fira  poteft  nobis  large  exempla  fuppeditare.  Vidimus  enim  opulemifsimos  reges  e 
regno  colIapfos,uidimus  columen  refpublicg  Chriftiangfuo  efaftigto  decidifle,ma 
xima  regna  direpta,  clarifsimas  ciuitatcs  uaftatas  Icedilsime  in  Icruituce  redatftas» 
Atufrtusunaeft,quf  neq?  uim  nec^  calamitatem  patitur,  fed  firma  oternapofteC- 
fio  eft.Hanc  ut  facile  comodccfpofsfmus  nobis  comparare,  magnanimus  atcp  inui^ 
dus  princeps  Alfonfusflucluantibus  licet  rebus  Italio  gymnauum  florentifsimum 
&dodifsimoruhominum  foecundifsimum  aperuittut  bonas  artes  Si^  recfta  ftudia,in 
quibus  illuftrifsimus  Hercules  eius  primogenitus  et  Hippolytus  archiflame  Medio 
lanefis  iam  plurimu  eminet,  capeftamus.Quom  ergo  nobis  ample  omnia  que  adfe/ 
curitacem  £C  uiuendi  necefsitatc  pertinent, fuppetat  nobilis  8C  munitifsi 
ma  hgc  ciuitaSj&T  fummi  ducis  Iiberalitas,turpe  profecto 
fueritifi  in  re  tam  prccIara,nos  foli  nobis  de/ 
fuilTcuideamiir. 
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CTORATV  RVBEN  HEBRAI,  ORATIO. 

VOM  cgomtcuideam  ea  omnia  naturae  munera  collata 
quepofluntab  hominibus  expeti, animi  icilicet  uigorem» 
acumen  ingenij,  memoriam  rerum  omnium  capacem:a<f 
hfC  ftudium  diligeciamcp,  in  rectis  difciplinis  magnos 
(X.  proteiSus;  quam  iniquum  foret,  quum  dtuina  libcraiicate 

tot  bona  fis  confecutus,ut  nos  homines  externa  hscmo-* 
numecaquzc  interiora  illa  teftantur,tibi  denegemus.necp 
enim  in  ijs  quse  ad  naturam  pertinent  Chriftianus  ab  He 
braeo,ethnicus  differt  ab  initiato . Res  eft  quadam  multo 
maior  atqj  amplior, quje  non  eft  in  manu  hominis, hoc  difcrimen  faciensigratia  fci^ 
licet  cx  fide  nata,cselitusaduenies:quse  ad  rerum  cxleftium  amorem  nos  rapit,  atqs 
inter  ipfos  caelites  nos  adnumerat.  (^uamuis&  hanc  quoi^  aliquado  tibiaffuiuram 
fperamu5,qu3c  te  a litera  ad  ienrum,a  tenebris  ad  lucem  peiducac,ad  iiers  phiiofiv 
phia  lumen, quam  magnus  ille  ueritatisinterpres,immo/praueritas,Cbnftus  tetA 
risinuulgauir,reuocec,5i  ad  falutarem  illam  animorum  medicina perducat,qug  foA 
lanos  agros  mortales  poteft  aeterngfaluticomendare.Interim  coientaneum  exifii/* 
mamus  emerit^  militig  laborum  acuigiliarum,quasha<ftenus  in  arcium  mw  du 
cina  fiudijsexhaufiftijpramia  reddere.  Quom  ergo  miRubencharifsimeinhodier 
napalafira  ce  nautteracexperretflo  animo  gefieris,  quom  fplendidu  tui  periculum 
feceris,  Kcopiofe&C  acute  poficiones  tibi  prafcriptas  enarraueris,8c  argumentis  in 
le  obieclis  rerponderis,ca(^  feliciter  dilueris:&i  ob  id, qua  rara  felicitas  elt,emineiv 
lifsimi  ifti  philofophia  proceres,  quos  iure  atacis  noftra  lumina  poiTuraus  appella.' 
re,  concordibus  calculis  te  approbauerint;nos  ex  eorum  fententia  confilio  tuis  uo 
tis  ac  efflagitationibus  annuentes,  autoritateapoftolica  qua  fungimur,  te  ad  docio- 
ratus  apicem  promoucmusitibiq;  facultatem  concedimus  publice  artes  ac  medicina 
profitendiicathedram  afcedendi,  auditoribus  prseundi,difputandi,decidendi,com 
meniandi. Concedimus  etii  ut  manus  falurares  jegris  admoueas,  utilia  medicamen 
ta proponas,  a noxfls  abftineastnoua experimenta deuites,  canonice fecundum 
medicinse  methodos  medica  artem  cxerceastin  animo  ac  prat  oculis  deum  icelerum 
uindicem,&l  Hippocratisiuriurandumfemper  habens.  Concedimus  etiam  ut  mu., 
ncribus, immunitatibus,  exeptiombuSjprerogatiuis  ac  priuilegijs  omnibus  perfiua 
re,  quibus  caeceri  in  publicis  Vniuerfitatibus  ad  docfloraius  apice  promoti  pertruun 
lur-Cscerum  ut  huius  etia  muneris  priuatumteftimoniu  habeas,  nos  tibi  recepta  a 
maioribus  confuetudinehicinfigniatradimuslmprimislibru  claufiim,mox  aper/ 
tum,ut  iotelligas  tibi  nihil  efle  prxeipitandum,  fed  prius  in  arcano  peifioris  conco/ 
quas,qugpofl;remo  bcneconcocladepromas.Exornamus  &:tehocannulo,  utfeias 
te  hodie  iure  annuloru  donatum, &!  ad  ueram  ingenuitatem  peruenilfe : quam  non 
maiorum  fiemmata,  non  Cafarum  liberalitas,  fed  liberalium  artiu  cognitio  fola  po/ 
teft  emereri . Capitium  etia  capiti  tuo  imponimus , ut  inteliigas  tc  faftigiii,  2C  ipfum 
quodammodo  Colophona  fiudqs  tuis  impofuifle,  ut  pofihac  fcias  te  inter  mortales 
plurimum  excelleretquoddidtum  fit  non  ad  ambitione  & fuperbiam,  icd  ad  mode/ 
ftiamSC  uerecundiam.  Sic  Mofcsdefcedens  ex  monte  Sina>  quom  eum  cteccri  cor/ 
nutum  admirarentur,  ipfe  folus  fua  cornua  ignorabat , BC  uulius  fplendorem  linteo 
protegebat.  Tepoftremo  ofculo  excipio»  quo  nullum  eft  etia  apud  uc  s maius  amo/ 
tis  indiciumtutmemineris  nihil  tibi  agendum  efleper  cotentionem  & altercatione, 
fedfiueindifputatione  uerfere  fiue  de  conditione  xgriagatur,  pacate  5^  defiderio 
tantum  ueritatis  inquirendae  permouearis,  ni!  dans  atfe<fiibus,nii  pet/ 
lurbationi.Cecera  aurem  omnia  bona  indui  gea:  nobis  do 
minus  omnipotens,  ut  hancuicateHciter,fii 
tutam  aut  beate  tranfigamus. 
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AMICO  REDEVNTE  IN  PATRIAM,  Q^V  I 

infignia  do<floratus  acceperat, orat/o» 

ON  habeo  fatis  exploratum  proceres  umfapientirsi- 
mi,  patriae  ne  magis  an  mihigratulari  oporteat  in  tanto  o^ 
ptimatum  ScT  clarifiimoriJ  ciuium  ccetu:  quos  no  tam  ex/* 
cipiendi  mei  quam  feruandae  bene  infliturs  cSfuetudinis 
N gratia  couenifleuideo.Prcftat  autem  apud  meacprapon 

derat  patriae  amor  att^exiflimatio , quae  tot  prxftanrilsi^ 
morum  hominum  laude  ac  fplendoreprsfulger:quorum 
alrj  fortiter  agendo,aIij  prudenterrem  ciuile  adminiftran 
do,alff  plurimarum  optfmarumq?  difciplinaru  cognitione 
fibi ac  fuis  immortalem  gloriam  peperere:ut  quot  ciues  SC  optimates  hucuideocon 
fluxifle, totidem  mihi  uidear  uiuauirtutum  Hmulachra  confpicere,ex  quibus  omni 
um  fummarum  laudum  imagine  pofsimus  effingere. Quam  rem  faepemecum  animo 
uolutans,  animaduerto  omnes  acceptam  a maioribus  dignitatem  ita  tueri,  ut  incera- 
tum fiat  an  ipfi  a familia  plus  acceperint, an  in  familiam  plus  nitoris  inuexerintima.' 
gnum  certe' porteris  fplendorem  relicfluri,  unde  illi  iuas  quocp  faces  accendant.Qua 
cxrefi  quantu  gaudij  gratulationis^  animo  cocipio,  tantum  pofTem  oratione  figni 
ficare,nonfoIum  me  difertumjfcd  plurimu  etiam  eloquente  putarem.  Sed  quid  ego 
cainremihi  eloquentiam  pofiulem,  in  qua  rerum  natura  & confiietudo  gentium 
abunde  fidem  facite  Quis  enim  nefeit,  multa  nobis  data  elTe  a Dis  immortalibus  gra 
ta  8^  periucunda,  nihil  tamen  efle  cum  patria  conferendum:utpoce  que  omnia  com 
plc<fl:arur,quae  folent  haberi  charifsima,parenres,affines,amicos,penates,fbIum  ip/ 
fum  natale,  CUI  aufpicia  uiuendi  debemus. Et  fane  no  aliunde  nobis  cumulatior  lau.- 
dum  materia  quam  ex  patria  emergif.Hinc  Seriphius  ille  non  exirtimabat  tam  illu^ 
flrem  fuiuruThemtftoclem,fi  alibi  natus  foret  quam  Athenis.  Alius  ite  omnes  mife 
rias  calamitates  putabat  a fe  porte  repellere , hac  una  uoce,  ciuis  Romanus  fum. 
tati  quifej  femper  fecit  patria  ex  qua  progenitus  eft  . Quare  illud  multo  magis  mihi 
fupereft  cogitadum, quomodo  tam  inclyta  patria  me  dignu  reddam,  & uobis  pro 

ueftraein  me  charitatis  teftimonio  pares  gratias  agam.  Quorum  utruncp  fateor  mihi 
ita  efle  difficiie,ut  no  aliunde  mihi  quam  ex  rei  difFiculcaiepatrocinium  fpere  pofle 
implorari.  Sane  quod  in  me  fuit, ab  ipfa  ineunte  aetate  8^  incunabulis  meorum  ftu- 
diorum  non  deftici  bonarum  arnir  candidatum  profiteri,  SiC  prouirili  elaborare  atq? 
eniti  ut  praeclaras  difciplinas  aflequerer:  atqi  imprimis  incenfusincredibili  quodam 
defiderio  prouchendicomoda  meorum  ciuiG,  totum  animu,  omnes  ingenf)  neruos 
ad  augufta  iuris  rtudia  appuli : ut  a miferis  calamitofis  ciuibus  meis , quom  opus 

foret, poffem  iniuriadepclierelbonos  recreare, maleficos  & facinorofosabfterrere, 
ciuitan  operam  diligentiam  meamuel  publice  uelpriuatim  tam  domi  quam  pere 
gre  approbare.  Hoc  meum  uotu  fuit  fateor, uiri  ampliisimi.quam  uero  feliciter  hoc, 
quod  erat  in  uoto, fuerim  adfecutus,  malo  elTealioruquam  meum  iudiciu.Cericmo 
deracoi  es  gymnafrj  Fcrrarienlis,  homines  grauifsimi  5«:^  literatura  dC  magnis  rebus 
perfpecrti,lummoomniucofenfumenoindignn  exiftimarut  cui  iurisinlignia  SC  do 
drinse  auguftse  fafces  deferrent . Quod  neqi  arroganter  ncej  iaciantiae  gratia  quiC- 
qua  uelim  a medicrtuputer,{ed  ut  omnes  intellig3t  me  dum  abfui,  necj  defidite  nec^ 
uoluptati  animum  dedifTe.  Dicebat  enim  Cato , ocfj  aeque'  &C  negocij  rationem  red 
dendarn  efle.  Alioqui  depoliti  uel  neglecrthuel  male  habiti  actio  in  me  dari  poflet:(l 
quod  a patria  depolitu  accepi, me  ipfum  fciiicet,  id  per  negligetia  deterius  rcddidiC- 
fem.  Quod  uitiu  tam  longe  lemper  a me  abfuit,ut  nihil  habeam,quo  fperem  me  co- 
modius  ingrati  animi  fufpicionempoflecffugere,  uobis  pro  ueftr/s  in  mcofficqs 
Ineam  uoluntatem  teftari,quam  fi  fa erorum  uiclorum  morem,quos  Grxei  hieronfa 
cas  uocant,  fuero  imitatus  . Quom  enim  illi  aut  in  olympicis  aut  irthmiacis , alijsue 
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huiufcemodipublicisIudisfuerSt  uidlorcs  pronuntiati,  &rfoknninmintTa'patn'am 
diDetTia  etiam  murora  parte  excipiebantunnihil  prius  habuerunt  quam  illa  ipfaco/ 
ronaquam  promeruerant, patria  ornaretego  idem  mihi  hoc  tempore  factedumexi.» 
ftimo.V'obis  iia^uiri  cminetiisimi  me  ac  labores  meos, mea  ftudia  mcas%  lucubra 
ticnes  quantulgcuncf  iiisc  fint,do,dico,addfco:&.  tibi  patria  optima  ac  mihi  charifsj 
ma  lauream  & ornamenta  illa , quae  publice  in  frequenti  literatorum  ftudio  accepi, 
offero,  &:  in  tuis  facris  puluinanbus  religiofe  affigo. 


^ CAELII  CALCAGNI 

NI  DIALOGI  Q.VORVM  TITVLVS 

E QJ/  ITATJO,  AD  HERCVLEM  SECVN/ 
dum  Eftenfem,  ducem  Ferra 
ris  quartum. 

V O M Borfius  patruelis  meus  me  adamumnaleshilarita 
tes , quas  in  Benuenio  fuo  multa  laetitia  bC  amicorum  fre> 
quentia  quotannis  ce!ebrar,!nuita!iet:obfecra(ret<^ut  a-* 
micos  aliquos  meos  bene  eruditos  telicitercp  ingeniatos 
Q.  meCuuocaremmamSCfeftatuiffe  eiufdem  loci  homines 

familiares  fibi  fecum  habere;  8i^  uindemitoru  ferias  hone^ 
ftiisimo  ocio,  tantae^  animi  laxatione  colere,quanta  nuil 
quam  alias . Acciuiergoad  me  Marium  Aequicolumui^ 
rum  5C  manuftrenuum,&  lingua  diferrum  ingenio  cla 
rifsimum.Acciui  K Azaiolum  meu,qu!  impetrata  a principe  mifsione  (huius  enim 
ncgoctis  excubabat)  pollicitus  eii  fe  ad  iter  tam  optatum  praftoefie  atq;iam  accin/ 
dtum.Gilinum  aute  meum  inter  lureconfuhos  non  minoris  eloquentiae  quam  inge 
«n,  uirum  licet  occupacifsimS,  tamen  fpe  tam  praeclaro  hominum  ccecu  pertruendi 
facile  ex  literarum  arcano  protraxi. Nam  lulius&i  Pifo,adolercetesafsiduiftudii  dC 
amcemfsimt  ingeni) , quom  primu  accepiffent  nos  in  eam  Mufarum  comunitatem 
ituroslqua  erant  mecum  tamiliaritate,nonexpe(flarum  utinuitare,  fed  rponiefeo-' 
mnino  affuturos  receperut:  tam  propenfo  animo  erat  ad  uirtutes  capeflendas.Dics 
»g  f tertia  didtaeff  itineri. nam  ad  duodecimufetmeaburbe  nofira  lapide  pofi tu  eft. 
Sed  opportune  admodu,  quom  iampecafaci  in  equis  elTemus,  ecce  libiLiiiusmcus 
a Mutina;  quem  itauteratoccieatuspoft  mutuos  amplcxus,gratascf  falutatioesni/ 
hilrefpirareautfedcniarium  labore  leuarepermiG,fednobifcu  eireuolui. Qui  quom 
itineris  caufam  accep{)Tet,Dis  gratias  egit, quod  neq:  ipfa  opportunitas  poliet  cum 
opportunius  exccpilfe.Et  Herculi, inquit, gallinaceum  album debeo,quitamu  mihi 
felidratisoggc(rerit-8d  admecouerfus:p!acet,inquit,Celi;accipioomen,quddBen 
uenfu  petimus. Quo  enim  libentius  proficifeans,  quam  quo  te  bene  ac  feliciter  uen 
turum  rperes?  Scite,  inquam,  & caute  omen  accipis  Lili . Nefeioenim  quopadto 
maiores  noftri  in  ominibus  ponderis  multum  ftatuebat.  Sic  Crafium,ni  leuamens 
fuiiTet,monuerat  ille  ne  iret  tn  Parthos, qui  exerta  uoce  cauneas  ficus  ueditabat.SiG 
iuuenibus  ominofum  fuit  Lethum  motem  appecere.Hac  item  religioe  moti  uetetes 
Epidamno  DyrachiumjK  ci  uod  Maleuentum  ante  appeHauerant,Beneuentum  no 
men  indixcrunt.Hic  Azaiolus,quod  de  Malenento,  mquit,dixifiircm  adeo  omniu 
gramma tiftarum  auribus  protritam,  paucos  came  inueniesqui  cur  hoc  urbi  nomen 
impoOtum  fic, explicent. Nec  enim  a uenionomeidolim  urbi  impoficum,  fed  quod 
faeuifsimus  urbem  uentus  infeft^;quifimulac  proHaucrit.non  datur  duibus  in  pub 
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l/cirni  cgrcffus.  Tunc  Marius  paulo  iritaiior , Mirabar,  inquit,  niO  in  primo  limine 
ad  grammaticos  delaberemur.  At  quanto  latius  iuerir  fi  unde  fadtum  iit  repetamus, 
ut augurijs  annuamus  abnuamusue.  Quafi  uero  in  hominismanu  lir  uel  iibi  ielici/- 
tatem  acceriere, uel  infortunium  depellere.  Audiui  enim  modo  Lilium  Benuenii  no 
inenaccepilie,Cseliumapproballe.Res  cuneSis  digna  uifa  eftrde  qua  haberetur  ora/ 
[io,  fed  dicendi  prouinciam  fumerequifi^  recufabat.  Deniqjin  Marium  omnes  cab 
culum  coniecere : qui  illam  ea  conditione  accepit , ut  exteri  non  eo  contenti  el^cnr, 
quodipfedixilTetUed  pro fcquifq; quod  de  ea  re  uel  comperiflet,  ue!  meminiliet  ac^ 
cumularet-Tunc  itaqs  ccepit.  Pythagorei  non  fohim  deoru  uoces  obferuar5t,led 
etiam  hominum, qux  uocant  omina.  Q_ux  maiores  noftri  quia  ualerecenfebant, ic- 
circo omnibus  rebus  agendisiquod  bonum, lauflum, felix, fortunatumc^  cfiet  prxfa 
battiur:rebus(^diuinis  qug  publice  fierenr,ucfauercnt linguis  impcrabatur.Incj  fe/ 
njs  imperandis:  ut  litibus  iurgijs  feabflinercnt.ltcmc^  in  luffranda  colonia  ab  co 
qui  eam  deduceret:  8«^  quom  imperator  exercitum,  cenfor  populum  luftraret,  bonis 
nominibus  qui  hoffias  ducerent, eligebantur. Quod  idem  mdeledfu  confules  obfer/> 
uabaritj  ut  primus  miles  fieret  bono  nomine.'!  aniuirc^  in  iierbis  pondus  exiftima./ 
bant , ut  ueteres  femper  prxrogatiuam  lufiorum  comitiorum  efleuolucrinr,  nec  ea 
rite  celebrari  poHealirer  lufpicarentur.In  augurum  certe  dilcipJ/na  conflat,  nccp  di- 
ras aues,  nec^  ulla  aufpicia  pertinere  ad  cos,  qui  quamcj  rem  ingredientes  oblcrua^ 
refeea  negauerint . C^uo  munere  diuinx  indulgentix  maius  nullum  efl . Et  ut  ex- 
emplis res  agacur,  L.  Paulus  conful  irerum , quom  ei  bellum  cum  rege  Perfe  gerere 
obtigi  liet:  ut  ea  ipfedie  domum  ad  uefperumredijt,fiiio]am  fuam  Tratiam,qug  tum 
erat  ad  modum  paruajofculasaduertir  trifriculam.Qiiid  efl,  inquit,  meaTratia,quid 
triftis  esr  Mi  parer.inquit.Perfa  perijt.Tum  illeardtius  puellam  complexus,  accepi 
onien,inquit,  mea  filia.  Erat  autem  mortua  catella  eo  nomine,  adec^  hxc  ominum 
obicruatio  no  fortuito  motu, fed  diuina  prouidentia  coflar e creditur :ur  urbe  a GaL 
lis  deleta  deliberantibus  patribus  cofcdptis  utrum  Veios  migrarent,  an  lua  mcEnia 
reltuuerent,  forte  eo  tempore  e prxfidio  cohortibus  redeuntibus  centurio  in  cornis 
tio  exci  amaret:  (ignifer  flatue  lignum,  hic  optime  manebimus.  Ea  cnimuoce  audita 
fenatus  accipere  omen  fc  refpondineuefligiocf  Veios  tranfeundi  confilium  omifit. 
Quam  paucis  uerbis  de  domicilio  futuri  fummiimperq  cofirmata  efl  coditio:  credo 
indignum  Dis  exi{limantibus,ptofpcris  aufpicqs  Romanu  nomen  ortum,  Veienra 
nx  urbis  appellatione  murari , inclytxcp  uic^orix  decus  modo  abiecftx  urbis  ruinis 
infundi.  V idecis  igitur  huncueeerum  luiflc  morem, ut  quotiens  quicquaex  fenten.' 
tiaprouentrcr,fe  omen  accipere  reflarentur.  Tunc  ego  animaduerres  luliuni  nefeio 
quid  dii^urientem,fed  ingenuo  SC  uirginS^li'  rubore  retineri:  quid  cfl  inquam  milu^ 
li, quod  animus  meditatur,  ncc  audet  lingua  pronficiarec' Ar  comociis  ille  hacinuira 
tiuncuU,  Video  Manij,inquic,alrera  fermonis  parte  prctermifi fle:  quom  enim  dixe 
rit  de  accipiendo  omine, reiecTrione  ominis  minime  attigit. Sed  no  fine  ratione  tame 
ab  eo  prxtcrmiflam  fufpicor,utpotequi  crebro  illud  philofopboi  u in  ore  habeat,  pa 
rem  elle  contrariorum  nocioneiadeo  ut  altero  p er !pecio,iacile  alterum  agnofeatur, 
Quom  itacp  deaccipicdo  omine  eleganter  5C  uarie  uerba  fecerit,  exiftimauit  obiter: 
quod  ilii  contrarium  eft  de  abominatione  facile  intelleiflum  iri.Dica  tamen,  me  ere 
bro  apud  idoneos  autores  obferuafle, ueteres  omini  id  efl  occurrere 

hisferme  modis  confueuifTe,  Quod  abflt,  quod  nolit  luppiter,  quod  abominor-  ex 
quo  more  credo  illud  Maronis  diifrum  : quod  Di  prius  omen  in  ipfum  conuertant. 
Sicut  £C  illud  in  opere  paftoraIi,quod  ma!euertat,mittimus  agnos. Quom  enim  mfc 
tere  agnos  fit  libera  litatis  SC  munificentixamori,scp  indicium  quoddam , ucad  eum 
tantum  mittere  uidearis,  cui  cupias  bene  e iTe:  occurrit,  quod  male  uertat.  quafi  du 
cat,quod  aliter  eueniat  quam  mitcens  iple  ufdeor  optare,iliiq;  infeliciter  cedat.Nam 
qux  de  permutatione  Hectoris  StAiacis  alq  comminilcuntur,  male  mihi  probant 
grammatici , ubi  nulla  agnofeitur  permutatio  aut  munerum  uicilsitudo : led  pror» 
fus  cupit  alio  loco  illi  munus  eflejquam  quo  aut  ille  accipir,aut  largitor  uidecur  opta 
te.Nam  TuncPifo  quafi  in  xtnulatione  arrectus;Duplex, 
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ait milii  nuc  fuccumt liiflona,qu3: ad  utran^  tc  attinet.  Na  quom  Catdlia  McteHa 
fororis  filia  adulta  atatis  uirginismore  prifco  noiftu  cocubiamiptialia  petit  omina, 
omen  ipfa  fecit. nam  quom  in  facello  quodam  eius  rei  gratia  aliquandiu  perfedifict, 
nec  aliqua uox  propofi  to  cogruens  cflet  audita:  fefla  longa  flandi  mora  puella  roga 
uicmatertcram,ut  fibi  paulifper  locum  refidendi  accomodaret.Cui  illa,  ego  uero,in’ 
quitjlibcter  mea  fede  cedo.  Quod  dictu  ab  indulgctia  profe<Su,ad  certi  ominis  pro-' 
cefsit  euentum:  quoniam  Metellus  non  multo  pofl  mortua  Cacilia  uirginem  puelr 
lam  in  matrimonium  duxit.  Qua  in  re  multos  mecu  ipfe  mores  antiquitatis  colligo. 
Nam  omina  nuptialia  capianimaduertOjquorum  nunc  tantum  nome  extatjnatn 
resprorfus  abolita  eftt&i  quide  flantibus  puellis,  5C  a matronis  maioribus  natu.Sed 
nunc  ad  alteram  quam  dixi  hiftoria  accedo:  Pompeius  cognometo  Magnus, in  acie 
Pharfalica  uidus  a Caeiare,fuga  falute  qu<eres,curfu  in  inliilam  Cyprum,  ut  aliquid 
in  ea  uirium  contraheret,  claflem  direxit:appellenscp  ad  oppidum  Paphon,  confpe/' 
xit  in  littore  fpeciofum  g dificium:gubernatore<j  mterrogauit  quod  ei  nomen  ellec. 
Qui  refpondit  jtftxsfcciTiAiji*  uocari.quam  uocem  abominatus  ille  ex  omni  fpe  quan.> 
tulacunq;reftabat,protinusexcidit.Nccfiddiisimulantcrtulit:  auertic  enim  oculos 
ab  illis  tecftiSjS^  dolorem  quem  ex  diro  omine  coceperat  gemitu  patefecit.  Compro 
barunt  omnes, quae  optimi adolefcentcs  dixeranttoi in  Demetrium couerfi percun 
(flabamur, quid  de  ea  re  Graci  exiftimaflent.  hic  Demetrius.  Percuntflamint  ame, 
inquit, quali  aut  uos  parum  in  Grgeis  literis  exercita£i,aut  para  uobis  perfuafum 
nihilefleomninoinRomanorQmonumetis,  quod  modo  probari  dignum  fit,  quod 
no  omne  noftrsc genti  debeatis:  quamuisnonignoreplerofi^ueflrudifsimulanter, 
immo  uero  K ingrate  cum  rjs  agere, quibus  fi  modo  ucra  fateri  oportet, omne  animi 
cultu .debetis-hoc  certe  ta  illuftre  eft,ut  nulla  latebra  inueniri  pofeit.Na  dC  Atheniea 
fes  omnibus  femper  publicis  confilqsdiuinos  quofdamfacerdotesquos  itKvrss  uo 
eant  adhibuerunt.  K Lacedamonij  mei  regibus  fuis  augurem  affefforem  dederunt. 
Item^  y^iuvTia  (fic  enim  confilium  publicum  appellant)augurem interefie uoiue<' 
runt.Necqs  cotendinPafiphaesfanOjquodeft  in  agro  propter  urbe,fomniadicau 
fa  excubabantiquia  uera  quietis  oracula  ducebant- Scio  me  nuc  no  de  ominibus  taa 
tum  loquiifed  habent  coniecflorum,augurum,mterpretOdilciplin3e  quiddam  coma 
nc,quod  tu  non  facile  diflbluas.Eft  enim  certirsimuidapudnoftros  uulgatum,  nec 
ucftrisignotuiquibene  conijciet,huncuatem  perhibeto  opcimu.cuifubfcribii  illud 
Ariftotelis:  a7y(f£iJ7V^'iica/ af -rhi/iicuiZjiliij ,Ksuii'ovaiiJ.  quod  fcilicetpru/' 

dentiu  at^  fapienta  hominu  celer  fit  dimnatio,5C  horu  tamu.  Quod  facile  puto  a me 
probatum  xri,fi  Magni  Alexandri  fomniumc6memorauero:in  quo&i  uocisfignifi 
catUjK  fomnrj  indicio  animaduertes  cofe<florum  niti  pofle  prudentiam. Oppugna- 
bat enim  rex  iam  multis  diebus  fumma  ope,  fedfruflrajTyrumtquando  omnes  eius 
molitiones  irritg  procedebat,  era t<^  ille  in  multa  follicitudine.  Videbat  enim  in  ea  re 
maxima  aftimationis  fua  periculum  uerti . Atej  ita  ut  erat  anxi us , fe  quieti  dedit, 
ecceauteinfomnis  uidebatur  fibi latyrum perfequi.  Elabebacur ille  e manibus,  nec 
fa  tis  retineri  quibat,  pofl  longam  tamen  luctatione , denic^  fatyrum  comprehendit, 
excitatus  deinde  rem  ad  coniecfloresretulit.  Refponderut, deos  uiifloriam  polliceri: 
£C  quod  faiyrum  coprehendiflet,  8C  quod  hoc  ipfum  nome  plane  fignificaret  inmaj- 
nus  Atexadri Tyrum  uentura  efle.C^id  enim  aliud  fatyroSjfi  in  partes  duas  diuife.. 
ristquam  idefttuaTyrusfSC  res  ipfa  coniect  uram  fecuta  eft. Paucis  enim 

pofl  diebus  Alexander  Tyro  potitus  eft,£<:;  ingenti  uitfloria  contumaces  populos  in 
deditionem  redegit.  Facit  dC  illud  ad  hanc  omnium  rationem , quod  quom  desgri 
falute  quaereretur,  fortescf  fuiflent  aditae , ita  inferipta  inuentx  1'unt,  ifiSivSioir  oy©* 
«HTHSui,  quod  ueftra  lingua  uidcf  fignificare:  Quom  afinus  fis,ciccr  uora.  Ac  inter 
pretum  folertia  ad  quandam  ■^ovmttcncw  S redigere : ita  enim  comoda 

interpretatione  ad  rem  tcuocarunt,  t^gt  Jiioii  6 voa-Sy,  hoc  eft, excepit  diuina  ui/- 

tam  a?gcr.Videtisigicur,an  Grfciin  uerbis  uim  multam  ftatuerint.Poflem  enim  fis 
addere,qu6dnofter  illediuinus  Homerus  Vlyflemfcribit  carmine  profluuium  fai» 
guinisuulneratofccmineinhibuiffe.  Et  quae  muliercula  eft  apud  noftrates,  quae  ad 

aucrten 
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auertendas  propulfandascg  ftriges  carmen  illud  ignoret,  a-v^vtcc  ■mii7rS\j&y 
sftyy^  </i  oAeca^  «grtt/  owuwi^oij  diKVTivgavT^  ■yrvinst.  Sed  hinc  quanta uis  uerbis  inflt,  in/' 
*e!Iigipotcft:  quddquom  Samij  Prienenfibus  auxiliumaduerfus  Caras  imploranti 
fcus  arrogantia inftincii  pro  claflTe  SiT exercitu  Sibyllam  deriius  gratia miferunt:eam 
illi  ueluc  di uinitus  datu  prccfidium  interpretati,  libenter  receptam  benefaAorBpra:/ 
didlioneuiclorig  ducem  habuerunt.  Pari  ferme  exemplo  ApoIIomatg  bello  Illyrico 
preisi  Epidamnios  urfibi  opem  ferrent  orarunt;iIli  flumen  uicinumcznibus  fuis  no/ 
mine  Aeantem  in  adiutorium  fc  mittere  dixeruntlreiponderut  Apolloniae*,  fe  acci 
pere  quod  dareturteiqj  primum  in  acie  locum  perinde  ac  duci  afsignauerunc-Ex  in/ 
operato  a uie  fuperatis  hoftibus  fuccelTum  iuum  omini  acceptum  referentes,  & tunc 
Aeanti  ut  deo  immolarunneoc^  deinceps  omnibus pralqs  duce  uti  inltituerunt.In/ 
numera  denicp  poflem  afferre  huius  rei  argumeial  fed  uno  adhuc  Pythagoreorum, 
a quibus  a nimaduerti  Marium  ccepifle,  cotentusabfoluam.IIIi  enim  non  modo  ab 
impari  uocalium  numero  clauditates  oculontmue  orbitate  ac  fimiles  cafus  dextris 
partibus  afsignabant,a  pari  leuisiucrum  &l  uidtoriam  6«^  praeflantia  cuiufe^  ex  nomi 
nisliterarum  numero  praefagibant-Et  minime  mirum  fuiffe  exiftimabant,  fi  ab  He/ 
<!tore  Patroclus, ab  Achille  Heclor  fuiflet  obtruncatusiquom  Patrocli  nome,ocl:in/ 
genta  2C  unum  fupra  feptuagintajHetfior/s  uero  mille  ac  uigintiquincj  fupra  ducen 
*a,  Achillis  denicj  miile  SC  fepcuagintafex  fupra  bis  centum  compledfatur.Que  illo/ 
rum  theoremata  uideo  a Platonicis  comprobari , adeo  ut  fcedum  SC  infolentis  ani- 
mi exiflimem  illisno  acquiefcere.Quom  haecaudiffeiDaniel  pronuntiari  tanto atn 
JjitUjSc' iam  *greferret  Gr*cum  homine noftris  tam  impudenter infulcareimalelia/- 
beant,inquic,occupationes  mcse,8i pertinax  cura  reipublic*,cui  dum  metocu  addi 
xi,nunqiia  fuit  ocium  Gr*cas  liceras  attingere,  me  ipfum  quodammodo  mihi  a/ 

demit.  Quod  nifi'  Bapeifla  Guarinus  olim  6CLucasRipa,8^  nue  Hercules  Stroza  8C. 
Csclius  me  incerdu  ad  priflina  ftudia  MufarS  amcenitates  excitaflent,  exaruiflenC 
prorfiis  peculiares  illi  animi  igniculi, fi  quos  mihi  natura  ad  poetica  largita  eft. Quod 
nifi  mihi  hoccueniffet  infoi  tunij,nonuereor  conferens  latinis  Gr*ca,noftra  mulco 
meliora  inuenilTem.Habeo  enim  femper  in  animo  illud  Ciceronis  oraculn:  nos  ac/ 
cepta  a Gr*cis  multo  feciffe  meliora.  Venit  enim  mihi  nuper  in  mentem,  quanta  e/ 
iegatia  rerum  copia,  de  hacre,fuper  qua  obortus  eft  fermo,  Vergilius  nofter  me.' 
mineritrubi  uim  carminum  fcite  admodum,  uifummu  poeta  decebat, oftendit.Eius 
uerfus.  Ducite  ab  urbe  domu  mea  carmina  ducite  Daphnim,runtin  Pharmaceutria; 
Carmina  uel  ca?lo  polfunt  deducere  lunam. 

Carminibus  Circe  focios mu tauitViyfsis. 

Scio  ftatim  proclamaturum  Dcme£riu,h*c  accepta  a Gr*cis,haec  Theocritum  an> 
tedixifle-Sed  uideamus  obfecro,quantQ  inter  Vergiliu  Theocritum  interfit. Ver 
gihus  prudenter  bC  prope  diuine  uim  cataminu  exprimit.  Theocritus  ut  meminime 
olim  quom  puer  adhuc  elTem  annotaffCjde  nefeio  qua  lynge.Nam  nifi  memoria  ex/ 
cidit  eius  carmen  eft,  Tlxuoy  <Aaiytce  w At  nofter  ex  difei/ 

plina  magorum  quanto  accomodatius  in  ui  carminum  omnem  amantis  fiduciam  Id 
catv  Quod  in  quarto  libro  magni  operis  diligenter  obferuauit,  quom  de  Maffyla 
lacerdoce  meminit: 

Hxc  fe  carminibus  promittit  foluere  mentes, 

Qua.s  uelif.aftalqs  duras  immittere  curas, 

Siftere  aquam  fluuqs,SC  uercere  fydera  retro. 

Nociurnosf^  ciet  manesimugire  uidebis 

Sub  pedibus  terram, defeenderemontibus  ornos. 

Pro  Di  immortales , Sf  audent  aliqui  dubitare  an  Gr*cts  omnibus  praeferendus  fit 
Marorcuius  lepore  ita  a ures  rapiuf, ut  quod  audio  Platone  dixiflCjno  fecus  animus 
atfp  a magnete  ferru,  huc  illuc  ceu  naribus  bubalus  pertrahatur.  Haec  ille  multo 
irritariorquam  erat  eius  confuetudo,Kquafi  apis  dimiffoaculeoloqui  deffit.Subri 
fit  ad  bcc  Demetrius, 6x1  blande  in  Danielem  uerrus;Minotaurum,aiunt,mag.no  o/ 
l/morfs  hiatu  Thefcum  appetilfejfedprseierimec^cas  ceras& inanes  auras  nihil  ca- 
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ptaflVjS^  Grafcanico  iinmo  uero  Spartanico  aftu  quom  prius  eflct  ad  dextram  infe 
uam  tranfijtliaec  immurmurans,  BJtfcSt  Aco  ag-ny  MSeyteywetKTS&rt 

& quom  Marius caeteri <5  ad  refpondendumurgerct,recuiauit.Et6iuuenes,inqmr, 
fcy-xSig  oim®'  aiuwxSi  •^rxTf^g,  egregie  facit  DanieI,  qui  uel  falfo  fuoru  gloriam 

tuetur,  8C  morem  Athcnienfiuin  imitatur.Qui  quom  Alcamenes  86  Agoracritus  in 
re  ftatuaria  decertaffenr,  Alcameni  palmam  adiudicaruntinon  operis  prgftantia,fed 
fuo  ciuifauetes.Sedtu  Daniel  quom  de  Graecis  ac  Latinis  uerbafacies,  femperme^ 
mento  in  ore  at<5  corde  habere  lilud,  yrtjt.oi  fed£C 

lulio  caeteris  Daniel  de  iynge  Theocritilocutus  ,uotumfecerataudiendi  quid 
Grarci  fuper  ea  femirent.  Et  quidem  lulius:  Amabo  mi  Demetri  in  nofiroru  ftudiov 
lum  gratiam  dicobfecro(fcioenimte  omnia  Grxeorum  monumenta  habere  fub 
manu^quiddeiyngeueftriautores  tradunt^Ad  hac  Demetrius  fe  facile  admodun* 
prebuit.5C  bone adolelces inquif,iynx  auicula eft  paulo  maior  ^ fringdla, colore ua 
tio,cui propria  qusdam  digitorum  dilpofitio.Digitos  einmuirincp  binos  babctdin 
guam  ierpentibusfimilem : quippe  quam  in  longitudine menruraquatuordigitorS 
porrigat, rurfumq;  contrahat  intra  roftrum.  Collum  ctia  circumagit  in  auerfom  rehV 
quo  quiefeete  corporemodo  ferpentumtunde  collitorquis  a ueftris  appellaripotefi: 
eft  aute  ftridenti  uoce,5i  ungues  habet  grandes  8^  gracculis  fimiles  - dicitur  uero  £>> 
chusfiiiafuifTe  a poetis;qu«  uenefica  8£  poliens  caiminum  ut  adpelliciedos  amato/ 
res  fuerat,  ftuprat a a loue  mutata  in  auem  quam  modo  dixi:  qus  8C  hodie  carmi/ 
nibusamatorqsprteeft.  Cuius  ope  non  infcitenccp  parum  apte  puella  Theocriti  ad 
alliciendum  amatorem  utitur.  T um  lulius  a me  pet  sjt  an  de  hac  Plinius  memmifTet. 
Iromo  uero  inquam, fed  locus  ille  parum  caftigatuscft.  Nec  erum  iynx,  fedlynx  le/ 
gitur.Sunt  aute  hac  eius  ferme  uerba,qualiaex  Ariftotele  Demetrius  rettulit:iynx 
fola  utrincp  binos  digitoshaber,eadem  lingua  ferpentum  fimikm  in  magna  longitu 
dinem  porrigit.  Circumagit  collum  in  aduerfum,fed  ungues  ei  grandes  ceu  graccti/ 
lis . quo  loco  magis  probatur  Plinius  qui  gracculisuertit  quamquimonedulis.  Eft 
enim  GTcceovv^itsji't}(iy.iycJ^‘sgiiSi',citaisg(Aiv>i7ri^vHpT«gT:iig 
Ibquomuereretur  ne  aftudtjsauocareturfermo:  turpe  eft  inquit  Caliuirupublico 
auctorameto  proficente, tantum  exteris  indulfilTe,  ut  differentibus  illis  folus  tacear« 
excitet  dcnicf  te  illud  Ariftotelis,  qui  comotus  Ifocratis  rhetoris  gloria  dixit: 
ciuTitM  iTtuKiK-Ajj  icu/fiiyiy,  QC  tuquocf  de  ominibus  8^  ui  carminunonnihil  edif- 
feras.hottabatur  2Cad  hoc  lulius.  Sed  quom  ego  collegi ffem  ArioftumSC  oris  habi 
tu8t  oculorQ  motupenfitatius  cog{tantem,uaillumcompel!aui . Mi  Ariofte,tuqui 
longa  cogit atione  iam  ad  dicendum  paratus  uideris,  efto  mihi  interea  optio : 8c  ucl 
degigaticis  Heroicis  & pene  «<^'faig  facinoribus, quod  opus  fcio  tibi effe  fub  fer 
mentoruel  de  nuperrimofermonenofiro  aliquid  comenteris,  iam  nuncuelis  in  com 
mune  erogare.  Scis  enim  illud  feitu:  «^ewSg  (iscnKHgiS'/'<^  oiffcA®'.  Ad  hsc  prxciarifsi/ 
mus  iuuenis,  ualcat  inquit  liber  ille  meus , qui  mihi  pene  omne  lapientia  expedora 
uit.Nadum  Hippolyto  fiimmo  principi  noffro  placere  co  tendo,  huic  nodes  dies<^ 
omnes  impendi:  optimas^  horas  male  perdidi  .Et  quod  mihi  re  omni grauius,pu1- 
cherrimas(K  nifi  tu  cxtericj  amici  me  fallunt)  copofitifsimas  c5mentaf  iones  in  gal 
iicanis  ambubais(ita  enim  appellaffe  non  pccnitet)8(f  circunforaneis  argumentis  at' 
triui : quanto  fadurus  faiius  fi  uobis  has  epulas  infiruxiffem-Sed  galeatu  iero  duelli 
peenitetrS^  confilium  quxroin  harena-Sed  compernTsimu  habeto,meab  urbe  exe/ 
untem  ad  has  hilaritates  nugis  illis  rranfpadanisnuntiumififfe.  Pauculos  enim  hos 
dies  ftatui  lucrifacere.  Sed  quonia  ita  uobis  lubet,  dica  quicquid  animo  uolutabam. 
eft  autem  id  forte  altius,quam  ego  latisingenij  captu  aflequanfed  dicam. Quom  de 
orationis  uiaccepiflema  uobis,mecujpfemiraricepi,  quomodo  facerdotes  confue» 
uerintuiolentis  quifaufdam  minis  aduerfum  fuperos  uii:ueluti,mfi  uos  ita  feceritis, 
uel  contra  fi  feceritis, calos  confringa,occiiIta  Ifidis  patefaciam,  ue!  arcanu  in  abyflb 
reconditumdiuulgabo,aut  fiftambanm:eftautehxcnauis  facraapud  Aegyptios: 
aut  membra  OfiridfsTyphonidifpergamjSdcxteraid  genus  terriculamenta.  Adde 
his  uerba  ex  media  barbarie  eruta  dC  nulli  omnino  explicabilia : qualia  illa  lunt  ad 
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hixum  excantandum, quom  difRiam  arundine  duo  hommesad  coxendices  addunr, 
eamc^dum  pariter  coeat  excantant.  Motas  danata  daries  dardaries  aftararies . His 
ferro  inietflo  quom  coiuerintdextraprehcndit,&  finiftrapraecidit,  K ad  luxum  uel 
ftadura  alligat,  quotidie^  cantat:  haut  haut haut  ifta  pifta  fifta  damiabo  damauftra, 
uthaut  haut  bautiftagis  turfis  ardannabon  damauftra.  Quxquam  ridicuJa  fintuos 
ipfiueftrorilli  oftenditis.  Et  certe  htecmihiauia  mea  puero  olim  ad  deterrenda  a ua 
gituinfiifurrabatrqute  deinde  ludicri  caufa  edidici . C^om  cateri  uix  fatis  cachinno 
temperarent, folus,  inquit  Lilius,  Arioflus  eft  qui  mifeeat  utile  duIci.Nam  quae  ad  lu 
xutn  incantamenta  prorulir,prorlus  deridenda  runt,non  ridenda  modo.  Sed  que  de 
minis  ad  cogendos  perterrendoscpfuperos  dixit,magis  ferium  forta fle  eft, quam  uc 
equitantes  lafctuientes  de  eo  agamus . Sed  dicam  tamen , quod  me  perfepe  ob.- 
feruafle  annotaui-Non  confueuilfe  exeeratores  minitationes  huiurmodi  dirigere 
adfblem  dC  Iunam,c»terauecaleft!a.SedelTeinmudo  genus  quoddam  poteftatum 
ualdediuifiim  indiTcretumjinconfiderarumcptquod  accipit  quidem  ab  alio  oratio 
nem  exauditcp,ruoptc  autem  ingenio  nequaquam  difcerriic,ne(^  uerum  afairo,nec^ 
quod  fieri  poteft  ab  eo,  quod  fieri  nequit.Atcp  hoc  genus  eft,  quod  minitationibus  Ia 
cefsitum  ftupet,  ^ uchementiori  oratione  perterretur. Praeterea  iacerdos  fxpe  non 
humana  uirrute,fed  diuinafaciamcntoru  ineffabiiiumpoteftatejmundanis  numini/- 
bus  minitatur  atq;  imperat:quando  ipfe  tunc  in  fup erorum  deorum  ordine  conftitu 
tus,  ideo  grandioribus  propria  natura  mandatis  utitur, atq;  minis:necg  tamen  tan 
quam  facirurus  qux  cuncafTeuerat,  fed  declarans  quantam  na  dius  fuerit  poteftatem 
propter  ipfam  addeo.s  unione,  compararam  fcilicerexnotionepoflefsionei^  tneffa/ 
bilium  rymboforum,quae  facraraentaappellamus.  Adde  quod  daemones  perprouin 
cfas  regionesq;  diuifijSd  partes  mundi  cuftodicntes,finguli  comenda  tarum  fibi  par 
rium  tantam  habent  curam,  ut  ne  uerbum  quidem  ullum  fuo  ordini  difpenlationicp 
contrarium  pati  pofsinttperpetuam  fiquidem  immutabilemq!  mundi  Sd  rerum  qu» 
in  eo  funt  perennitate  obnixiftime  cuftodientes  . ordinem  uero  eiufmodi  flium  im/* 
mutabilem  furceperut:  quonia  ordo  deorum  immobilis  permanet  in  eirdem.  In  quo 
qui  uiram  agunt  dsmones  uei  xtherei  uel  circa  terram  diftributi,hoc  ipfum  necraiV 
nitationibus  permouerfinec  quicquam  audire  pofTunt.Proinde  daemones  ineffabili 
um  arcanorumcj  myfterioru  cuftodiam  ftudiofeprocurSttanta  obferuatione,  quod 
feriem  difpenfationemq;  uniuerftin  eiufmodi  myfterijs  agnofeut.  Symbolice  enim 
per  haccuerba  numina  defignantur,  ordfnescp  mundi.  Hanc  enim 
ob  caufam  mundi  partes  in  ordine  permanent,  quod  benefica  poteftas  Ofiridis  fyn 
cera  permanet  ScT  intacla,necpquo  tumultu  SC  errore  miTcetur.  Permanet  infuper  ip 
fa omnium  uita  pura  fcmper&l incorrupta,  quatenus  uiuificac  formofeq; rationes 
quee  in  Ifide  reconditae  funt,  confiftut  ibidem, dum  inde  mundus  agiturtnecipf^  in 
corpus  defcedunt  oculis  manifeftum,  atq;  etiaomnia  permanet  immobilia  fimul, 

fempiterna  generationis  uidelicet  fuccefsione:  quonia  nullum  folum  curfum  unqua 
liftcre  poteft.  Perfeuerant  infuper  integra,  quoniam  qua»  in  abyffojid  eft  profundo 
funt  abfeondita  nunquam  aperiuntur. Tn  quibus  ergo  falute  habent  omnia  fimul  dC 
uniucrfumCln  eofciiicet  quodea  quae  naturaliter  funt  occulta,  uc  funt  occultetur 
maneant, lecretifsima  deorum  cflentianunquS  fortem  contrariam  fubeat,nec  op 
pofitis  mifceatur.Hocmquam  circumterraneid^mones  nec  uoce  tenus  audirepati 
untur,folascp  huius  rei  minas  reformidant,  8^  quodammodo  profanari  exiftimant. 
Atq;  propterea  ad uerfus  daemones  eiufmodi  uerborum  ufus  habet  aliquem  potcfta 
lem,  deis  autem  nullus  alicubi  minitatur.necad  illos  funt  obfecrationes  huiurmodi 
co.fiitutae.Qiiapropter  Chaldxi  facerdotes,apud  quos  dijudicatus  decrecuscp  eft  pu 
rus  ipfe  ad  folos  deos  fermo, nunquam  minis  utuntur.  Aegypefj  uero,  qui  cum  diui- 
nis  facramentis  dxmonicos  fermones  admifcent,ad  minas  eiufmodi  nonnunquam 
fecoueriunt.His  alia  Lilius  additurus  uideba tur,nifi  Marius, quod  plerit^  aegerrime 
tulerunt, interftrepuiffcr.  Ad  Lilium  enim  conuerfus,  fcimus,  inquit,  hac  in  re  Por^ 
phyrio  dC  lamblico  controuciTiam  effc,te^  lamblici  fententia  tueri,fed  non  hgc  ifta 
fibitempus  fpciftacula  pofcituiec  tua  certe  modeftia  dignum, aliotu  clepfydras  occu 
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pare. Si  me  mtuens,at  tu,inquit,hSEC  facile  patiebaris,ut  eius  oratione  iter  omne  ab/ 
folueremus,  nec  tu  tuum  penfumabfolucres.  Sed  puta  nos  callidos  adquzftum.  Si 
minime  ftertere  quom  falem  naui  adudiamus.T3c  ego  nolens  diutius  dctre<Sare,8i 
utiam  amantifsimismeiobfequerer  ccepi.  Qitom  de  ominibus  Si  uiuerborutoc 
praeclari  fodalesmei  uerba  fecerint , non  uideo  quid  mihi  fit  reliquiarum  reliStumI 
uereorqs  ne  quod  Potittjs  paulo  ferius  ad  epulum  Si  pollucibilitatem  Herculis  acce 
dentibus  eueniqmihi  contingat  ut  uacuus  Si  teiunus  extrudar.  Faciam  tame  quod 
Hefiodus  pracepii  in  uino  faciendum,  ut  in  fummo  ati^  imo  dolij  largius  8i  prolixi 
usindulgeamus  potationi.  Ego  enim  in  extremo  orationis  etiam  fl nihil inuenero, 
tamen  ita(quantum  erit  in  me)  omnes  ferias  relinam,  ita  fedimenta  effundamjut  pe 
riculum  fit  ne  retrimenta  Si  feces  ipfas  exhauriam.  Ac(5hincexordiar.Me  non  exi- 
ftimare  fruftra  ueteres  aut  paru  prudecer  fidem  ominibus  adhibuilTe ; utar^  ad  hoc 
illo  Stoicoru  argumeto-Si  funt  Di,necf  tamen  declarat  hominibus  que  futura  funt: 
aut  non  diligunt  homines,aut  quid  euemurum  fit  ignorant.aut  exiftimant  nihil  in^- 
terefle  hominum  fcire,quid  fit  futururaut  non  cenlent  effefus  maiellatis  praefignt/ 
ficarc  hominibus  qu«  funt  futura,  aut  ea  ne  ipfi  quidem  Di  fignificare  pofTunt  - Ac 
nec^  non  diligunt  nos.  Sunt  enim  benefici,generi^  hominum  amici. necf  ignorant 
ea  quae  ab  iplis  confiituta  Si  deOgnata  funt . necj  noftra  nihil  interell  fcire  ea , quae 
euemura  funt.  Erimus  enim  cautiores  fi  ftiemus.necf  hocalienum  ducunt  maiefta..' 
te  fua.nihil  eft  efh  beneficentia  prgftancius.nec^  no  polTunt  futura  pranofcere.Non 
igif  funt  Di, nec  fignificat  futura. funt  aut  Di.^nincat  ergo,  8i  non  fi  fignificatjnub 
lasuiasdant  nobis  ad  fignifrcationisfcientia.rrufira  enim  fignificarent.nec  fi  dant 
uias,no  eft  diuinatio.eft  igit  diuinatio.  Q.u6d  fi  ulla  diuinario  eft:que  poteft  effe  prg 
ftatior  ^ quf  ab  homine  homini  prouenit.hec  aut  maxime  omimbus  conftat.  Adeo 
ut  quom  cacerjfermediuinadi  fpecicsmultisiam  feculis  abolita  fint, haec  tame  ad.' 
huc  fuperftes  magna  ex  parte  agnofeat.  Quid  enim  eft  quod  occurrentes  inuicefa/ 
lutamuse  Qiiid  quod  furgentes  mane  dieamicis  felice  precamur  cExcitates lumina 
turpe  ducimus  atep  inurbanum,  nifiprafencibusbeneominemur  :nifi  ad  noiiurna 
quiete  accedctes,bilaresfomnos  auguremur. Quod  fi  amicus  magiftratu  fortitus  eft, 
uel  uxore  duxiffeuclliberos  fufcepilfe  nuntiet:an  no  gratulatioibus  bonas  precatio 
nes  admtfcemuscQuod  li  abeunte  redeunteue  peregre  ex  necefiarfis  quemqua  afpi 
ciamus,quotilIupr2fationibus  bonsprecatiois  plcnifsimis,autdimi[tifnus>autcX' 
cipimusCdenii^  omnibus  horis,  omnibus mometis, publice,  priuarim,c6mentantes 
nobifcQ  aut  cu  alio  cotrahentes,omfnationis  pr^minaut  folatiu  aliquod  experimur. 
Hinc  mane  ueteres,  hinc  meliore  diei  parte  Vergilius  nuncupauit.  Et  quonia  dc  nu 
ptij  s Marius  mcmmir,8C  ego  nuc  cafu  in  earS  mentione  mcidirgd  eft  obfecro,quod 
in  fis  apiidGrsecos  Hymengus,apudnoftrosThalafsiusmuocat:nifiqd'  Se  hicRo.- 
manis,quom  Sabinf  rapta  funt,^  ille  urpote  Veneris  comes,  Bacchi  di  Vrania  ge 
nusin  re  uxoria  fumma  feltcitatis/uifle  tradunt.Qua  caufa  8^  in  nuptfis  hanc  uoce 
clamabat  Graci  fi  Aegyptfis  credimus,®  ea  cornicu peculiaris  uoxfit: 

qua  tanta  religione  coiugale  foedus  l€ruai,ut  fi  ex  iplis  aut  mas  aut  fcemina  decefte 
rit,gfuperftes  eft,uidua  in  pofteru  uitam  degac.Nam  quod  £C  nuces  fpargeretur,£if 
caruappellatio  nuptfis  religiofa  eifet,  minime  mirari  oportet : quom  tot  modis  earu 
fcEtus  munitus  fit:gemino  fdlicet  protecflus  operimento,  puluinati  primum  calicis, 
mox  lignei  putaminis,Iignea  ite  intcrcurfante  membrana.  Quid  uero  quod  SC  mefe 
malas  Maio  nubere  uulgus  aitfna  quod  kmuria  eo  mefe  celebrarent  in  Remi  occifl 
memoria,  6«^  proinde  lemuriadicHa  quafi  remuria. uel  quod  piacula  argeorum  fieret: 
effigies  enim  qu2daminTyberimiaclabantur,exHercuIisinftituco,cu!uscomites 
Argfui  decedentes  rogarent  ut  uel  mortui  in  patriam  remitteretur: quod  quom  pau 
Io  difficilius  effet  in  mandatorum  expiatione  eorum  effigies  Tyberi  mandabantur 
Argos  deuehedarunde  dC  argeorum  piacula  dida  funt:neurra  mihi  harS  rationum 
laris  approbatur-Sed  abominationis  ratio  rota  huius  rei  caufa  cxiftimatur.Maiorex 
nim  xras  & iam  ingrauefccs,a  qua  maius  didus  putatur,parum  nuptfis  idonea, aut 
generarioni  fcccunda  cenfetur;  bc  ob  id  nupriaru  dies  eo  menfe  ominis  caufa  diffini 
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difur.Er  profe<rto  huic  fententig Euripides  fuffragatur.  « -A»  ynfas  -tHi  ^ 

6?, « T kcfgoSiTH  yais  yi^smy  ocyS%'7f,  quod  fcilicet  fenecta  iubec  ualere  Cypride,  SC 
Venus  fenibus  infenfa  eft.Quod  animaduerto  etiam  in  erotico  carmine  Tibullum 
icnfiffeiquom  de  fene  amatore  loquens  inquit. 

Hunc  puer  hunc  iuuenis  turba  circunterit  arcfta, 

Deipuit  in  moHes  SC  fibi  quifcj  finus. 

Sed  ut  ad  id  redea,undedifcefsitoratio:anno  ui<5limarff,  quos  poppas  uocat,effata 
&uocis  fignum  obferuabat;  nec  prius  cultru  adigebant  in  uiifamam,  quam  percun 
«Sarentur,  Agon^S^  Pontifexage  reipondiflet.  Vndetritus  illeuerficulus: 

Semper  agat  ne  rogat:nec  niii  iuflus  agit- 
Hocuerononfruftraad  omen  referendum  putaui : quod  necp  nutu  nec  alifs  uerbis 
uichmationepontifici  licebat  indicare:  nec  certe  fine  precatione  uiciima  csdebam 
(ur:  quas  nunc  uieflim  as  nunc  fioftias  ominis  caufa  auincedishofiibusappellauere. 
Etquidem  macio,  adoleo,  facrificalia  uerba  funt,  ab  augmento  bC  adolefcedo  didla. 
nec  omnibus  in  facriseadem  uerba  feruabantur.  Alia  enim  erat  impetrantis,  aha  de^ 
pulforisjaiia  comendationis:  certiscjprecationibus  obiecrabatfummi  magiftratust 
K ne  quid  uerborum  prseteriretur  aut  prccpoftern  diceretur,de  feripeo  aliquis  prxi 
bat.  Alius  cuftos  dabatur  qui  actenderet,alius  praeponebatur, qui  faueri  linguis  lube 
ret.Atc^  interea  tibicen  canebattne  quid  aliud  exaudiretur:5i  profedio  memoria  an/ 
nalium  confiat  dirum  fuifTe  imperio  Romano  quotiens  obftrepetes  deprehenfi  ef- 
fennaut  precario  errauiflet , repente  etiam  extis  capita  uel  corda  adimi  aut  gemi.' 

nari  uiiflima  fiante  contigillet.  Dedendi  certe  ac  deuouendi  carmina  adhuc  extantt 
qua  &C  nos  in  Selecrorum  noftroru  libro  afcripfimus,nec  hic  repeti  oportere  exilii 
mamus.  In  falucis  etiam  augurio  quamuis  exta  Stf  auipicia  obferuarentur,imprimis 
tamen  uoces  & omina  annotabantur,  adeo  inquam  ut  quom  auguria  &C  aufpiciaip^ 
fa  uel  temporibus  Augufli  in  defuetudinem  ueniffent,tora  ea  res  in  omine  coiiarer. 
qui  enim  magiftratus  accepturi  erant,  exurgentes  fub  lucem  precationes  quafdam 
fub  Diofaciebanc.Tum  quifpiam  augurum  qui  publica mercedeautoratus  aderar, 
eis  fulgura  finiftris  afiuIfilTe  indica  bat:  quod  nufquam  tameaffulferat.at  illi  conten' 
ti omine  tanquam  rite  captatis  auipicijs  ad  capeflendos  magifiratus  ibant.  In  Medi 
Irinalibus^uid  pracer  omen  agnofeimuse' celebrabantur  hgcfingulis  annis  Meditri 
nsdcg  cui  a medendo  nome  impofitu.  Mos  enim  eratEatinis  populis:quodie  quis 
primum  guiiaretmufium  dicere  ominis  graria,uetus  nounumumbibo,ueteri  nouo 
morbo  medeor . Vndeeftq»  impares  numeros  in  facris  adhibemus , QC  ad  deos  per/ 
tinere  fulpicamur:nifiqu6ddiuifionem  aequam  non  capiunt:quod  maxime  deorum 
uidetur  peculiare,  qui  nullo  aeuo  foluf  poflunt . Vnde  finiftra  meliora  appeilamusc' 
nifi  ex  ui  uocabuli  a finendo.Nec  me  fugit  a Cicerone  & Plutarcho  alias  afferri  ra/ 
tiones,(ed  nunc  ea  dico,  qus  ad  rem  faciunt, qua  maxime  probo. Qua  item  alia 
caufa  Aio  Sclunoni  MonetgaraserexftfQuorum  alter  multo  ante  urbem  captam  a 
luco  Veftg  qui  a Palatij  radice  in  noua  uiam  deuexus  erat,  exerta  uoce,ira  ut  ab  om/ 
nibus  exaudiretur,  admonuit  ut  muri  dC  porta  reficerentur.fu turum  eife,  nifi  proui 
fum  elTetjUt  Roma  caperetur:quod  tum  negledlum  caueri  potuifiet,  poft  acceptam 
iilam  maxima  cladem  explicatum  eft.  Itaq;  Aio  Loqueri  ex  ea  re  ara  confecrata  eft. 
Altera  ab  ade  lunonis  ex  arce  monuit,  quom  terramotus  fadtus  eflet,  ut  fue  plena 
procuratio  fieret . Quo  circa  lunonem  illam  appellatam  Moneta  accepimus.^  hac 
quidem  iccirco  inter  omina  annumeramus,  quod  ore  prolata  fint,  ^ deorum  uo^ 
luntatcm  fignificauerint.  Nonne  &id  quod  apud  Gracos  obferuabatur,  hoc  etiam 
certius indicatrPetebat  enim  facerdos ad facra  accedens:  refpondebant  alq 

ominis  piaculi  uitandi  caufa,  TrtTAoi  -n.  ayce3o:  Quid  dicam,quancum  fi 

dei  fummt  imperatores  ominibus  adhiberecCCerte  Auguftus  quom  agaibnioccur/ 
rilTet,cufus  afinus  Nicon,ipre  uocaretunmotus  fignificatione  nominu  feli 

Cia  fibi  omnia  fpopondit.Vefpafianusquom  folusin  Serapis  templo  confultar€t,ad 
Certam  fpem  imperq  cofirmatus  eft,quod  Bafilides  libertus  que  procul  agrum  relu 
queratjiticonlpedfumucniffet.  Regillianus  nonalia  caufa  ad  imperiuSc  purpuram 
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afdtus  cft  a militibuSj  nifi  qucd  ex  ui  nominis  regio  faftigio  dignus  exiftimatus 
Sed  quid  uetufta  Sc  fupra  memoriam  noftram  proiequor  f N onne  noftra  aetate, 
quom  Pontifices  ad  fummufacerdoiiueuehuntur,moris  cft  ut  eoru  nomina  immu.' 
tentur:esq?ipt'is  imponant, quz  falutaria  olim  facrofancftg religioni  noftrse  cognita 
f:nr,SC  ex  quibus  felicitatis  omen  habeamusr'Et  puellis  quae  deo  perpetua  uirginita 
tc  factantur, quom  primum  fe  uirginio  approbant,  aptifsima  nomina  imponuntur. 
Quem  morem  uideo  a quadam  confueeudine  antiquitatis  profedum . quom  enim 
pontifices  ucftalesuirgines  ad  facerdociQafcifcebant,n6  proprio  nomine,fedcuiuf» 
dain  prircaefacerdotis  quae  feliciter  olim  fuerat  c6fecrata,3ppellabant  his  uerbis:  A- 
maca  ce  capio.  Sic  ferui  qui  in  libertatem  uendicabantur,  patronorum:  fic  adoptiui 
adoptan  t tum  nomina  fortieban  tur.  Quid  uero,  no  ne  ego  qui  alioquinecjjaugurijs, 
neq;  ominibusraoueor,  necf  farie'putomultuea  ad  nos  pertinere,  lactari  plurimum 
folco  fjs  qux  olim  optimus  ^ niinqua  fine  praefatione  appellandus  pater  meus  in/> 
fami  mihi  euenifie  comemorabat:qugiicet  necjimperia,necp  diuitias>necg  fummas 
dignitates  po!liccrctur,animo  tamen  tam  libenter  ampledror, ac  fi  cxijs  fummaom^ 
nia  prouentura  mihi  putarem . Etquonia  uideome  inter  candidos  6Camantifsimos 
mei  (odales  uerfari:  nec  certe  mihi  melius  quicqua  dicendum  occurrit  quod  ucftra- 
rum  auriucomodofieri  po{sit,ea  explicabo.  Tu  omnes  infiare  agminatim, ut  quio 
quid  illud  efTet  aperirem.iicccgolbgaspreces  moratus  fic  ccepi.  Dicebat  mihi  fua/ 
uirst'muspater,quomforteadRomanumPontifice2Elinui(ftilsimum  regem  Neapo 
litanuin  obiturus  elTct  legationem, longa  cogitatione  fatigatum  feftudtisdedifTe.Ec 
quom  forte' eam  Ciccronisepifto!am,qu3ecftadM.Cjelium  Aedilem  curulem,  ha- 
beret in  manibus, arcp  eauerba  Iegeret:Ego  deprouincia  decedes  qugftore  Caelium 
prspofui.pueru  inquisfacquaeftorem.At  nobilem  adciefccnte, at  omnium  fere'  ex.' 
emplorncqi  era  t fupei  iore  honore  quifqua  ufuSjqucm  praeficerem.  Accurrens  nun- 
tius me  natum  ilii  fignificauir.  Tunc  hilaris  pater,  bene  habet,  inquit,  Caelius  mihi 
natus  cfto.&Cquom  luftricus  dies  adueniflctjcflemtjiuftraliaqua  perluendus,&f  iam 
facerdos  e feripto  myfteria  dicerer , dextram , quae  mihi  foienni  ritu  e fafcijs  exerta 
erat  j in  librum inieci,  quo  piaculares  orationes  continebantur.  Quomcjobftetrix 
Sc  facerdos  contcnderenc,inihi  manum  corrigere,&l  libellum  extorquere,  uixid  fir 
ne  multo  nixu  potuerunt. Tunc  Antonius  Leutus,Iurcconfultus  primi  nominis, &£ 
multsuir  prudentiae,  qui  me  ulnis  ad  facrum  fonte  tulerat, gratulatus  patri  dicitur, 
quod  tats  indolis  filium,  & quem  fpfe  multum  in  re  literia  promoturum  praefagiret, 
fufccpilTet.Et  quom  paucis  poft  diebus  familiares  aliquot  noftri beneiiierati  homi- 
nes in  gratiam  parentis  fortes  Vergilianas  adiuiffent,  duo  illa  carmina  exfextoli.' 
bro  fortiti  funr. 

Nec  uidifTc  femel  fatis  eft,iuuat  ufqi  morari. 

Et  conferre  pedem,  SC  ueniendi  difeere  caufas. 

Quod  mihi  cuiilo  Solonis  carmine, quod  a Platone  rcprehendit,uidemr  coucnfrc: 

yHfi<rKX  ifi  «a 

Vereor  ne  K cum  ilia  Apis  per  quifitione  coueniat , qui  multo  quid?  Aegyptiorum 
labore  perquiritur, nec  unquam  tamen  fatis  muenirfporcft . Nam  quantum  ego  in 
literis  profecerim,  ueftrum  eft  uiri  clarifsimiiudicium.Vnumillud  poiTum  meoiure 
mihi  arrogare,  neq:  uotumnec^  ftudium  unquadefuilTe  .TuncLilius51a1ij  plcric^ 
multas  in  me  laudes  congeficre , quas  necf  agnofco,nc(^  fifuiftemambittofus  expe 
tiffem.  Sed  Marius  ingenua  5C  iucuda  illa  libertate  fua  utens:  exiftimabo  te,  inquir, 
fpe  harum  laudum  dixilTe,fi  diutius  hos  laudatores  patieris , qui  tam  bene  palpum 
trudunt, ut  neminem  exfapiencifsimisnonfincadacfturiadinianiam.Quinficonte 
rendifermonis  gratia  ad  hilaritatemcf  auditorum  orationem  accomodafti,  dic  quid- 
de  Tibulli  carmine  fentias, cuius  modo  fecifti  mentionem; 

Expuit  in  molles  6C  fibi  quifqifmus. 

Non  erat  enim  locus  illeram  raptim  K praecipitanter  obeundus.  At  ego  quSuis  pia 
neintclligerem  Marium  remandi  caufa  id  ime  expofeere,  tame  quoniam  c*teno- 
ftendebant  fibi  efle  par  uotu  audiendi,  abdicato  omni  fuco, ita  refpondi-Ex  his  qu* 
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fiximus, potiiinis  facile  iiitcliigcrc  uctcres  monflviim  8C  qufdcm  in  ultimas  terras  a/ 
iportadi;m,pHta{le  iciicm  amatorein:  SiC  notilstmus  ucrficulus  Sulnioncnlis  poeta: 
inore  omnium  eft: 

Turpe  fenex  miles, turpe  fenilis  amor. 

Jn fenum  igitur  abominationem  detcftationc^aflcrucrimiuuenesfibim  finum  ex/ 
puilTe.Sic  em  defpuimus  comitiales  morbos,id  cft  contagia  regerimus.  Adde  quod 
inter  amuleta  exputatio  cenfebatur:  quom  quis  tranfirct  locum,  in  quo  aliquod  pe/ 
dculuadtjiret.fubicribic nobis  Sfilla  Gracoruientetia: 

extremum  fcilicer  infortunium  cft  fenex  amator.SC  hoc  quidem  t^uod  in  rem  no 
(Iram  faciebat,  attigi.  Sed  &'  intcllccfius  ille  pulcheri/me  quadrat,  quod  iuuenesani/ 
maduertentes  fenes  8C  confccffos  acate  ad  amorem  propcnfbs,fibiipfisquodammo 
doconuicia  faciunt,  fcq:  pari  exemplo  ad  delicias  Cupidinis  hortantur,&infinum 
expuunt redimentes  coargircntcscj  moiliciem  aedefidiam  ruam,qu6d  illis  amore  fa 
(agentibus  marceat  ipfi  ac  deOdeat.  Et  profectio  Salpeobftctrix  torpore  fedariquo/ 
cuni^  membro  inftupente.fi  quis  in  finum  expuar,afrirmauit.His  didis  plauferunt 
omnes,  Ulli  funtrccordationcamorisexliilaran.Et  pro  tinus  lulius  ut  erat  uegeto 
animosa  expoi  reda  fronte. Miratus  fum  inquit,  quod  ad  omina  uoces  facrifica/ 
les  rettuleris  illud  fauerc  linguis , quod  carteri  ad  filent ium  pertinere  arbitrati  funt. 
Etprofecco  lixc  Senecae uerba  funt:£<l  quotiens  mentio  facrarumliterarum  interue 
aerii, fauete  linguis-hocucrbuni  non,utp!ericf  cxiftimant, a fauore  trahitur, fed  im 
petatur  filentiuiut  ritepcragipofsit  facrum,  nulla  uoce  mala  obff repente.  £C  tu  qui/ 
dem  fi  quid  aliter  obfcruafti,  ne  pigeat&l  nos  comonefaccre.Tuncegorpetis  tu  qui- 
dem ex  merem  diu  ddigeter  obferua  tam,  & ut  compendio  obferuationis  fummam 
cofligam:faucreiingu/s  no  omnino  eft,  filentio  indulgere.  fed  eius  qui  facris  opera/ 
tur, orationi  nonobftrcpere;immouero  comprobare,  Sf  quafi  dicenti  fuccinere, no 
animo  £C  cogitatione  tantum  fed  ore.8e  proinde  duo  hxc  pleruncp  iunda  inueniun 
tur,  linguis  animiscf  fauete . Q_udd  fi  eaquxdico  ad  libram  diligenter  expenderis, 
intelligcs  me  non  loqui  a Seneca  difsidentia.  Dicit  enim  ille  non  a fauore  trahi  eum 
dicendi  morcm:quod  prorfusita  cft.neq;  enim  plaudimus  aut  acclamamus  aut  poilf 
cem  erigimus  in  facris.fed  filentium  indicitur  quaniuadnoftra  uerbaatiinettquan/ 
donosipfi  nihil  in  facris  cominifeimur,  nihil  cx  nobis  noftroue  ingeniomolimurt 
fed  omnes  ex  facerdotis  uoce  pendemus,  huic  incumbimus , huicaccinimusut  rite 
peragatur  facrum,  nulla  uoce  mala  obftrcpente.non  plane  nulla  uoce  dix!t,fed  mala* 
Ex  quibus  colligis,  no  mutum  omninoiilentium  &ldefidiofumagi,red  reJigiofum 
filquod  facerdotis  orationem  audet  r cuius  myfterif  inftar  quoddam  & in  religio- 
ne noftra  annotamus.  Solet  enim  facerdos  populo  indicere  furfum  corda,  cui  omni/ 
umore  fuccinitur,habcmus  ad  dominum. Et  tamen  interea  dum  fe  corda  habere  ad 
dominu  pra:dicanr,non  minus  facerdotis  uoces  obreruant:&  quom  ufui  uenit,com 
probatione  fuffraganturiquod  ipfum  mihi  prorfus  uidetur  linguis  aicp  animis  faue/ 
re.  Et  nofirx  quidem  opinioni  uidenturM.  Tuiiq  uerba,quee  modo  Marius  rettu- 
lit,calculii  ad  ijcerc.’  qui  boni  ominis  gratia  imperari  dicit  in  facris,  ut  linguis  lauca/ 
tur.  Quomodo  enim  ominis  gratia,  finuUa  prorfus  uox audiretur . Sed  hoc  Ouidi} 
carmen  certius  facit,  inquit  enim: 

Linguis.animis,]:  fauete. 

Nunc  dicenda  bono  fum  bona  uerba  die. 

Bona  fi  quidem  uerba  dici  oporicre  prpeipit  lanuarff  Calendis,  quom  tamen  feucn 
dum  animis  8d  linguis  ante  pracepiffet . Agnofeirur  hoc  cx  alio  eiu.''dem  poette 
carminclocupletius,quom  de  ferpente  Epidaurio  loquitur.  Sic  enim  prae  cipientem 
facerdotem  inducit. 

En  deus  eft,deuseft*anifflislinguisq!faitete, 

Quifquis  adefi  dixit, 

Etraox  quafi  fua  uerba  his  uerbis  interpretaturt 
Quifquis  adeft  uilum  ucncratur  numen, K omnes 
Verba  faccidotisrefcruntgcminata:pium<5 
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Aeneads  praftant  uocc  mente  fauorem. 

Ex  his  putamus  ita  fententiam  noftram  conflare , ut  nifi  mea  me  fallit  opinio , ani/' 
bigui  nihil  occurat, Tunc  etiam  Pifo:defa!utis  augurio  ueilem  fcire,inquit,quidren 
tias.Quid  inquam,  nifi  quod  uulgatumeftCminifteriufcilicet  auguri]  fuilTe,  ut  fi  de/* 
uspermicteretjia lutem  populo  pofcerenttquafi  ne  falutem quidem  a Dis  pecere,fei 
fir,ni  prius  hoc  ipfum  Di  concefsiflent.  Obicruabaturautemdies  quotannis  in  qua 
nulius  ad  bellum  proficiiceretur  exercitus,  nemo  fe  contra  pararet, nemo  pugnaret* 
quocirca  inafsiduis  periculis,  maximci^ciuilibus,  diuprxtermifTum  fuit.  Oppido 
enim  quam  dirticiie  erat  co  tempore  puramrebushis  omnibus  diem  Romanis  fer/» 
uare.  Att^jj  hoc  cft quod  DionSi  Suetonius  apudnofli'osdicir,ab  Aiigulfo  nonnul» 
ia  ex  antiquis  cerimontfs  paulatim  abolita  tuille  refiituta,  ut  laiucis  augurium.  Cor. 
Tacitusaiefalutis  augurium  quinc^&luiginri  annis  omiffum  repeti  ac  deinde  coni4 
nuari  placuilTe  Ciaudioimperacori.Mirorquofdaprareimifiiie  hacinrc  Ciccrois 
uerba,  qux  Quintus  frater  ioquituntihi  P.Claudiusaugur  coful  nuntiauit  a dubita 
to  falutts  augurio  bellum  domefliciiti  ifte  ac  turbulentu  forctquodpaucispcft  men- 
fibus  exo)  tum, paucioribus  efl  ij  te  diebus  opprellum.Quom  hxc dicerem, inter  Li 
lium  SC  Marium  animaduertf  coirouerfiam  obortam  efie  • Nam  quod  ego  dixeram 
Idaeorum  dacwlorum  nomina  ad  auertendos  terrores  ufos  elTe  ucteres , aflerebat  fe 
Mariusapud  Piut.irchum  propriosdigitoslegiflejnondad^ios  Idaeos- Atep  ita  iic/ 
tuftam  ledtione  Aidi^imprefsionem  tuebatur,  quado  de  hac  re  in  Piuraichiiibeilo, 
cui  titulus  TToe  cLvZsMhotZ  iwj£i  inuenitur. Nitebatur  autem 

Warij  femcciauetuftacelibrora.-quosad  eam  die  uidiflet,cu  nero  Aldinoftri  clariisi 
mi  uiri  autoritate. addebat  dodtifsimorum  hominum  fenrenna,  quieum  locum  fuif- 
fent  interpretari.  Vtebatur  dC  ad  eam  i em  comprobanda  hac  ratione:  quod  ueteres 
adeo  uim  quandam  digitisineirefulpicarenturiutex  his  unum  medicum  appellaue 
rinqquem  lub  curribus  triumphantia  ad  propulfandam  inuidiam  ineris  fuit  appen 
dere.  Hunc  etiam  luflraiem  appellatum  alq  cxiftimauere:quo  fokbant  comodemo? 
fibus  ierpeniu  faliuas  allinere. Quid  quod  alium  falutarc  nuncupauerc,quem  filen/* 
tiodicaucranr:  &:  quidem  eo  habitu  liarpocrates  filentij  prxfes  ab  Aegyptiis  finge 
bat,  ut  illo  os  obfignaret.  Cuius  imagine  apud  Romanos  Angerona  referebat.  Sic 
etiam  Alexander  dicitur  Ephcftioni,  quom  fecretioresmatrisiiteraslegilTec,  indk 
xiiie  filent iu.  Nonne  Pyrrhi  regis  pollex  pofi  eius  obitum  ad  quaeda  remedia  rc- 
feruatusefljinagnacfincelebricate  habituscQuidammorbocomitialilapfos  proti/ 
nus  exurgerefi  pollices  pedum  pungantur  exiftim  an t,  ex  iisguttJe  referantur  in 
facieiTitauc  fi  uirgo  dextro  pollice  attingat;  hac  coieciura  cenfencesuirgines  carnes 
edendas  hoc  morbo  laborantibus.  Ali),  pollicem  manus  prfftringentesccmpeftates 
8C  grandines  fedare  autumant.  Si  quis  cytinuunum(eft  autem  hic  primus  mali  gra- 
nati partus  florere  incipientis)  folutus  uinculo  omni  cinctus  & calciatus,  atqi  etiam 
annuli,  dcccrpferit  duobus  digitis  pollice  & quarto  finiftrje  manus,  arcp  ita  luftratis 
leui  tactu  oculis, mox  in  osadditumdeuorauetif,nedentecontingat:amrmant  nub 
lam  oculorum  imbecillitatem  paflurum  eo  anno.  Ex  eadem  Magorum  fuperflitio/' 
ne  pollex  in  pede  prtf  ligatus  proximo  digito  nimores  inguinum  fedat.  In  manu  de-» 
xtra  duo  medi)  lino  leuiier  colligati  diftillationes  at  (^lippitudines  arcent . Quis  ne- 
fcic,2rsidcregrauidis,ucIquomremediumalicuiadhibeatur,digitispe(ftmatim  in  fe 
amplexis,uencficium  elTe:id<^  compertum  tradunt  Alcmena  Herculem  parieterpe^ 
lus  R circa  unum  amboue  genua,  iie  poplites  alternis  genibus  imponi.  Ideo  haec  in 
confilqs ducum  poteftatumue fieri uetuere  maiores,  uclut  omneatSum impedien- 
tia. Sed  fi  quis  elr  cui  hxcnofirafenietia  arrideat,  QC  digitorum  nomina  ad  amolien 
dos  terrores  putae  ueteres  adhibuifle,  cur  no  in  eius  gratiam  eorum  nomina  Grace 
ficuti  antiquitas  appellauir>cnumerair)usr'Suntaute  hfc, 

nonnulli  tamen  ex  pofterioribus  ad  Romanam  imitatione  ita  ijs  no 
mina  indixere,  ac  fi  dicas  pollex, index, 

mcdicus,annularis,auricuiaris:ubi  rame  aduertendum, medicum  ab  ijs  dic'(um,  qui 
fit  medius  autfamofustnon  qui  minimo  proximus, quod  alq  pleriifputauerc-Adde 
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^uod  complexu  8^  dearticulatione  digitorum  antiqui  numeros  indicabant.  Non  eft 
K iilud  praeter  remtquod  Caefarum  illuftrium  uiroru  imagines,  tum  uero  SC  Har 
pocratem  8C  deorum  fimulacra  digitis  ferebam : ut  minime  mirum  uideri  debeat,  fi 
ad  propellendos  auertendosep  terrores  eorum  nominibus  uterentur . Dum  haec 
Marius  dicerer,  mula  qua  Lilius  uehebatur,  quom  forte  rubo  canino  h *fi  iTer,ante.' 
ambulone  noftrum,  qui  nefeio  cuius  rei  ergo  ftiterac  gradu,  calce  percufsit:6C  quo/ 
niam  iiibiequi  non  poterat,  excepit  illum  canterio  ftabularius,  qui  nobis  hippope/ 
rasferebat.AtiuuenesfodalesLilium  hortabantur,ut  uinum  mulx  propinaret,  quo 
calcitrofa  eile  defincret.  Sed  Lilius  minime  calcitrofam  efie,  immo  uerueee  mitiore 
deicrabat.uerum  ei  id  moris  efiejUt  canibus  no  mordicus  fed  calcibus  repugnet.Mi 
rabantur  hoc  omnes,  quom  canis  omnino  nullus  nos  iequeretur.Lilius  uero  canem 
ligneum  fe  dicere  profefTus  eft,  non  latratorem. tum  omnes  quid  hoc  eftet  aenigma^ 
fis  percuncftabantur.  At uoSjinquit Lilius,  no  meminiftis,  quid  olim  Phyfcio  Locro 
Amphidfyonis  filio  euenit.  Qui,  quom  forte  inter  eum  parente  obortu  eftet  difsu 
dium,  multis  ciuiumacceptis  defedibus  ftatuedis  Apollinem  cofuluittreiponiumi^ 
tulit  ut  eo  loco  urbem  conderer,  um  tv}^h  c/Ik^S&s  ^omujgs  ubi  a cane 

ligneo  morderetur . In  alterum  itaq?  maris  littus  tranigrefliis  Kuiio<r€»Tet/,  id  eft  ca- 
ninum rubum  pedecompreisic:  uexatus^  plufculos  dies  ulcere,  eo  loco  ubi  oracu/- 
Ium  iufierat, urbes  condidit, Phyfcos,Hyanthia,SC  alias  omnes,quas  Locri  Ozolac 
coluerunt.  Hic  eft  canis  ille,  qm'  etiam  n unc  mulam  uellicauit:de  quo  fe  belle  ufndi/ 
calTet,nifi  anteambulo  nofter  femur  oppofuiftet.  fed  mercede  tulit.8£  hxc  renidens 
loqui  defterat  - Sed  Marius  ceuaftlus  quidam  inflabat,  ut  ueifuper  Dactylis  Idteis 
herbam  darer,  6^  iam  nunc  ad  digitos  referendum  fateretur : uel  rationes  proferret, 
quibus  ftiamfenrentiam  tueretur-HisLilius  paulifper  c6motus,nemultumpIaceas 
tibi  tuis  rationibusMari.Nam  fimead  autoruuetuftate  uocas,totideuerbis  uideor 
libireipoderepofle.Habeo  enim  ego  meos  Publios.fin  claroru  uiroru  8C  docSirst 
mi  Aldi  autoricaf  c niteris, uide  quid  agas,  qui  in  periculii  lIimmorQ  hominum  exift  j 
mattone  trahas. Preficiut  enim  illi  miniftros  imprefsionibusjquorudiligentia  ftcubi 
cacutiaqno  debet  id  protinus  magnis  uiris  fraudi  efte.  & profedlo  in  arte  preffbria, 
nemo  noftrum  eft,  qui  non  audiatnec  exigi  debere  nec  pofte,  ut  ad  unguem  omnia 
procedanttat^  hocprafertim  in  re  tantilla.  Nam  QC  tuipfeuides  quam  facilis  8^  Iu.» 
bricus  lapfus  fit,ut  pro  fcribatur.Qiiod  deinde do<fti  SC  prg/ 

flantes  uiri,  qui  eum  locum  incaftigatu  deprehenderunt,non  diutius  trutinantes,K 
forte  aliqua  earum  rationu  quas  dixifti  perfuafi , ad  eandem  effigiem  latine  conuer- 
tere,aIioqui  feite  atej  eleganter.buc  accedit  quod  fuum  cuiq;  palatum,  nec  turpe  illis 
puto,quod  ne  tibi  quidem  nuncMari,ucdeproprqs  digitis  quam  Idaeis  dadlylis  ien- 
tire  maluerint.  Nec  tu  profeclo,  aut  eorum  qufiquam  sgreferre  debet  fi  meam  fen.^ 
tentiam  tueonpermittoepid  mihi,  quod  gratis  omnibus  fumpermifiurus.  Rationes 
auiem,quae  mihi  eam  fententiam  cociliant,breues  admodum  funt.Noftienfm  illud 
«tjAkj  «AySatt?  Afij-®-.  Tua  aute  oraifo,quae  luculenter  SC  dotSe  fed  nimis ambitiofe 
digitoru  Encomiu  percurrit,  nihil  minus  amgir,quam  eos  fuapte  natura  adauerten 
da  mala  atcjincomoda  uim  habere.Nos  aute  illud  habemus  exploratum,  relchines, 
caberos,curetas,corybantes  cumidaisdadtylis  apleriftp  cofdemhabicosrquipro  Io 
ue  infante  in  Ida  excubantes  eficcerunr,ne  Saturnus  Rhe»  partum  refeiret. 

Quom  pueri  circa  puerum  pernice  choria 

Armati  in  numerum  pullarent  eribus  aera. 

Quam  rem  locupletius  Callimachus  exequicur» 

"T<i\j^i(S7ri7TAHy«vi%.s,';vx 

«asri</l©'  eitrccioi,H^(*H  aio 

Hinc  nomina  illis  impofita  animaduertimus,  quod  inconniuentibus  oculis  loui 
letnper  operam  darent.  «syvfco-Zcai'  enimeftieporummore  oculis  patentibus  fom- 
num  caperc.Vt  nemo  mirari  debeat, fi  deinde  luppiter  ad  fummu  faftigium  cuecliis 
jjsuim  tepeliendi  terrores  concefterit,qui  eumfecurum  olim  fecerant  BCfaerant 
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tutati.Bencfidorum  enim  quae  in  prima  jiate  acceperat, eum  poetg bcncmcmorem 
finxerut:  utpotcqui  Oleniam  capella , & duos  haedos  in  aftra  rcculerit:diphthera<^ 
pellem  prsfto  femper  habeat , in  qua  hominum  aut  uirtutes  aut  flagicia  conferibat. 
Nam  qupMelqs  nymphis  qusecp  Adraftee  bene  grati  animi  indicia  oftenderit,  non 
puro  hoc  loco  referenda . Ceree  locum  in  Parrhafiaubieum  Rhea  peperit,  ita 
erum  ac  relig/ofum  effe  uoIuir,ut  necj  ibi  mari  fcxmina  admifceai,ne9  prorfus  quic 
quam  nafcaiur, 

;tj(/  a^iSvms 

ifTTi-nys  JiyjLH  tfay? 

«uyv^icj/  icftAwtn  a:7nc/'«t'»<Jb'. 

Idzos  autem  Dadtyios  comodos  fuifle  humano  generi  mulraru  rerum  inuentione 
nemo  non  nouitjnin  quis  forte  ferip  torum  lapfu  deceptus,  quipro  Idgisludfosfub- 
iriterunc-Eos  ueroalij  quinij,  alij  tres  exiftimauerunt;  a quifauseoriinominaditSa 
funr,  Ceimis,  Damnameneus,  K Acmon.  Sed  Celmfs  ideo  ab  alfjsreiedlus,  quod 
Rheam  deorum  matrem  uiolare  uoluiiTct.Enarracor  Apolloni}  hoc  de  his  Phoroni 
dis  carmen  affert:  yv'3K  ■yihiiir 

iJlcuoi  wJjaiSlr  c^is^oi  BiKi  y/cucy, 

xi\{iis  /icciiVitiiSU'i\ji  n laycci  V3^ 

VjymXaiiBt  SiSjsecwovTil»'  oyasj 

«i'  "AyyluJ  «^cwssis 

ivgai/  ^ vf  figet  vaTTtU!  loyvTtt  oi</*sg9j; 

T Htnyx^w  0Y:y'i(/til^euf 

Eos  alri  quinc^  &C  uiginti  dixerut.Phereyides  duos  &r  quinquaginta  exiftimauifJ  8C 
ex  bis  duos8c  trfginta,quos  kuos  dixit, fafeinatores  fuifle.Reliquos  autem  uiginti, 
qui  dextri  dicerentur , fuperioribus  contrarios,  utpote  qui  maleficia  diffbluerenc.Et 
DadtylosnucupacoSjUel  a digitorum  numero,  uel  quod  rabulis  traditumfit,  Opem 
inldam  cretenfem  ex  fuga  delatam, quom  puerperi}  tempus  inflaret  primam  motis 
parte  manibus  apprehcndifle,atc5  partu foIutl.Ex  imprefsione  uero  palmarB cu 
retas  prodi}  fl'e,atfp  hinc  dadylos  appellatos.AIi}  no  ab  Ope,fed  ab  Anchiale  nynv 
pha  id  faeflum  uolunncui  fententise  Apollonius  ££  Varro  Atacinus  uidentur  in  Ar 
gonauticis  hoc  carmine  fubfcripfifle. 

Quos  magno  Anchiale  parcus  adada  dolore. 

Et  geminis  capiens  tellurem  Oaxida  palmis. 

Et  Celmim  quidem  in  adamantem  conuerfum  fatis  Ouidiano  tefiimonio  conflat: 
quamuis  eum  locum  multi  aufi  Ont  uiolare  SC  fomnia  in  eo  cominifei . Qiod  autem 
de  eorum  nominibus  diximus, uidemus  alios  Hyperbinaddidifle,  quod  apud  Pho.' 
ronidem  Acmonis  cognomecum  legimus:  ut  in  hoc  ferme' idem  quod  in  Nepenthe 
contigit  euenifleapudnoftrosinteHigamusjUtnominisepithemm  in  nomen  migra 
iierir.Fauet  huicnoftrK  fentent!»,qu6d  palmarum  frucfusjquos  deorum  honori  di 
camus, IdcEos  Dadylos  appellauft Idaea  gens  contumelia  numinum  infignis:ut  obi- 
ter Plinio  pa  trocinium  feram , apud  quem  ineptius  nefeio  an  indodius  ludaea  gens 
& legitur  £C  explicatur.  Horu  enim  quibufdamoileus  in  pomo  nucleus,  lunatusc^ 
dente  contra  fafeinanies  religione  politus.  Adde  quod  in  dadyiorum  genere  ficcicv 
res  Nicolai  appellantur, fcd  amplitudinis  praecfpug.nam  quaterni  cubitorum  longt^ 
tudinemefficiuntjficdidiuel  a Nicolaoperipatetico  mirae  ruauitatis,amcEmfsimicg 
iiigenij  philofophoiuel  quod  magis  arridet,  a uidorite  omine. quidea  Samothra/* 
cibus  occulta  opertaneae^  religione  Idaei  Dadylt  coluntur,  fed  Cabirorum  nuncupa 
tioneiquatuorexiflimantur,  Mseetiiii®':  licet  no  de.' 

funt  qui  Axierum  Cerere,  Axioccrfatn  Perfephone,  Axiocerfum  Dite,  Cafmiiijnt 
«ero  Mercurium  interpretentur,  ah}  duos  tantum  ftacuant  ,4emorem  iuniorc,  d- 
luraiouem,  liuncDionyfumexiftimantes.  omnino  aute  a Cabiris  Phrygiae  montis 
bus  uidentur  appellati.  Adeo  autem  hocdeinittjs  Samothracum  nobis  fuffragatur, 
ucnon  modo  immunitatem  a terroribus  perpetuamep  fecuricate  ufuennbus,  fed  fun 
dis  etiam  uita  cultum  & religionem  uetcrespracflariexiflimarint  his,  quiineorum 

facris 
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(acrts  initiabatur.  Atcg  hoc  eft,  quod  Apollonius  dicit  argonautas  Orphei  praecepto 
ad  infula  Elecirg  adnauigaflc,  (fic  enim  Samothrace  appellar)  ut  dffc etes  inuiolabi<- 
les  initiorum  leges  tutiores  incolumiorescp  deinde  mare  pernauigarent; 

vHm/ff  edr  «TA«*'77(/?©-',0(JiJit  dlx^Titr 

tc^fHKTSt  «yoMHtn  rtAalrif oeff«n  &i/jitsKs 

aao-ji^xit  KgveiostxM  «A*  vKuriTiKeiv^, 

Adde  quod  dei  magnf,auerlbres<^  aueruncffut  nofiri  ueteres  dicebant)in  his  potif- 
iimumfacris  colebatur. Quales  Caftor6C  Pollux,  quibusprimis  «vor/  cognomentu 
impolitum  efl,  quodfubiectosfibi  fecuros 

cxpcrtescjj  moleftiarum  faxini.Quos  in  mari  inuocabanr,eorumq;  numini  gemi 
nas  ftellas  afsignabant  faIucares,&C  profperi  curfus  pronuntias:  quaruaduentu  fiiga 
ri  diram  illam  ac  minacem  appellatam<^  Helenam  ferebant.  Addebant  his  marrem 
Dindymencm  Cybelem,  cuius  eria  numen  mortalibus  falutare  infortunia  propelle/ 
bat.Proinde  ex  religionis  ritu  Apollonius  uidetur  dixiffe: 

7»;^«  «/S  Tii/yti  MTHfftij  k^isfi'4-cu  ipyuAxs, 
ysyx^iv  uS>A«fco(/ 

JVluItis  fcilicet  precibus  Cybelem  oblecrabat,uc impedimenta  auerteret,Sf  precibus 
uiciimationes  addebat. per  Herculem  non  intei^eftiue  huius  deo  uideor  metio 
nem  feciire,quom  huic  iuncli  id  efl  afielTores  exifiimati  fint  Idoorum 

dadxylorum,de  quibus  nobis  fermo  eflinfticutusj  proceres  £C  antefignant  Titias  8C 
Cyllenustquos  etiam  i^cdceij  tflxKTvKwg  fiai^^yi-rxs  Grgci  appellaucre.  Nec  prius  Mi 
leiij  Rheo  facrum  faciebat^quam  his  liraffent.  8^  quidem  Titiam  indigena  deum  dC 
loue  natum  ah]  finxerunt.  Alij  ex  Mariandyni  filifs  feniorem,  cuius  opera  imprimis 
gens  illa  adoleuit,  8Cad  felicitareprouecfla  efl. Cuius  rei  ergoinfummo  etiam  cultu 
a Mariandynis  habitus  efl . hac  ratione  fadlum  duco  ut  Sophocles  Dadlylos  Idoos 
Phrygas  appeliarit.Necputo  illud  mediocriter  iudicio  meo  fuffragari,qLiod  a maxt 
mis  autoribus  inter  eos  Hercules  cenfetur,SiC  Salanimus  dC  Pyrrhichius  a quo  Vyr/ 
rhica  faltatioinueta  cll.Ita  em  a Plinio  feriptum  puto, non  aut  a Pyrrho.Sedhoclo/' 
co  de  Hercule  tantum  dicturus  fum : qui  etiam  initiatus  in  lamothracibus  facris,  bC 
minora  myft eria  intlTe  primus  credit  quo  inde  celebrabatur,  quom  maiora  Athenis 
perficerent  .hicautem  perpetuus  moftrorum  expugnator,  & humano  libertatis  uin 
dex  fuifle  fatis  conflat. Hinc  hi;Tf07rSj-&',  ideftauerfor,hinc  «At/jjojx©-,  id  eflma.' 
lorum  propulfor  publico  proconio  celebratur.  Adde  quod  eius  imaginem  in  annu.- 
lis  geflantes  tacitum  fauorem  affequi  diceb3ntur,5C  pius  fortuno  mereri;  id  quod  de 
Alexandri  magni  cfFig te  etiam  uulgatum  accepimus  . Quid  uero  nonne  &C  uulnera 
nodo  Herculis  proligare  mirum  quanto  ocior  medicina  eflratcp  etia  quotidiani  cin- 
dus  tali  nodo  uim  quandam  habere  utilem  dicuntur,quom  Hercules  cum  prodide/ 
rit.hocanguesinMercuni  caduceo  complicati  oflenduntur.Nec  mihi  fraudi  duxe.- 
ritquifquamjquddqaomTheron  rex  Hifpaniocitcriorisad  expugnandum  Hercu 
Iis  templum  ageretur  furore  inflin<flus,exercitu  nauium  Gaditani  ex  aduerfo  uene.' 
runqprouedi  nauibus  longis:  comffToc^  prolio  adhuc  oquo  marte  confiflcnie  pug 
na,fubito  in  fugam  uerfo  funt  regio  naues.fimulcj:  improuilb  igne  correpto  confla 
grauerunttpaucifsimi  qui  fuperfuerant  holliu  capti  tndicauerunt  apparuille  fibi  leo 
nes  proris  gaditano  clafsis  fuperllantes.ac  fubiro  fuas  nauesimmifsis  radiis,qua!cs 
infolis  capite  pingiintur,exuftas . n5  enim  hic  tantum  animaduerridebet  terrorem 
immiffum  in  hoflcs  Sc  delubri  Herculis  prodatores:  quantum  l■'^pu!^um  reiectumc^ 
a Gaditanis, qui  delubrum  tuebantur.Si  igitur  Mari  animo  coliigcs  Ideos  Dacty 
los  fafeinum  abdicaiTe,  &C  louem  infantem  ab  impia  paretis  manu  nendicafl e,5iL  in^ 
ter  SamothracG  cerimonias  magno  in  cultu  fuifle;  Caflorcmqs  ac  >^olluccm  £c  Her/ 
culem  eorum  numero  adferiptos,  nihilputo  poflliac  tibi  fore  fjper  ambigui , quin 
Ideorum  Dacflyloruuim  8C  nomina  ad  prodendos  terrores  arbiti  eris.&i  in  noflram 
fentenciam  concedas.  Quod  fi  mihi  fortafle  parum  crediSjparumcpte  iam  diifcora^ 
Pones  mouentjquo  te  profecflo  moueredebeauac  Platoni  tuo  iam  non  credere  inci 
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pe:quf  motum  agitationem^  infantibus  falubrcm  efle,  tam  nutricibus  exploratum 
dicit,  quam  rjs  qua  remediis  Corybantum  uacant.  Quom  enim  pueros  ad  fomnum 
tardiores  illiciunqnon  quiete  hoc  nccp  filemio  fed  contrarqs  factum : ulnis  enim  fe^. 
tunt  dC  cantu  quafi  tibicinio  quodam  mulcent;  ficut  in  bacchantium  furentium^ 
remedijsfitjhuiuhnodiagicationis  choreamufat^utuntur.Caufa  huius  rei  eil, quod 
merep  affedlus  ex  his  timore  coftat.  Expaucfcunt  enim  infantes,  terriculamentis 
quibufdam  propter  finiftrum  quenda  animi  habitum  permouetur . Quom  ucro  ad 
hunc  affe(3um  quifpiamagitationem  affert,uincit  exterior  ille  hunc  interiorem  ter- 
ribilem alioqui  6C  furiofumiquomc^  uicerit,  traquillam  animo  prtefiat  quietem,  fub^ 
fultu  cordis  fcdatoiatq?  ita  fomnum  conciliant. Interdum  SC  uigilames  per  tibiam  ac 
tripudiumaccedentedeorumpacrocinio,quibusfuppliceslitabant,afuriofoaffeclu 
ad  ianf  mentis  habitum  reuocamur  .Vides  ex  his  Platonis  uerbisconfiare,ueteres 
ad  ablegandos  terrores  ab  infantibus,  Corybantum  ScT  auxilio  SC  imicationeufos: 
ut  mihi  iam  minus  difRcultatis  fit  ad  hoc  perfuadendum  tibi.  Et  profedo  fi  diligen- 
ter animaduerre5>nihil  poteft  cogitari  infolfius  inepciusueiquim  fi  quis  eam  Plutar 
chileclionem  tueri  pergat,  ut  id  eft  propriorum  digitoru 

nomina  terrores  auertant;  quafi  uero  proprii  cuiuicf  digiti  nomen  habeant,  dC  non 
quincp  nomina  omnibus  digi  tis  fint  comunia,  qua:  tuprse  clare  paulo  ante  exprefsi 
fti. Quanto  ergo  hoc  facilius  ilIuftriusq!,immo  ueroSC  uerius,IdgisDa<3yIisaccom 
modareC  Atq  hic  Lilitis  dicendi  finem  fecit. Paraueratfe  iam  dudum  ad  ea  rurfus  op 
pugnanda  Marius-Sed  nos  minime  id  pafsi  fumus,  alioqui  difeep  tatio  non  erat  ter.^ 
minum  inuecura.Et  euefiigio  DanieI,  qua  eft  prudentia  infignis,  ut  alio  orationem 
cuocaret.Dixifti,inquit,Caeli,  & pontificum  K uirginumfacrarum  nomina  immiv 
tari.  Poteras  his  addere  religionis  confe(fianeos,quiq  in  comuneEffenorum  more 
uiuunt,  SC  fub  ciufdem  diui  numine  cofarreantur . Nec  profecflo  id  mirum  cuiquam 
uideri  debet,  quando  illi  homines  geminum  natalem  agnoicunr,&  quo  primum  in 
lucem  editi  funr,Sd  quo  celo  initiantur.uideo  aute  £C  ueteres  idem  fenfifle.  SC  ne  me 
fine  tefiimonio  antiquitatis  loqui  exiftimetis,  en  uobis  Apuleius. Exhinc,  inquit, fe 
iliuifsimum  celebraui  natalem  facrorum,  & fiiaues  epulas,  & faceta  conuiuia.  Dies 
etiam  tertius  pari  ceremoniarum  ritu  celebratus;8C  fenta  culum  religiofum  SC  teletae 
legitima  conlummatio.Aded  ut  nobis  fateri  liceat  cos  homines  alteram  quidem  ui^ 
tam  mortalem, immortalem  alteram  degeretSC  quod  ad  homines  quidem  atfinctalr 
tero  nomine, quo  ad  deos  altero  nuncupari.  Satis  enim  uobis  exploratum  puco,non 
eadem  nuncupatione  homines  atq  deos  res  appcllare.ld  quod  animaduerto  Home 
rum  etiam  fenfifletcuius  carmina  exprimere  tencabojnifi  modo  memoria  ab  ineuiv 
te  aetateimbuta  fefellerit: 

««AsffJtffc»  (/S  Kv/uvJifi. 

Chalcida  Di  uocitant,morta!es  uero  cymindin. 
EftaucCymmdesnodlurnusaccipiter,  qui  cu aquila bclluinterneciuu  gerit.Qiiam 
tenifi  fallor  &C  in  Cratyloobferuauit  Plato.  Quod  aut  de  adopriuis  & libertis , qui 
in  adoptantis  SC  patronorS  ibant  nomina,nefcio  quid  attigifii,  non  uideoquf  ratio 
maiores  noftros  mouerit.Proindefi  quid  ad  ea  res  habes,  ne  pigeat  in  mediS  profer 
re.Tunc  ego. Quid  eft  mi  DanieI, quod  exploratu  mihieiTepoflVr,  &r  tibi  ignotum: 
aut  quid  elt  quod  foiam,&  tu  nefcias.Nam  quod  de  adoptiuis  K libertis  petis:pofi3 
magis  rcfpondere  ita  fi'en  confucuiile,^  ratione  reddere  cur  fic  fieret. Na  K Augu^ 
ftu  fatis  conflat  pofl  adoptione  nomen  Ctefaris  accepiflcjid  quod  cofirmat  Dion.^ 
T.Pomponius  Atticus  a QCtecilio  adopratusjilloinquaqui  a p . R.  poftmorte  re 
fte  tradlus  eft,ex  tcflimonioM.Varrois  QCfCjliusfuitappellatus.S»^  ad  Acticu  Ci 
ceronis  uerba  a praclaris  uiris  obferuata  hoc  indicant.  De  Eutychide  gratu  eftrqui 
uetere  pronomine  nouo  nomine  Titus  erit  Cgcilius:  ut  eft  ex  me  ex  re  iusflis  Dio 
nyfius  M.Pomponius.Quod  fi  qua  ratio  huicrei  inuenin'  poteft,  quauis  minimefa/ 
cile  fit  gentium  mores  ad  rationem  uocarei&T  ut  pulchre  lulianus  lureconfultus  in^ 
quit, non  omnium  qua  a maioribus  conftitutafuntratioreddipoteftteaomnisana 
curje  imitatione  trahi  poteft-  Liceret^  mea  fencencia  no  abfurde  eam  rationc,quani 

modo 
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tnodo  prudenter  adeo  de  adeuntibus  religionem  attulifli,  adoptiuis  ac  libertis  acco 
fnodari:qui  quando  ueIadoptantur,uelm  libertatem  atTeruntur,uidentur  quodam- 
modo iterum  nafei  ac  nouam  uitam  mchoarc.Et  profedlo  ficud  olim  patribus  fnte^ 
grumerat  ijsquosex  fegenueranr,fua  nomina  imponere,5i  quafi' feipros  in  filrjsre 
generareiita  adoptantibus  liberum  erat  eos  quos  afeifeebant  libi  filioSjfuo  nomine 
nucupare.  Qua  enim  magis  meliusue  ratione  poilenr  oftendere  eos  fux  familiar  in^ 
fertos  libitp  filios  effectos  effeCquando  adoptio  in  eoru  maxime  uel  gratia  uel  lolaiiS 
inffiiuta  eft,qui  nun^  filios  iuftulerar,uel  quos  fuff  uliffent  deceiferat.Eft  aut  quxdS 
fimplex  adoptio,  quom  quis  iuremagiltratus  eum  fibifiliumnepocemueafcifcit.qui 
iit  scate  minor,  quiepin  aiienafit  poteitare.  &L  huius  quidem  fpeciesqusdam  eft  ea 
adoptio  qusfit  per  ss  K libram, imaginem  quandam  emptionis  habes : SChacquu 
dem  Auguftus  Imp.C.&C  L. Agrippa  natos  fibi  filios  cmit.Eft  dC  altera adoptio,quf 
• comodius  arrogatio  dicitunquom  puberes qui(^  fui  furis  funt,adoprantur:quod  ple 
runtp  principum  autoritate  fieri  confueuic.  Adeo  autem  adoptio  naturam  imitatur, 
ut  minor  maiorem  adoptare  non  pofsit . Monftro  enim  fimile  eft  filium  patre  natu 
grandiore  uideri.&T  quide  adoptator  adoptatu  plena  puber:ate,id  eft  decem  SC  ocio 
annis  debet  prscedere,  fi  credimus  Modeftino  . Proinde  iure  Ciodrf  adoptatio  im- 
probata eft,quom  C.Foteio  adoptatore  maior  efietgtate.  Videmus  & in  arboribus 
huius  rei  imitationem  quandam,  quom  ramufeuii  uel  gemmae  aliena  arboris  arbo^ 
riinferuntur. 

Etfepe  alceriusramos  impune  uidemus 

Vertere  in  al terius, mutatam^  infita  mala 

Ferre  pyrum,5l  prunis  lapidofa  rubefeere  corna. 

Quod  infitionis  genus  poft  caluin  locupletem  artium  inuentorem  in  arboribus  p3^ 
nim  feracibus  primum  tenraCum,  dC  mox  ad  delicias  in  frugiferis  etiam  fadrum  exu 
Itimamus.Eft  etiam  h^c  ratio  in  feruis  filuftrioriqui  pene'  in  hominum  numero  non 
cenrentur,quom  libertate  careat,qua  nihil  homini  aptius  aut  optabilius  efteporeft. 
atep  iccirco  eos  prudenter  lureconfulti, quom  in  libertatem  uendicentur,prifiinam(5 
conditione  muienr,non  tamen  capite  minui  exifiimant;  quom  nullum  leruis  caput 
afferebatur. Eft  ergo  ijs  libertas  caput,  &r  quafi  uitaiquam  fimulac  ineunt  uel  uindi- 
<fla,uel  teftamenrOjUei  cenfu,  quid  mirum  fi  nouum  nome  accipiunt:atc^  eius  potifsi 
mum  nomen,  cuicaputideft  libertatem  debent : quem  etiam  loco  patris  habent, 
unde  6c  patronus  appellabatur.  In  qua  re  no  pigebit  Lactantij  uerba  afferre, qua  no 
bifeum  aptift  ime  faciunt.  Nec  immerito  pater  familias  dicitur, licet  tantum  filios  ha 
beat.  Videlicet  nome  patris  complctftiiur  etiam  feruos:  quia  familiam  fequuntur.  8C 
nomen  familiae  complectitur  et  ia  filios,  quia  pater  antecedit.  Vnde  apparet  eundem 
ipfum  5l  patrem  feruorum&d  dominum  filioriJ.Ocnicp  SC  filius  manumitricur,id  eft 
emancipatur,  tanquam  fertius : &C  feruus  liberatus  patroni  nomen  accipit  tanquam 
filius.Nam  feruusiuftam  libertate  adeptus(leges  enimlunia  Norbana^  Aelia  Sen 
lia  pridem  exoluerunt ) ciuis  Romanus  efficiebatur , bC  patroni  nomen  mutuaba- 
tur. Quem  morem  in  re  tanti  negocq  feruari  (olere  minime  mirum  eft.  Hic  enim  de 
libertate  agebatur , fine  qua  homo  uix  hominis  nomen  capit . Quid  uero  quod  in 
tid-culis  etiam  fumma  religione  utebanturf  ceu  quom  falfo  quifpiain  externo  agro 
mortem  obrjire  niitiabatur,  8c  deinde  domu  incolumis  reuertiffer,ianua  in  domum 
non  admittebantur,  (ed  per  impluuium  fefe  dimittebant.  Cuius  rei  caufam  plane  fa.' 
bulofam  perfequicur.Quom  enim,  inquit,in  nauali  prselio,  quod  apud  Siciliam  ge^ 
ftum  eft,  multos  defideratos  elTe  falfo  nuntiatum  eflet, domu  deinde  redeuntes  bre.' 
ui omnes  interieruc.  Vni  autem  ianuam  ingredi  conanti  temere  claiifam  obftitiffe, 
nec  quom  apcrireniceretur  potuiffe.Homineibi  proforibus  confopitum  in  fomtiis 
fpeciem  uidi{Te,a  qua  fuper  tectum  per  imbrices  defcenfus  in  domum  oftenderetur. 
Quod  quom  feciffec,&  feliciter  uixit,K  ad  fenectutc  peruenit.indcpofteris  morem 
fuiffe  proditum.  Sed  Plutarchus  eam  fententia  magis  probat,  quod  huiufmodi  horni 
nes  uereres  minime  puros  putarent :nec  illis  omnino  admircerentur,  proculc^a  tem 
piis  3tcerent,utpote  quibus  funus  tanqua  mortuis  SC  iufta  perfoluta  efient.Memo/ 

xia  autem 
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ria  autem  traditum  cft.quedam  Ariftmu  nomine,  qui  bac  religione  tcncbatur,DeI<’ 
phos  miOffc  qui  deum  fuo  nomine  precarentur,  ut  cum  quibus  ob  hunc  ritum  diK» 
cultatibus  tenebatur  abfolucret- At  Py  chia  iufsit  eum  obleruarequfcunq?  puerpera 
facere  corueuifTetiqutc  omnia  ubi  rite  obi](ret,  tum  Dis  immortalibus  faerfl  faceret. 
Tum  Ariftinus  ex  oraculi  prsceptcjfcquafi  modo  in  luce  editum,  mulieribus  lauan 
dum  obligandum^  fafcifsg^ladtandupr3Ebuit,quod  expiationis  genus  deinde  ctete 
riobferuarur,quos  vsiJioWftar,  quafipofterlus  educatos  appellarut.  Nodefunt  qui 
ante  Ariitinum  eum  moreinftitutum  putcnr.&  profedo  mirari  nonoporter,fi  Ro/» 
mani  eos  quifemelfepulti  mortuorum  numerutenuiirent,  lime  ingredi  prohiberet. 
Q_uippc  qui  egredientes  remdiuinam  facerent,  nec  prius  ingrederentur,  quam  fa/ 
erum  leciilent.  2*1  quidem  deruperperimpluuiumdercendcreiubebantur,  quodrit« 
fubdio  piacula  omnia  expiarent.  Habes  optime  Danielquiddenominumimmuta» 
tione&l  rituueterumfentiam.Tu  uero  fi  melius  quid  habes  accerrcuelimpcriu  fer» 
Arrific  DanicI  facili  nutu  approbauit.  tum  Pifo.  quom  de  religiofis,  inquit.  Da- 
niei  mentionem  faceres,  qui  le  diuoriim  numini  addixere,  Effacis  uideris  cos  con- 
ruliile.Co:pii|  mecu  fubdubiiarc,  an  illi  elTent  quos  HelTenosappellat  Plinius,  qui 
eos  ufqucquaq;  a nocentibus  uitari  fcribic.  de  quibus  puto  eius  uerba  funt . Heffe/- 
ni  gens  foiain  toto  orbe  prster  cae  teras  mira,  fine  ulla  fcemm3,omntuenere  abdica 
ta,finc  pecunia,fotia  palmarum,in  diem  ex  sequo  conuenaiu  turba  renafeitur:  lon- 
ge frequencantibus,quos  uica  feifos  ad  mores  eoru  fortunte  fluclibus  agitat.  Ita  per 
Icculorum  miiia(incredibiledic'tu)gensa:ternaeft,inquanemonafcitur.  Tam  foe^ 
eunda  illis  aliorum  uirxpcenitentiaeil.Iifunr,  inquit  Daniel,  quos  oblique  morde/ 
riuides  a Plinio:  5ofi  apud  illum  Elfsei  non  Hetfent  legendum  efi.  Iwrwo»  enim  ex 
interpretationeSudae  fjde  funt,qui  StajjnTcxsi,  id  eft  fpeclatorcsphilofophi.dequo/ 
rum  moribus  hxc  locupIecifsimePhilo  fcripfit . Palaeltinamaximagensludzorum 
habitat:  in  ter  quos  qui  dicuntur  ad  quartum  ferme  praecipui  dei  cultores,  a- 

nimalia  non  immolant,  folas  mentes  deo  gratas  exiftimantes.  Vrbes  non  habitant, 
putantes  ficuc  aeris  contagio  corpus, ita  animum  confuetudineuulgi  iabcfatSari  Bo 
na  omnia  in  coniune  exhibent, non  auru  non  argentufeponentesfibimfuacnaturas 
fortunas  mctieccs.  Parfimonia  moderatione  diuites,  felices  uirture,  pacis  artibus 

pacis  fiudio  tenetur.Nemo  tel3,enfes, galeas,  clypeos  ic  id  genus  bellica  meditatur: 
non  alias  quaftuarias  artes  exercent  .Nemo  apud  eos  ferutis:  quomep  omnes  liberi 
fintjfcruiunc  tamen  inuicem.Eos  odio  perfequuntur,qui  feruos  hafaeni:uel  quod  ss/ 
qualitatem  uftte  uio!areutdcantur,ueIqu6d  naturse  leges  tranfiiianr,quf  omnes  ho 
mines  tacito  quodam  nutu  fratres  genuit.Eam  unam  philoibphia:  parte  ampleAun 
tur,quaedeum,qu2rerum  opificium  fcrutatur,eam  quae  de  moribus  eftcotcntifunc 
paternis  legibus  explorare:  nec  tamc  fine  dei  numine  id  fieri  poflcarbitrantur.Huic 
ieptiinosquofcpdiesimpendunc  acacceris  uacui,tria  imprimis  obferuant,  pietatem 
erga  de5,inutrtute  fludiu,  erga  homines  benignicate.Hinc  illis  perpetua  pudicitia, 
magna  luriliurandi  religio, incredibile  mendaci)  odium,  bi  coi  u qua  ad  dei  cultum 
attinet  fumma  obferuatio.Indc  multa  rerum  omniu  aequalicastcomune  omnium  di/ 
uerforium,comuneaerarium,c6munisuidl:us.  Hibernas  ucftesteftaie,  aRiuashye/ 
me  in  eundem  locum  congerunr,quasfinedircernicuIodeinderepccant.Hincfcili> 
cei  factum  efi,ut  quom  multae  ac  barbara  nationcsludtcam  uaftarint,  ab  his  tamen 
ceu facrofanctisjfcmper  impias  manus  abliinuerint,  neq;  unquam  iniuriam  attule- 
rint .Vf<j  adeo  uirtutisftudium  Si  morum  ran(ftitas  efferatis  etiam  animis  imperat. 
Necluliuslongammoratnfccitjquinmead  dicendum  hortareturtucplanc  ex  plici' 
rcmjquisfuiifctucterum  mos  lureconfultorumaucoritate  confirma  tus,  emendi,  uci» 
dicandicpfibi  per  aes  ST  libram  : de  qua  fxpeclarifsimu  parentem  luum  differentem 
audiffet , tefiante^recentioribus  iurisfedfatoribus  omnino ignotaefie  ccupleraqj 
ex  uetuffatis  maieftate  eruta:nifi  perpaucis  adeo  qui  bonas  literas  fequerencur.Scd 
fibi  omnia, quae  olim  a patre  noffra  urbis  oraculo  accepiflet, parum  propter  aetatem 
animadueria  facile  excidiffe- Sed  ego  ueritus  ne  id  mihi  accideret  quod  Phormio nt 
de  re  militari  cora  Hannibale  uerbafacienci,aut  Megabyso  de  umbra  dC  linea  prat' 
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ftflle  Apelle  difceptanti:quorum  urcrq;inranirecxifiimatuscfi,qiiod  cor  m ijs  ora 
jionemhabcrcnrjd  quibus  difccrcpraeilarcc, quam  docendi  laudcin  qiitci  cie:En  ti- 
bi,inquam, Iuli,  totius  iuris  coniultifsunus  Giiinus  meus, qui  iamdudumme  ncicio 
quopadoadiuris  difciplinamlapfum  tacitus  admiratur  rquafi  aduerfus  duodecim 
tabulas  faciente,  qui  alienas  fruges  excantem.  Ex  co  rem  totam  qtiirc.habet  enim 
iioniam  fub  manUjfed  fub  ingenq  promptuario,quicquid  ex  uecuftaiis  arcano  cate 
ris incognitum  latet.  Tum.  Gilinus  in  me  conuerius:  feliciter,  inquit,agereiur  cum 
iuienoftro, cuius  umbram  uixquandam  tenemus, fi  tam  folerti  indagine  ceteri  om 
nes  qui  fe  lureconfultos  profitentur,  cum  reipfa  cominus  congrederentur, iurisc^  ia 
lebrasKfolcnnitace  legum  euoluere  niterentur.  Sed  nue  dum  quteflum  c<!  compen 
dia  ambitionis  fedamur, deplorata  ferme  eftiut  is  difeipiina : SC  quafi  per  u!u  capio- 
nem ab  his  tenetur:  quidum  fuis  clientibus.priuatistj  emolumentispublicam  {alu>' 
fcm  prodidere, admirabilemcp  illam  iuris  facie  interpoiIarfit,&  quod  penediefuex/ 
borreo, iusiniuriam  fecere.  Et  ego  profecto  .mcciim  ipfe  meditabar  aliquid  incom.' 
muneaffdre.ne  unus  ego  in  tam  nobili  ccetu  afymbolos  manereifumpferamq:  mihi 
eas  partes  quibus  ominationem,  uimq?  cantationum  cppugnaba.  Sed  quoniam  uos 
mediuerium  trahitis,  dC  quaO  tranfuerfum  aufertis  ad  morem  explicandum, qui  cir 
cazsMibraabantiquis  obferuabatuncedolubensjgrariasi^forcuncagojqueblan 
diusmecum  agit, quam  ipfe  mihi  flatucram.  Certandum  enim  mihi  propius  in  mea 
harcna.accipio  itacp  conditione,  SC  quafi  uobis  ftipulatoribus  operam  recipio. Atep 
illudimprimiscefiar5uelim:quscun9  ab.ilienai  i,  id  elt  lege  duodecim  lab.a  noftro 
ad  alterius  dominium  traduci  atq?  transferri  iure  poterant,  ueiuftifsimo  uocabulo 
res  mancipi  feumancupididtasclfe.  Sicut  e' contrario  nemancupi,  qute  abalienari 
nonpoterat.Vnde  manceps  fiue  mancipium,  quod  manucapiatur:&l  mancipes, qui 
apopuio  Romano  aut  emere  aut  conducere  folebant:  a manu  lcilicet,qua(utFcftus 
Rt«t)fublata  fignificabac  fe  uitSores  emptionis  eiTe.&i  mancipio,  quod  cft  manu  ca 
pio,obiigo,  fummitto  84  feruum  facio:  £4  cmancipatioipfe  alienandi  modus;  qui  84 
mancipatio  dicitur . Alterum  enim  pro  altero  politu  aduerci,  ficutiapud  Horatium 
iurisciuihsobfcruantifsimu  amorem:  Romanus,  heu  pofteri  negabitis, emancipa/ 
tusfceminz. Erat  autem  hocuenditionis(uticadicani)fimuiachium  in  ijs  rebus  fci/ 
iicetqua  mancipi  dicebantur.  Quarum  abalienatio,  fi  M.  Tullio  credimus, non  ni/ 
lidupiiciccr  fieri  porerat;uide!icet  aut  per  nexu  traditionem,  aut  iure  cefsione.Tra/ 
ditio  nexu  fuerat  qutedam  celebris  iuris  ciuilis  folenniras:  quam  no  exiftimauipof/ 
fcuobis  uberius, nec  fidelius  explicari,  quam  fi  Caij  antiqui  lurcconfulti  tota  folen/ 
nitacem  explanantia  uerba  fubnedferem : qui  liCet  in  pracfent/a  non  fic  in  manibus, 
tamen  eum  dC  refert  84  fcquicur  84  legilTe  aberit  Boetius  84  Cynus  nofiri  iuris  inter' 
pres.Caij  uerba  libro  primo  Inftitucionumha:cfunr,  Mancipatio  eft, ut  fiipra  etiam 
indicauimus, imaginaria  quadam  uenditiosquodipfum  lus  proprium  Romanorum 
eftciuiureacp  res  ita  agitur:  adhibitis  no  minus  quam  quincp  teftibus  ciuibus  Roma 
nis  puberibus,  84  prgterea  alio  ciufdem  conditionis  homine  qui  libra  zream  teneat; 
qui  appellatur  libripens. Is  qui  mancipium  accipit, ses  tenens  ita  dicit:huncegoho/ 
minem  ex  iure  quiritiumcum  elIca{o,!S(^niihi  emptus  efi  hoc  ere,  xneaq:  libra. Dc/ 
inde  sre  libram  percutit, id cp  aes  ci data  quo  mancipiu  accipit, quafi  prccij  ioco.hsfc 
Caiusde  nexu  iradirione.Echoc  eft  quod  M.  Varro  indicat  in  primo  De  lingua  lati 
na:Raudufcula  porra  quod  ^rara  fuitrxs  Raudus  dictu.  Ex  eo  in  uetcnbus  mancu/ 
pijsfcriptumjRaudufcuIolibranr  ferito. huc  quicquid  per  libram  54  xs  geritur  perti 
iiettfiue  mancipio  detur, ut  Manilius  exiftimauictfiuc  non  detur. ut  Mutius.Propte 
rea  liber  etia  quifuas  operaspro  pecunia  quam  debebat, quoad  folueret,  obftrinxir, 
liexusuocatur:ficutab  sere  obiratus- NonpoiTum  mihi  t operare  hoc  loco, quin  cos 
infeitis  arguam, qui  M. Varronem  arccfiuntjetuscf  uerbaS4maieinrclligunt,£4me 
ptius  interpretantur.  Exiftimanc  enim  cum  in  tertio  de  Latina  lingua  in  :ei  Mucium 
€4  Manilium  Flaccum  difccptaccrcftatuiiTc,  qui  pro  !Mutio  fiet  exifnmarenexu  tc/ 
Deriquacunes  per  as  84  libra  obligantur  prsier  mancipia.cius  uerba  fiir.t.hoc  Ver/ 
lias  Flaccos  elle  Ipfom  ueebu  oflcnciit,  de  quo  qairirar,  Eij  mologukilicet  huius 
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ucrbi  nexi  aucupatur  Varro, ex  Vcrrij  Flacci  fcntetia(nam  quod  Verius  a{t,non  co 
para(iuum,red  Flacci  praenomen  eft)nexumq5itadiiflum  putat,  quod  obligatur  per 
aes  &Clibranijne  fuum  fit.Nam  quis  ^uel  mediocriter  eruditus,  ne  dicam  Varro  un 
decunc^  doc!iifsimus,qui  nefciar, mancipia  ctia  nexu  teneriiquod  K uerba  Caij  qua 
modo  attulimuSjK  autoritas  M-Tullq  oftendit:  qui  in  Paradoxis  cocludens  omnes 
improbos  feruos  efletNon  enim, inquit, ita  dicunt  eos  feruos » ut  mancipia  quafunt 
dominorum  fadla  nexu  aut  aliquo  iureciuili . Sedfiferuitus  fit  (ficuteft) obedi- 
entia  fracfli  animi  SC  abiediiK  arbitrio  carentis  fuo , quis  neget  omnes  Ieues,om/ 
nes  cupidos, omnes  deniepimprobosefleferuos.  Ex  quibus  colligitur  nexum  8Cad 
mancipia  dC  ad  ea  qu<c  fiint  fine  mancipio  referri  ■ Vnde  illud  Ouidi)  poetx  memi- 
nime  annotafie: 

Me^  tuum  libra  norit  5i  *rc  minus. 

Oftendit  enim  poeta  fe  ita  efie  addi(fl:um,ut  praeter  libram  & aes  nihil  ad  plenifsima 
feruitutem  defit.  Non  potuit  hoc  loco  fe  lulius  continere,  quin  interpellaret  oratio/ 
nis  feriem,  Gilinot^graiias  teftaretur:qu6d  Naibnis  incolumitatem  feruaffct.-qucm 
alrf  labefadarant,non  minus, fcd  magis  legendum  exiftimantes . Tum  praeterea  ad/ 
miror,inquit,quofdam  in  candidifsimo  poeta  quafi  nouam  dC  parum  confuetam  lo 
cutionc  admiratos, quom  8d  Ouidius  ipfe  alibi  dixerit, me  minus  uno:  dC  Statius  in 
primo  Thebaidos,  aequa  ferunt  terrore  minus.  Quid  uero  nonne  & fummis  oratori 
bus  eadem  peculiaris  efte"  dC  ne  prolixus  fim,ero  contentus  trium  teftimonio.PIini/ 
us:Is  ergo  tradit  leanam  primo  fcetu  parere  quinc^  catulos  aeper  annos  fingulos  u/ 
no  minus,  ab  uno  fterilefcere.  Valerius  de  miraculis  hac  Syluani  uocem  refert.uno 
plusEtrufcicadent.Romanus  exercitus  uiiSor  abibit. 8i^  Cicero  ad  Q.fratrem.^o 
enim  ne  pilo  quidem  minus  te  amabo . Tunc  omnes  exofculatt  optimi  adolefcentis 
ingenium,  Gilinum  hortati  funt : ut  ceptam  dicendi  rationem  profequeretur.T um 
Gilinus itaorationem ad diucrticulumreuocauft.  Alterum abaifenadi modum  ex/ 
pediuimuSjin  quo  xs  8C  libra  adhiberi  oftendimus.  Alter  explicandus  fupereft:  que 
iuriscefsionem  appellari  diximus;hic  autem  non  sre  aut  libra,  fedal/a  luris  folennt 
tate  conftabar,uc  Caiusidem  in  fecundo  comentario.cuius  uerba.ln  iure  autem  cef/ 
fio  fit  hocmodo:apudmaginratum  P .R.uelapudpr2tore,uel  apud  praefidem  pro- 
uincia,is  cui  res  in  iure  ceditur,  rem  tenens  ita  uendicabat.  Hunc  ego  hominem  ex 
iure  quiritium  meum  efle  aio.Deinde  poftquam  itauendicauerit,  prator  eumqui  ce 
dif,  interrogat:  an  contra  uendiceuquo negante  aut  tacente,  tunc  ei  qui  ucndicaotc 
rem  addicit.  Idcp  legis  adio  uocatur.haec  ille.  Quod  SC  autorirate  Gelli)  comproba- 
tur,ubi  de  manu  confererememinit.Ex  cuius  uerbis  confiat  manus  correptionem, 
uendicarionem  ad  alterum:undeuindici8eappellatz,quasfcilicetdicer€  przrorferc 
batur,quoties  fuper  ea  re  fentetiam  ferebattad  alterum  cefsione  pertinere.  Vtruntp 
tamen  cefsionisappellationefieripofle  a ciue  Romano  oftendit  Tullius  in  Topicis, 
ubi  locum  e definirioc  pertratftattubf  me  olim  multa  cum  Cglio  nofiro  comenrarum 
meminf.Nam  pura  rraditioneres  alienari  non  poterat,  hoc  tamen  uerum  effe  incelli 
ge:nifl  ab  eo, cui  traditio  fieret,  res  tradita  ufu  caperetur. Nam  tunc  fine  ullafolenni/ 
tate,ut  Boetius  inquit, acquirebatur  folauliicapionc.  Concludebatur  autem  antiqua 
ufucapio  utiq!  anno  in  rebus  mobilibus  uel  fe  mouentibus . In  immobilibus  uero  & 
folo,biennio,tamen  initalia  tantum:  quod  a luftiniano  poft  immutatu  eft.Haec  funi^ 
ma  breuftate  compleiflitur  Horatius: 

Siproprium  eft  quod  quis  libra  mercatur  K xret 

Qntcdam(fi  credis  confultfs)  mancipat  ufus. 

Si  aute  omnia  ea  qu«  nexu  tradi  poterant  omiffafut  diximus)folennitate  erant  ap/ 
taad  ufucapionemtneceffe  eft,  ut  quacuncf  poterant  ufucapi,  polTent  etiam  ufu  ira 
di.Et  ideo  cognitis  his  qugufucapi  folenc, qualia  funt  feruijdomus,  equus, fundus. 
Si  qusecuncj  tangi  apprehendi  pofliinccognofccntur  illa  qus  mancipi  diceban/ 
tur.Quauerononfunt  adufucapionem  accomodata,necfimiliter  adnexu  traditio 
nem  erunt  :5i  talia  appellabantur  nemancipf,  qualia  iiint  omnia  incorporalia,  qu* 
fdlicec  tangi  non  poirunt,qu*cp  in  mero  iure  confiftunt:  ut  ufiis,  hareditas, 
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fluSjObligationes  quoquo  modo  contra(fta::K  id  genus,quae  proptcrca  non  ufuca- 
piuntur,quiancc  ponefsioncm,ncc  traditionem  recipiunt . Sine  poiTefsione  au^ 
icm  ufucapioncm  no  procedere  quis  ignoratfex  quibus  apertifsime  colligitur  quid 
libiuolucritimperatorluftinianustitulodeiransfor.ufucap.8i  fublatadifferenciare 
fum  mancipi  8i  nemacipi . Et  illo, de  nudo  iure  quiritium  tol.Sed  animaduertedum 
eftquiaqu«ecunq;poterantncxu  traditione  abalienari,  poterat  etiam  iurecelsione. 
fcdnon  uticp  rccrocurrit  • nam  ceduntur  iura  atftiones , inquit  Vlpianus,  res  ipfse 
jeftituuntur.Relinquic  ergo  cas  res  demum  macipi  dici  folicas,  quae  fum  ad  aeris  6C 
H)rafolennitatcm,atcjctiamurucapioniaptifsim2.Nemancipiautemquf  necufu/ 
capi,nec  tradi  nexu  poterat,  licet  iure  cedi  poflennEx  his  uobis  percipere  facile  eft, 
qmd  fit  illud  tertium  teftametigenus  quod  per  aes  SC  libram  dicebatur.  Nam  tria  tc^ 
ftair.cntorum  genera  apud  Romanos- Vnum  quo  in  pace  iicebanturtquod  impera.- 
lor  luftinianus  calatis  comitiis  uocari  tradit,  ex  eo  forte,  quod,  ut  Gellius  inquit, 
calatis  comitiis  in  concione  populi  fieret.  Alterum  procin<fium,  quod  in  procincni 
fiercucum  uiri  fciiicec  ad  praelium  in  aciem  uocabantur.  T ertium  per  ses  libra,  ex 
toquod  per  familig  mancipatione, cui  ss  SCIibra  adhibebatur, mftituererur.In  quo 
conficiendo  erat  eadem  neceffaria  folennitas,quam  in  nexu  traditione  diximus  ob' 
feruari,  adhibitis  fimiliter  quinq;  t eftibus , &C  libripende , ciuibus  Romanis  puberi- 
bustcoq;  qui  familiae  emptor  dicebaturtquem  fcilicet  ex  luftiniani  uerbis  non  alium 
quamipfum  haeredem  feriptumfuifle  ini  elligimus:qu6d  emptoris  perfona  gereret, 
ficutpaterfamilias  ipfe  qui  ceftamenrumfadtitaret,uendicoris.  Emebatur  autem  ftu 
uendebaturfamilia,fcilicethereditas,res,bona,feufubftanfia  teftatoris,i)fde  uerbis 
«iam  quibus  in  nexu  utebantur.  Cuius  confuetudinis  eam  ratione  putamus:  quod 
aprincipio  p.  R.  nofignato  nummo,ledrudi  sere  utebatur.Nam  qui primus  aurum 
Ggnauerit, ignoratur.  Aes  quidem  primus  Seruius  rex:  argentu  ante  Pyrrhum  Ro/ 
nafignatum  non  uidit:autorPiinius:Q_.Fab.Cos-an.  urbis  quingcntefimootftua- 
gefimo  quinto, quincf  annis  ante primu  bellum  Pun{cum,uel, ut  Eutropius,M.Ae/ 
nylio  Paulo,  SeruiiioFuIuio  Coss.an-  a.  v.  c.  CD  lxx  x 1 1 i.quom  antea  no 
numeraretur , fed  appenderetur  afsis : qui  etiam  ob  id  dipondius  & libralis  dicebav 
expenfa,5i  militum  ftipendium,8i  libripendes.  Qua  confuetudine,  inquit  ctl 
amPliniuSjin  his  emptionibus  quae  mancipi  funt  ctia  nunc  libra  interponitur.  Aes 
tatnen  argentum  fignatu  appendifte  puto , unde  denarium  decem  libris  seris  fte- 
lifle  confiat, 8C  feftertium  dipondio  femifte:unde  8i  nomina.quamuis  tamen  po/ 

ilea  numeraretur,  tamen  ritus  uetusmanfit,&:^  uerba  quibus  inaximefides  obftrin/ 
gitur:qua  folennftateetiaiii  adoptfonibus,ut  Cslius  modo  dixit, utebantur,  8Cnu/ 
ptijs. In  adoptionibus  quom  quis  adoptarit,qui  non  alieno  furi ilibictSus, fed  fui  fu- 
ris efle  diceret  :quod  non  nili  principis  autorirate  fieri  fas  erai.Qus  fcilicet  adoptio 
nisfpecies  propeerea  arrogatio  dicebat, ut  libro  primo  Digeftoru  Cafus  refert,  quia 
fcilicet  is  qui  adoptabat  rogaba: , id  eft  interrogabat , an  uellet  eS  que  adoptaturus 
eratjiuftu  libi  filia  eOe-Ec  is  qui  adoptaretur,  rogabatur,  an  id  fieri  pateret,  cui  ima^ 
ginarias  illas  uenditiones  adhiberi  folere  oftendit  luftinianus  libro  primo  Inftitutio 
num,quibus  modis  ius  patria  poteftatis  foluitur:  eiq?  as  8i  libram  adhiberifolitam 
teftaiur  Tranquillus  in  Augufto.Caium, inquit, 8C  Lucium  adoprauit  domi  per  as 
Sdibtam  emptos  a patre.  In  qua  criam  adoptione  nominaadoptantium  fumebatiid 
quod  modo  audiftisrficut  baredes  teftatoris.Sed  ego  iam  longius  protraxi  penfum, 
quam  aut  uos  expetebatis, aut  ego  inftituera.proinde  hic  finem  faciam.  Quomej  ab 
oratioe  deftitifTetjMarius  ab  eo  perquifiuit, an  furta  qua  a Gellio  cocepta  per  lance 
Klkium  diceretur,  ad  hanc  aris  SClibrgfoiennitatc  putaret  referenda,  id  quod  alios 
quofdam  audiueraiafleretcs.  Minime,  inquitilie.necenim  furta  ulla  per  lancem  bC 
licium  concipiebantur.  Nam  ica  Gellq  uerba  legenda  funt-  ca  quocf  furta , qua  per 
lancem  £C  licium  comperta  eftent,  perinde  ac  fi  manifefta  forent  ucndicaucrunt.In^ 
<iicat5f  hoc  alibi  Gellius,  afferens  furtorum  quex^  quaftioncscu!ance&  licio  cua- 
riuilTetdecuiusrei  obferuatfone  non  memini  me  quicquam  hadtenusapudlurecon 
tiltos  legiffc:  Fefti  tame  uerba,  qui  Verrij  Flacci  quinquaginta  prifeoru  uerborum 

Cc  cura 
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cum  exemplis  libros  fn  duos  K uiginti  contraxit,  ucrbauidentur  ad  eam  rcmpeitl 
nere.Qui  (cribit, lance  K licio  comperta  furta  apud  antiquos  dida  eire;quia  qui  fur 
tum  ibat  qusrere  in  domo  aliena,liciocindlusinrrabat:lancemq;  ante  oculos  tenc^ 
Ixit,  propter  matrum  familig  aut  uirginirprsfentia- Ab  hoc  licio  Tyro  Tullius  lic!fo> 
rem  nuncupatum  exiftimauitiLicio  enim  tranfucrfo.quodliniuappellatunqui  ma^ 
giftratibus  (inquit)  praminiftrabant , cindii  erant.  Tum  Piib,  Dixifti  uir  dodiisf- 
me,  fcftcrtium  dupondio  femiileueteribusftetiile . Idfcio  6c  Vitruuium  SC  Pro^ 
bum  de  notis  antiquis  fcript  um  reliquiiTc:  hinc  etiam  fepe  in  antiquis  uoluminibus 
cftreperiripoftgeminum  L,  S unum,  hoc  modo  TTET.  fignificat  autem  ut  noftfs 
hoc  feftertium,tibras  duas  &C  femilTem  continentem . Vnde  tamen  facium  lic  ambi- 
go, quod  boni  aliquot  & claisici  fcriptores  iefiertium  quatuor  alTes  continuiiTe  feri 
bunt.  Hic  Gihnus  laudato  genere  quxftionis : fciendum  tibi  eil , inquit,  Pifo : pri/ 
mum  a Romanis  feftertium  ad  Grxeorum  imitatione  inftirururaeiTe.Seftertium  e/, 
him  non  duos  aiies  tantum,  fed  femiifem  quocj  lertrf  afs  is  coniinebat:iicuc  Graecis, 
fi  Polluci  credimus,  irpi-ny  ideft  tertia  iemidrachma,  non  duas  tantum 

drachmas, fed  etiam  tertiziemiiiem  compledebatur-  Poftea  Hannibale  urgenfe,ie^ 
eundo  bello  Punico,Q.Fab.Maximo  dicflatore,  quom  fmpefis  reipublica  nonfuifi 
ceret, afies  unciales  faduqui  primo  librarrj,  deinde  fextatario  pondere  percufsi  fue- 
rant: poftea  etiam  femunciales  lege  Papyriana  facti  fune . Placuit»^  denarium  x v i 
afiibus permutari,quinariumodonis,qui antea quimSjfefterciuquaternis.Ita  R,  p* 
dimidium  lucrata  eft.  femper  ramenobferuatum  eft,  ut  feftertium  quarta  pars  efiec 
denartj.Nam  quom  denarius  per  initia  decuITem  ualebat,  quarta  pars  fuit  dipondi/* 
us  Si  femis,cGuerofexdecim  atTesualere  cepit, quarta  pars  erar quaterni  alTes.  Sed 
immutata  eft  htec  ratio  pofteriori  fcculo.  Nam  Lampridius  (cribit  Heliogabalo  nun 
quam  minus  centum  fefterttis  csenaftcjhoc  eft  libris  argenti  trigintatK  canas  Viteb 
lii  K Apici]  uicifle.CoIumellaomnino  fefterrium  precium  minima  facit,  quado  fin 
gula  iugera  inculti  foliuenire  tradit  milibus  fextertiis.Paulifperfilentiupofihgcin/ 
teruencrahquom  Demetrius  haec  ad  me,  Addux!fti,inquit,uulgat5  Solonis  uerficu 
!um : ysf  ci*’  ait  TixiMa  cuius  fententiam  no  uideo  fatis  a Platone 

probari.ScribitenimfeptimoDerepubIica,mimmeSo!onf  credend3,hominefene 
fcentem  poffeindiesplui-ima  difeere,  quiminusidpoteftquamcurrere.  luuenibus 
enim  coueniunt  multi  maximicf  labores. Vide  igitur  ne  uerficuluminus  apte  addu' 
xerisjud  Platonem  offendas, fi  Solone  tuearis.  Cui  ego:  Video  te  Demetri  Socrate 
eum  hoc  Joco  imitante,qui  haec  apud  Platonem  loqintur,atcj  ideo  eyicp  appellatus 
eft:  quod  aliud  corde  fentiret,  aliud  ore  loqueretur.  Sed  ille  quidem  aduerftis  fophi- 
ftas  ac  pertinaces  hoc  more  utebatur.  Tu  uero  aduerftis  amicorum  ac  fodalium  can 
didifsisnum.  Quod  nifi  ioco  Si  conferendae  orationis  gratia  fatis  intelligerem  te  haec 
locutum, exclamarem  adutum  in  te  illud  Homericum; 
j-ay  y-oi  xai'©',tlfiar  xiJlao  thjXkoiij, 

1 7'^  op  ftW-  xSVfiji  (/t  sjTft. 

Nofti  enim  uir  fpedatifsime  eum  effe  non  modo  oratorum, fed  philofophorum  eti- 
am morem, ut  perfaepe  pro  loco  aut  occafione  oppugnet,  approbentue  antiquorum 
fententiam , non  eam  tam  fuo  ingenio  quam  inftiruta  orationis  modo  metientes.- 
facit  hoc  Plato, crebrius  tamen  Ariftoteles,  nec  fine  fufpicioneaffedtatae  calumnia. 
Si.  quaelite  laudis  ex  uituperatione  maiorum.  Si  ut  de  Platone  !oquar,quis  exiftima- 
ritfumraum  philofophum  negare  id  quod  adeo  omnifausprotritum  atq:  exploratu 
cft,$tatem  multarum  rerum  notionem  afferre  mortalibus. Quod  Homerus  tuus  fub 
perfona  Telemachi  (alis  oftendtt. 

fc^cu  (/’’  t77 

VMi/-’  oTi^ui^iyx!  si^i.f^«?lKUi/iiv3ayxKs(ui/ 

TTOU^VOiCCU,  M /tUi  Xt^XTOi  Svi^OC. 

Ei  Afranius  apud  noftros  eleganter  adeo  SC  (cite  uidetur  dixifle: 

V tus  me  genuir,mater  genuit  Memoria, 

Sophiam  Graij,Latimdicunc(api€ntfani. 
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flinc  illa  uox  comici  e medio  uufgo  excepta, 

. Nunquam  ira  quifquam  bene  fubdmfta  ratione  ad  uitam  fuit. 
Quin  rcsjs  tasjufus  femper  aliquid  apportet  noui. 

Aliquid  moneatrut  illa  qu»  credas  fcire  nefcias: 


5^9 


Et  qua:  tibi  putaris  prima,  m experiendo  repudies. 

Penicf  quibus  machinis  utitur  ad  euertenda  Solonis  fententia,  quam  tenui  quamc^ 
^becilla  ratione.minus,  inquit,  id  poteft  fenex  quam  currere.  luuenibus  enim  con 
neniunt  multi,  maximiq^  labores.nihil  hic  par  uideo.Quid  enim  habent  corporis  ut/ 
res, quod  cum  ingenij  atep  animi  uiribus  conferri  pofsitcT abefeut  illae  8C  conficiun 
tur  state  genuino  & naturali  calore  cxolefcece.  At  ingenium  ufu  rerummultacj  ex/ 
perientia  conditur,  longec^  uegetius  fittut  uera  Ciceronem  dixfiTeintelligamusjqui 
(|uom  cstera  in  fenibus  languere  fcribat,folam  prudentia  putat  reuirefeere.  SC  pro/ 
fc(Soitaeft.Nam&CCelcg  Herculem  illum  fuum,quem  uocant:putant(j  cele 
bratailla  toto  orbe  facinora  netj  robore  ne«  ui  corporis , fed  eloquentia  ingenio 
perfeci(re:fencm  rugofum  adeo  & obfoletu  nnxeruntrquod  fenes  maximis  quiijufcp 
rebus  obeundis  pares  exiftimcnt.Putauit  idem  ipfe  Plato,  qui  in  fua  repufalica  fum- 
mum  & fccrecius  conQIium  ex  L x x x , lenibus  maioribus  state  confcribitiati^  ijs 


curam  legum,  curam  iuuentutfs  mandat.  An  non  Homerus  Neftoremiam  alteram 
SKatem  agentem  in  bellum  Troianum  duxit.N6nneiplius  carmen  illud: 

■ cwxyKcuot  mfitinscu. 

Aetas  cana  etiam  non  cft  incommoda  bello. 


Quddfiadpugna,fi  ad  publica  comitia,fiad  arcanas  c5fultatfonesaccerfitur:quan/ 
tofecilius  difcendilaborempatipoteftCnonminusprofecfoquamfumendiciburo, 
quaminfpecfiandi,  quam  audiendi,  quam  familiares  atcf  amicos  compellandi- Sed 
quidtecuuolfellispugno,  quom  gladio  facile  pofsim  K iugulum  petere, tota  rem 
eonficereCNonneilleiplePIatoindialogo  DephiloibphiahanceandeSolonisient 
tentia  extollit,  qusrens  enim  num  philofophia  fit  mAviice§ioe,  id  efl:  multarum  reru 
<lirdptina;quidah'ud,inqt,eftphiIoiophari,  ^ id  facere  quod  dixit  Solon.dixitauiet 

' 0^’  Ka 


Et  mihi  quidem  uidetur  iemper  aliquid  difeendum  ei  qui  in  philofbphum  fit  cuaiu/ 
IUS,  fiue  iunior  fit,fiuefenior,  ut  quam  plurimadifcatinuita.Vides  igitur  Demetri 
idquod  fcio  tibi  antea  fuifie  perfpeiftum,  me  necpfruftra  Solonis  ufum  tefiimonio, 
necf  aduerfatumPIatoni:qui(utdicitur)prolocoduosparietcs  ex  eadem  fidelia  inal 
bat.Tum  Demetrius  renidens;  Non  me  poeniret,  inquit,  te  rjs  prouocafie:  quando 
haud  fine  mercede  idfierit  mihi.  Quod  fi  quis  pugns  paratus  eft,  iamnuncharena 
ccdo,5ilubens  ftadiumuolentirelinquo.SubindcfnMarium  uerfusDaniehActu, 
inquit, qui  pene  ad  irritandum  csieros  afilus  es : ne(^  te  huius  nominis  pigeat,  qiio 
Socrates  meruit  appellaritage  nunc,2d  quoniam  digitos  annulis  honeftari  dixifti, in 
quibus  a:  deorum  tc  claroru  hominum  imaginesexprimebaniurrqui  nam  prsftan- 
fius  accomodatiusiie  facerent  iam  mihi  expedi:  An  qui  his  mortalium , an  immorta 
bumfealperent  fimulachraC  Quod  qusfiionis  genus  fcio  a Plutarcho  etiam  pertra/ 
(Satum  olim,  fed  statis  iniuria  a pofteritate  dcfidcrari-Faciet  aurem  (puto)  tua  ora/ 
do,ut  quicquid  id  efi,  defiderari  squiori  animo  feram . AtWarius  paulifperconra/ 
bundus  barbam  8C  capillum  permulfituum  ita  cccpir.  Periclitabor  DanieI  in  hoc  ge 
nere,quid  pofsit  ingenium.  Subire  fcilicet  audacis  parum  cauti  nomen  malo, qui 
pracipiti  tumultuaria  oratione  dc  re  parum  antea  animaduerfa  diiTera;  quam  aut 
durior  abstCjaut  tardior  ad  obfequendR  ab  amicis  exiftimer.  Noui  enim  illud  Grx 
torum,  Hfii/lv!  Etprofedlohscipfafeitinatio  dicendi  patrocinabitur, 

fi  quid  minus  amufsiratum  perpenhimueatculcro-Nihiienimminus  cogitabam  do 
(noabiens,^  de  annulis  eorumiie  fcalpturisuerba  facere.  Tu  itacfDanicJ,  quid  ue/ 
lis, ipfe  uidcris:quoduis  certe  habebis.  Quom  aut  inhoefentetiaru  biuiouerfemur, 
dubitemusc^  utri  praclarius  fecerint : an  qui  deos,  an  qui  homines , annulis  incide/ 
hm;quo  totam  rem  comodius  abfoluamus,feorfum  dC  hanc  51  illam  fententiam  cx' 
J^eiidemus.uidentur  enim  iitrincf  rationes  occurrere.  Impt/mis  aut  de  ptxrcgatiua 

Cc  i annulo/ 
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^nniiloru  nonnihil  pcrftr{ngemus,quo  deinde  collega  fumma  tota  res  aptius  in  paf 
tes  diducatur.In  gratiam  primu  Promethei  fama  eil  mortales  annufos  mduiffe.Fue/ 
runtqiferrei,ut  facile  in  memoria  uinculorum  eius  inuentosintelligas.  Attj  hocip/ 
fum  fabulofum  plerif<^  creditur,  fed  Gygis  annuluni,quo  circumatflo  habitem  nc/ 
mocemeretj  quisjionetiamfabulofiorcmfateaturC  quamuis  Platonem  uideamus 
eius  rei aiTcrtorem.Vcterumetiafuperftitio multum  t)s  dedit  autoritatfs,  exiftiman 
tium  eos  remedijs  atqi  incantationibus  aceSmodatos:  quam  opinione  hodie  etiam 
uulgo  perfuafam  uidemus,SC  a circumforaneisprgfiigiatoribus  approbari.Hinc  A/ 
tiftopliancsprifcseautor  comcediaet 

Fuit  enim  Eudamus  notus  pratftigiator,ueteris  comoedig  conuicijs  profciiTus.Lon 
go  certe  tempore  ne  fenatum  quidem  Romanum  annukrs  habuilTe  aureos  manife.' 
ftum  eft.  Siquidem  ijs  tantum  qui  legati  ad  exteras  gentes  ituri  €irent,annuli  publi/ 
ce  dabanturteredo  quoniam  ita  exterorum  honoratifsimiinteiligantur.neqialijs  uti 
mos  ruit,quam  qui  ex  ea  caufa publice  acceptlfenuulgoci  fic  triumpbabanr.,Et  cum 
corona  ex  auro  Etrufea  fuftmeretur  a tergo, annulus  tamen  in  digito  ferreus  crat,s/ 
qua  fortuna  triumphanris  8d  ferui  coronam  fufttnenris.  Sic  triumphauicde  lugurta 
C.Marius.fic  peculiariter  ferreo  Lacedscmonfj  utebantur.  Aureum  Marius  cogno^ 
minis  meus  non  ante  tertium  confularum  rumpfifle  traditur-  Ii  quoq;  qui  ob  legatio 
nem  acccperanr,aureoinpubltcoiantumutcbantur:!ntradomos  ucro  ferreis.  Q^uo 
argumento  etiam  pofieaiponfaeannulus  ferreus  mittcbatUTjist^  fine  gemma. Tem- 
poribus Homeri  in  nullo  tuiffe  ufu  fufpicantunquod  nufquam  poetam  de  hismemi 
nilTe  animaduercimus,  Etquifquis  ille  fuit  quiprimus  idinftituit,  cuadlanter  id  fe/ 
cille  exiltimari  potefttqui  Ixuis  manibus  aclatenribus  eos  induiuquom  H honos  fe/ 
eurus  fuifletjdexcra  fuerit  ofientandus.  Quod  fi  impedimentu  poterit  in  ea  aliquod 
mteiligi:  etiam  confertoris  ufuargunicntueft,  maius  inleua  fuiire,qua  fcutum  rapi^ 
tur;nt  forte  quis  potius  id  datum  auaritiaeputauerir, quo  minus  in  finiftra  manu  de^ 
tererentur.Quom  M.  CralTus  duo  triiia  pondo  aurirapuiffet  fuo  &C  Pompei)  tertio 
confuiarue  Capitolini  louis  folio  a Camillo  ibi  conditaiaedicuum  cuQodis  eiusde- 
prehenium  fratflainore  annuli  gemma  itatimexpiraffe,  & indicium  ita  cxtindlum 
conftat-AnnuIosperfxpe  a fenatu5f  a nobilitate  abiecftos  in  fumma  rerum  indigna 
tione  comperimus. Sicut  quomCn. FJauius  libertino  patre  genitus, quod  faflos  pro- 
mulgaflet,  cantum  fauorem  populi  promeruit , ut  adiiis  curulis  K deinde  tribunus 
plebis  creatus  fit  • Promifcuiauteufusfuiilefccundobeliopunicoindicioeft,  quod 
non  aliter  potuifTent  trimodia  illa  annulorum  C arthagtnem  ab  Hinibale  miciLT an 
la  fuit  huius  rei  religio  apud  ueteres,  ut  multi  auorum  pratura  functi  in  ferreo  con* 
fenuerinc.in  Qiiintioru  familia  no  modo  aureos  annulos,(ed  ne  aurum  quidem  feex 
minas  habere  mos  fuit:  quod  pofterioiifeculoadeo  uulgatumeft,  utferuitiaferrun^ 
auro  cingeret,  interdum  mero  uteretur.  Singulis  primo  digitis  gerere  mos  fuit,  qui 
funt  minimis  proximi,qain&C  inde  nomen  mutuati:  pofteapoilici  proximo  indue- 
re, etiam  deorum  fimulachristdcindeiuuit  minimo  dare.Gallix  Britanniaecpme- 
dio  dicuntur  ufa. tres  uni  minimo  aliquando  maioresnofiricogerebant.Alt)  unum 
tantum , quo  fignarent  fignanda , condebatur^  ille  ut  res  rara,  ut  ad  iniuria  ufus 
indigna,  SCucIut  e racrariopromebatur:&  unum  in  minimo  digito  habuilTe, pretio- 
fioris  erat  in  recondito  fupellediilisoftentatio.  nonnulli  fub  gemmis  uenena  claude 
fcant,  ficut  Demofchenesfummusoratoru  Grzcix,  5C  Hannibal  PcEnus,Qui  an nu 
los  mortisgratia  habueruc  • Infummoetiain  pretio atc|  optima  parte  cenfus  habitos 
Polycratis  Sami)  exemplu  offendit.  Qui  feiicitatisfus,  quam  nimiam  fatebatur  elTe 
ipfe.fatis  piameii  in  unius  annuli  gemmsqiqux  ineo  erat,  uoluntario  damno  exifti 
mauit,cum  fortuna  uolubilitate  paria  uoiens  facere:  planctj  ab  inuidia  ejus  fe  redi- 
mi putans,  fi  hoc  unu  doluifrct.afsiduo  ergo  gaudio  laiFus,  prouedtusnauigioin  al- 
tum annulummerfit.  At  illum  pifcis  eximiamagnitudine,  regi  natus , efcxuicc  ra- 
ptum, ut  faceret  ofientum,  in  culinam  domini  turfusfonungeinfidianiis  manu  red- 
didit 
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^i*t.SardonycIicm  gemmam  in  eo  fuilTe  tradut,quam  deinde  m Cocordig  delubro 
eomu  aureo  Airgufl^' dono  inclufamdicatamci;  multi  tiadidciunt.Annuiicqueftre 
ordinem  a plebe  diftinxere,ncuc  tunica  ab  annulis  lenatum,  quaquam  id  paulo  feri 
ijs:  quom  antea  purpurea  etiam  latiore  tunica  ufbs  pracones  inueniamus . Milites 
quom  Csfar  Arimini  magna  illis  prsmiapolliceretundigitoqi  arreclo  fidem  daret: 
patauerutfibi  annulum,  id  eft  dignitate  cquefirem  promitti.  Atq;  omnino  maiori- 
bus noftris  annuli  fuerunt  m frequenti  ufu , utpoce  quo  cibi  quoc;^  ac  potus  a rapi' 
nauendicarentur:  claucs  etiam  ipfas  pecuniarias  n'gnabant.Ceitemafronam,qudd 
loculos  in  quibuscrat  claues  uinaria  cellcerefignauiiret,a  fuis  inedia  mori  coactam 
imeruetera  exempla  accepfmus.Hinc  illud  comici;Omnes  reicui  ferias.  Scribit  G 
cero,  fuam  olim  matrem  lagenas  etiam  inanes  obfignaffe,  ne  dicerentur  inanes  aiiV 
quf  luiire,quae  furtim  ellenr  exiccatJc.Hoc  teflamenta  fubfignabant.  Poteranttj  o/ 
Dines  ceftes  uno  annulo  id  fecere. hic  etiam  hodie  ad  prg feniarias  fponfiones  exilif> 
nec  ulla  eo  arra  paratior.Pulchreitacf  Grseciaciatiniunoconfenfu  eumfymboJum 
appcllauere^ucmprilcinuncdac^ylion.nunccandaliumjnuncungulum  dixerant. 
Aegyptiorum  fecerdotibus  nullum  animal  licebat  attingere,  quod  facro  figiilo  non 
finffet  annotatu, prster  admodum  pauca,  quse  iccirco  prolanaexiftimabantur.Cu.' 
ius  rei  rationem  nonprofequor  hoclocoj  quodCteliuscamnonnegligenter  inhie^ 
foglyphicis  perfti  inxerit.conftat  tamen  Aegyptios  annulis  no  luille  ufosjeos^aii 
ribus  crebrius  inferuifle.  In  infula  Lemno  fecerdos  Dian^  rubricam  terram  exan/ 
tro  quodam  effofiam  peradiis  fecrificifsfummacum  ueneratione  in  urbem  perfert: 
eamcp aqua,uel,ue Diofeorides  inquit, caprino fanguine  fubigic : quod  ubi  diligen/ 
tetfaducn  eft, ei  caprae  imaginem  annulo  imprimit. Eft  enim  lioc  facrum  Dianae  fi/ 
gnum:ncc  aliter  ucnui  exponitur.Accf  hoc  eft  quod  P/inius  eam  fphragidem,  id  eft 
I^nacu!umdicicappelIari,quammedicifigillarumIutumhodieuocicant.  Vteban/ 
tur  etiam  flamines  annulo,  fed  peruio  &r  caifoiquod  nonnulli  finegeroma, laxum  a/ 
Iq  SC  facile  ad  induendum  interpretati  funt, nobis  omnino  placet  fine  gemma  intelll 
gi.Mif  ti  etiam  ab  amatoribus  pro  amoris  fymbolo  mos  fuit;quem  in  fponfelibus  cti 
am8C  coteftandis  nuptqs  adhibebant:  Si  pronubus  uocaba  tur.  Imperatores  utii^  eo 
Btebatur.&C  Maximini  quidem  fuilTe  tamgrandemaccepimus,  ut  c*teri  eo  prodex 
trbcherio  uterentur . Alexandrum  regemannulo  ori  admoto  Epheftiont  fiientium 
imperaffe  diximus. Inter  Cepione  &:  Drufum  ex  annulo  in  auclione  uenali  inimici 
rij  ccepere:  unde  origo  belli  fotialis  exitia  rerum. Primus  omnium  Scaurus  priui 
gnus  Syl!se,da(ftylothecam  Rome  habuit:id  efr,annulorum  coditorium.Hoc  exem 
p!o  Caefar  didfetor  fex  dadylothccas  in  sde  Veneris  genitricis  coniccrauic . At  an/ 
iiuiorfl  figna  multis  modis  luxuria  uariauittgemmas  addedocxquifici  fulgoris, cen- 
fai^  opimo  digitos  onerando.Mox  &r  effigies  uarias  calando, ut  alibi  ars, alibi  mate 
ha  efiec  in  precio.alias  deinde  gemmas  uiolari  nefas  puiauic;  ac  nequis  una  fignan/ 
dicaufam  in  annulis  effeintelligeret,  folidas  induit.  Quomcfambiguu  fit  utri  pra/ 
ftantius  confuler€nt,an  qui  deos, an  qui  homines  adfcribcrccr  qui  fibi  deos  malunt, 
poirentfortaffe  his  rationibus  fuam  fcntenriam  tueri : quoduei  ad  ornatum,  uel  ad 
fidem  approbanda  nihil  eft  Dis  in  tota  natura  praftantius : quos  boni  uiri  omnibus 
locis, omnibus^  aciioibus  teftcs  adhibere  debet.  Nihil  em  aut  loqui  cu  hominibus, 
aut  nobiftum  medicaridebemus,  quin  Di  intei  finunon  modo  ui  poteftate  fua,i;r 
profedo  adfuni:fed  fimuIachro,S<^  effigie.  Adde  quod  fi  eos  perpetuo  nobis  praien 
tesSi  coram  effe fecerimus,  erimus  multo  ad  negocia  omnia  obeOda  moderatiores, 
toultumi^aftccftibusSClibidini  detrahemus- Et  quifquis  itafefeinftituerit,  ut  deum 
pTffentem  habere  uelit,{ciatfe  ad  uirtutem  non  mediocriter  prolecilTc- Afficit  etiam 
hoc  nefeio  quo  pacto  bona  fpe  animum  cogitantis  fibi  prafensnumcn.Et  prcfecfo 
Donuideo  quod  paratius  prarfcntiusueamuletumefiepcfsicad  calamitates  atep  ad/ 
tterfatortunpdeciinanda,  quam  conipicui  proximi^  numinis  fauor.  Proinde  Iolco 
Jilurimum  approbare  emblema, quod  Calius  nofter  annulo  infcripfit-Eft  autem  id, 
U^nr  iftsSses.  quo fe  optima  Ipc  imbuto,  optimai^  a Disfperareoftendit-  Qua  fpe 
tluUa  optabilior  nec  haberi  poteft  ncc  cogitati.  Calculum  huic  fenten  ti«e  uidetur  na 
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lura  adicci'fre,quom  fuafpontc  gemmam  regis  Pyrrhi  fcalpfit,  quiaduerfus  RoTOf/ 
nos  bellum  gefsit.Namcp  habuilie  traditur  achatem , in  qua  nouem  Muf»  8^  Apol/ 
io  cithara  tenens  fpedlareturjnonarte  fed  natura  ipfaartificetitadircurrennbusma/ 
culis,  ut  Muflsquo<5  fingulis  fuareddercnturinfignia,Vtiam  nemo  nifi  plane  impi 
us  diffiteri  pofsit, quin  deorum  confiiio,  natura  nobis  quid  obferuandum,  quidi^in 
hac  rc  fequendumflt,mdicarit.Haec  quidem  illi,forEafle  SC  meliora.Sed  qui  diuerfa 
his  probant, fic  eorum  argumentadiluerejficruaspoflent  rationes  confirmare.Dc/ 
os  quidem  primum  necf  oculis  ufurpari  po!re,necp  relfgioie  obtutu  coli- Quod  fi  ab/ 
dicata  omni  fimulatione  uerum  fateamuneos  iure  immortalibus  putamus  concume 
ham  facere,  qui  mortalium  manu  effingunt, prophanant4  quodammodo  putantes 
polfenofiro  afpedui  fubtici.  Deorum  enim  maieftas  uti fe  reconditam  femotam^ 
ab  oculis  noftrisuoluit:ita  necp  artificio  humanofolicitarf,aucex  arcano  fuo  abftra/ 
hipoteft.  Nec  fi  pofsiqprofedo  debct.Theopompaaccepimus,quomex  myfteriis 
Eleufinis  quadam  inuulgafiet,  per  quiete  deas  eius  religionis  prafides  uidmcmc/' 
retricio  habituiquome^  eius  rei  caufam  percoifi atus  effet,  audrjt  expoftulates:  quod 
e fuo  diuinicans  adyto  ab  eo  forent  eieAf , & quafi  omnibus  proftitutf  .Theodotum 
Tragoediarum  poetam  oculis  captum  tradut,quom  e'iudaica  diiciplina  quadam  ad 
ffibulam  conatus  effet  trasferre.Etprofeclofapienteruidenturfecilfeludai, in  quo 
rum  templum  quom  Cn-Pompeius  olimpenetraffer,nuIlammtusdeieffigiem,  fed 
uacua  SC  inania  tantum  arcana  offendit:S6  ut  fapiemer  dixit  Varrotqui  primi  popu/ 
lis  mftituerunt  deorum  fimulachra,metum  dempferunt,errorem  addiderunt.  Deus 
enim  foia  acie fngcnf), non  dicam  cognofci,fed  explorari  poteft.Notum  eft  enim  il/ 
iud  Platonis;  f ^ Sii^  Si  qua  igitur  ratione  deu  captus 

humanusaffequitur,folo  animi  fpedlro  exprimitur.  Hoc  unoitacj  coli,  hoc  implora 
ri,  hoc  in  teftimonium  adduci  debet . Hic  eius  fedes,  hic  eius  diuerforiu,  hic  a nobis 
incredibili  cura  SC  incomparabiliftudio  excolendus,  quo  iiberaliusin  eofumma  iU 
ia  rerum  omniu  opifex  poteffas  diuerfetur . Faceffant  igitur  qui  fingulis  horis  digi/' 
tisdeumpertractant : taniumcf  fibi  uelde  innocentia  ueluirtucefua  pollicentur,  uc 
nunquam  infpeifiorem  defi  fubuereantur.Magna  profecfio  ueneratfo,deos  manibus 
ferre,  quibus  tot  impuritates,  tot  didtu  obfcccna  attingamus.  Certe  facra  adituri  ali- 
quot diebus  abftinenr.  Abftiner,  qui  Trophoni)  antrufubiturifunnillotis  manibiis 
menfx  accubere  prohibemur. Cum  Dis  tamentam  familiariter,  ne  dicam  impuden 
ter  agemuSjUt  eos  non  dicam  fiagittis(eftenim  hoc  plane'  diffoiuu)fed  iocis,fcd  ine/ 
ptijsnoffris,  quibus  omnibus  momentis  uita  uclit  nolit  inuoluitur,  teftes  adhibea/” 
mus.Parit  patit,mihi  credite,  haec  afsidui tas  non  pietatem  ne<5  religione,  fed  plane 
confidentiam  5C  iniuriS  erga  deos.  At  quanto  faifluri  fatius,  fi  homines  humana  uer 
femur;qusc|  negligentius  habita,nullum  piaculum  afferant.Faciemusijidfummo 
rumuirorum  exemplo . Ifmenias  ille  tibicinio  clarifsimus  in  fmaragdo  annuloiiv 
fertam  Amymonem  ferebat.Pompeius  leonem  enfem  ferentem. Mcecenas  ranam. 
Caecilius  Nepos  quadrigas, credo  antiquitate  E trufeoru  regum  pr2tendens,aqm> 
bus  ipic  genus  iatSabat.  Multi  fuas  effigies;  ficutiuidemus  apud  Plautum  lenonem 
agnofeente  in  literis  imaginem  militis.Purus  putus  eff  ipfus,  noui,  herus  Polyma- 
chxroplacidcs.  Si  tamen  mihi  detur  optio,  clarorum  uirorum  quiij  nos  ad  gloriam 
excitent , imprimis  fimulachra  uelim  affigi : quoru  fcilfcet  laudes  femper  oculis  ob- 
uerfentur.Intercatienfis  ille,  cuius  patrem  Scipio  Aemylianus  ex  prouocationein.- 
terfecerat,  pugnz  eius  effigie  fignaffe  tradit;  uulgato  Srilonis  Przconini  falc;quid 
nam  fuiirea(fiurumeum,fi  Scipio  a patre  eius  inrcremptus  efietcProceres  Romani 
imagine  imperatoru  fignau erunt.  Fuit  tamen  idaliquandiupericulofum,atc5idma 
xime  fub  Tiberio  Cxfare.  Quo  tempore  fuit  accufandi  frequens  SC  pene  publica  ra 
bies , quae  omni  ciuili  bello  grauius  togatam  ciuftatc  confecit-  Excipiebatur  ebrio/ 
rum  fermOjfimplicitas  iocanrium:nihilerattutum,omnfsfaeuiediplaceb3toccafio. 
nec  iam  reorum  expetebat  eueius,quom  eflet  unus  cmniu.Ccenabat  Paulus  prseto 
fius  in  conutuio  quodam, imagine  Tiberij  habens  excifa  eminente  gemma,  rem 
ineptifsimam  fecero,  Q nunc  uerba  quxfiero, quemadmodum  dicam  illum  matulam 
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{impfifltf.Quod  factum  fimulSC  Maro  cx  notis  illius  temporibus  ueftigatoribus  no 
lauit.at  feruus  eius  cui  nedebantur  infidix,  ei  ebrio  annulum  extraxerat.  Ec  quom 
Maro  conuiuas  teftaretur,  admotam  effe  imagine  obfccEms,  84  iam  fubfcriptionem 
componeret, oflendic  in  manu  fua  feruus  annulum:  acc^  ita  calumniatore  fruftratus 
eft.  Sylla  didator  traditione  lugurthac  femper  fignauit.Que  res  Mari)  animu  ab  eo, 
tjuom  Sylla  cius  queftor  efletjalienauit.a  tij  fais  initrjs  ciuiles  faces  exarfcrCjqui  dein 
depene  omnem  nobilitate  extinxerc.Diuus  Auguftus  inter  initia  fpbingenotauit. 
Duas  autem  in  matris  annulis  indiferets  fimilitudinis  inuenerat.alcera  per  bella  ci/ 
mliaabfente  eo  amici  fignauereepiftolas  84  edida,  quae  ratio  temporum  nomine  e- 
ius  reddi  poftulabat,no  infaceto  lepore  accipienriumtsnigmata  afferre  eam  fphin/ 
•gem.Poftea  ad  deuitanda  conuitia  Alexandri  Magni  imagine  lignaiiit.  Cuius  regis 
edidum  acCepimus>quo  uetuit  in  gemma  fc  ab  alio  fcaipi  quam  Pyrgocele,non  du/ 
bie  clarifsimo  arcis  eius  flgmfice.Nec  certe  ob  aliam  caufam  uulgo  eam  opinionem 
inualuiffecxiftimamusjiuuarieosquiilliusimaginem  geftent,quiim  quod  memoria 
rerum  geftarum  84  celebritate  famte  animos  quodammodo  hominum  bona  fpe  im/ 
i)uat,84admaximaaudendainrpiret.C3etcrideindeprmcipes  Romani  Augufti  feli 
eifsimi  omnium  imperatoris  fignauerc,quam  illi  fimilem  expreffic  Diofeorides  arti 
fex . Dedit  itacj  Auguftus  pofteris  exemplu,  quod ipfe  a maioribus  acceperat,  lioc 
wfequamuritaipfiusautoritasfuadct,  utdeorummaieftas  difuadernediuerfaienti 
entibus  fubicribamus.Et  hi  quidem  ne  eorum  ceremonias  polluamus,^  quafi  in  or 
dinern  redigamus  religionemtille  ut  eius  magnitudine  caeteramq;  excelfi  animi  c!a* 
ritaiem, quantum  in  nobis  eft,  imitemur.Habes  Daniel  quod  prscipiti  £4  prarpro^ 
pera  oratione  confequi^otui-Necinihi  parum  perlpeduincft, quin  li  lucubratione 
84  maturitatem  addidtflem,  potuerim  Iiec  84  copiolius  84  elegantius  explicare,  No/ 
Io  tamen  fine  (pepratmtj  didahxca  meputes.Rogo  enim  te  qui  rationanjspubli/ 
dsprsefidesjhabcscp  omnes  rationes  numerorum  in  numerato:  uelis  mihi  aperire 
totam  antiquorum  ratione, qua  in  numerando  perdigitos, 84  dearticulationes  quaf/ 
damutebatur.Scio  enim  84  Hieronymum  £4  antiquiores  quofdam  de  hac  rememi,> 
nificjied  tamfuccindeac  ieiune,ut  occafionem  potius  dubitandi  afferant  quam  ttv 
tdiigendi. Haec  Marius  cum  multa  omnium  approbatione  dixerat. quom  Daniel  ita 
excepit:  Nefas  putamus  Mari  tibi  tam  bene  de  nobis  merito  ac  tam  feliciter  obfccu 
toquicqua  negare,uel  ubi  uerfaturexiffimationis  periculum.  Scis  enim  iam  multos 
annos  prscterijffe,ex  quo  nifi  per  interualla  84  fuccifiuishoris  libres  attigimus.Re- 
uocabo  tamen  in  me  animum, 84  quantum  memoria  fuppeditabirjobfequi  tencabo. 
Hxc  quom  dixiffec,paulifper  fe  collegit, tum  ita  ccepit.Exiftimabam  mecum  olim  c/ 
am  numeroru  rationem  qute  fit  per  digitos,  recenter  inuencam,  nec  ueceru  meruilTe 
fuffragiu.Sed  pofiquam  reccprilsimos  autores  animaduerti  eam  comprobaffe,  eius 
quodammodo  fadtus  fuin  obleruantior . Sed  antequam  rationem  explicem  uideor 
oclurusoperarprecium,fiquatenuseiusaucoresmeminerinr,  prout  memoria  fugy 
gefl'erir,differuero.Plinius  tradit,  lanum  a Numa  rege  dicatum  digitistta  figuratis, 
ut  trecentorum  fexagimaquinqi  dierum  nota,  per  fignificatione  anni,  temporis  84 
auifedeum  indicet.Nec  teineieluuenalis  uidetur  illud  protuliffe; 

Felix  nimirum  qui  per  tot  fecula  mortem 

Diftu!it,accf  fuos  dextra  iam  computat  ann os- 
^ukius  in  Apologia  Magi*,  computationedigitorugeftufierifoIitadocet.Nam 
tiuncin  circulum  cogebantur,  nunc  porreda  palma  aperiebantur  digiti,  numero 
quem  fignificariuolebant  .Hieronymus  in  louinianum  comminus  magis  uidetur 
^em  atiigilTe.  eiusuerbafum:  Centefimus8.'trigefimusfruc”tusquanquamdeuna 
terra  84  de  una  femente  nafcatur,  tame  multum  differt  in  numero.T riginta  referurv 
tur  ad  nuptias.  Nam  24  ipfa  digitorum  coiundio,  quafi  molli  ofculo  ie  complexans 
84  fccderans,  maritum  pingit  ^ coniugem.Sexaginca  ucro  ad  uiduas,eoquod  inaiv 
guftia  84  tribulatione  funr  pofite:  unde£4  fuperiori  digito  deprimuntur.  Quantocp 
•tirioreft  difficultas  experc*  quondam  uolup  tatis  illecebris  abftinere,  tanto  maius 
*ftpramia.Porro  centefimus  numerus  > diligenter  qusfo  lector  attende, de  finiftra 

Cc  4 transfer-; 
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transfert  ad  dextr5:K  li  Be  quide  digitis,fed  non  eadc  manu, quibus  ini» ua  nupt^ 
fignificant  SC  uiduzjCirculu  laciens  exprimit  uirginitatis  corona.  Conferes  itaq;  ea 
que  ab  antiquis  diiSa  funt,cu  recentioru  feriptis,  tota  uideor  huius  rei  ferie  ita  collem 
gifre,ut  l<eua  quidem  numeros  omnes  citra  centenarium  indicet,  dextra  qui  eum  fu 
perant  8C  tranfiliunt.  Atq?  ut  ab  initijs  rctexam:fummus  minimi  articulus,  fi  compii 
cetur,unitatem:minimus  Sf  annularius  modice  flexus  binarium , minimusannula/ 
rius  SC  medius  ternarium  oftendunt.Quod  fi  minimo  arre<flo,  proximus  K medius 
fleclantur,quatcrnarius:fi  arredfis  ceteris, unus  medius  fie<3:atur,quinarius:fl  unus 
fleclatur  annu!arius,fenarius:  feptenarius,fi  unus  minimus  in  fummo  flecflatur  no- 
do, indicatur.  At  minimus  annuiarius^  compiicati,0(flonari5;  nouenarium  tres  fle 
xi,  minimus,  annularius, medius, demonftrant.  Quod  fi  omnes  corrigantur,  indextp 
ad  fummum  pollicis  articulum  procumbat,  denarius  rcfultac.  Si  corre^ius  pollex  in 
ima  regione  indici  hxreat,uicenarius:fi  index  apicem  pollicis  exofculetur,tricena/ 
riustfi  medium  indicem  pollex  incquitet,quadrag€narius.Si  pollex  ad  medium  de/ 
cumbat, quinquagenarius.  Si  fummum  pollicisinternodiumindexinequiter,fexa/ 
senarius.  Si  pollex  arredus  fummo  arredi  indicis  nodo  adhareat,  feptuagenarius. 
SipoIIicis  imu  internodium  index  inequitet,  odogenarius . Quod  fi  pollicis  imum 
nodum  index  interius  obambulet  quafi  circumpledatur,  nonagenarius  effinge/^ 
tur . At<j interim quomdeuolutos  depreflbstpaliquosdico,  cacteros obiter  extan- 
tes  promincnresi^  intelligi  uolo.  At  quom  ad  centenos  ufcf  promoneris  Igua, dextra 
fubinde  centenos,  ducenos,  millenos  ad  royriadas  ufcf  nec  ultra  numerabis:  SC  licet 
non  eadem  manu, ijfdem  tam  en  digitis  id  efficies.Necfruftra  ad  myriadas, id  eft  de- 
cies mille,  dixi  nec  ultra,quom  hic  numerus  ueeeribus  omnino  eflec  maximusrutpo/ 
te  ultra  quem  certS  nomen  numeris  nullum  daret,  fieret  q?  iteratio  potius  quam  nutv 
cupatio".  Ad  hanc  numerationis  per  digitos  efrigiem,illud  etia  annotare  lubetjmcr/- 
catorum  dC  lucrionucaererorumtq  id  genus  aginatorunumerarias  notulas , quibus 
rapttfsime  in  producendis  feiugandiscj  fummis  utuntur , efFedas  efle:  nam  quod 
1. 2. }.  4. 5. 6.  7. 8. 9.10.  fignant,  monumenta 8C  flexus  digitoruuidemus  repraefen- 
tari.Hinc  ctiSagnolcimus  curratioetnatores  noftri  «eui  digitosnumeros  appellaue 
rinr,  qui  citra  denarium  continentur.  Articulos  ueroqui  in  decem  aqualia  deduci 
poflum.Miftos  autem  eos,qui  exutrifip  componuntur.  &nequidpri:densprater«' 
mittam  quod  ad  rem  prafente  faciat:  fcio  etiam  receritiores  numerorum  magifiros 
annularem  ratione  uocaffe,quamPtolemgus  OCGr^ci notus-nii  dixere.Ec hacqui^ 
dem  funt  qua  hatfienus  fuper  hac  re  animaduefti:  fi  quid  in  pofteru  luculentius  de- 
prehendam, nec  tibi  necamicorfi  cuiquam  inuidebo.  Placuit  omnibus  nouicas  rei, 
a multis  quidem  perquifita,fed  a nullo  diligenter  fatis  excuir3;putabant^  omnes  ad 
ea  quaDanieldixiffet,  nihil  omnino  pofleadiungi.  Sed  Petrus  Antonius,  cuius 
lentium  iamdudumagreferebamus:Parcire,  inquit,  exiftimare  quicquam  efle  mrc/ 
bus  humanis  tam  abfoluiujCuinonaliquidpofsitaccedere.Egregie  quidem  DanieI 
digitoiQ  numeros  inflexionestp  perfirinxirifed  memineritis  nunquam  uindemiato 
rilraudifuifie>fi  poft  uindemiaracematio:autmefforf,  fi  (ut  inquit  Varro)perfecfio 
fpicilcoioariftae  aliquae  deprehendantur . cfTeuobis  teftiinonio  poteft,  quod  quom 
tot  celebres  uiri  de  uerborum  ui  Se  ominaiione  uerba  fecerint,  tanta  rerum  Si  fenten 
tiarumcopia,  nonnihiltamenego  alioqui  mediocris  fngenij  fperarcpofleadiung&' 
re.Quorai^  omnes  uix  id  fieri  polTefufpicarentur: efflagitarent»^  fumma  opc,ut  Pe< 
trus  ingemi  periculum  faceret.Etfi  ftultum  hoc  & plenum  temeriutis,inquic,imc!y 
ligam,  tamen  quoniam  ueftru  agnofeo  uctum, extorquebo  a me,  quod  alioquin  non 
eflem  impetraturus,nifi  uos  expeteretis. Dica  aute  imprimis,  nulla  parte  magis  ag/ 
nofei  quan tu  polleat  oratio, quam  in  ciuilibus  aut  fena torijs  acriombustquibusfiia/ 
demus  aut  difluademus,  acculamusam  defendimus,  laudamus  autimprobamus- 
Hseciurer^inajflexanimisi^,  5>CiudidorumdominaappelIata eft.  hscin  Pericle 
tonabat,  fulgorabatjfulmtna  ciebatihacDemoftfaencs  Grsciamadarmaimpiilit.fc 
rocitatemqTPhilippi diu coercuft.Hac duce  Cicero  P.R. legem  agrariam, fd  efi fua 
alimenta  extorfit . hac  Catilina  euertit  conatus . hac  M.  Antonium  profcripfic,hac 

coegit 
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Cxfafcmrcuocarc  confiltum,quod  fe  mmimc  rcuocaturum  pr^dicaratHac 
denicp  quotidie  res  Inimanas  agit,  uerfat,mutatcp  pro  arbicrio,6e  ut  compendio  ab^ 
Ibluam,  animis  hominum  imperat.  Nec  enim  laudes  facultatis  oratorix  meditor. 
^tcph*cattigiil'ealiud  agente  fatis  cfto.  Nunc  ad  obleruationes  antiquitatisacce/ 
do.  Herbas  certe  omnes  quae  ad  remedia  humanae  imbecillitatis  legebantur, IcgitiV 
ine decerpi  non  exiftimabant,nifi  prius  cui  ^gritudini  pararer, praetarentur.  Ad  pc> 
flilentiam  auertendam  ucrbafcu  aiunt  mirifice  proficere,fi  uirgo  imponat  nuda  iciu 
naieiunojSf  manu  fupina  tangens  dicatmegat  Apollo pefiempofle  crefeere,  quam 
nuda  uirgo  reftinguat.atq^  ita  retrorfa  manu  ter  dicat,  cotiensc^  defpuam  ambo.  Ve 
ftales  uirgines  credideruntolim , nodum  egreiTa  urbe  mancipia  fugitiua  retinerein 
Joco  precatione,  fulmina  etiam  precatione.pofie  elici, ex  quo  luppiter  Elicius  cole.- 
bacur.Et  T ullum  Hoftilium  rege  ex  N um$  libris  eodem  quo  illefacrificio  loue  cae/ 
Jodeuocarc  conatum, quoniam  parum  rite  quaedam  fecifier, fulmine  iiftum.Inoppu 
gnationibus  ante  omnia  traditum  cft  monumentis  folitum  a Romanis  lacerdotibus 
euocari  deum,  cuius  in  tutela  id  oppidum  eflet  ipromitti^  ilh’  eundem  aut  ampliore 
Jocum  apud  Romanos  cukumue . Defigiquidemdiris  deprecationibus  nemo  non 
Dctuit, celebri  Crafsi  exemplo,  qui  mox  in  Parthos  profeclus  potnas  luit.Figiinarii 
opera  multi  precationibus  quibufdam  credunt  perfringi  pofle.Quin  & uenereinhi 
fceri  hodie  etiam  confiat.  Tum  ferpentes  ipfos  incantari , QC  hunc  unum  efie  ipfis 
intelledum , contrahi^  Marforura  cantu.In  nodurna  etia  quiete  parietes  incendio 
nim  deprecationibus  confcribuntur.T  uciain  uefialem  incefti  falfo  infimulatam  ac/ 
cepimus  precationem  habuilTe,qua  ufa  aqua  tulit  in  cribro , anno  urbis  Roms  D c 
nono.  Czfarem  didatorepoft  unum  ancipitem  uehiculi  cafum  ferunt  femper  ut  pri 
mum  confedifietjidquod  piericj  deinde  fecerat, carmine  ter  repetito  fecuriiatem  iti 
terum  aucupari  folitum.Ex  hac  uerborum  obferuatione  fadum  cft,ut  fafeinatiom'/ 
busadoratione  peculiari  occurrerent, aut  Grxeam  Nemefim  inuocarent.Hinc  etiV 
amnoftrf  itatis  hominesadmentionedefimdorurn  tefiantur,eorummemoriam  a 
nobis  non  folicitari : hinc  ad  primitias  pomorum  haec  uetera  efie  dicimus, alia  noua 
eptamusthinefiernutametis faluramustquod motus  Sf  impulius ille naturse aratio/ 
jiisarcc  proueniat.Perfuafum  fuitant!quis,uifo  feorpioe  fi  quis  dicat:  diiorcohiberi 
necuibrareidus:  cuius  perfuafsonis  periculum  nemo  (puto)ueftrum  eft  aditurus, 
Addcq,  in  Africa  nemo  aliquid  deftinat,  nifi  prafatus  Africam.  Sediam  uideome 
dum  mulca  congero, lafiarhnec  tamen  dicendi  finem  inuenire.Proinde  ne  uidcarap 
petere  quod  modo  poffc fieri  negabam, ut  qufcquam  abfblutum  in  rebus  nofiris  de/ 
prehendatur,  uno  adhuc  exemplo  cotemus  rcccpiuicanam.Inteiligetis  autem  eam 
eiieoratioisuim,ut  fata  etiam  rerum  ea  reuocaripofsint.arcp  alio  trasferri.Cum  effi 
inTarpeiofodietesdelubrofundameta  caput  humanum  inucniiTenr.^mifsis  ob  id  a 
fenatulegaris,Ecruriece!ebcrrimus  uates  Olenus  Calenus  prxclarii id  fortunatui^ 
cernens  interrogatione  in  fuam  gentem  transferre  tentauit,  fcipione  prius  dcccrmi 
nata  templi  imagine  in  folo  ante  <e:  confiantifsima  annalium  affirmatione, tranfitu.- 
rumfuifie  fatum  in  Ecrariam,ni  premonitia  filio  uatis, legati  Romani  refpodiffent, 
non  plane  hic,  fed  Roma  inuentum  caput  dicimus.  Quod  rurfus  accidiile  tradunt, 
quom  in  faftigium  ciufdem  delubri  praeparatte  quadrige  fictiles  in  fornace  creuifi 
fent.&rurfusfimilimodo  tentatuaugurium.SChacquidem  hacfenus.quseiiaauo- 
tisaccipi  uelim, ceu  qua  a medidafint, ut  uobis  potius  obfeqiierer,  ^ aut  eruditio 
nem  aut  memoriam  clarifsimisuiris  qui  nuperrime  dixerunt  obif  cerem.  Alioqui  in 
me  illud  Graecoru  paratu,  y^Musi  ss  Vix  hac  loqui  deficrat.quom  quidam  e 

nofiris  memor  eorum  quafupcrnepentbe  HomericodixeramrfcienscfoptimePe 
tium  frequentem  efie  in  lectione  Homcriranrequam  a dicendo  fupcrfedeas.pcrqui' 
»0  abste  Petre  docnfsime, quid  de  Nepentefentias,  quamiie  circufpecbc  putas  hoc 
Uocabuium  ad  latinos  migrafie.Tum  Petrustno  habeo,  inquit,  hac  in  re  quiddccer 
tiani.ex  altera  enim  parte  magnorum  me  hominO&iquafi  proceruliterariareipiib 
licemouetautoritas.  Ex  altera  occurrit  ratio,rcs  una  qua  ingenium  maxime  huma 
liammoueat.  Occurrit  5C  Homeri  parentis  literarum  carmen:quemuideohocno- 
i meii 
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mcn  cpithctum  fccifle  poculo  quod  Helena  ad  excutiendas  curas  ThelemacHo  prO/ 
pinauit,non  etiam  proprium  eius  poculi  nomen  exiiiimalTe:  quod  tamen  latini  iam 
uulgo  opinaturiS::  alij  quidem  tempeftiuam  oratione,  Macrobius  uim  uino  infitam 
intcrpretatur.PIiniii  uidemusduobuslociseiusmerninifTe,  quali  ex  herbis  qui/ 
bufdam  condimentum  ZC  cinnum  exiftimalTe . Deferibens  enim  herbam  helenium, 
quam  ab  Helen*  lachrymis  natam  fauere  forma  credunt,  SC  cutem  mulierum  in  fa 
cie  reliquoi^  corpore  nutrire  incorrupti:praterea,inquit,  putant  ufu  eius  quandam 
datam  gratiam  fjsuenercm^  conciliariiattribuuntSiC  hilaritatis  afteiflum  eidem  po/ 
taein  uinoieumcp  quem  habuerit  nepenthes  illud  prxdicatum  ab  Homero,  quod  ea 
jriftitiaomnis  aboleatur.Locupletiusetiaalibihoctotucomemoraucuius  hsecucr/ 
ba. Homerus  quidem  primus  dodrinaru  dC  antiquitatis  pares,  multus  alias  in  admi 
ratione  Circes,gIoriam  herbaru  Aegypto  tribuit,  tum  etiam  quom  rigaretur  Acgy 
ptus,illa  aute  no  effet  poflea  fluminis  limo  inueda.  Herbas  certe  Aegyptias  a regis 
uxore  traditas  fu:e  Helen*  plurimas  narrat , ac  nobile  illud  nepenthes  obliuionem 
triftitiaeuenia(^afferens,SiabHelenaut!C5  omnibus  mortalibus  piopinadum.Hsec 
quidem  illc,fed  Homeri  carmen  ne  quis  diutius  qusrat,hocipfum  efi: 

KuTiK  ej  civoy  JixM  £f 

rjia-^vSW  T apgAavyi.  ccTrcof^. 

At  uino  protinus  immifeuit  pharmacum,  quod  ludus  irarum^  SC  maloru  omnium 
obliuionem  attulit.  V idemus  aute  latinos  paulo  fuilTe  indulgetiorcs  in  Grtecis  qw 
bufdam  transferendis. Ceuquom  Vergilius  Homericum  illud  legiflet: 

ycuav  ifccepui  syaec/ion  oSi  fX<riTVifa)tais'i/ii.Ar(a.Klvti!, 

Non  fine  multorum  reclamatione  Inarimen  compado  ex  duabus  uocibus  nomine 
tranftulittquoddcindcNafoinMaronis  gratiam  non  rccufauit  mutuari.  Quom  ita 
Petrus  claufi  flet  orationem, futuru  erat  omnino  diutius  filemium,nec  fane  multum 
refcabatdeuia,  nifi Marius  qui  Gilinum  meminerat affirmalfe  fcaduerfus ominar 
tionemiamdudum  aciem inftrux!ffe,ita  eum  compella fl€t-DecreuerasGiIine,uttu 
ipfe  modoprofitcbaris,aducrfus  ominationem  dicere.  Quod  aute  fuper  tere  Si  libra 
dilTcrueris, hoc  totum  dcdiftinobis.Tui  pe  autem  efiec  te  ipfumabs  te  non  impetra/ 
re  quod  nos  impcu  auimus,te^  alios  qu,'mteipfum  pluris  facere.  Age  itac^j&Tquod 
animusparturiebatjfampariac.Tergiuerrabaturautem  Gilinus,  fecf  penfum  abfolr 
uifTe  teftabatur-Deniqjprecibusnoftris  expugnatus,in  hac  uerba  exijt.Qui  curam 
camelorum  habent, quiqsnauibus  prtefident,  tenere  optime  dicutur  quantum  cuftj 
oneris  imponam.  At  uos  uiri  tanta  prudentia, no  faris  expenditis  quid  ualeant  aui 
quid  ferre  recufent  noftri  humeri : oneratisif  me  iam  meo  fatis  defundum  munere 
tam  grauiiuperpondio:utuctusilluddidumafFerrepofiim:pIuseftmantifia,quam 
obfonium.  Sed  quonia  me  ijs  cancellis  inclufiftis , ut  necj  reludaripofsim  ne<j  der 
beam,uincitc  atep  habete  uobis  quod  petitis.Certe'  in  compendio  itineris  dC  propin 
quitate  diuerforij  prgfidij  tantum  flatuorut  11  minus  accomodata  aut  eledadixero, 
periculum  non  fit,quincfto  definam  dilpIicerc  &T  hfclocutus  manus  conformauir, 
atq?  ita  ccepit.Facia  quod  Carneades  olim,  quom  perquireret  quibus  in  rebus  cofta 
rct  diumatio:atcp  imprimis  ubi  latebra  habere  pofsit  ominaiioexplorabo.Nec  fane 
in  qs  que  fenfibusfuppofita  iunt  nadff  mihi  locu  uideturhoc  diuinadi  genus.  Quis 
enim  ominatur  qualia  pofsi  t cernerc,audire,gullare,  olfacere,  attrcdarcC  Nam  htte 
multo  certiora  quam  ut  de  ijscoieduraSC  atftimatio  hominis  dijudicet.  Atqui  ne  iu 
hisquide  rebus  que  arte  tradatur  diuinatione  opus  eft.Etenim  ad  2gros,non  conie 
doresautinterpretcs,fedraedfcosroIemusadducere.Necueroqui  tibifs  aut  fidibus 
uauoIunt,ab  ominantibusaccipiuntearum  tradat!onem,fedaMuficis.eademinIi 
teris  ratig  eft,  reliquis^  rebus  quarum  cftdifciplina.Num  cenfes  quemquam  omir 
nandi  fciehtia  polle  reipondere:  fol  maior  ne  quam  terra  fi t,an  tantus  quatus  uidea 
tun  luna®  fuo  lumine  an  folis  utatur.  Nec  profedo  qui  fc  ominandi  peritos  prxdi/- 
cant,prontentur  eflediduros  quam  ucra  aut  falfa  fint  qu2  in  Geometria  defciibun/ 
tur.SuntenimeamathematicorH,nonominantium.Dehis  aero  qusEaduitamper.» 
linent, num  quisominatorem  confulii:  exquiritue  ab  co  quemadmodum  fit  cum  pa 
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ftntibuSjCUm  fratribus, cum  amicisUiucndum:  quemadmodum  utendum  pecunia, 
quemadmodum  lionorc,queinadmodumimpcrio.Quidueroquom  de  adeunda  ha 
fcdi'tatc,aut  fcruitatepr«edij,aut  recuperatorio  iudicio  cofulendii  eft  tibicOmen  ne 
captes, an  lureconfultorum  libros  adeas^Gerardum  ne  Sarracenum  6t  Francifeum 
Calcaneum  Cxltj  noftri  neceffariujan  coniedtorem  &Cominationis  confciupercuny 
deriscQiiid  quom  quf  riturrqui  fit  optimus  reipublicae  ftatus,  qus  leges,  qui  mores 
aci  utiies  aut  inutiles : diuinaroresnc  Iiuiufmodf  accerfas , an  principes  inter  roges 
KdeleiSosuirosperitos  rerum  ciuiliufquod  fi  nec  earum  rerum,  quxfubiectafen- 
libus  funtjulia  diurnario  elt,nec  earum  qus  artibus  corinentur,nec  earu  qu®  fnplii 
bfopfiia  diiTerunc,  nec  earu  qute  in  republica  uerfantur;quarn  reru  fit, nihil  prorfus 
iDtelligo.Namautomniumdebef  efle,aut  aliqua  ei  materia  daoda  eftjfnquauerla- 
lipofsic.Sed  nec  omnium  ominacio  eft,  ut  modo  ratione  oftendimus;  nec  locus  aut 
certa  materia  inuem'tur,cui  diuinatione  praeficere  pofsimus . Vereor  igitur  ne  nulla 
omninohabeaturommatio.Aduerritamcmodoguom  uerba  faceretis,  uos  omnes, 
quafi  in  orationis  tranfcurfu  oftendiffc,  eminationem  efte  earum  rerum  prsdiiftio/ 
ncKprafenfione,quceeftentforiuftf.Qu6dfi  ita  eft, eodem  reuoIuiraur.Nam  me/ 
dici  ac  pliilofophi  dC  iuris  periri  prxfenfto  eft  rerum  fortuitaru.  Num  igitur  omina/ 
lor  prudentius  confecerit , an  e'  morbo  cuafurus  aeger,  an  grauis  aftas  iutura  fit,  an 
felix  euentus  caufetquam  medicus,quamphilorophus,quamperitus  iuris^Qus  eft 
igitur  aut  ubi  uerlatur  fortuitaru  rerum  prgfenfiOjquam  ominatione  uocatis  C Quae 
enim  praientiri  aut  arce  aut  ratione  aut  ufu  aut  conieclura  poftunt , ea  non  ominan 
(ibus  tribuenda  putaris, fed  peritis.Ita  relinquitur  ca  fortuita  ominatione  coprehen 
di,qus  nulla  nec  arte  nec  Capientia  prouideripolsint.  omnino  ut  ab  oratione  ue/ 
ftra  confeci, carum  reru  quae  in  fortuna  pofitx  flmt  praefenfio:diuinatio  quadam  cfl 
ominacio.Seduosrogoquanamearureru,  quae  nihil  habent  rationis  quare  futurae 
fiDt,poicft  efTe  ulla  prafenfio.  Quid  eft  enim  aliud  fors,  quid  fortuna,  gdcafus,quid 
euentus,  nifi  quom  fic  aliquid  cecidic,{i'c  euenit,ut  no  uel  cadere  atij  euenire,uel  ali» 
ter  cadere  atq;  eucnirepotuerit.Quomodo  ergo  id  quod  temere  fi't,  caco  cafu&Tuo 
lubilitate  fortuna,  prgfentiri  aut  ominatione  explicari  poteftcMcdfcus  morbum  in/ 
grauefcencem  ratione  prouidet,  conditionem  anni  philofophus,  iudicis  fententiam 
Qufidicus:5C  tamen  hi  ipfi  perfape  falluntur,qui  nihii  fine  certa  ratione  opinantur: 
ut  agricola  quom  florem  olea  uidet,baccam  quocp  fe  uifurum  putattnon  iine  ratio- 
ne ille  quidem,  fed  nonnunquam  tamen  fallitur. Quod  fi  falluntur  q,qui  nihil  fine  a/ 
liqua  probabili  coniecftura  ac  ratione  dicunt,  quid  aftimandum  eft  de  coietTiura  eo/ 
rum  qui  meris  uocibus  iC  fortuitis  appellationibus  futura  prafentiunt  C"  Abfurdum 
profecfto  & plenum  immenfa  improbitatisjuellefutille  ait}cum  ratione  infanire,&f 
emum  modum  ijs  prarcribere,quanullaiinea  coercentur.Quid  eft  enim  tamcon/ 
irarium  rationi  conflantia  quam  fortuna,  8^  qua  a fortuna  fortuita  dicunturC  a/ 
deo  profedo  ut  M.  T ullius  autir  affirmare,  ne  in  deum  quidem  cadere,  ut  fciat  quid 
cafu  K fortuitu  futurum  fit.  quod  a nobis  falua  ratione  ac  pietate  minime  dici  licet. 
Videt  enim  ea  deus  Si  proipicir, qua  aut  ex  rerum  pendent  uicifsitudinc, aut  horni/ 
nis  arbitrio  ftatuuntur.  Nec  tamen  iccirco  neceflariaexiftimandafunr, quod  numi/ 
nis  prouidecia  falli  no  poftit.  Multa  enim  Si  nos  quotidie  uidemus  Si  incelligimus, 
qua  ab  incerto  euentuproScifcBtur.  nec  ideo  necefsitudine  coercentur,  quod  a no- 
bis fciantur.  nec  profecto  eaquaiamtranfadtafunt , quoniam  qualia  fuerint,  habe/ 
iBas  exploratum.  Proinde  etiam  neccnarioicaeucnifle,  quom  aliter  eiienirepotue/ 
rinr.fufpicari  debemus-Pendetenimrerum  necefsiias,  noexaUena  notione,fed  ex 
propria  Si  ingenita  natura  condiiioneiucnon  pofsini  no  ita  fe  habere, ut  fe  habent, 
qua  uero  deo  fcita  Si  comperta  fateor, perinde  mortalibus  incerta  atq;  ignota  exifti 
Oio.Temerarium  autem  Si  furori  proximum  duco  limites  eos  tranfilire.Si  (utGra/ 
ciaiunt)iwv!iioi/*fva(/,  quod  fibideusatep  huic  mortaliiatiftatuit  rucluit  autem  re/ 
tum  euenta,quafibinota  elTent,  nos  latere.  Quam  uero  impius,quam<:jaudax  fit, 
qui  fuo  captu  maiora  nititurrnotiusefi  quam  ut  a me  fit  explicandum. Tantum  auie 
ijeftut  argumento  Stoicoru  fidem  habeam , aut  humano  generi  prsnctionem  re/ 
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riim  profutura  putem, ut  nihil  importunius  illi  cfTe  poffc  credi.  Si  enim  futura  prse/ 
fcianius,quantumprudcntiae,quantuminduftri3edetrahatur:  poftcritati  certe  nihil 
efie  pofsit  infenfius . Qua  etiam  caufa  imprimis  puto  a Dis  negata  animantibus  co- 
gnitione fummae  lucis,  qua  quiitj  ex  hac  uit a migraturus  efl-Pratermitto  enim  hoc 
loco  follicitudinem  SC  metum , qua  mulio  antea  uexareniur,  qui  huius  uitac  delicijs 
rencntur.Sf  ergo  Di  homines  amantjfi  illis  cofulunttnihilpomjnifecuritate  melius 
aut  tranquillitate  iucudius  illis  largiri.  Quam  autem  miferum,  quam  obnoxium,  ex 
omni uocula  pendere, & pro  coietfloris  refponfo  aclioncs  fuasmetiritMallem  pi  O/> 
fediomcnon  natum,  quam  tam  infelicinatum  coditione.Sedfingcalfquidhoceilc, 
quod  omnino  nihil  cft:  quomodo  haecuis  orationis  polIeat,fi  potcftis  explicate. An 
,uox  caufa  eft  ut  co  uelillo  modo  euentus  fubrequat.''An  euetus  ille  ueridicaprsfaga 
uocem  facit  f Neutru  profeclo  agnofco.  Qui  enim  poteft  uox  fatum  facere,  aut  rem 
tam  furdam&C  inexorabilem  mouere,  nullo  prxfercimaffecSu  animi,  nulioingcnq 
confiiio  fubnixaCAt  ne  rei  quide  euentus  uoci  fauet,  aut  pondus  ullu  ad  profpicieda 
futura  accomodat;  utpote  qui  nondum  adfit,  dC  nos  futurum  etiam  ultro  fateamini. 
Faciet  fortalTequomuenerictantequamueniat,  quomodo  facere  pofsit,  nonuideo. 
Quod  fi  quis  contenderit  eas  edam  propofitiones  ueras  efie  pofic,qua  de  futuro  fla 
tuunttin  tetemis  ac  diumis,qu2  certus  euentus  manet,  non  ibo  inficias . Quod  fl  in 
rranslatitijs  indifferentibus  idem  contenderintjquaenondam  fuccefTu  coprobcn 
tur;oftendamrurfuseodemrcuolui,quomcertinihilafferant,quohuius  conieclura 
autoritasafieratur-Nifi  fortaffenouo  omine  ominis  fidem  atteflaripoffe  confidant. 
Sed  & id  omen  alio  omine,  atcp  aliud  alio,probari  oportebittatcj  ita  fubinde  nullus 
quffiftioni  terminus  occurret.  Quom  itaq;  necj  in  his,  quorum  arbiter  cft  fenfustnecf 
in  his,quat  arre  £C  fapientia  diriguntur,  necj  omnino  in  fortuitis  rebus  conftet  omi> 
naciotquo  loco  autqua  parte  conflare  porsitnonincel!igo.Fateanturigitur,ne(5  diu 
tius  tergiuerfenrur,  fe  meras  nugas  afferre,  qui  ominadi  fciendam  profitentur.Nec 
pudeat  aliquando  difcere, rem  hanc  omnem,  qualis  qualis  eft,  ab  ociofa  quadam  ua/ 
nitatc  humani  animi  fupetftidone  effluxifletin  qua  nihil  uerf,  nihil  cern,nihi!  pru 
demis  fubfidet.Dedit  deinde  autoritatcm  mortalium  credulitas,  8C  follicitudo  quas^ 
dam  prtefciendi  ea  qu*  ad  rem  nofiram  pertinent.  Acccfsfonedeinde  attulit  auanV 
tia  8C  faciendi  quaftus  libido ; qute  nonuerica  eft  impudcter  per  ludibrium  animos 
humanos  traducere.  Occurrunt  undic^  argumenta,  qux  rem  uanirsima  diluant,  fcd 
ero  paucis  contentus. in  uocibus  eft  omen  5^  rerum  futuraru  diuinatio.  efto,demus 
hoc  illis. ex  his  futura  prtenofcuntur.non  abnuamus. noces  igitur  obferuari  debent, 
concedemus  6Chocfortafse, fiquas uoces  intelligatis  explicetis.omnesneuoces 
intelligids  C an  tantum  quae  temere  dC  fine  ullius  rei  ratione  enuntiantur  C SC  profe- 
dio  has  mihi  uideminf  dixifse,quom  tot  exempla  afferreds.ex eludemus  igitur  faptV 
entum  uoccsuemerarfas  obferuabimus.libet  exclamare,  no  tanti  efse  ut  impruden 
ter  fapiamus.Sedage.anquibufdam  hominibus  datur  haec  praefciendiautoricas,nc/ 
gatur  quibufdaCan  certe  omnibus  fine  difcrimine^uellem,  fateor,  extorquere  a mc 
utcredereuobistfed  nefeio  quo  padio  aliena  nimis  a ratione  profertis . C^omenim 
tanta  fitlinguariidiuerfitasitaminnumcrsc  uoces,  ut  externus  externo  fit  pene' non 
hominis  uicetqui  fieri  poteft,  ut  quae  latinc  dixero,  Grxeo  omen  faciantiqua  Gra:^ 
cis  fortafse  nihil  prorfus  fignificabunt.Quod  fi  decru  nutu,  fi  natura  ducc  omina  ti’o 
fuifset  aperta  hominibus , quis  dubitat  quin  eadem  efsetomnibus:  ceu  funt  ca;tera 
quae  non  noftro  inftituco,fed  naturs  confiftunt.  A ccedet  etiam  interdu  id  quod  , 

pudentiteplenifsimu  cft,  utidem  omen  mihi  felicia,  tibiaduerfaportendat . Siquis 
enim  onos  protulerittego  mihi  magiftratu.Demetrius  fummos  fibi  labores  promite 
tet;qu6d  mihi  onorem, ilii  afinSid  uocabulu  fignificat.Adde  quod  (fi  Diodoro  ere» 
dimus)omneuocabulum  ambiguu  eft.  Ambiguum  ergo  etiam  omen  fignificabitur. 
Ex  amb^uo  uero  quid  certi  elici  pofsit  non  difpicio.  ^la  dicendi  ratione  Crcefum 
accepimus  ab  oraculo  illufumtquom  penetrantem  Halyn  refpondifset  magnam  o- 
pumuimeuerfuru.  Neclafaoro  an  Apollo  unquam  latinerefponderit.  demus  enim 
hoc  opinioni  antiquorum.fic  quom  Plautina  Alcmena  dixifset;uerum  tu  magnum 
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malum  habebis,  fi  Iiic  fuum  officium  fecit,  ob  iftuc  omen  ominator  captes,  quod  re 
condecct.argute  ac  prorfus  Plautine  feruus  hoc  uerbu  reiecit.Enimuero  praegnao/' 
ti oportet  malu  dari,  ut  quod  obrodat  fit>animolI  male  effe  occeperit,  blulta  denicp 
lotahacin  re  aperitur  illufio.ut  enim  c«cteraomiitam,quam  leui, quam  inepto  argu- 
oentoeiufcemodi  uoces  innituntur.Habentur  aiunt  quedam  uerborum  proportio 
neSjSC  fimilitudouocabulorum  attenditur.  Si  quis  ergo  me  ad  ccena  uocct,gallum^ 
feappofituru  recipiattan  ego  me  ftatim  rem  feaa  habere  putabo,  & ueturos  in  dicio 
nem  meam  Gallos  exiftimabo  c’  quod  de  rege  Perfe  ueftrum  quidam  modo  attulit- 
An  fi  ferrariam  officinam  conflagraflcintellexero , animum  protinus  defpondebo: 
&quomamnuc  bellum  imminet, patriae  excidiu  timebo^Tumueroquomfrequen 
din  coetu,  quod  plerums  fieri  folet , ominofa  uox  fuerit  prolata:  unde  nam  conf)  ci- 
am  plus  ad  me  quam  ad  ungulos  quoicp  pertinere^quom  nemo  fit  ferme,  qui  no  ft- 
^ipfe  animo  aliquid  agitet.  Quod  fi  omnibus  idem  aut  minatur  aut  pollicetur,  fa 
diepoteftredargui , quomdiiparifetouideamus  plerofcpdefungi.  id  quod  recenti 
{dfimoniodeclaratur.Pecimus  quidem  omnes  Benueniu,atc5  id  feliciter  haeSenus: 
quod  urinam  8^^pofthac.  Solus  anteambulo  nofter  ofienfem  fortunz  contraxittSC 
quod  non  omnes  Benuenium , ille  unus  maleuenium  experitur.Et  medius  fidius  fi 
uocum  attf  ominis  ratio  habenda  effer, nihil  effet  homine  infelidus, nihil  anguftius. 
Nam  quom  necj  priuatim  fine  oratione  quicquam  perficiatur , momentis  omnibus 
oporteret  anxias  aures  praebere, coniedtoretj  prgfto  habere,  de  quo  rerum  K actio 
num  nofirarum  feta  metiremur.  Sed  ego  fortalfe  fallor, &:quf  tam  exilia  taminania 
fimt,tam  nuilaefie  contendo.  Summopere  tamen  prodeffe  intelliguntur.Dabo  ma- 
nus fi  fasec  ita  eifc  inuenero,  aut  fi  alicui  emolumeco  mortalibus  effe  poffe  deprehen 
dam- Age  ita(^,dC  an  qui  cauneas  proclamari  fenfitjfetum  effugit, mutauitq;  omina/ 
do  infortunii  eueniuCAn  nullus  P .R.  exercitus  fiifus,SC  occidione  occiiusefi,qu6d 
primus  miles  bono  nomine  eligeretur.K  in  deledtu  ceniuue  populi, Valerius,  Salui 
us,  Staterius  nominarentur . An  omnes  ideo  reg/ns  formof®  quod  leporis  nomen 
quotidie  audiant, eo  quafi  quotidiano  cibo  uefcanturjCX  quo  leporem  & uenufia 
tan  per  dies  noue  ut  Piinuis,aut  per  fepte  u:  alfj  fcribunr,mutucntur.In  publicis  ue 
d^libus lacus  Lucrinusprimus  locabatur  eruendus, ominis  bonigratia.  An  igitur 
omnes  redemptores  publici  rem  auxcruntCan  dC  multi  in  maxima  detrimenta  inci/ 
dmintrQuid  uero  prodeft  mihi  ominario.quae  nec  auocare  fatum  poteft,  nec  uerte 
ref  Namfi  omninocuenturum  eft,  quod  rerum  feries  ftatuic;  fi  exorari  nonpotefi, 
quod  futurS  eftifruftra  omina  fe<Samur,atfp  operam  ludimus.Immo  eo  grauius  ani.» 
mum  exercemus,  quod  hoc  genus  erufeatores  qui  fe  coniedtores  dC  interpretes  pro> 
fitentur,autaduerfaeuenturadicunt,autprofpera.Si  dicuntprofpera8CfeIlunt,mi 
fer  fies  ftuffra  cxpecffando.Si  aduerfa  dicunt  SC  mentiuntur,  mifer  fies  fruftra  timen 
do.Sin  uera  rcfpondent,  ca^  funt  non  profperariam  inde  cx  animo  mifer  fies  ante/ 
quam  c feto  fias.  Si  felida  promittunt,  eaij  euentura  funt , tum  plane  duo  erunt  in/ 
commoda:  &lcxpedario te fpeifufpenfum fatigabit,  futurum  gaudfi  frucfiufpes 
i:biiamdeflorauerit.NuiIo  igitur  pado  utendumeftiftiufmodi  hominibus  res  futu 
rasominantibus.Sed  uideo  quam  adhucad  latebram  pofsmt  coniugere.Extorque/ 
renos  aiunt  ominibus  autoricate,non  uericate  fed  orationis  tii:feq:  alioqui  caufa  po 
tiores,patrocinio  prodi.  Multa  enim  exempla  tota  aetate  collecla  hifiorrjs  inueniri: 
magnos  praeterea  habere  affertores  ia  (fiant  > quoru  exifiimatio  ne(;|;  pofs/tne<5  de- 
beat conuelli.Vtruncp  obfecro  excutiamus,ne  plus  odio  aut  ambitioni  quam  uerica 
tidediffeuideamur.Etimprimis  illud  percundemurrurfustan  unquam  latum  omi/ 
nationemuiatumaduetterinUaucilludcompercum  habuerinc,quisnonrarumarbi 
ter  rerum  deus  id  patefeccrit.In  eodem  luto  haefitanr,5:  tantu  coIle(da  exempla  con 
gerunt.  At  mihi  quibus  teffibushxc  exempla  probabuntCunde  illis  fidem  impetra/ 
bunifRelegabunt  fcilicet  ad  auiores.at  hi  necf  audiffe  nec  uidiffe,  fed  aliunde  profi/ 
tenmr  accepiffe.Sufpecfii fieri incipiunt  teftes,  ad  quoru  fidem  probandam  aljjs  te- 
ftibus  indigemus.  Sed  iam  htec  ipfa  exempla  expendamus:  an  mihi  tot  iam  crafaefiis 
feculiSjtamlongo  temporum  ctrcuitUjtantarerum  copia,  tanto  hominumnumero, 
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tot  linguarum  diucrfitatc,duccta,  trccentauc  ut  plurimum  dicam,  exempla  incerta» 
inexplorata, 8C  lubricae  adeo  fidei  affertis  C SC  tamen  indignamini  me  liis  fidem  non 
adhibere, quibus  uos  ipfi  nifi  falleretis  aut  fallcremini,profe<!fo  no  crederetis.  At  ip/ 
ia  haec  paucitas  nimirum  rei  uanitace  detegit.  Quot  iufpicor  uoces  obferuatas  fuilfe 
tam  logo  3euo,quarH  euentus  deinde  aliter  cecidere,  quam  Ipes  afFulferat;quas  nullt 
omnino  amores  prodidere.  Venio  ad  aflertorcsjquos  Se  multos  bonofcf  habere  prg- 
dicannquos  egoprofe<5lonon  agnofco.Praeter  enim  paucos  quofdam  fuperftitiolbs 
hominesS^  male  cautos,  alium  non  uideo  hanc  uaniiatem  probalTe.  M.  Tullius  au/* 
tor  inter  nofiros  grauifsimus,  ita  eam  abominatur , ut  nunquam  ei  fidem  habiturus 
uideatur.  Plinius  ex  eadem  claiTe  illuftriisimus  uulgO  quidem  K fellularios  opifices 
hanc  admirari jhuicfc  addfxifle,  fed  a iapietifsimo  quoqj  refpui  atcf  abdicari  fcribft. 
8^  certe  eorum  hominum  magna  pars  in  ea  multum  prsefidfj  fibi  pollicebatur,  qui 
quo  loco  eam  fiatuat  uidetis.  inter  opifices  8C  derpedlifsfmos  mortalfu  t a quibus  uel 
ob  hoc  ipfum  difsideojquod  nihil  probat,quod  boni prudentes  comendeni.Ma- 
gnumq;  hoc  abunde  mihi  ad  ominatione  refellendam  argumentu,  quod  uulgarifaus 
!gnauifsimisplaceac.Quiduero,n6nneomnisphi!olbphorum  academiajnonne 
omnes  peripatetici,n6nne  omnes  qui  hoc  philofophiat  nomine  digni  funt,hanc  pri 
dem  ex{ibiIaruntt'Quin  leges  ipfg  no  modoexploferunt,  fed  grauilsimas  ecia  pos 
nas  in  eum  ftatuerunt, qui  fruges  cxcitafTenK  alibi,  qui  malum  carmenincantafict. 
Quibus  fandionibus  non  tam  rem  fpfiim  8C  uim  uerborum  caftigar/,  quam  fuperfti 
tionem  puto  redargui.  Qui  enim  possit  quifquam  oratione  alienas  fruges  pelliceret’ 
Definant  profedo  effe  fures,quom  leuiori  opera  incantatores  quseftum  faciant.  Sii 
premo  anno  Neronis  principis  accepimus, prata  olcaft^  intercedente  uia  publica  in 
cotrarias  fedes  tranfgrefTas,magro  Marrucino,  prtedtjs  Vedq  Marcelli  equitisRo 
mani  res  Neronis  procurantis.  Atqj  id  noninter  incantamenta, fed  terrarum  porten 
ta  annumeramus.^  medius  fidius  itaeft.  nonuis  orationis,  non  excantatio,{ed  in- 
duftria  ac  folert/a  humani  ingenij  perpetua  curaiabor<5  corporis  agros  fcecudar, 
& Ictas  Tegetes  faciismemorabiii  excplo  C.Furij  Crefini . Hic  e feruiiute  liberatus, 
quom  in  paruo  admodu  agello  largiores  multo  frudus  perciperer,  quam  ex  amplifsi 
mis  uicinitas,ininuidiamagnaerat,ceufruges  alienas  pelliceret ueneficrjs  . Quam 
ob  rem  a Sp.  Albino  curuli  die  didametues  damnationem,  quom  in  fuffragium  tri 
bus  oporteret  ire , infirumentum  rufticum  omne  in  forum  attulit,  K adduxit  filiam 
ualidam,arq;(ut  ait  Pifo)bene  curaram  ac  ueflitam,fcrramcnta egregie  frda,graues 
ligones,  uomeresponderolcs,  boues  faturos.  Poftea dixit,  ueneficia mea, quirites, 
hscfuntS  nec  poflum  uobis  offendere,  aut  in  forum  adducere  lucubrationes  uigili- 
ascj  5C  fudores.  Omnium  fententtis  abfblutus  itatj  efi:  ut  intelligatis  non  ueneficijs, 
non  precationibus,fed  bene  confulendo  attf  induffrie  agendo  diuiuas 
comparari . Iis  alia  Gilinus  additurus  uidebatur,  fed  nos 
iam  Benueniu  perueneramus,SC  obuiomul 
toru  amplexu  excepti  ab  equis 
defeendebamus. 
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S#  CAELII  CALCAGNINI  DE  MEMO 

RIA  DIALOGVS  AD  HERCVLEJ»  SE/ 
eundum, ducem  Ferrari*  i ; 1 1. 

ANCYLOMETVS.  MNEMON. 

o M M 0 D V M teobtuIiftimihiMnemon.cupiebacnim 
ex  te  fcire,quam  luculenta  fuerit  oratio,  quam  Aefehines 
nofter  ad  populum  habuerit . Nec  enim  tuc  mihiin  patria 
cflelicumquod  alioquinfummoperc  expeiebamrnam  uil 
C latics  occupationes  me  auocarunt.cam  aute  accepi  a no.* 

ftris  ciuibus,immorfalibus  laudibus  commendari. 

Mn.  Nuncmecum  ipfeobambulansdeorationeillaco 
gttabam:  mfrabart^  noftros  ciues  tam  facile>ne  dica  ofci> 
tanterquippiam  laudare.  An.  Anuerotuillamlaudt 
bus  indigna  exiftimas^  Mn.  In  anguftum  admodum  locu  me  adigis  Ancylome 
te, ut ue!  mendacis  nomen  fubeundum  fit  mihi,filaudandam  dixero:ueImaleuoIi,fi 
improbandam.  An.  Immoneutrum,fi  ingenue  & ex  animo  tuam  feniemiapa.* 
tefeceris.Neccnim  cuiquain  fraudi  efle debet, iudicium  fuum  aperuiffe.  Mn.  Tu 
quidem  ueratfed  ita  fe  habet  *tatis  noftr*  mores , ut  plericf  clafsicum  e ueftigio  ad 
inimiciriascecini{Ieputent,quom  quis  aliter  quam  expeteretautexpectaret,fibiui 
deri dixerit.  An.  Multi  quidem  ita  iudf  eat ; fed  ego  ex  alia  hominum  clafTe  fum, 
libenter^  dC  iudiciummeum  aperio,  Sifcaterorum  audio.  Mn.  Probe  tu  quidem 
Si  longe  aliter  quam  c*teri.6C  quonia  te  hoc  homine  ingenio  agnofeo,  copendio  di 
cam  tibi;oraiione,quam  tantoperenoftri  ciues  laudarunt,  no  multu  a me  probatum 
iri.  An.  Credibile  eft  in  ea  quippia  defideratu,  quod  rhetoricae  artis  ratio  exiges 
bat-  Mn.  Prorfus.  An.  Cuueroeaquincpnnt,quorQrriaaborati6e,duoab 
oratore  petimustfeire  uelim  an  hsc  omnia , an  pleracp,an  certe'  unu  defuerit.  Mn. 
Vn3,&  utputo  ualde  neceffarium.  An.  Inuentio  ne,que  totius  oratioisquafi  cor 
pus  e{i:an  difpofirio,qug  ceu  mebra,8C  qugda  corporis  feries:an  elocutio,  qug  quaii 
totius  orationis  habitudo  prsftatia  eftc  Mn.  Ex  his  null3:uifa  enim  iunt  mihi 
hxc  fatis  adornata  8C  inftrutfia.  An.  Defuitigiturquaniuuideouelmemoriauel 
pronuntiatio.  Mn.  Probe.memoria  fiquide  in  ea  una  defiderauijOne  qua  no  ui 
deo  quomodo  aut  bonus  orator,  autprobaoratiouocaripoisit.Recitabat  eih  Ae- 
fchines  oratione  illam  fuam  tam  laudata  ex  comentario:eueniebat<^  illud  quod  ne/ 
ieffeerattut  dum ledifoniuacabat, minus  comodaadtioneutipolTet.  An.  Atqui 
omnes  comodifsime  egifle  coficentur.  Mn.  T u ipie  quomodo  id  fieri poffe  exi 
fiimas  ab  eo, quiuixunqua  oculos  uu!tum(^  a comentario  referebai  Nitebaturqui/ 
dem  ille  8C  uoce  8C  ore  8C  manu  5C  aliquando  oculis  adtionem  corrigeretfed  difficul/ 
tas  reiSC  obliuionis  periculum  fuperabat.  Quomtp  omnia  frufira  tencauerat,ad  com 
tnentariu  tamen  erat  redeundum.  An.  Non  nihil  mihi  dicere  uideris  Mnemon, 
ne($  fine  caufaciuium  noftrorumiudiciuimprobare.  Sediiludabs  te  libenter  acce.- 
perim,  an  bonam  efle  orationem  neges,  cui  fola  memori ac  laus  nonaccclTeritmam 
qugha<Senusobieciili,ad  adionepocius^  oratione  uidenf  pertinuifle.  Mn.  An 
tu  nefeis  primas  Si  fecundas  Si  tertias  a Demofihcne  actioni  tributas,quom  quifpi 
amab  eo  percundaretur  quid  moratore  primum  exiftimaretC  An.  Scite  tu  qui/ 
de  teftimonioDemofthenis  uteris,  a quoperquifitu  de  oratore  accepimus;  fed  opto 
abs  te  dircere,an  ide  in  oratore  £C  oratiSe  primu  exiftimes.Tu  ille  ferupus  occurrit, 
an  memoriam  adionis  partem  exiftimcs,an  adiumecum  C Quare  fi  quid  ocii  habes, 
afsideamus  paulifper,Si  amabo  totam  rem  expedi.  Mn.  PoftquaalTedimus,ue/ 
limrurfus  a me  percundere, quid  tibi  explicari  cupias.  Haud  enim  fatis  quid  modo 
exquireres, percepi.  An.  Ego  uero  abs  te  perquifiuera, eadem  ne  in  oratore 
in  oratione  exigeres,  an  feorfum  hgc  expedi  polTe  exiftimares.  Mn.  Quomodo" 
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An.  Duo  ne  hsec  dicis  oratorem  K oratione  cfic:  an  ita  unum  ut  feiungi  non  pof/ 
fintjUt  artem  SdartificemCNccp  enim  fincarte  artifex  deprclicndi  unquam  poterif- 
Mn.  Veradicis.  An.  Sineorationecrgonunquaorator-  Mn.  Nunqua.  An. 
Videobfecronetemercexemplisabutamur.  Mn.  Curuero^  An.  NonncK 
unainartificisartedicimusc'  Mn.  Apertiuscloquere.  An.  Nonneftatuarium 
unius  Itatuarix  artis  artificem  appellamusC'  coquum  coquinariae  unius  conditorem 
&miniiirumf  An  plurcsftatuarias  artes  dC  coquinarias  uocamusc'  Mn.  Statua- 
riam & coquinariam  femper  appellari  accepi  unitatis  numero.  An.  Probe.ora/ 
tionis  igitur  unius  oratorem  pari  modo  appellabimus,  quado  artes  a quibus  appel- 
lantur artifices  Cingulari  numero  uocitari  putas.  Mn.  Improbeacuerfuteagis, 
qui  me  unius  uocabulicaceilis  tentas  includere.  Quom  enim  orationis  dixi,  orato- 
rite  artis  dictum  uoluf.  An.  Noniuremecumcxpoftulas.  ego  enim  de  oratione 
IiactenusperquiCui.  Tu  ucro  oratione  oc  oratoriam  eande  ne  putes  aperias.  Mn. 
Quis  Ita  in(a.nit,  ut  oratione  & oratoriam  eandem  cenfeat:  nili  ftatua  & Itatuariam 
eandem  elCeiudiccc.  An.  I3lcganteracfciteadc6.Statuam  ergo  orationi, orato 
riamftatuaritccomparasc'  Mn.  Comparo.  An.  Quoniaitaq;  multum  a linea 
abciraucramus,rctexendum  eft  non  probe  a nobis  antea  oratione  arti  comparatam 
fuifie.  Mn.  Minimeartificio  enim  potius,urputa  flatus  autpidurs  fuerat  con 
ftrenda.  An.  Quom  itac^accomodatis  exemplis  fit  utendum, ftatuam  ne  bC  fta^ 
tnavium,piirtoremq!& piclura  eadem  putasf'  Mn.  Nonputo.  An.  Tumue 
To  de  orarore  bi  oratione  quid  iudicasf  Mn.  Quod  de  flatuario  SC  ftatua, pidlo/- 
re  & pictura.  An.  Noeadc  cfleCcilicct.  Mn.  Hocipfum.  An.  Agenuii 
quid  ficut  ftacuam  a flatuario feorfum  iudicare,8ii  pidturaa  pidore  poflumus,in  ora 
rorcSlorationeidemaudebiinust  Mn.  Q.uidprohibet^  An.  Porerirergo 
qurfpiaabfcriie  flatuario  ftatuam, piciurapic'roreabfenteiudicarec'  Mn.  Po^ 
terit.  An.  Quod  fi  pic'iura,fi  flatua,eieganter  K graphice  fuerit  exprelTa.digna 
laude:fiminus,5mprobationeexift{mabif.  Mn.  Sic  mihi  uidetur.  An.  Nec 
quifquam  cxquirer,dextra  ne  an  finiftra,deicrfo  cglo  an  ferrugineo, nouo  penicillo 
an  uctufto  ftatua  aut  piclura  abloluta  fit:  nec  puto  laborabit  rcire,fif  ne  agilis  & for/ 
itiofus  Apelles:  £t  Lyfippus  fegnis  bC  deformis.  Mn.  Quid  enim  hsc  ad  flatus 
elegantia  attinente'  An.  Quod  fi  oratione  bC  flatus  & pidtors  retfie  comparaui 
tnus,poterimussque&i  de  oratione  feorfum  abfente  oratore  iudicare.  Mn.  For 
laiTc.  An.  Quid  igitur  ad  elegantiam  orationis  aut  oratoris  memoria  autadtio 
proficictfquod  tu  modo  aflerereuidebare.  Mn.  Immo  uero  aliter  fehabet,ncc 
iure  fortafle  tibi  fubfcripfi  mus.  An.  Perquiramus  an  alicubi  erroris  latebra  defl 
deat.  Mn.  Videor  mihi  quodammodo  agnofeere  quid  nos  traduxerit.  Compa^ 
rauimus  enim  ea  qus  ore  enuntiantur,  qs  qus  manu  ^ opera  conftruuntur:  qustp 
intra  artifice  nafcumur , qs  qusexterius  exercentur.  An.  At  nos  hanc  rem  ro/- 
tam  excutiamtis,acc6mcdatumi^  ad  id  exemplum  adhibeamus.  M.  Cantorem 
cantilenam  ita  una  agnofei  dicimus,  ut  neq-,  cantor  fine  cantilena,  nei^  cantilena 
firie  cantore  effe  pofsit.  Quomodo  enim  alter  fine  altero,  aut  qua  ratione  cantor  fine 
cantilena  etCepotefl,  aut  cantilena  fine  cantorefnon  aliter  Stf  orator  fine  oratione, St 
oratio  fine  oratore , eiTe  non  poteft.  An.  At  ego  abs  te  fcire  uelim,  Arionem  bC 
Thamira  cantores  fuilTe  opincris,anminime.  Mn.  Opinor,quando  ita  nobis  ab 
antiquis  traditum  eft.  An.  An  eosunquauelinnoifturnafaltem  quiete  a cantiie 
nadefijfleexiflimasc'  Mn.  Exifthno-  An.  Exifiimas  ne  interim  dum  pauli 
fperanimu  remitterent, 6ii  quali  feriarentur,  Muficam  SCcantiiens  artem lenuiffec' 
Mn.  Sieputo.  An.  Muficusuero6icantorn6nneiseft,quimuficam&ican." 
tilens  ratione  tenctipoteflq;  quom  uult  illam  meditari  8C  exercere.  Mn.  Prorfus. 
An.  Nonne  qui  poteft  quippiam  facere, poteft  itidem  abftinereCSC  faxit,non  faxit 
ci  liberum  cftrNuncenimdefacultatciliadiireroaquanecefsiiasabdicaturj&lmo/ 
peione  naturs  aut  noftri  animi  coftituta  eft.  Mn.  Nihil  repugno.  An.  Anno 
cantorpoteft  cantilena  meditari  quomlubecC  Mn.  Poteft.  An.  Nonne  rur/ 
fusquomlubetpctcftdefineref  Mn.  Poicfticidcm.  An.  Nonne  quomdeii 
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nftjpotefi  repetere  fi  ita  ferat  animusfquia  cantilens  meditatione  callet.  Mn.  Ita 
tft.  An.  i:tquianicditationcnican[ilen3ecallef,n6nnecantoreftC  Mn.  Eft, 
An.  Cantorcrgoeft,ncccanti!en2tantummcumbir.  Mn.  Sicuideiur.  An. 
Nonneigitur  cantiicnz  cancoris  diucrfaracioC  Mn.  Diuerla  ratio  prorfus, 
quia  illa  canitur,  liic  canit.  Non  tamen  fieri  poteft  ut  cantilena  in  cantorenon  fiCjK 
cantor  cum  cantilena.  An.  Video  nos  in  nomine  cantilena  minime  conuenire. 
Quare  quid  cantilena  fit  libenter  perquifiuerim.  Mn.  Cantilena  eft  modulatus 
certa  rationeuerboru  contextus  ad  auriu  oblecftatione  inftitutus.  An.  Efto.  An 
quicanerenouit,nectame  canit,  hoc  modulato  contextu  que  cantilena  appellamus 
obledataurest'  Mn.  Minime.  An.  Ettamencantilenamfaabec,quiacantor 
eft.  Mn.  Rcdc.  An.  Nonhabetergo,&itamenhabetcantilenam.  Mn. 
Nonintelligo.  An.  Quom  non  canat,  nec  aures obledet,  fine  cantilena  eft. 
Mn.  Eft.  An.  Ettamequiacantarepoteft,cantoreft.  Mn.  Eft.  An.  Et 
quiacantorcftjfinecantilenaeflenonpoteft,  Mn.  Vere.  An.  Siabfcpcanti 
lena  efie  non  poteft, femper  canit.  Mn.  Quidtumr’  An.  Quem  igitur  prius 
canere  negauimus,ia  femper  cantat.  Mn.  Amoue  argutias  Ancylomete.(^om 
enim  cantorem  fine  cantilena  effe  pofle  negaui,  id  ita  intellexi:  dum  caneret.  An. 
Eodem  reuoluimur.  Nonne  confefsifumus,  cantorem  eum  effequi  poisit  cane/ 
re  8i  a cantu  abftinere^  Et  quidem  re  ipfa  cantor  eft,  quom  canit;  facultate  autem  8C 
potentia, dum ociatur.  Mn.  Sane.  An.  Tum  uerononnecantilena  bifaria 
aduertipoteft.  Et  qus  iam  canitur,  audientes^allicit;  & quae  feorfum  in  pagella  in/ 
ftruda  adornatacg  eft,  ut  cani  pofsit:qualis  illa  .Animulae  du2  uagul^  migrabant  cu 
tepofita,  & hxc  de  illa  quzfijtjquae  nunc  abiiur  in  locafE  t illa  firenum  cantio  apud 
Homerum  a Cicerone  conuerfa: 

O decus  Argolicum, quin  puppim  fledis  VlyfiesC 

Auribus  ut  noftros  pofsis  agnoicere  cantus. 

Quid  enim  repugnat  ne  has  feorfum,S<:  fine  cantoris  praefentia,  dijudicemus:  prae- 
fertim  fi  mufiefs  notulis  & uocum  diferiminibus  fuerint  diftindae::ut  ita  oculis  pelle 
g SC  tranfeurri  pofsit  omnis  earum  feries,  ut  orationis  ambitus  qui  ab  oratore  con/ 
ditus  eft.  Mn.  Nitamur  haec  planiora  faceretnecenim  ijs  omnino  aflentiorquae 
obijcis,necquomodorepugneminucnio.  An.  Egoquod  in  me  eft, horum  nihil 
me  habere  exploratum  puto.Scd  in  hac  indagine  totus  ex  tependco,totusqia  nutu 
Sefententia  tua  inquifiiionem  hanc  metior.  Mn.  Attufenticeta  K falebrofailla 
omitte, planius  rem  perfequere.  An.  Dic  itaq?  rurfus  mihi,an  putas  difeiphV 
narum  atej  artium  liberalium  monumeta  pofteris  relinqui,  qua  hominu  ingenia  te,- 
flentur.  Mn.  Quomodo mquisc'  An.  Hipparchusnonneariisfideralispe/ 
riiusfuitc’  Mn,  Fuit.  An.  Nonne multaruatatumprafcita,  Si  quaficxlum 
ipfum  pofteritatihafreditarium  reliquit,!!  modo  quis  inuentus  effet,  qui  cam  artem 
capere potuiffetC  Mn.  Reliquit-  An.  Nonne  Eratofthenes  Si  Ptolemreus  ter 
rarum  mterualla,  utpote  geometra;  nonne  Timaus  numerorum  rationem, quibus 
Si  hacrerum  omnis  feries  conftat,Si  anima  noftra  compada  cfttquod  numeralis  fci 
entif  proprium  fuitcNonne  Chryfippus  6C  Ariftoteks  noftri  ratione  diflerendi  uni 
uerfam  profccuti  funt  ^ quorum  inuenta  adhuc  Si  fequimur  6i  admiramur.  Nonne 
Varro  5C  Cratcsloquendiformas  Si  uocum  rationes  explicanmtfquod  grammatis 
cimunus  nemo  dubitarit.  At  Mufica  modulos,  tantam^  harmonia  nonne  Si  Pio- 
lemaus  Si  apud  noftros  Boetius  pcrfcripferutc'  Aln.  Plane.fed  quid  hec  ad  rc^ 
An.  Putas  ne  rhetorice  ingenuis  artibus  adnumerarideberc;  ISIn.  Puto.  An. 
Qua  illius  monumenta  nuncupabimusf  nonne  pracepta  qua  a ucteribus  conferi/ 
pta  funt  ad  dicendum  appofite,  ut  perfuadeamus;  multo^  magis  orationes  quarum 
gratia  prcceptailia  nobis  tradita  funt'  Mn.  Quis  fanus  hac  negarit'  An.  Re 
cie itacfDemofthenis  oratoris  clarifsimi  monumeta  orationes  dicemus,  fdem^ de 
Cicerone  ac  cateris  fine  fraude  affirmabimus,  qui  ingentj  illuftrifsima  teftimonia 
conditas  orationes  reliquere.  Mn.  Nihiltcmoror.  An.  Atqui  ex  his  orationi 
bus,  quse  nunc  extant , nonne  Demofthenis  caceroramcj  qui  dicendo  claruerunt, 
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ingenia  St  facultatem  arguimus?  Mn-  Arguimus.  An.  Etcarum  praftan- 
tiisimaquamq;exiftimamus,quanium  ad  pcrfuadendum  aptior  SC  qua  fi  animofior 
inucnitur.  Mn.  Tccufentio.  An.  Ne  pigeat &il!ud, quod  tufortafferidicu 
Ium  putabis,fed  profecto  ferium  eft.refponderc.  Nunquid  Demofthencm  putas  o/ 
biilTediemf  Mn.  Plane  ridiculueftjpercunc^tari  an  obierit,  qui  iam  aliquot  an' 
norum  milibus  IiomoeiTe  defierit.  An.  ObijcergoDemofthenes,  nec  amplius 
bomocft.  Mn.  Nihilmagis.  An.  At  cius  orationes  quotidie  habemus  in  ma 
nibus,  nobilifsimiingenij  monumenta.  Mn.  Habemus.  An.  Incptifsimusi^ 
liabef  qui  eas  no  probat.  Mn.  Immo  toto  ftadio  a Gratiis  & Mufisabeft.  An. 
Adde  quod  in  hisiudicandis  nemo  Dcmoflhenemrequirittfruftracnimrequireret, 
quitotiamtraniadisactatibusdefuncftuseft.  Mn.  Subfcribo.  An.  Putoiam 
libi  abunde  uel  fine  monitore  perrpedum  efie,  orationes  ab  oratoribus  feorfum  5C 
poifc  ££  folereiudicari.red  haec  omittamus.Aliud  enim  quippiam  eft,  in  quofencen 
tiam  tuam  audire  expetam.  Mn.  Dic  uero  quid  illud  fir.  An.  Quotiens  ora 
lor  concionem  habet,  nonne  duo  aduertuntur?qux  ad  perfuadendum  confentanea 
luntj&iquaiicofpirantroratorfcilicet  oratio.  Mn.  Sic  res  habet.  An.  Ho 
rum  luru  in  perfuadedo  putas  preflare  SC  quafi  primas  partes  obire?  Mn.  Haud 
fane  iacHedidu.ioIcrriq!  indagmcindiget.  An-  T ememus  tame,  nec  rei  difficul 
tasnes  perterreat,  quin  cominus  congrediamur.  Mn.  Tu  aliqua  oftendeuefiiV 
gia,ri  potcs,pcrt]iiajrem  tota  exploremus.  An.  Nitar:8^  iam  uideor  mihi  non.' 
nihil  inucnilie.  Mn.  Quidillud?  An.  horumutrut^jOrationemfcilicetatcp 
oratorcm,in  trutinam  54  quafi  ^quilibrium  redigamus:  54 utrum  pratponderare in' 
teOexerimuSjhuicprimas  cedamus-  Mn.  Comode admodum.  An.  Hincigi 
turtibt  oratorem  ucl  coropicumS4ociofura,  uel  ab  omni  certe  oratione  abdicatum 
54  femoium  itatuorillinc  in  fceda  aut  c5menrario orationem:  utruncg  diligenter ex' 
pende,  84  unde  facilius  cofilium  haurire  uel  a quo  ad  uircutii  egregia  opera  capellen 
da  excitari  polsis  aduerte.Taceciile  54  feriatur, fruftiacp  illius  os  probum  64  fuperci' 
lium  admirarisihxcledioni  obuia  e(}>54  quafi  mutus  maginer.utrum  malis  cibi, tua 
optio  cft.  Mn.  Quafi  uero  htec  optio  difficilis  fic:necfibi  quife^  orationem  malit, 
u t animum  S4  aures  fliaui  Ictftioneimbuat  ate^  oblciftet,  quam  elingue  illum  84  mu' 
tum  84  plane  oratoris  nomine  indignum.  Cui  fane,fi  uerum  fateamur,infigne  affe- 
rimus contumeliam,  qui  ofcitance  dC  fomniculofum  64  fine  oratione  illum  effinxeri 
mus.  An.  Ita  fuit  necefTe  Mnemon.  Na  fi  utruncj  c6mifceas,ncmodubitatquin 
pulcherrimus  cinnus  euadat-Sed  nunc  illud  cofilium  fuit,  utrumq;  feorfum  librare, 
84 quafi  alterutrius pondufculum  explorare.  Mn.  Fadfum  efto.  An.  Hociu 
dicium  quali  modoufifumuSjOlimfacluma  Ctefiphonteexifiimarcum  uehemeces 
illas  34  plenas  magni  fptritus  Dcmcfthenis  orationes  ledtitarct,  Demoff  hencni  ne 
tacuu(num,an  urbanas  orationespraeoptaturumfufpicamur?  Mn.  Orationes, 
quis  enim  dubitat?  An.  Tum  fi  quis  eda  alius  illud  Ctefiphotisoptioni  dediller, 
ut  uel  fibi  DemoffheniSjUc!  orationum  quas  ille  codiderac,  teratem  eligeret:  quid  tu 
eum  faeffurum  iudicas?  M.  Orationum  aetatem  fuilTe  eleclurum.QuatuIa  enim 
ue!  uiuacis  hominis  teras  eft:  uel  quam  diuturna  efie  porefi,  fi  orationum  stcrnicaii 
conferatur?  An.  Egregie  adraodum-nam  ut  eadem  f3epiusrepe£a,nemo  eft  pau 
Jo  humanior  qui  Demofthenis  orationes  no  agnofeat;  qui  Demofthcnem  noucrit, 
noftraaitatcinueninir  nemo- Sed  tu  quanto  illud  libentius  fadiutufuilie  Ctefiphon 
tem  putas,  fi  cum  state  orationibus  exiftimarionemacceffuramprofpexiiret : fuiu' 
rurai!^  aliquando  fperaflet, ut  prxclari  deinde  oratores, qui  in  omni  pofrericarc  futu/ 
ri  elfent,ex  illis  fibi  lanquam  a Polycleti  exemplari  lineamenta  mutuarent, earumcp 
gratia  Demofthenis  nomen  omnibus  feculis  propagaietur.  Mn.  Itaprorfus  eft, 
•nagnosij  amores  milii  earum  orationum  accendis-  An-  Nonne  illud  etiam  per 
quam  admirabile  uideri  poteft?  Mn.  Quid  uero  illud?  An.  An  nonhomiV 
nem  indiuidtium  appellamus?  Mn.  Appellamus.  An.  Vnde  hoc  ei  nomen 
couenire  arbitraris?  Mn.  Quod  fine  internecione  diuidi  no  pofsit.  An.  An 
poteft  homo  unus  uno  tempore  in  pluribus  efie  regionibus?  Mn.  Minime,  nam 
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j]Ocdimnje  naturg  proprium, no  lurmanx.  An.  Diuinum  ergo  quid  potius  ora> 
lionem  dicis  quam  iiumanum,qu2  tot  locis,  tam  difsitis  terrarfr  (pacjjs  apud  tocho- 
jnines eodem  tempore  clfe  pofsit.  Mn.  Dico,&<l  iam  f^pe  aiias  dixi.ncc  profe« 
(liomirum  uideri debet diuinam  orationem  effejqus  iit diuini  partus  ingenq.  An, 
Multoergo  meliorem  fateamur  oportet  orationis  quam  oratoris  conditionem;  hxc 
enim  K perpetua  cHepoteft,&C pluribus  locis  codemomcco  comunist&quom  cat- 
tera  humana  zeate  obiblefcant,  Iitec  indies  clarior  maiorisLj  autoritatis  reddi  (olet. 
Mn.  Nemo  uel  paulo  impudetioraufit  negare  tam  manirefta.  An.  Prsfertim 
quod  n quis  in  negando  fuerit  impudentior,&:’ multarum  statum  teftimonio  SC  plu 
rimarum  gentium  exemplis  expugnari  poteft.K  ut  uno  interea  contentus  fimtfcri- 
pferat  olim  Lyfander  Lacedxmonius  oratione,  qua  populares  fuos  hortabaturinc 
lineret  Heraclidis  hfreditarium  efle  in  Sparta  fmperiumifcdijspotius  addiceretur, 
qui  uirtucem  Herculis  imitarentur.Quomcp  pofi  eius  obitum  ea  oratio  deprehenfa 
elTet  plena  aculeis  8£  oppido  efficax  ad  perfuadedum : ffatuiffetcf  Agefilaus  eam  in 
publicum  dare,  ratus  feita  magnam  inuidiamLyfandro  concitaturum  quod  Hera 
didaruni  familiam  ftilo  perRrinxiflet;  Cratides  qui  tunc  erat  inter  Ephoros  primi 
nominis,  cum  hortatus  dicitur,  ne Lyfandrum  refoderet , immo  magis  procuraret 
iitcneiusaucoreoratiofuffoderetur.Agnofccbacenimuir  prudcnfdsimus,eum  ge/” 
niueamcgcfieuim  orationiSjUcipfo  etiam  oratore abfente  poffet  animos  popularia 
adresnouas  irritare.  Mn.  Tanto  Cratides  confultemihi  uiderur  feciiic, quanto 
ille  confidentius.  An.  An  tu  Cratidem  memoriam  uel  ac'tioneLyrandri  iormi- 
daireexiftimas,  quinon  oratoriae  modo,  fed  omnium  humanarO  aclioniimmimu 
aWolueraie  Mn.  Nihil  minus.  An.  QuidcrgoC'  Mn.  Argumenta  ipfius 
orationis  acuteac  ingcnfofe  inuenta,  accomodatedigcfta, St" eleganter  exprefia. 
An.  Pulchre  tria  illa  enumerafif  - nam  memoria  dC  acl^io  nihil  erat  extimefeenda. 
Mn.  Tum  uero  quanto  extfmeri  magis  debuit, fi  htecduo  nouifsima  accefsiflent: 
&merooriter  totocp  animi  impetu,  uocisq;&  oculorum  Sduniucrfi  corporis  motu 
fuilTent  pronuntianda . Oiim  enim  uulgo  tritum  eff,  in  Demof?!:cnis  oratione  ma/ 
gnam  DemolthcnisabelTcpartem.  An.  Nihil  uerfus,nec  unquam  praeclarum 
aut  abfolutum  oratore  exiftimaui,  cui  ex  his  alterum  deeffei : multocp  minus  cuiu/ 
irunq:.  Sed  ut  ad  diueniculum  redeam:  non  potui  non  fummopere  admirari, quod 
folaca  caufa  Aefehinis  orationem  tantopere  damnaueris,qu6d  non  memoriter,  !cd 
ex  comentario  recitaffct.Dolebam  enim  mccum  tot  eius  orationis  florculos,cot  ex^ 
hauftaab  antiquorum  oratoru officinis  nart(iecia,tot  lecythus,  tot  emblemata,  quae 
inilla(ut  audio)effuirerunt:unius  memoriae  abfenria  dcperijlle.  Mn.  Dixifti  tu 
quide  multa  fateoi',nec  dum  plane  tamen  me  e priftinafenteriadeicciftuquindem^ 
piaoracori memoria,  csteraomnialabefatfiaputcm  Kpro  nihilo  habenda.  An. 
Cauc  ne  id  pertinacis  magis  quam  tardi  atep  hebetis  uitium  fit.  Nam  uitium  naturae 
humanae  ferendum  cft,  animi  nequaquam.  Mn.  Necp  id  nanirx  neq;  animi  ui/ 
tium  puta,fcdiudiciura  a certa raiiSeprofedrum. Qui  enimfieri  potcfqut  fummum 
deorii  ne  dicam, an  naturae  bonum  memoriam  in  omni  oratione  non  primo  loco  ha 
bendam  ccnfeam,  cuius  filiam  fapicnria  noluit  eife  Afranius.  Nec  fine  caufa  Helio- 
dus  MncmofyncMufarum  parcntecClouisamafiamffatuit . Necfruffraali}  exrri/ 
bus  Mufis,quas  fibi antiquitas  comenia  eff, maximam  Miiimen  nuncupaiiere..Ncc 
tniuria  profedio.  Abdicata  enim  i rebus  humanis  memoria  non  uideo  quomodo  re 
ligioqux  maiorum  cxrimonfisftabilitaeft,  conftarepofsitrnon  rerum  publicarum 
gubernatio, no  fponRonum  fides, no  beneficiorum  gratia, no  aitium  autdiiciplina^ 
rum  monumenta;  ruant  omnia  ac  foluantur  humani  ingenij  ornamenta  ncceiie  eff, 
nifi  ii*c  prxfto  fit , 2C  quafi  in  prxfidijs  excubet  memoria.  Huic  quicquid  in  nobis 
eft,  quod  uel  ad  laudem  uel  ad  gloriam  pertineat  ,niri  ingrati  clTcuoIucrimu.s,  accc.- 
ptum  referri  oporret.Quanrum  autem  in  oratore  emineat,  no  exiftimo  mihi  excuti 
endum  hoc  loco,  ucl  propter  rei  claritatc,uelo,uod  maius  cft  opus  quam  ut  compen 
diO  abfolui  pofsic.Nemo  enim  no  uidet  quam  fcedum  acprobrofum  fit  comentarrf 
fubfidio  uciiwC  naturte  uitiujquod  alij  magna  tegunt  dihgaiajCcfta rutum  ueroincrc/ 
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dibile  cft  quantum  fidei  orationi  dematur,fi  auditores  aut  iudices  parata  domi  arga 
menta  excogitatasc^  probationes  afferri  uiderint.Ea  enim  omnia  ad  fe  circuferiben/ 
dos  fnftruifta  arbitrant  .Sciut  enim  Qmplices  ac  minime  fucatos  efle  ueritatis  fermo^ 
nes.8£  medius  fidius  t&  ie^yeu/ei/  Et  profecto  fi  tibi  clarifsiml 

fenis  uerba  qug  olim  ad  me  habuit  repeta,quantu  in  oratoris  munere  polleat  memo 
ria,quantu4  fine  ea  orator  elTe  no  pofsit : ita  agnofees,  ut  te  deinceps  minime  meae 
fententig  reludtaturu  exiftimem.  An.  Age  auda(fter,quando  ita  mihi  conffitutu 
eft,aut  me  in  tuam  fententiam  uenirc,aut  tein  meam  deducere.  Mn.  Olim  mihi 
Piiholaus  multg  autoritatis  fenex  QC  Veneris  fuadela:  antiites  narrauitjdum  in  eius 
templo  federemusjMercurium  olim  louis  iuffu  oratoriain  terras  deduxiffe.Erat  au 
tem  illa  incomparabili  forma  mulier,uegetis  oculis,bIando  acpleno  multte  fuauita/ 
tis  afpcdu . Cumq  illam  mortalium  animis  elTet  inferturus,in  publico  emporio, ad 
quod  omne  hominum  genus  couenerat,  denudatam  illam  detradlocp  omni  amitffu 
oftendit.E  t tunc  primum  homines  agnouerut  terrenis  fcemfnts  illam  effe  longe  dil> 
iimilem;  ne(5  enim  illi  uel  offa,  uel  nerui  uel  carnes  inerantffcd  pro  ofsibus  folidum 
quiddam  eamfuIciebat,quod  Mercurius  inuentione  dixit  appellari.  Pro  neruis  co.* 
modifsima  compofitifsimai^  compago : hanc  difpofitionem  uocabat : corpus  omne 
cotinebanEadem  no  cuie,non  carnibus  tegebatur,{eduario  quoddam  fioffulorum 
amidtu.Huic  ille  elocutionis  nomen  impoliiit*  Quomq:  homines  peculiari  quadam 
curiofitate  penitiora  etiam  (luderent  explorare,  exeorumoculis  mortalem  caligine 
abfiulittqualem  apud  Homerum  olim  Diomedi  Pallas  deterfit.Videruntcj  illi  proti 
nus  admirabile  in  ea  tmaginu  &^formaru  promptuarium . Hoc  noftri  tablinum  rudi 
admodum  uocabulo,fed  immortales  Di  comodffsime  memoriam  nuncuparunt.E  t 
hanc  ei  effe  animam, per  quam  faperet  indicabat.Vis  autaItTix,quz(^  omne  corpus 
uegetaret,aii5  impelleret,  adiois  nomine  honeftata  efl.Q.uom  huius  ttaq;  fpedacu- 
Ium  edidiffet,  eam  omniS  hominum  ingenqs  imprefsit : pauci  admodum  fuere  qui/ 
bus  nullo  pacto  inferere  potuit : quos  ille  poftremirsimos  hominu  effe  uoluit,  eos^ 
perpetuis  inrciticlafumiis  damnauit.Quod  fi  cofultifsimoleni  fidem  habenda  exifti 
manius, fi  anima  quse  prafertim  ratiois  capax  fit,  nihil  praftantius,  fine  qua  neqs  be 
ne  fpirare,neq;  comode  uiuere  poffumus,S^  quafi  uita  ipfa  uitalis  effe  definitino  cft 
quin  ultro  fatearisfine  memoria  oratoriam  inerteK  mutam  Si  prorfus  deploratam 
clTcjita  ut  facilius  oratoriae  cadauer  quoddam  quam  oratoria  ipfam  agnofeas.  An. 
Si  mihi  unquam  iliud  confilrj  fuiffet,ut  fingulare  memorix  munus  improbarem,li/ 
cuit  tibi  fortaffe  opportunius  in  eius  laudes  5^  quafi  Encomiu  prorumperc.Scd  nuc 
tibi  uideorlaconicG illud  polle  obqcere:  quid  opus  his  laudibust  quis  emeauitupe/ 
ratfalioquifidiligenter  easIaudesexcutiamus,inuenicmusabingeniopotiusq»am 
ratione  profedas.  Quis  enim  pari  conditione  obliuionemperpetuamillius  aduerfa 
tiam  laudare  no  polsit  C cui  dC  aras  erexit  antiquitas , QC  reconciliatione  de  humano 
genere  optime  meritam  filiam  addixit . quam  publico  decreto  Athenienfesabom/ 
nibus  ciuibus  colendam  (latuere,  eicj  nomen  memoria  infenfifsimum  po 

fuere.T um  uero  inter  magna  illa  inferoru  flumina  Lethen  cofecrarunt  nec  prius  ad 
fuperos  tellimonio  Platonisanimabus  nollris  datur  afcenfus,  quamletheos  amnes 
6^  longa  obliuia  potent . E t profcc'lo  nemo  eft  tam  rudis  qui  no  intelligat  multis  in 
rebus  obliuioneprsffare  mcmorfa.Namfi  religionis,fibeneficior5,filidei,  fipra/ 
clare  geflorum  clarum  QC magnificu  eftmeminfffeieo  turpius  ac  detefiabilius  eilim 
pictaris,fuperftit{onis,fniuriarum,perfidiacreliquorumcjfcclerummemoriam  cok 
retquibus  omnibus  obliuionem  inducere  egr^ium  SC  falutare  nemo  unqua  nili  fla 
gitfofus  negauit : ut  non  fine  caufa  uideantur  Romani  eam  ad  feruos  relegaffe,  no/ 
meclatores^  inter  feruitia  adrcripfiffe.Tatum  uero  abeft , ut  ego  illi  in  oratore  fum/ 
mum  locum  tribuam, ut fapius  etiam  lubricam  K periculofamplenami^  fummi  di/ 
fcrfminis  exfftimcm,  cui  nemo  temere  fidere  debear.  Magnis  enim  exercitifsimis 
uiris  perfape  impofuir.certe'  Annius  Milo  fe  nunqui  tam  bonos  pifccs  Maffilig  co/ 
meiurum  pradicauit,nili  memoria  Cicerone  fefelliffet-QuareKapfe  Cicero quom 
pro  P,  Sextio  oratione  effei  habiturus , fine  comentario  id  facere  noluit  .Nec  quif/ 

quam 
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^uam  Seucro  Cafsio  unquam  pci  fuac!crcpoiuif,non  dicam  ut  conicntarmm  rcijce 
j{t,fediufiam  ac  intcj;ram  oratione  non  haberet;  id  quod  Augiiitus  Cxfar  tam  rcli 
giofcobrcruatiir,  ut  non  modo  publicas  concioncs,feddomehtcos  etiam  fermones 
quos  eu  uxore  haberet, literis  mandaret:  ne  plus  minus  ue  loqueretur  quam  defti 
jiuet.Namca  laus  quam  tu  ex  oflentatione  memoriae  propofuifti,  perexigua  omni 
JIO  & per  quam  tenuis  efficitur,  tanto  propofito  diTcriminetquom  creberrime  acci> 
iatuel  obuerccudiam,  uclobmctum,  utpaucioraquamrcspoftulef,autaliaquam 
oporteat  dici  fit  nccefrc;immo  K aliquando  turpiter  obmutefccrc,  paritertf  ab  ora- 
doneatep  animo  decidere;  quodDemofihcniolini  Scinofirg  aetatis  magnisorateri/ 
{iDsfcimus  cuenillc.Quae  enim  tanta  laus  eircpofcfi,qusc  tanto  periculo  copenfan' 
pofsit^autquae  gloria  cfl  hac  ignominia  conferri  debetcCocipe  enim  tibi  animo  O/ 
jatorequiprzclarcac  memoriter  dixcrit,quantulu  laudis  huic  eft  propofitufpaucis 
folicctdiebusaat adfummummenfibus  comendabitur.  Quod  fiquoadueriofato 
jberrauerffifi  memoria  effluxcrit:tumueroquam  gratus  animi  uexatio,  quaniain- 
d^natio,quam  diuturnum  obprobrium,  ut  nihil  zquepeenitendum  in  tota  uita  ten 
mierit.  Nam  licet  ille  QL  fingulari  eruditione  K multarum  rerum  fcientia  polleat,  li- 
tti perfxpc  alias  Sc  coflantcr  K comode  dixerit  idecora  ilia  omnia, tanto  labore,  tan 
(otepore  parta, leuis  animi  coflcrnatio(fi  Dispiacet)  abolebit.  At  turpe  eft,  inquis, 
neditatam  domo  afferre  orationemtminus^  fidei  iudices  efie  habituros,  quod  para 
tasraiiones  inftruiflasq;  ad  caufam  te  apportalTe  exsftimabunt.Qua  uero  hxc  turpi 
wdojdomi  rem  fua  comentari:  qiiafi  non  illud  turpius, in  dicendo  labafcerc,eade  fs 
pius  repetcrcjuocefufpendcre,  excreare, admonitorem  aut  fuccentoremexpectare. 
Eiprokdfo  nobis  ipfis  uerba  damus,  fi  iudicibus  aut  auditoribus  fperamuspofle 
ptrfuadcrCjCxtemporariam  oratione  afferre-  Quod  fi  etiam  perfuaferimus,  non  ui/ 
deo  cui  ufui  efte  pofsit  oratio,  quae  tumultuaria  6d  praeceps  iudiccrur : quom  iudici/ 
bsmiiltoiliud  honeftius  uideri  debeat,nihil  no  maturum  atej  excodium  audire;8d 
kciplaucrccundia  ac  dicendi  cxcomentariomodeftia  orationi  tum  gratiam,  tum 
fdem  fit  conciliatura. Vides  igitur  8d  fccuriuSjSC  maiori  cum  refpediu  iudicum,tum 
iiDOri  periculo  £C  caufae  K dignitatis  oratorem  comentario  operam  dare.  Quod  tu 
sutem  K ueterum  nbnulli  oratoriae  animam  memoriam  dixerint,  iudiciodiitrahor. 
Necp  enim  tam  magnis  autoribus  aufim  repugnare:&i  multis  certiscp  ratioibus  qug 
terfum  probanqpudctnon  credere.  Certe  illis  uidius  Albutius  aucorgrauifsimus 
iianus  dedit, 8d  memoriam  oratoriae  partem  negauit.  Nam  8d  in  oratoris  definitio- 
senulia  eft  memorie  mcrio.Eft  enim  orator  uir  bonus,diced!  peritus:  aliud  aut  efte 
dicere, aliud  memoriter  dicere,  notius  eft  quam  utdilceptatfone  indigeat : quando- 
Duidempotcftj&l  qui  orator, 8d  qui  uir  bonus  non  cft,memoriter  uerba  facere-  Cicc 
lonisienteciacftiSicutin  Grgeis  artificibus  cosauloadosefie,  qui  citharoedifierino 
latuerint  :fic nonnullos  qui  oratores  euadere  non  potuerunt,  eos  ad  turis  ftudium 
«uenire.  Scientiam  autem  iuris  plurimum  memoria  indigere  non  dubitabit, qui  ali 
baudiuerit  Ciceronem  oratori  ruolureconfultorum  memoria  optantemlutcimul/ 
tim  quidem  ille, non  fummas  tamen  partes  tribui ffe  uideatur.  Qiod  fi  omnino  ne»- 
telTaria  oratori  memoria  contendatur,  nouideo  quomodo  aut  obliuiofus  autfenex 
>liquis,qui  propter  imagines  in  primo  fenforio  obfoletas  hac  parce  maxime  labora 
Klolet.oracor  elTc  pofsit.Tum  ucro  nullum  artificem  unquam  male  audiffe  accepri 
Ous,  fi  inftrumenta  quibus  fuam  artem  exercet  parum  fuerint  accomodata.  infiru/ 
Sentum  autem  Si  quafi  orationis  conceptaculum  eft  memoria,  quod  fi  rude,  fi  rima 
ritu  plenum  &C  fluxum  fucrit,iniuriai!!edamnabiiur:quomprxfertimea  quae  in  ip 
fcfunt,  diligenter  Si  accurare  procurauertt.  At  in  ipfoilia  funt,  prudenter  tngenio- 
rem  cominifcilfuis  locis  omnia  accommodareteaqsbreuicer  ac  plane' explicare. 
H^c  enim  ad  ingenij  acumen  pertinen  t.  extra  ipfum  uero,id  eft  in  corpore,  ha:cfita 
fcnumemoria  Si  pronutiario,quea(ftio  etiam  dicitur.Et  ne  a memoria  difcedamus, 
^uot  haec  fortuna:  iniurfis  propoiita  eftC  quot  morborum  fluciuationibusc  quot  at/ 
riris  mutationibus;  Ictu  faxiillevenrm  omnium  memoriam  amifir,  illeaftinium,iU 
^«fuinominis.Aicibiadcsfruftraueibaqugritin  oratioc.Qus  omnia  fuintnaeincen 
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ftantix  plenafunt:  ut  lure  mirari  fubcat,tam  quaffaejtamcpruinofae  parti  quenquam 
oratoriae  anima  addixiiTe-Ei  ut  hoc  prefsius  agatunqua  uc]  ratione,uel  (imilitudine 
memoria  oratoria  anima  eiTe  poteft  f an  quod  ab  hac  moueatur  f certe  acogitationc 
SC  iudicio,  uel  fi  recitetur  legaturue,  alingua  ore  permouetur;  in  quorum  neutro 
memoria  repofita  eft- An  cuius  gratia  inuentafitcNemo  profedlo  unquam  oratorig 
operam  nauauir,aut  orationem  habuitjUtmemoriae  fatisiaceret,  fed  utdicendo  per^ 
fuaderet.  Quis  autem  memoria  perfuadere  potuitt'acnon  potius  iententiaru  acumi 
ne  dC  cogeniifsimis  rationibus  C An  uero  e memoria  oratio  compada  efl^  quis  rem 
tam  abfurdam  excogitauicunquamC’utorationem,quacexordio5narrationc>confu/' 
tatione,approbatione,S^fmsperiodis  ac  membris  conflat,  quae  omnia  adinuenao-' 
nem  &difpofitionem  pertinent,  memoria  confutam  & compofitamdixerit.Sede-' 
fto . hoedemus  nobis,  ut  memoria  anima  & quafi  forma  oratorig  fit.  Edifcat  igitur 
curio  accenfus  quifpi3m,idquod  facile  eft,Demoflhenisorarionem.  Adurumo/ 
rator  euaferit,qu6d  a forma  fcilicet  fit  rerum  omnium  nuncupatio.Et  profecSo  tanti 
conflabit  oratorem  efre,quam{  orationem  cdidiciffe.Quid  ergo  inquis  MarceTub 
lifqut  oratorem  illum  tuu,  cuius  uotum  poriufqua  imaginem  animo  concepifli,  nec 
fuifle  nec  fortafle  futurum  unquam  iudicafli.  En  tibi  quam  leui  opera,  quam  paucis 
lucubratioibus,  oratorem  damus,  K perfedum  quidem  illum,  fi  eius  fuerit  abfoluca 
confummatat^  memoria.Et  ea  quidem  quae  hac'tenusdiximus,non adeo neceffariS 
oratori  memoria  oftenderunt, in  poftremtsq?  habedam  potius  declararunt- Ego  ue- 
ro illud  fuperpodrf  uice  adda:  magnos  philolophos  no  modo  oratori, fed  cudis  mor 
talibus  nihil  memoria  incomodius  aut  pemitiofius  datum  exiftimaffe-  Quom  enim 
hate  fit  imaginationis  facrariu  dC  conceptaculum:  fimulacingenij  noftri  uis  fefe  eue 
hit,  atq?  ad  diuina  abdicatai^  a corporibus  promouet,  hsc  raptim  obetirrens  iter  in» 
tercipit,8C  quafda  quodammodo  moles  obijeit,  8C  tam  bonos  conatus  intcmpeftiuo 
congreflu  interpellat:  huius  itacj  iniuria  fadum  arbitratur,  ut  intelledus  humanus 
deum, qus(5  deo  finitimafunqminus  afiequatur.His  addc,qu6d  qui  tantum  raemo 
rijB  tribuut,anguftis  nimirum  carceribus  oratorem  includunttmdentur^uiruin  tan» 
ta  rerum  & doc'irinarum  fupelledileilluftrem,  breui  admodum  arca ea<5 amplitu- 
dine indigna  cfrcunfcribere:  pu  tantcf  illum  huic  uni  aetati  ie  oflentare,  qui  iam  omr 
nia  lecula  animi  magnitudine  compkditur,pienO£5  iam  paffu  ad  srerniratemfefti» 
nanld  quod  olim  in  Fortunae  tcplo  ex  tabella  mihi  sditimus  fignificauic . Quom  e- 
nim  ego  inter  reliqua  uotorum  teflimonia  in  pagella  quadam  animaduertiifem  Mer 
curium  trahentem  bene  magnam  grauffsimorum  hominu  cohortem:quos  m ex  hax 
bitu  facile  ienatores  agnouifes:eoscp  cuidam  dearu  maxima  ac  reginae comendan/- 
tem,quos  illa  praetento  digito  ad  proxima  deam  reij  ciebat,  8C  ut  eam  adirent  admo» 
nebatiquomtp  totus  huic  rei  uacarem,accedcns  adicimus  opportune  rem  totam  de- 
ciarauir.In  hac  tabellajinquitjhofpes  uotum  oratorum  uidcs,quifeoptantcond!ian 
te  Mercurio  ab  immortalitate  in  comitatum  SC  familiam  recipi.Ea  autem  immorra» 
litas  efl,  quae  regio  ornatu  infignis  in  folio  afsidet.  At  haec  non  prius  admilfura  cfl, 
quam  illi  fepofteritatiapprobaucrint.Haec  enim  una  fores, qua  ad  immortalitatem 
ducunt,tuetur:5C  familie  raiionariumhaber.lllauero,mquit,pofteritas  eft,  cuius  cc 
ciput  tatum  uides:frontem  uero  mortali  nemini  uidere  unquam  licuit, 
huic  itac^  ante  omnia  rite  acfolenniter  litandum  eft,  ut  uo 
tum  aflequancur. litant  autem  illi  bonis  pre» 
cationibuSjfepia  SC  papyro. 
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GALATEA*  MELENE.  PROTEVS.  AD  HER 
culem  Eftenfem  fecundum,  ducem 
Ferraria;  III I. 

V ueroqmd  in  littore  Galateae"  Gaf.  Approbabam 
me  undis  McIane:comas(^  quafi  ad  ipeculum  conforma 
bam.  Mei-  VtquaDconIpicuo  amatori  tuo  Polyphe^ 
mo  placere  poffesteum  enim  in  te  dudum  fufpirantcm  ani 
T maduerti.  Gal.  CeuuerofolusPolyphemusmihific 

amatonnecf  omni  pelagi  parte  mihi  natem  amatores:  At 
tu  quam  obfecro  eNereiduraccEtupiuriu  uota  exercere 
intcliigis  i cuius  ad  fores  audis  frequentius  excubari,  cu^ 
ius  formam  pluribus  elogijs  comendarffnum  tuTritonis 
heftemam  cantilenam  audiftiC 
CandidaLeucothoe  placet, K placet  atra  Melgne, 

Sed  Galatea  placet  longe  magis  omnibus  una. 

He!.  At  pereat  malus  ille  Triton  Nympharum  omniu  flluibr-Quas  enim  in  te  lau 
des  c5gcfferit,mox  eodem  cumulo  in  aliam  regeret.  Memini  enim  paucis  ante  die/ 
buseumita  ad  fores  meas  cantillantem: 

Vos  quae  candore  allilbs  ad  lictora  fludtus 
Vincitis  ite  procul, mihi  fit  formofa  Melg ne, 

Nigra  oculos, illi  nigris  amor  incubat  alis. 

Illam  cyaneo  Cytherea  obnubit  amidu. 

Et  quafi  lui  oblitus  moxaliam  prstulir, aliam  praelaturus,  quse  primum  occafioarri 
ferit.  Gal.  At  ego  ex  re  magis  quam  e Tritonis  cantilena  pendeo.Nunquam  e/ 
nimita  in{aniam,ut  amatoribus, qui  dum  uotu  expleant, nihil  inaurum,nihji  inten/ 
taiumpraetermittuntjfidem  habeam.  Sed  amabo  quis  in  dubium  uocet,  an  Galatea 
Meifnasprafcrenda  fitrideflanladcus  candor  loliginis  nigriciem  uincat.  Mcl. 
Cauefis  Galatea  hsec  dixeris-nam  fi  uera  fe  teri  uolumus, inerti  ifio  parum  fefliuo 
ddore  tuo  infulfius  omnino  2C  ingratius  nihil : per  Nereum  hos  oculos  abfoluta 
nigredineconfpicuoscumomnituocandorenoncomutarim.  Gal.  Pianenon 
c6mutaris,quom  neminem  qui  cum  comutare  pofsis  intrenias.  Verum  ego  Si  ocu- 
los,  8Cqufcquid  eft  in  me  minus  admirabile,  ipecratifsima  cuiq;  parti  tui  decoris  (fi 
quiseftiamen  in  te  decor)longe  longe  inqua  proferendum  puto.  Mei.  Tu  qui- 
dem putas,  fednegantcateri.Si.fi  me  uerbis  tantum  Si  non  omnium  fudicio  niti 
ftiftimaSjCntibiopportuneProteumNeptuniosgregcs  agentem,  hunc  iudicc  con 
tentionis  afcifcamus. Integer  enim  enim  eft  & magni  iudicij  fenex.  SiTie  de  tota  for 
nia(hoc  enim  prolixum  nimis,8i  nimis  inuidiofum  fuerit ) de  oculis  tantum  fiat  di/ 
fceptacor:8i  albos atrosncfuo  calculo  honeftet  audiamus.  Gal-  Per  Tcthym 
Proteum  iudice  non  recufo.T anta  eft  enim  formo  fiducia, ut  uel  inimico  iudicc  me 
putempoftecaufam obtinere.  Nec  profetfto rumor  deterret , qui  tcMilcfij  uclkris 
capta  cupidine  in  fpurcos  Si  uliginofos  fenis  amplexus  dcfccdilfe  uulgauir.  Pror. 
Salue  Nympharum  pargratifsimadifparitate  compar.  Mei.  Et  tu  faluc  conful/ 
lifsime  Proteu, teipfum  expetebamus.  Prot.  Tam  bellis  puellis  no  uidcoquo/ 
tnodo  fenex  expetendus.  Gal.  Atqui  contentioni  modo  oborto  inter  nos  tc  di/ 
Iceptatorem  fecimus.  Prot.  Non  tutum  inter  taniformofulasiudicare.  Mcl. 
Nosuero  tc  elegantem  formarum  fpecftatorcm  nouimus . Quarcidabs  te  precibus 
flagitamus, ne  indicare  pigeat  nigris  nc  candidos, an  candidis  nigros, oculos  profta 
reducas.  Prot.  Non  fane  hoc  temere  pronuntiandum,  ni  utniifq:  rationes  pri/ 
Uscxcutiam.Quare  tu  dic  prior  Galatea, Sd  tuo  lententia^iofidia  expedi.  Nam  c/ 
gointerea  dum  greges  pafcuntur, murici  huic  adnitar.  G al.  Quid  uero  a mc  di 
cendum  in  re  tam  perfpicuar  nifi  quod  omnibus  pcrlpccfiuin  eft;colorcm  candidum 

&1  diui 
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^ diurnum  clTc,8i  ad  hilaritatem  inuenta , K libcralitati  fitnillimG*  r 

f infdmbus felicia., maifa bon,fab'S"S’ 

lema  diftinguuntur.  Tumuero  quid  lux,mu  candor  ex  fole  undccuncB  fe  ude  c' 
endas  tenebras  & res  illuftrandas  promens  c”  Quare  ego  uitam  candwem  mortem 
tenebras  iure  dixerim.Eat  nuncMel2ene,K(  fi  Dis  placet)  aufit  fuos  coruos  noftris 
holoribus  comparare.  Mei.  Aufim  profedo  SC  merito  aufim,  non  coruos  holo/ 
rifaus.fed  meos  hofce  oculos,duIces,nigelIos,b!anduIos,  tuis  infcfiiuis,a!buginofis 
rctufis,quafi  preciofos  carchedoniosfordidis  fardis,non  dicam  comparare,fedlom 
ge  prseferre.Quod  fi  paru  credis  mihi,  Mineruam.te  puto  longe  fapientiorl,confu< 
le:quz  lIios  alioi^ui  no  omnino  candidos,fedquod  boneftius  eft  glaucos>mauult  ga 
lea  obtegere, quam(quod  tu  facis )impudcnter  uenditare.8C  profiiSo,  fi  ucra  feruta 
mur,ncc  unquam  acrius  fulgent  fydera  quam  quom  eft  nox  obfcurifsima.  Tantum 
ucro  abeft  ut  oculi  in  albo  exhilarentur,ut  multo  magis  laborenuquom  in  nigro  ui/ 
res  robur^  coliigat.Quare  fi  fapies  pofthac  tua  defines  leucomata  iaiflarC}  QC  nobis 
noftras  delicias  exprobrare.  Prot. 

At  uos  6 nymphse>nymphs  Occanitides  ambse. 

Ne  tantos  agedum  inter  uos  excite  tumultus. 

V cracp  digna  fuojrae  iudice,honore  manebitt 
Parutri(|  decus.tibi  fintgalateaab  Erythra 
Lecfia  modo  geminis,gemina  oftrea  praedita  baccis. 

At  tibi  fit  fpathale,SC  fiauis  clauata  coraliis 
Pendeat  ex  humeris  torques  utrinq  Melg ne. 

Hsc  uobis  dat  dona  fenex:det  caetera  Tricon. 


S*  CAELII  CALCAGNINI  DIALOGVS»- 

REX  ALBANIiE.  ALEXANDER.  PIORA. 
ad  Herculem  fecundum, ducem  Fer 
rari«  iiii- 

V I D rides  optime  rexc’  RexAlb.  Modohteame 
percundabatur:  an  uerum  elTet  id  quod  a nefeio  quo  Cs' 
lio,Therortftaputo,audiueTat  apud  fuperos, me  aliquando 
ad  te  dono  dediife  canes  duos , qui  leones  profternerent. 
<i.  At  ego  id  ingenue  ira  fuiife  aftirmaba : quod  8C  tu  r^um 

maxime  ut  reor, optime  meminifti.  AI.  Quid  nifadtu 
meminerim^quom  nullo  magis  ^eiftaculo  unquam  oble/ 
dlatus  fimtnecmihimoleftum  atque  quicqua  fuerit,  quam 
tantae  ignarum  praeftantiae  priorem  illum  quem  rueras 
afftixifie.Sed  quid  ex  hoc  tantum  riTusc’  Rex  Alb.  Vide  hominis  pcruicaciam, 
negabat  iftefatfium  aut  fieri  unquam  pofuifle.  AI.  Heusboneiuuenisquistui 
Pi.  Alexander  Piora.  AI.  Quid  apud  fuperos  profitebaret'  Pi.  Esomagi/ 
fter  triclinij,  K praefedlus  curiae  magni  uiri  Hippolyti  Cardinalis  > 8C  cius  fepientia 
alumnus,  facile  didiciquae  uera  quaeue  falfa  diftinguere.  AI.  Sat  mihi  conditio/ 
nem  tuam  declaraftt.1  bonis  manibus.  Pi.  Ne  meafperncre  fummerex,nec  de-' 
tredes  Alexandrum  cum  Alexandro  uerba  facere.alioquf  fcito  cardineam  digntta/ 
tem  regiae  comparari:  quare  meregibus  aOuetum  conueriari  nouetis:nec  rege  Pan 
noniacrecufafle  nuper  quin  eius  menfg  afiifterem.  AI.  Ego  cSartificibus  de  arte 
fua  libenter  conilieui  difceptaretquare  quom  de  adminiftratione  curis  loquendum 
erit,  te  acceriam.nimc  de  canibus  quod  tam  audader  loquaris  teaudienduno  puto. 

Pi.  Immo 


rirXto  'gv's  (5o> 

•’pi,  Immo  maxime  audiendum  putes,  quomdommusmeus  multo  plurcs  canes 
quam  feruos  alcretromniaq;  feminia  diligenter  cxplorauerit:  necgenus  necp  condiV 
rio  ulla  fit  canittj  in  unfuerfa  Europa,  cuius  illenon  habeat  fobolemtnec  minus  recte 
•de  canibus  quam  canarij  ipfi  ratione  reddere  pofsit:  At  ille  ucrilsimis  certifsimisi^ 
rationibus  probaticanes  nuquam  ad  temiffos,ne(^  mitti  potuiffc,  qui  leonem  pro^ 
fternercc.Eius  ego  autoritate  nixus  audeo  affirmare , que  deillis  canibus  refertictir, 
omnino  conficla  elTe-  AI.  Age  bone  iuueniSjquoniam  plus  rationibus  quam  o/ 
culis  noftrfs  credis  qui  cora  rem  ita  agi  uidimustin  medium  hafcc  ra  tiones  affer.  Au 
•diendus  cft  ifterex  Albane, dum  rationibus  cocendittforre  enim  alter  Pericles  emer 
fi't;quitanta pr^fiitit eloquentia,  ut quom  aiiquado cum  Archidamoluctaretur,ab 
t09  fuiflet  proftratusimox  tamen  fe  uidtum  aut  proftratu  negauerittK  oratione  fua 
<cffecerit,ut  qui  uiderant  non  uidiirenit&  prafiigiarorum  more,  ita  omnibus  nebu/ 
las  offuderit,  ut  plus  orationi  eius  quam  oculis  crederent  fuis , oratione  uidti  quae 
uiderent  negarent  fe  uidilTe-Dic  age.  Pi.  Nonne  clarifsimi  reges  fatemini 
multo  leonem  cane  armatiorem  eflemtpotc  qui  dentes  8<1  ungues  acerrimos  habear, 
quom  canis  tantu  dentibus  polleat?  RexAlb.  Fatemur.  Pi.  Nonne  ecia  for 
tiorem?  AI  Minime.  Pi.  Qui  pote?  AI.  Nec  enim  arma  fortitudine  aF 
ftrunt.Alioquiceruuseffet  animalium  prsftantifsimus, quem  tam  uaftis  armis  na/ 
turalocupletauit.  Pi.  Quid  ergo  fortitudine  affert?  AI.  Duo,animus£ima/ 
nus.Qu2  duo  Homerus  iilo  nunquam  fatis  laudato  carmine  complexus  eft: 

Ille  bonus  pugnator  erac,dux  optimus  idem. 

Quom  animum  dico,audentiam  prudentia  miftaminte!!igo;quom  manum,  uim  8C 
, agilitate  corporis  fignifico.  Pi.  Atquileoutroqicanilongeprxftar.  AI.  Ali/ 
cui  forte, fcd  no  omni  cani. Nam  Albanus  ille  multo  ingenio  aadaciaq;  Iconem,  mul/ 
to  etiam  ui  ac  celeritate  corporis  & dentium  impreftione  fuperabat,  quibus  illum 
nOn  difficulter  allifit.  Pi.  Hoc  uero  minime  puto.  Ai.  Quare?  quae  ratio  tc 
inouequt  bocnon  credas,  quod  nos  ipfi  uidimus,  Si  populorum  teffimonio  facium 
probatur?  Pi.  Dicam. quia  natura  certos  cuicy  fines  animaliujquod  ad  uires  atti 
ner,prarcripfit:utquomadeamprgftantiaperucnerinr,non  excedant.  AI.  Hoc 
negamus . Quod  fi  etiam  fatendum  foret,  nemo  tamen  eft  adeo  narurs  confiliarius 
qai cum  modulum  ei  prsfcribac. quis  enim  eft  qui  pofsit  oftendere,  quantum  feho 
minis  uires  extendantiquom  ego  in  exercitu  meo  aliquot  habuerim  milites,  qui  in/ 
ermcs  armatostma  manudcuincerenttalij  mulos  fuoscum  farcinis,alti  onuftaelTe/ 
da  perferrent : alij  faxacompada  turribus  manu  ciicllerent:  columnas  marmoreas 
I fubiedas  aedificijs  deij cerent  :alij  uolantes  aues  figerentialij  oculisnoconuiuercnt 
ad  iclus : alijs  malum  teneribus  nemo  digitu  corrigeret;  iicludicra  c tia  perfequar, 

nonnulli  in  acum  ciccrfi'geret:quibus  Si  modium  ciceris  donari  iufsfmatJEOtcciini/ 
am  adrniratus.Quiduero,n6nneMi'Io  Crotoniates  uiuum  taurum  per  olympia  dc/ 
uchebac?8i  ingentes  arbores  fuis  manibus  diducebat:diffecabatcp  fine  fecuriauc  cii 
iufpiamadiumcnto.Quinetiam  cx  militibus  meis  quidam  catapulcaiclumintrcpi 
dus  expedabaqSi  perferebat.  Pi.  Verum  nondum  tu  mihi  perfuades.Nam  ego 
inecum  imaginor  5 terribilem  illum  leonem  a cane  prouocatum,  tum  maxime  cau/ 
da  terga  percursifTe  atep  in  iram  exarfiffe,  faltuq:  Si  dexteritate  quada  incredibili  ad/ 
uerfarium  inuarifle.  Et  quanto  canis  illeacrior.ferociorcp  fuit:pr2efcribo  enim  mihi 
foriifsimuomninoaccrrimumijquoi  alter  conferri  non  pofsitifed  tamen  longcma/ 
gis  leone  ad  cuin  expugnandu  uires  omnes  intendilTer^ficuc  fulmina  leuiaqusc^ 
pertranfeunt , robuftifsima  uero  perrumpunt:  ita  in  cum  m aiore  ui  dentes  unguescp 
intendiffe,  inieciffejSi  reludtantclicet  &lmorficanteatcriuifie.Quid  enim  per  deos 
aduerfus  leonem  canis  polleat  ? Certe  id  non  modo  fupra  fidem , fed  omni  pudore 
caret  mendacium.  Al.  FaIlcrisbonciuuenis,6f  te  tua  illa  animi  induclioin  fi/ 
niftrum  trahit . T u enim  tecum  cogitas  leonem  multo  cane  fortiorem:  quom  ex  ad/ 
Uerfo  canem  Icone  multo  non  folum  fortiorem, fed  uaftiorem  corpore, perniciorem 
felru,uiribuspr2eftantiorem,morfu firmiorem, circunfpedrione  cauuore,  animo  au/ 
daciorcra  cogitaredcbeamustquat  omnia  fane  in  eo  cane  fuerunt,  cuius  nes  peneu/ 
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Ium  fecimus. Immo  cum  tanto  Iconibus  prsftitifTe  audemus  affirm  are, quato  leones 
cjctcris  canibus  przeftarc  folent . Quom  enim  femel  concedis  natura  nccp  effceiain 
eife,  necp  in  uno  gradu  fubfidcvc:  ledficut  caloris  & frigoris , icauiriuinunoquoq; 
genere  ad  fupremu  ufep  intentione  facere  pofletiibi  ctia  naturali  iure  fatendu  eft,ran 
tis  uiribus  cane  excellere  pofie,ut  non  modo  fuQ  genus, fcd  Iconum  etia  ££  elephan/ 
toru  cxccdat:prciertimquoni  ingeniolongepraitarecaninu  genus  intelligaf.  Pf. 
Hoc  eftprorlus  quod  rationi  mete  aftipulatur. nam  fi  inter  canes, qui  exconfuetudi 
ne  multo  leonibus  imbecilliores  funt,  aliquis  tam  fortis  ac  pratftans  inucniri  pofsit, 
qui  Iconem  fuperct ; hoc  multo  mihi  facilius  dare  debes , aliquem  leonem  tam  pm/ 
fiantem  inueniri  poiTc,qui  cum  ipfum  canem  expugner.  Ai.  Bene  eft.recle  in/ 
quis.  Aliquis  fane,  ut8i.nosfatcrour,  rari  cuiufpiam  generis  leo  a natura  procrea/ 
ripotuir,qui  canem  cxpugnafiet.Sed  nobis  in  id  genus  tam  rarum  incidere  minime 
datum  cft,quod  canem  opprimeret:  licat  perrarum  illum  cane  agnofeere  licuit , qui 
Iccncm  non  dico  fummi.s,  fed  certe  confuetis  dC  cognitis  uiribus  profirauerit.  P/. 
Wultaltcctueftra  fitautoritasjmultum^pcrfuafibiliaaffcratisjego  tameprifiinailia 
domini  mei  opinione  imbutus  nunqua  fidem  adhibebo.  AI.  Huijhtecpcruica/ 
cia  cft , nec  t.-ftimonio  oculoru,ncq;rationibus,ne(5  acritati  manus  daretpr^-fercim 
qaom  mcdacio  nulla  propofita  fit  utilitas.  Pi.  Difficile  eft  cui^  ex  animo  id  erue 
re, quod  cxpcrietiaoculist^  perfepe  compertum  habet,  ego  enim  dominum  meum 
comiratusFlorenria,Rcma,p!urimasq;adregicncs,magnosacnobiiii5imosleoncs 
tum  incauca,tum  in  arena  uidi  concertantestuidirurfus&robuftifsimos  canes  eti/ 
am  fupra  omnes  prteftantifsimos,  quibus  nccg  proponi  nccp  conferri  quifquam  po/ 
terat. Qui  tamen  lcone,non  dicam  uincere,  fed  cum  eo  diu  concertare  poisit,  non- 
dum iiidi  quer.quam.  AI.  Hinc  uero  erroris  &C  turpifsimg  huius  pcrfuafionis  fc/ 
minai  ium:ea  qua  tu  ipfe  nunquam  uider!S,quafi  falfa  pernegare.  Ceu  aero  ruaded 
recentis  adhuc  a:ratis,qui  paucifsimas  regiones  peruagatus  fis, omnia  nota  & com/ 
pertifsima  habeas  .Tu  enim  quinquaginta  aut  centum  ad  fummum  leones  uidift/, 
quom  nos  decies  mille  Si  amplius,  no  habuerimus  folu, fed  aluerimus, quom  omne 
Europa  SC  A fiam  imperio  ncftro  rubiecerimus,quom  Africa  diiflo  paruerit,  quom 
Hiicanosjlndos,  Aethiopas,lbcros,  Armenos, Graecos,  Italos,  Thracas,  Scythas, 
Germanos,  Celtas, Bithynos,  caterastp  ferme  omnes  nationes  obfequen tes  habuc 
fimus,  ucnatoi  esq;  5t  aucupes  ac  pifcatores  in  totum  orbem  terrarum  dimiferimus, 
qui  nobis  feras, pifces,aues  undicp  colligerennquarum  deinde  mores, naturam,con 
dicionemagnus  ilic  bC  plane' naturx  miraculum  Ariftoteles  fpedlareqpetrpetfiami^ 
poficritati  traderet- Quare  quifibimagis,quam  autoritari  noftraccrediqopuseftut 
fc  maiore  opuientiorerocp  Alexandro,  prudcntiorcuero  Ariftoteleexiftimet.  Pi. 
Durum  tamen  credere  quod  tu  nunqua  uideris.  AI.  Durum  quidem  fjs  qui  plus 
nimio  fibi  tribuunt:  facile  autem  fl  quismundiamplicudinem  QC  magnitudinem  na 
tura  comempletur.Nefp  ucro  tu  credideris  id  canum  genus  fi  proletarium  bC  uulga 
tum  fuiffet : a magno  rege  ad  regem  uiclorem&l  rerum  dominum  mittedumfuifici 
ceu  nobis  canes  defuifient  optimi  cuiufq:  generis : fed  illi  mittendi  fucrut,  qui  pror- 
fus  carerent  exempIo;£4  dc  qutbus  non  pettinaciccr,fed  nonfineadmirationepofte 
ritas  loqueretur-Qudd  fi  ad  me  non  fuiffent  mifsi,eos^  coram  nonfuiffem  periclita 
lusipotui  ego  etiam  de  tanta  preftantia  £C  raritate  dubitare.  Sed  ita  eft  ut  Solon  dice 
bat:fcnefcetes  quotidie  difeimus.  Quare  ego  Anaxagoram,  Arifiotelem,  eseteros^ 
philofophos  libens  audiebamiut  fcilicet  magnitudinem  naturg  imeiligens  nihil  ad/ 
mirarer. Legebam  etiam  autoresueteres  ac  probatos,  ut  quod  aetate  uidere  non  da/ 
fcatur,id  ledione  cognofccrem,5C  quotidie  ptudentior  eu  adcrem.Et  imprimis  Ho/ 
merum  femperhabebaniinmanibus,  qui  plane  omniu  fuit  fapicntifsimus. Ita  enim 
faciensminimeuerebar,ne  Aegyptqmefemper  iuuenem appellarent:  quires  tanta 
aetate  mea  geftas  ccgnofcercm,&paucoru  annorum  gefta  meminiffem.  Pi.  Tu 
quidem  nonnihil  dicere  uidcrisffed  tamen  facile  credere  qs,  qug  ab  hominu  opinio- 
ne aliena  funtiprefertim  quom  nulla  ratio  fubfir,qug  re  credibilem  faci at:paru  abeft 

aleui' 


D I A L O G V S ^0) 

^ leuitatis nota.  AI.  Recftc ais  fi  quis  fe faciie credulum  prarfiet.Duo  nanq;  funt 
Epicharmi  pr^ccpta,  alterum  ut  fobrie  uiuasjalieni  ne  temere  fidem  habeas.  Sed  ue 
luci  leuitatis  uitiu  eft  promifcue  omnia  credere;ita  nihil  credere  quom  digni  fide  te/ 
ftes  accedant, non  poteftnoncircobfiinati8Cfibin!miumtribuentis.Quarcmodi/ 
ce  omnia  facienda  funt . fed  tamen  nihil  eft  tam  amplum , nihil  tam  admirabile  a 
confueiudineremotum.quodanaturafieripoflenondebeamuseftimare.Necj  ad/ 
aiirabile  id  putari  debet,  quod  caufa  careanfed  quod  eius  caufa  delitefcat  SC  mortali 
b'us  parum  fitintellecta.Nam  quis  priufquam  uideret  credidiiTetjleonem  iniecfio  ca/ 
piti  fago  ftatim  torpefcere , aut  uifis  facibus  confternari , uel  audito  gallo  aufugere. 
H*c  fane  mira,  quonia  eorum  caufa  adhuc  eft  in  difquifitioe.Sed  nemo  admiratur, 
quoniam  iam  uulgata  S<^  protrita  funt.  At  fi  quis  harum  reru  ignarus  nunc  prodeat, 
uelitfj  caufas  obftmarifsimcinficiari,8C  ab  omnibus  exibilabiturj&f  perfuafionis  cri 
mine  condemnabitur.  Pi.  Prudenter  omnia,  ftd  adhuc  unum  fupereft,  quod  au 
dire  maxime  expeto.  AI.  Quid  illude  Pi,  Obfecro  te  imperatorum  celeber- 
rime, per  tui  magnitudinem  imperfi , ne  pigeat  certaminis  illius  inter  canem  &:  leo- 
nem gefti  mihi  feriem  fpeiftaculum^  enarrareiut  fi  quando  aliquis  ad  fuperos  afcen 
deriqid  pofsim  abs  te  prsfertim  tants  autoritatis  rege  cxpofi tum  per  litteras  domi 
no  meo  fignificare : ne  quotidianas  contentiones  fruftra  exerceat,  neue  clarifsimos 
autores  & fidifsimum  feruulum  fuum  conuitijs  K illufionibus  immerito  perfequa/ 
turmeue  fycophantg,qui  ipfi  adulantur,  ex  ea  re  ludos  quotidie  faciant.  AI.  DI 
cam  tibi,&  quidem  paucis-  Quom  primum  canis  in  amphitheatro  leone  afpcxiqto 
tus  pilis  inhorruit,ingcntes<i  duos  latratus  emifit;  ad  quos  leo  fubrecfus  cauda  cce/ 
pit  latera  euerbcrare.Tum  canis  fine  mora  faltu  in  tcrgu  leonis  fcfc  infecit:fed  quom 
eodem  tempore  ko  fefe  arrexifret,oracp  & ungues  in  eum  obuertilTencanis  qui  pri/ 
us  eratindextra,infiniftramdefiIrjt.decIman54ingenioieaduerfarium3fcpofterio/ 
ra  inuadeie  uelle  fimulauit;ad  quse  tuenda  quom  ko  fe  cotum  obtorfiflet,rurfus  ilk 
incredibili  rapiditate  finxit  retrocedere  K pofteriorem  partem  inuadere . Tum  ko 
quom  in  eandem  parte  auxilium  ferret,  progrediens  neruos  pofter/oris  ccruicis  qui 
inter  caput  iubas  interpofi  ti  funt  atrocifsimo  morfu  corripuit:  leonemcf  non  ad/ 
modum  re!uiSante,fcd  quafi  illico  procumbente  afflixictut  non  prius  inde  abfcefle/ 
ric,quam  illa  exanimarit.abfceisit  autc  illtefus  omnino  ac  fine  uulnere.  Pi.  Ad/ 
de  K canis  formam  amabo,ne  quid  huic  defit  defiderio.  AI,  Eius  ftaturaadko 
nemfefquitertta.Pilocyaneo,  id  eftfubnigro.In  armo  pofteriorimacula  una  fubruf/ 
fa, cruribus  uarrispaulifper  fed  robuftis.VefcOjid  eft  neruofo  magis  corpore  quam 
pingui,magno  capite  & auribus  arrecifs,  prominente  roftro  ac  ualde  difledtorquod 
longi  & feui  admodum  dentes  uallabant,  pedore  obefo  ac  procedente,  tergo  dupli 
ci,  cauda  breui  potius  quam  longa,  uillis  crafsioribus  hirfutus  & quafi  lubatus.  Ven 
tre  no  admodum  carinato  fed  latiufcuIo,8C  pofterius  magis  fuccincto,  latratu  admo 
dumhorrendo,glaucisocuiis,necmultumfanguinefuffuli's.  Pi.  Ipfummihide/ 
pinxift i graphice,  uideor(^  ad  inferos  defeendens,  haud  fane  a ueftibulo  procul,  ta/ 
kmafpcxiftecum  Cerbero  colludantem.  AI.  Faciie  is  eflepoteft. 

Ego  enim  ilium  colocononuid!,utpotequem  euita 
decedens  fuperftitem  reli- 
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St^CAELII  CALCAGNINI  DE  MEN^ 

SIBVS  DIALOGVS,  IN  GRATIAM  AL- 
fonfi  Calca  gnini  incceptus, 

ALFONSVS.  CiELIVS. 

E M periucunda  mihi  feceris  mi  Patrue,  fi  ea  quae  fuperio 
ribus  diebus  dii  in  xyftofpatiafaceremus,mihidemcnfi3 
partibus  enarrafii:  ea  nunc  fedens  in  exhedra  locupletius 
dixeris,arcj?  in  mentem  reuocaueris.  Ea  enim  fun  t quae  ni 
R,  fi  repetita  ^fxpius  inculcata  haud  facile  retineatur-  C. 

Facta  id  iubenter.Quid  enim  mihifiiauius  quam  tua  ftu^ 
dia  locupletare  6C  tuis  honeftifsimis  petitionibusinferui 
re;ut  aetatula  iftatua,  dum  meliores  fructus  nobis  exea 
pollicemur,  intcrimflofculos  dignostanta  expedatione 
depromat.  Caeterum,nifi  memoria  excidit,  quom  de  menfium  partibus  uerbaface/ 
remus,qusedam  tibi  propofuiconipendiatqus  fi  diligenter  teneres,  haudfanediffi/ 
culter  reliquum  iter  pergeres.  AI.  Senariolos  illos  (puto)inqu!Sjquibus  prope 
illius  enarrationis  fumma  continebaturtquos  ego  no  fecus  memini  ac  digitos  un 
gues  meos . Putabam  enim  me  non  parum  adeptum:  CKterai^  multo  futura  leui ora, 
qute  tunc  perdifficilia  uidebantur,  fi  hxc  memoris  affixifiem:  ut  quafi  iaclis  funda/- 
mentis, ut  perfiepe  folent  opifices,quom  occafio  arrififfcrjreliqua  moles  fuperfirue- 
recur.  Ea  quom  nunc  occaOo  aduenerit : tecp  folutum  offendam,  quod  alias  uix  um 
quam  contingit;non fum mihi profedio  defuturus.  C al.  Bene habet.uideo  enim 
compendqs  illis  memoriae  inhaerentibus  mulco  laboris  minus  inftare.Sed  ut  ad  rem 
acccdamus,ccdofenariolosiIlos,quosmemoricerretinereprofiteris.  Ah 
Menfes  calendis  fua  principia  ineunt: 

Quintamq;  lucem  nonae  fibi  uendicant: 

Qirintilis  unus, oc'tober,Maius, Martius, 

Sefeptimanis  auiftos  cfle  clamitant. 

Nonas  SC  Idus  octo  dies  dirimunt, 

Cgl.  Recte  ac  fideliter.fed  poftquam  conftanter  hxc  memimftijdic  rogo,unde  tV 
bi  primum  ratio  dubitandi  oboritur:  nec  enim  parum  acri  ingemo  aut  parum  profe 
cifieexifiimarifolet,  cui  redTe6Chonefte  dubitandi  ratio  couat.  AI.  Dicampau 
cjs.lam  mihi  cognitum  eft  tris  in  partes  menfes  dimdi,quorum  initia  calendas  uoca/ 
fi.  Dies  quintos  in  plerifcf  nonis  occupari:  quatuor  menies  excipe , qui  leptimanas, 
id  eft  feptimo  die  nonas  iiabent.illud  quo(^  perfuafum  eft  mihi,  inter  nonas  K Idus 
dies  oeSo  incercurrere.Htec  habeo  prope  explorata,fed  illud  dubie:  quid  caufae  eft, 
cur  dies  intercedentes  nonprorfus  necg  reeSo  ordine,  fed  prxpoftero  acretrogra 
do  ad  nonas,  iduSjCalendascjcenfcantur.Hsc  enim  mimerorvi  K quafi  naturgper- 
uerfio  non  poteft  non  animum  grauicer  permouere.  Csl.  Atqui  hsc  no  peruer 
fio, fedrccla ratio  poftulat,non  temere  fed  a natura  profecfta.Totafiquidem  menfis 
obferuatio  ex  mutatione  ac  uario  afpedlu  lunse  pendet . Sicut  enim  annus  folftitia- 
lisnihileft,nifi  folis  ambitus  in  circulo  obliquo,  ad  eofdem  articulos , undedifceC- 
finfic  mcnfisjid  eft  annus  meiiftruus,  nihil  eft  nifiiune  circuitus  ad  eadem  momen 
ra  in  Zodiaco:  quK  momenta  comodius  in  fignorum  Dodecamorfjsquamin  ipfis 
fignis  annotantur.  Nam  fignaftato  temporis  fpatioe'loco  decedunt:  dodccamoria, 
id  eft  duodecim  fignorum  fedes  ac  fpatia, nunquam  non  eodem  permanent  immuta 
bilia. Quom  igitur  menfis  obferuatio  ex  uicibusLung,  quas  etiam  phales  dicunt,  de 
diicatur:finti^  tres  optimates  Lunz  afpc<ftus:quom  creicir,quom  minuit,quom  fb/ 
ie  plena  eft:icatrcs  in  parres  maiores  noftri  meniem  diuidendum  duxerunt  • Et  quo 
quidem  tempore  incrementum  recipit,  nonas:  quo  ad  plenilunium  properat,  idus: 
quo  ueroiamuetuftefeit  £C  adinecriuniu  abit:caIendasuocauei  e.H*c  ratio  eft  non 
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iBodo  triplicis  diuidonis,  fed  prjepofterse  etiam  annumerationis.  Dies  enim  quifcp 
quo  incrcmetOjideft  nonis,aut  plenilunio, id  eft  idibus,aut  interlunio,  id  eft  caledis 
proximior  eft, eo  diftat  minore  dieru  numero;quo  uero  abcft  longius , hocpluribus 
diebus  recedii.Quam  enim  foret  abfurdum  11  diem  proximum  feupridfanum  nonis 
idibus  calendis,  aut  quintum  nonas,  aut  odauum  idus  SC  x v 1 1 1.  calendas  dicercx 
mustquom  tres  illi  dies  nonarum,iduum,  calendarum  in  menfibus  fixi  Cnr,ad  cos^ 
exteri  diriganturt&r  quilongius  abfticerunt,iure  etiam  maiorum  dieru  numero  cen 
feantur  -lurc  itacp  in  menfibus  qui  nonas  habent  quintanas : diem  qui  calendas  fe/ 
quinir : non  fecundum  aut  pridie  nonas  fed  quintum  nonas  dicimus : quod  quint^ 
abfit  diebus  a nonis . Huius  rei  teftimonium  illud  tibi  darepoteft,  quod  nonarum, 
iduum,  calendarum  dies  ipie  pro  primo  accipitur: procedens, id  eft  ab  eo  proximus 
qui  pridianus  uel  pridie  nonas  Idus  calendas  uocaturjpro  fecundo  accipi  folet:  lum 
demum  ad  tertium  quartum  &C  deinceps  nonas  idus  calendas  progredimur . Habet 
enim  uim  praepofitionis  poftulantis  accufatiuum  numerariae  illae  uoces:  beet  non  ra 
ro  Cicero  efferat  per  patriii  cafum.ut  tertio  nonarum,iduum,  calendarum.  Sunt  8C 
qui  non  abfurde  ante  pratpofitionem  fubintelligant : ut  quom  dixeris  tertio  nonas, 
interpreteris  tertio  die  ante  nonas.  Et  haec  quidem  ratio  peraccommoda  eft:  fed  ad 
banc  accedit  imitatio  Grxcorum:a  quibus  no  folum  praeclaras  comentationes,  fed 
abfurdas  nonnunquam  fumus  mutuati-Eorum, fateor, ratio  a latinorum  plerunc^ra 
tione  difsidet:habet  tamen  hac  parte,  quod  cum  latinorum  ratione  conuenire  facile 
iudices.  Etquohac  quoq;  lucrifacias,  Kquafi  audtarium,  fuperuacane5fortafre,ad 
rem  de  qua  agitur,  fed  fummg  tamen  utilitatis  percipias,  eam  totam  fub  compendio 
tibi  enarraborquom  preiertim  apudnoftrates  non  uidea  qui  eam  explicaucrit.Nam 
folus  Macrobius  eam  fummis  labris  atrtgit,a!ioqui  in  eseteris  immodice  profufus:uc 
mihi  faciat  fulpicionem  ue!  eam  ignorafle,ueI  latinis  auribus  inuidifle.  AI.  De^ 
bebo  tibi  plurimu  patrue  mi  hocuel  audtarium  uoces  uel  honeftam  accefsione : uel 
ut  ego  mihi  olfacere  uideor,  pane  ita  annexam  8d  cohaerente,ut  fine piaculo  difiun 
giaut  prstermittinon  pofsit.  Cal.  Hoc  igitur  lubentius  facia,  quo  me  tuo  defi.. 
derio  gratius  fadluru  inteiligo.Paucis  igitur  accipe,  Grscos  ita  menfem  fuifle  par/ 
ticosjUt  in  partes  tris  diducatur: earu  partium  quglibet  denos  dies  compledat.ex  qs 
panibus  qug  prima  eft  istciMs,  id  eft  coftantis  fibi  mefis  dicit, quom  fcilicec  luna  Jl/ 
XTtii©-  eft,8d  in  dies  magis  ac  magis  adolefcit  obuerfis  in  onu  cornibus  a fole  abfce 
densiob  id  dC  principem  menfis  diem, quom  primu  luna  fefe  oculis  offert,  vieiiluiav 
id  eft  nouilunium  uocauerunt:  id  omne  tempus  fi  ad  obferuatione  latinorum  reuo/ 
ces,non  abfurde  fortaffe  nonis  accomodauerisrex  quo  ego  etia  nonas  appellaras  fu 
ipicari  poffum.  Altera  pars  a dieru  numero  nomen  accepit  denariuexcedente.Nu- 
Dieralibus  em  uocibus  perpeiuu  eft  ut  addas  u&'  /tu»,  id  eft  fupra  decem.  Exempli 
caufa,  -Jf  as  u^^lKp;,atcp  ita  deinceps  recto  ordine:ficut8C 

reiSo  ite  ordine  fuperiore  adpane  numerat  ordinarqs  numeris  adiundtiSjaifaTsistt 
l&is, isaiiSlh,  ex  qua  numerationis  Ipecielarini  nihil  hauferut, 
necp  habet  quod  in  exeplum  uoccnt.Hoc  omne  tepus  fi  ad  maioru  noftroru  norma 
exigas,  no  iniuriafortaffeidibus  coparaueris:  luna  fua  abfolutc  nacla  incremeta,il 
plena, iam  ad  terras  tota  facie  obuerfa.Ex  quo  idus  ucteres,mea  quide  fententia,ap 
pellauerut;  ks  't£>  tum  noxperfpicua  fit8C  luna  pernox,  in  Iblissmulatione 

effundens  radios,Kno(ftem  diei  continuans.  Hxc  uero  dierum  clafsis  definebae 
iluj  61»;«'!«:  ceifo  enim  hoc  epitheto  diem  uigefimam  codecorabant  Grae 
ci:uel  quod  bis  denarium  fumma  numerorii  abfoluium  ampledlcretur : uel  quod  ad 
eam  ufqs  diem  menfis  liiu  decus  tueretur;  uel  quod  eam  diem  fedtatores  Epicuri  ma 
gna religione uenerarentur,quamagifirum natalem  habuiffe  conflabat.  Exquo  c/ 
liam  iiytJiscu  funt  appellat» , quafi  tu  uigefimarios  dixeris . Fuifle  autem  magnam 
epicureorum  exiftimationem,ueterum  plcri^  nobis  teftatum  reliquerunt.  Tertiam 
menfis  partem,  hoc  eft  poftremam,  Graeci  ithucs  'Ttf  ijSirocT©-,  id  eft  menfis  deficien 
tis  exoleicenrisip  uocauerunt:  quom  luna  fua  patitur  detrimenta,  nec  iam  procul  eft 
quin  fubeaifolem  Sf  in  fratris  mancipium  concedat;  ob  id  omnia  qua  a luna  mgore 
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fufdpiuntjfquallfda,  Jcfuna  inania qipenti  obfcruaucrunt  lam  in  terra  quam  inma-^ 
Ti . aquo  detccflu  deliquio  nuncupatio  impofua  cft:  qunadoquidem  meta,  ad 
quam  curfu  properat,  id cft  lolis  coniunctio magis  habetur  in  altimatione  quam 
lunae  pereuntis  meatus. Hinc  fcilicctfa dium  efijUt  noniamprorfiis  & rc<5la  fiainu.' 
meratio  jledrctroucriaacpracpoftera . Nam  qii»  auigerima  die  prima  eft,  ea  <Ansc^ 
(fSrVavT©',  atej  ita  deinceps  ordine  interuerfo,do 
nec  a d poftrem5  afcedamus:quf  quonia  incidit  in  intcrluniu,  iccirco  Ivij  jyu  vicc  diciV 
tur,ceutu  uetere  nouaappellaueris.nam  quom  luna  folaradijs  obruta  fileatj  partitis 
ex  fuperiorc  menfe,  partim  ex  imminente  participare  creditur . Hoc  omne  dierum 
imcrltitiu  fi  ad  forma  lattnx  confuetudinis  referasnil:  fimillimu  deprehendes,  quod 
eft  ab  idibus  ad  Calendas-  Audifti  puto  ac  pcrcepifti  unde  latinorum  ratio  illa  ab  oc 
cipftenon  a fronte  numerandi  aut  feminaritim  aut  imitatione  inucneriii  ut  quorum 
id  fa(f£umfit,iam  non  fit  locus  admirationi.  AL  Etfi  rationes  quas  fuperius  attu 
liftijmulto  apud  me  plus  pol!eant;ramcn  Graecorum  obferuationes  ac  mihi  prius 
ignotas  perccpille,&l  noftros  maiores  in  hoc  genere  cum  Grsecis  belle  conucniffe, 
penucundufuitaudireuibiqihocnominemultamgratiahabeo.  C2I.  Exijsqute 
diximus  illud  quotj  lucellum  adfequi  potes , ut  Homeri  uerficulum  notum  quidem 
illum  latinisjfed  parum  intelleiftum  iam  plane  teneas, ex  Odyffca,quom  Vlyfles  V/ 
lyfiemaduenturff  auguratur,  </2’  isKfS^cus^  autincalceprteferv 

tis,aut  in  principio  iuturimenfis.  isarplroifl  autem  pro  isviAiis  dixit  more  Ionico.  A/ 
riliophanis  item  loca  qu$dam,  apud  quem  auari  fenes  queruntur  H^viav,  id 
cft menfis  fine  aduentare:quo  tempore menftruae  ufiira?,  quas  noftri  centeOmas  uo 
eant, erant perfoiucdse.Nec me praterit  Sudam  &:  alios  quofda  interpretes  tvlu/  i(sa 
vtfiiv  6C  victilu^iew  cademexiftimafte:fcdqutduterfadixerunt,i)mibiuidenturue/ 
ro  propiora  tradidifle.  vioitU/za  quippcprjmoapparentelunauocitaiur:  tv»  autetn 
}(San«,  quom  in  eadem  longitudineaciatitudine  eft  cum  fole.  Neq;  enim  facile  di/ 
xeris  an  uetus  an  noua  dki  mereat,  in  utriusep  teporis  collimitio  polita.  AI.  Sed 
quid  eft  quod  Grceci(id  quod  mihi  multa  ratione  facfium  uidetur  ) menfium  princi/ 
pia  ab  ineunte  luna  tam  rcligiofe  aufpicantur  c"  Noftri  minus  accurate  calum  refpi- 
ciunrjSi  fuas  calendas  tam  uagas  atej  incertas  reliqucruntiut  nihil  relitftum  fit  pr»/ 
ter  dierum  numeru,quod  de  ijs  liceat  cuiq?  affirmare.  Cxl.  Non  tibi  minepo/ 
tulc  parum  uideatur,qu6d  res  ad  numerum  ueniar.  Hominis  enim  naturz  ad  facflc/ 
tatem  numero  magis  confentaneum  nihiltob  id  ueteres  qus  deprompta  erant  acp2 
rata, ea  numero  coftare  afieruerunt.Nam  quom  multis  ferarum, elephanto  puta  qui 
nouam  luna  faluta  t & fe  uiua  aqua  perfundit,  aut  orygi  qui  exorientem  firium  ado/ 
rat,aut  cynocephalo  qui  fub  xquinodlio  dicitur  folfs  umbras  dimetiri , alqsue  bru.. 
torum  qii2  longum  effet  perfequi,  fit  aliqua  cseli  cognitio  naturx  indulgentia  cort... 
cclTamuIlum  cft  profedio  quod  numeri  notionem  praeter  hominem  fit  aliecutumrSC 
ob  id  ibium  homine  bene  iapere  prudendfsime  cxiftimauerunt . Proinde  quom  di/ 
xeris  rationem  calendarumnumero  refpondere,  neputarem  tenuem  ac  exiguam 
tedixifte.  Sed  & Romani  qui  ciuilesmenies  ex  utilitate  uitse  magis  quamexprx/ 
feripto  aftronomiae  inftituerunt : non  lurtcS  tantum  habendam  ratione  putauerunr, 
fed  ZC  folis  qui  dodecamorion  unum  fingulo  menfe  percurrit:  cuius  curfum  in  effin 
gendoS^coordinando  anno  imprimis  obferuandum  duxerunt.  Nam  ut  luna  Xi  i» 
fuis  anfraciibus  iblis  ambitum  quotannis  xqueetSi  cuiufrpdodecamorij  peregrina# 
tioniparipaftiirerpondeat,  negat  rerum  ratio  ftCnaturse  maieftas:  quicjhsc  conati 
funtdemonftrare,  bellefifaiilluferunt.  Deprehenfum  quidem  cft  a peritis  fingutis 
annis  undeuiginti,  lunae  folisq  meatus  exsquari, ita  ut  ad  articulos  prope  conuemV 
ant:ex  quo  numerus  ille  qui  uulgo  aureus  dicitur , apud  hofcc  obferuatores  magnil 
nomen  inucnit.  Sedhicrefponfus  in  fummanoneft, in  partibus  annotari  potuit; 
tanta  fcilicec  eft  ucriuftf  fideris  in  cali  peragratione  difcrepantiaiquod  ex  eo  intelli/ 
gi  facile  poteft.  Nam  quod  eorum  alceru  meftruo  fpatio , id  eft  diebus  X X X vi  il 
QC  triente, pcrficit:u!x  alterum  uertente  anno,!d  eft  fexies  altero  tanto  periiagari  po 
ceftarsiduaro(aiione,urpotenuIii  unquam  labori  obnoxiumiex  quo  eum  Homerus 


DIALO  GV.S 

nuncupauit.Adhxc  accedit,qu6d  immcnra  difficultas  St  prope  inexhau 
ftaeft,feruare  e ccelo,qu3e  Grseci  appellant  -tk  (jmrojifij'*,  idefr  appareda-  5C  caetera 
quidem  aftra  quom  hcliacum  ortum  faciunt;  id  cftj  a folis  radfjs, quibus  prius  tege^ 
l)antur,abfcedunc:uclex  v il  partibus  apparere  incipiundquom  luna  interdum  bi 
duofub  fokremorecur,  Kufx  tandeex  xn  ii  partibus  cmergar.Nci^enim  tantu 
iniplis  nodis,feuarticulis  (^«■TTtycuoiJ  n^l-mycueiJ  Grgci  uocadimperito  uerborece- 
tiores  cauda  5C  caput  draconis  appellat, fic  cclipticf  ledtioes  iniellig€tes)fnterlunia 
coftusue  fieri  folentrfed  quom  primum  luna  tam  prope  accefsit  in  eadem  linea, ut  fo 
lis  ladios  fentiatllumen^  eo  regerat,unde  accepinln  eadem  auie  a me  linea  dic"tum 
eft,quddlunaadmorclblis  minimemoueatur  eandem  nunquam  lineam  excedens 
in  latitudine  praferrim.  ne^  enim  defuerunt  quiin  profunditate  mouerfafieucraue 
rinf.  Atluna,  quae  ab  ecliptica  fex  utrincj  pardbus  euagatur,nuncfnauftrumdeie^ 
dia, nuncin  medium  fubnixacatlum, nunc  in  feprentriones  St  nolfro  imminens  uer 
tici  conipiciturjuixunquam  paucis  nodtibus  eodem  loco  corp!cu3.Quomergo(ut 
adpropofitum  redeam)  pauci  eam  a biduo  quo  latuit,  exorientem  cernannquanio 
pauciores  eam  cofpedluri  funt,fi  ante  biduum  fe  terris  cccperircfiencarc.  Profeclo 
dcLyncco  hinc  nata  eft  fabula:qui  tam  obfcuram, ne  dicam  fubluftrem,tam  exilem 
ac  prope  nullam  queat  lunam  fufpicerc.  Q_uare  Plinius  quom  rationem  fideruduo/ 
bus  locis  latinc  Si  exadle,  quantum  poterat  illa  atas,  tradidifTettagrcftesq;  homines 
admonuiffietjUt  folem  lunam  Si  qusdam  priuatim  aftra  obferuaren  t:  quo  lolftitia,  z/ 
quinodl:ia,£i  fementum  czterarui^  adionum  agreftium  Si  totius  rei  uillatice  lempo 
ra  animaduerterent:tum  rei  difficultate  pertefus  Si  facile  inrelligens  homini  occupa 
10  non  efle  pronum  czii  motus  Siaftrorum  afpedus  occultationes  ue  deprehende/ 
retexerta  quali  uoce  incIamauCur  czlu  intueris  agricoIaCcur  fidera  quziis  ruftice^ 
iam  ce  breuiore  fomno  fcflumpremuntnodes.  Ecce  tibi inter  herbas  tuasfpargo 
peculiares  ftellaSjCasq;  uc^ere  8i  ab  operedifiungeeioftedo.  Ac  nepofsis  prztexc/ 
le, miraculo  follicito.  Vides  ne  ut  fulgor  igni  fimilis  alaru  coprcffii  tegatur,  fecumc^ 
lucemhabeat  Si  nodemf  Dedi  ecce  tibi  herbas  horarii  indiccs:ut  nenc  quidem  ocii 
los  tuos  a terra  reuoces.HeliotropiumacIupinum  circumaguntur  cum  ioie.Cur  cii 
am  nunc  altius  fufpedas,  ipfum(^  czlum  fcrutarisdiabcs  antepedes  tuos  ccceVcr- 
giiias.lncerttsbgcdicbusproueniuntidurant^fcederefiderishuiufcc.Panumcf  eas 
illius  elTe  certum  eft.proindequiTquissfiiuosfrudus  ante  illas  feueritjipre  iniftrabi 
tur  fefe.hoc  inieruallo  Si  apicula  procedens  fabam  florere  indicat ; fabaq;  florefeens 
eam  euocat.  Dabitur  Si  aliud  finiti  frigoris  indicium.  Quom  germinare  uideris  mo/ 
rum,iniuriam  poli  ea  frigoris  timere  nolito.  Et  qux  deinceps  in  hanefententiam  fc/ 
quunf.  AI.  Ni  fum  tibi  grau(sinterpeilator,priuiqua  ulterius  progrediamur, ama 
bomi  patrue  duo  quzfcrupufaciunt  Si  cogitatione  remorantur,mihiiubcnsexpc/ 
di.  Teftimonioufus  Homeri,  folem  XKaiiKvrx,  id  cfi  inde  felium  uocitafti:  cur  ergo 
apudVergilium  lopas  ille  canit  errante  lunam,  fblist^labores  ffedalternm  illud  eit 
gtauioris  operz.Quom  enim  dixeris  ciuiies  menfes  ex  folo  dierum  numero,  non  c> 
liam  ex  czlefliobleruationependeretnon  ufdeo  qui  fieri  pofsiCjUt  Grzcorum  alia/ 
tumep  gentium  quz  in  menfibus  digerendis  aftrorum  czlicjprpfidio  uiuntuT>ratio 
cum  Romana  coordinatione  conueniat . Illi  fiquidem  ad  przfcr/ptu  rrenfes  dirigut : 
tnundum<5  Si  mundi  anfraclus  habent  in  conhliotnos  priuatim  ncftroiudiciofiui 
inur,dieru  dimenfione  contenti.  Czl.  Multa  intereft  Aifunfc,  an  quis  laboribus 
exerceat,  anlaboribus  fuccumbat. Herculis  grumnas  omnes  decantat, Si  cx  Dis  nc/ 
tno  laboriotior  cclebraf.  rurfus  tameinuidtusinfupcrabiliscpoiijniu  confenfu  dicit: 
Si  qui  in  Herculem  pzanaferipierunt,  nullo  libentius  titulo  ucur.t.  Quid  depalma 
dixerim  C"  Qus  quo  magis  onere  przgrauatur,  hoc  fortius  ac  ualeniius  reludatur: 
Utintelligas  longe  inter  kdlucrfaeiTe, labores  pati, Si  laboribus  manus  dare. Stoici 
exprobrant  laborum  fenfum,6i  turpe  exiftimanc  uel  conqueri  uel  ingemifeere : ut- 
pote  qui  hominem  ameSv  fieri  uolebant,  approbant . Eorum  fententu 

tioua  academia  cxfibilauit,  humanos  cfTe  affectus  afrirmans,cost|: ab  homine auelli 
pofle  pernegans;  corra  finere  fe  illis  pcrifinci  ac  expugnari fcedum  atcf  dcteftabile. 
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Qu5uis,fi  uera  fateaniur,nc9  fol  nec^  !una  nc^  cgtera  corpora  caeleflia  in  defungc/ 
dis  fuis  muneribuslabores  ullos  fentiuntrfed  pacata,  omnic^  labore  abdicato,  impe/ 
tio  fummi  opificis  oblequuntur  iiiasc^  uices  obeunt.  Sic  Plinius  laborare  lunam  cre 
ditum  ait  ab  hacraortalitate , fic  Vergilius  labores  ibiis  appcllauit,  ex  opinione  ho- 
minu  potius  quamuericateidruadece.SicOuidius,  utpoetam  decet,  loco  quodam 
folis  labores  enumerat. 

Ardua  (inquit)  prima  uia  cft,  & qua  ufx  mane  recentes 
Enituntur  equi,medio  eft  altifsima  c«lo. 

Vnde  mare  K terras  ipfi  mihi  fxpe  ufdere 
Fit  timor,  8C  pauida  trepidat  formidine  pedus» 

Vltima  prona  uia  eft:SC  eget  moderamine  certo. 

Tunc  etiam  quae  me  fubietSis  exdpit  undis. 

Ne  ferar  in  praeceps,T ethy  s folet  ipfa  uereri. 

Adde  quod  afstdua  rapitur  uertigine  caelum, 

Sydera^  alta  trahit,  celerifp  uolumine  torquet. 

Nitormaduerfum.necme,qui  caetcra,umcit 
ImpetustS^  rapido  contrarius  euehor  orbi. 

Quod  ucro  menfes  gentium  ad  fcrupulum  cum  noffris  menfibus  non  pofle  conata 
nire  autumas,  id  tam  uerum  ac  perfpetSum  eft,  ut  perftepe  fim  admiratus  uiros  do*» 
<ftifsimos8^  frequenti  le<ftioneinftitutos  menlemmenfi  ita  comparaftequafiadua 
guem  inter  fe  refpondcrent ; quom  fieri  nullo  modo  pofsit , ut  qua  uarijsuutqs  aiK 
fpicantur , uarfjsq;  terminis  definunt,  ea  in  uniuerfum  conueniant&CexaKjuentur. 
Nos  numero  fumus  contenti,  uttu  rediedixifti,  quemcui^menHum  olimindL 
ximusmt  dieru  fumma  folis  progrcfsibus  denic^  congruat:quae  fupputandodies  tre 
cenos  quinos  8Cfexagenos  cum  quadrante  demptis  aliquot  minutis  atnple<ftitur. 
Qui  autem  malSc  annum  ad  luna  ratione  digerere, eumcj  duodecim  luna  curiibus 
claudere,  i)  dies  trecenos  quaternos  £C  quinquagenos  enumerant  cumtriente,2£ 
momenta d c c c l x x v l. quorum milleoAuaginta horam conficiuntJdquodfa 
cile  inceli^ere  poteft,  qui  menftruis  luna  excurfibus  dies  undetriginta , horas du<v 
decim, momenta  D c c xc  1 1 i.tribuit.In  quo  illud  quoqp  aditurincommodoiquod 
lunam  alij  ex  uero  motu,alf)  ex  medio,alij  abexaquantefpeculanturtquaresuaria 
admodum  menfibus  initia  conciliat-Hebrai  certe, qui  fibi  difciplinarum  femina  ar/ 
roganttquom  ex  medio  motu  eorum  pendeat  obferuatio , Neomenias  fuas  frequea 
ter  tunc  demu  pronuntiant,  ac  folenni  ritu  a maioribus  tradito  celebrant, quom  iam 
luna  cornibus  pradita  diu  in  ccelo  fe  confpicienda  ptabuittquodin  uirgineac  libra 
plerunc^  euenifte  periti  prodiderunt.  Qag  res  quantam  caliginem  rebus  inuebacSC 
quam  abfurdafit;tu,uel  me  tacete, potes  cognolccre.Nct^idmfrumtnamquomfiv 
lis  curfus  tam  certus  ac  ftatus  fit,  luna  uero  tam  incertus  atep  inconftanstnibilmiiii 
fiuartj  8C  inconftantes  quoc^  effeiftus  contingant:ex  quibus  difsidiailiagentiuobo 
ririneceffeeft.Huius  rei  teftimoniutum  aliunde,  tum  ex  Plinionofiromuiuaripo/- 
tes:qui  tanta  autor  hiftoria  fibi  ita  diuerfa  Ioquitur,ut  nonnulli  aufi  fint  eo  nomine 
eumfairiarguere,eumc^intudicium  uocare.  Nam  deapparitionibusluna  agens  Ii» 
brofecundo:Poft interlunium, inquit,  quom  Xrii  i partibus  a foleabfceflerit,  fc- 
eunda  demum  node  hora  unius  dodrantis  iemuncias  lucere  teftatur,  id  cft  tres  uni/ 
us  hora  quartas  5C  infupet  hora  partem  quartam  uigeOmam ; tantundem  in  por 
fterum  femper  adijeientem  ufep  ad  plenum  orbem,  tantundem<5  detrahente  ufi^  ad 
diminutionem.Rurfus  libro  X v 1 1 1.  hac  ipfa  de  re  uerba  faciens  aliquot  fcrupulos 
adiecit,noniam  dodrantis  iemHCias,feddextanteinficilicum,ideftquin(5  unius  hcv 
ra  fextas  8C  infuper  hora  partem  odauam  8C  quadrageCma  lucere  profemisrattj  ia 
multiplicatis  horarii  poriionibus>quantu  excrefeens  primis  partibus  nodis  decraxe 
rii,  quod  fub  terris  agatttantundem  nouifsimis  ex  die  adifeiet  fuper  terrS.Qua  diffir 
rentia  conflat  tribus  ficilicis,ideft  femunciaSCfemuncigdimidio.Quam  diuerfitate 
uir  dodifsimus  Hermolaus  ita  dirimere  conatus  eft:  ut  adieruerit  Plinium  in  fecun 
dododis  acpcritis,in  odauodccfmo  rufticis  QC  colonis  fcripfiire:qua  defenfio  parS 

mihi 
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niibi  uifa  cft  idonca:quoni  non  minus  liabcat  prior  difficultatis  ^ porretior,  utpote 
quoni  utracp  decselo  pendcai,  ijsdem^  rationibus  nitatur.  Sed  uaria  bi  inconitans 
amorum  obferua  tio  in  lianc  fufpidoncm  Plinium  adduxitiquos  fecutus  iile  non  hoc 
tatum  locodiucrfa  prodidit : qui  autores  fi  ad  nofira  atatem  incoliimcs  manliflenr, 
facile  polfent  Plinium  a calumnia  uendicare.  AI.  Mcminiteahquando  hacde- 
fenfioneufum  apudclarifsimuuirumNicolauin  Leonicenum  acerrimCi  Plinianae 
dignitatis  oppugnatorem  iquom  ille  animi  gratiam  xyftoftoftrorumuiridiumde- 
ambularet:^  de  lungterr^q;  magnitudine  lei  momcidillettquo  detendendi  genere 
proritatus  optimi  fenis  animus,  paulo  durius  quam  ferret  eius  confuetudo : refpon/ 
dic  hac  defenfione  tantum  abeffe  ut  Plinff  crimen  leuaretur , ut  pragrauarctur 
gislK  abs  te  grauius  eo  patrocinio  exiftimatione  illius,quam  a fefiia  accufatione  al/ 
hdi.Quom  enim  ipfe  tum  tnfcitiSjtum  focordiareum  ageret  Plinium,  qua  duo  cri/ 
mina  hominis  diligenPa  8c  afsiduitate  corrigi  polluniia  teiliudqucd  natura  bene/ 
ficentia  debetur,  & nulla  reparari  poteft  induftria,  Plinio  iudicium  adimi:  ut  quem 
diceres  fine  difcriminc,finercrumoptione  omnia  in  fyluam  aceruumqfua  hiitorie 
congefsiiTetmorc  eorum arcificu  qui  cariofam  atatetabefcctem  iuxta  ^ folidam 
materiam  operi  admifcennut  necefTefit  non  longo  pdft  tempore  totam  molem  cor/ 
rumpi,  dum  folidapartes  deterioris  materia  uiriolabefatftantur.  Quom  tamen  ui- 
deamus  bruta  animalia  ratione  caretia  feligere  folere  quid  natura  fuf  aduerfum, 
quid  fitcdfentancuiquid  efculentura,quid  minime  eiuiaccomodatum,  Et  profecfo 
itaeft;cuienim  fenfus  c6munis,id  eft  iudicium  ablatum  itur:  is  grauius  periclitari  fo 
let,quam  qui  multarum  retu  difciplinarumq!  cognitione  priuatur : utpote  quom  nu 
hilpofsit  cogitare  diftinclum  ac  digeftum,  nihil  cumdifpoficicneordinedjconiun^ 
dum.Qua  duofi  abfintfcripcori,  neferiptoris  quidem  nomemereripotcft;tanti!m 
abeft  ut  in  eis  monumentis  diuinum  quicquam  inueniri  pofsiuut  fapientifsime  feri 
pfit  Piato. 


SV/IWO  PRINCIPI  AC  DO  7.11  KO  WEO  D.  HIPPO.- 
lyto  cardinali  Eftenfi  Calius  Calcagninus  fet/ 
uulus  felicitatem, 

OCRI  epizephyrq  quom  Dis  immortalibus  ftatuiffent  uotum  perfol 
uere,8C  eorum  agros  magna  uaftfcas  defolalTet,omnesi^  uidtima  foret 
L conclamata,  comenti  funtludicru  prorfus  ac  ridiculum  cxpianiinisge 
nus.  Nam  cucumeribus  qui  forte  aderant , fuffigeres  hgneos  tibicines, 
ceu  pedamenta  quatuor,formantesqin  morem  quadrupedis,  eosbo.- 
lies  nuncuparunt,  profectorum  infiar  in  liaromas  porrieceruntiarcp  ita  Dis  abun/ 
delitarum  exiftimauerunt-Ego  itidem  amplifsime  princeps  quom  non  inuenia  qua 
ratione  excellenti  tus  in  meliberalitati  uices  reddam, ex  qua  & in  pofterum  fpes  o/ 
mnium  rerum  mearum  faci!epcndet:offero  tamen  ex  charcabula  qusdam  biduo  Sa 
turnaliumexcufa>quafi  imaginarium  mes  aratitudinis  fimulachru : ut  fi  me  minus 
munificum, certe  non  ingratifsimumagnoicas.  Bene  ualc  princeps  emineiifsime, 
adiuratifsimiferuulituimemor  Ferrari*  Calendis  Januari)  ai  d v. 

AD  EVKDEAI  ILEVSTRISSIAl^^Al  PRINCIPE  Al. 

Sane  Opus  hoc  fueratparuum,nunc  maxime  princeps 
Ingens  aufpicijs  incipit  eife  tuis- 
Sic  facra  mox  fiunt, fuperis  quscuncp  dicamus. 

Numinis  bC  ratio  principis  una  eadem  eft. 

A R G V Al  E N T V AI. 

Vita  mortalium  affectibus  ac“ta  corporeis,  Pythagoricis  fymbolis 
confcripia. 


^ CAELII  CALCA 

GNINI  APOLOGVS  CVI 

TITVLVS  SOMATIA. 

GLAVCO  ET  EVTHYPHRON. 

A R R A B A T mihi  olim  Beccefelmus  u/r  mult*  mcmo» 
rtf,  genere  Phrygius,qui  fe  tame  Arcadem  mallet  appella 
ri  > hiftona  profecflo  admirabilem  fed  plerifq^  inauditam. 
Hanc  fe  ab  Ero  Pamphylio , qui  pro  patria  obtruncatus, 
N duodecima  die  iam  pyrsimpoflius  uitsereftitutuseft,  ia^ 

(Sabataccepifle.Hactibiquandoocium  eftEutbyphron, 
nec  quicqua  melius  licet  meminifrc,  quafi  per  linguarum 
traduces  polleris  narrandam  commendabo.  Eut.  Ne> 
fcio  quo  malo  fato  eueniat,  ut  boni  uiri  liuoris  uix  unqua 
aculeos  polsint  fubtcrfugcre . Quoties  enim  memoria  repeto  Beccefelinum  uirum 
fuilTe  multi  confilrj  multatp  prudentia  infigne,grauiter  uero  poetam  quendam  eum 
tanquam  lenio  defipienteaccufalTe;  8^  quafi  de  eo  adagium  efFinxiire,BeccefeIinus 
infanit.Sed  tu  perge  ut  receperas.  Glau.  Id  agam  Iubens,fed  prius  Palladem  im 
plorabo,  cuius  maiora  qutnquatria  hodie  colimus,  cuiustj  peplum  coccineum  ex  ar 
ce  fufpicimusruelit  nobis  feliciter  adefle  totiusi^  rei  recordatione  infpfrare : ne  quid 
forte infcij per  eius folennitatem  mentiamur.  Eut.  Adfitigitur  louenata, 
tibicj  dicendi  mihi  audiendi  facultatem  annuae.  Glau,  Aiebat  Beccefelinus  fe 

olimfuilTein  Pamphylia  quom  adhuc  puer  eflet,  bCaudifleeum  qui  pridie  quam 
illuc  perueniret  reuixerat,mira  illa  incredibiliarecenfentem  de  animarum  delcen 
fujde  duobus  hiatibus,  de  iudicibus  inferorum. tum  uero,  quod  me  maxime  terruit, 
de  uiris  illis  afpedu  igneis.Pingebat  etiam  nobis  fedens  tanquam  penicillo  in  cine/ 
re,  necefsitacis  fufum  Adamantinum , eius^  odio  uertigia  alternis  nexibus  inter  le 
coparia.tum  firenes  diflbnis  concentibus  colonas . Interdu  furgens  propheta  quen 
dam  nobis  perfpicacem  ualdc  dC  totum  oculeum  indicabat;  afsidentestp  huic  tres  a- 
niculas  candidis  ueftibus  ornatas , quas  necefsitatis  filias  afferebat . Harum  una  ad 
mortales  lethiferosc^  anfradlus  diurnas  animas  aduocabat.  Sed  quid  innuisr'  ' Eut, 
Iniecifti  fcrupulum,quomododiurnasanimas  appellaueris.  Glau.  Si  aeternarum 
rerum  immortalitatem  animaduerteris,  facile  imelliges  diem  clTe,auc  fi  quid  fareuius 
cll,quicquid  aetatis  degimusidiurnasq;  animas  merito  nncupari,quaE  hoc  terreo  car 
cere  concludantur;quafi  die  uno,Sd  eo  quidem  nodlurno.Sed  mirum  erat  quo  defv 
derio  accitas  dicebat  accurrere,  quafi  ex  cifiula  fibi  uitas  adoptare . mox  AmeJir3 

bibere  8d  Letheum  campum  afphodelis  undicj  confitum  pererrare.  Mox  nonnullas 
grandi  quadam  foemina  duce,  cui  inconniuent es  oculi  etiam  a tergo , non  line  ui  ac 
tonkru  ceu  Iplendicatia  fydera  ad  nos  emicuiffe.  Nos  uero  imprimis  obledtauit  fpe 
<3acul5,quod  aiebat  ille  feaducrtilTe  no  fine  plurima  uoluptate;  quod  ul  narraret  fu 
perisjimperatum  ell  fub  pcena  Lethei  proluuij  .Nam^  id  animabus  maximum  fup/ 
plicium.  Eut.  Ageinquam,£i puluinoinhserens  edifiere.  Glau.  Pratum 
cfie  centum  ftadioru  indkabat.Hoc  quidem  floribus  QC  arbufculis  infi'gne,hoc  non 
rubis  Iappis<^  fenticofum . Huc  aiebat  crebro  puellam  quandam  forma  pulcherri- 
mam, genere  setherea,  Pfychen  nomine,  multirciamfccminared  parum  forticulam 
nec  fatis  propofiti  tenacem,  ex  lou/s  ipfius  atrio  decurrere,  pbceniceo  curriculo  fed 
eo  admodum  uegeto  infidenteicul  abfides  cryfiallinse,m  Vulcani  tame  officina  con 
ferum  inatic.  Curriculum  uero  monflra  duo  uifu  horrenda  effreno  impetu  pertrahe/ 
bant.Vtricp  igneum  caput:led  alteri  cornutum,alren  auriiu  tantum.pofterior  mem- 
bratura omnino  differebat-  Nam  cui  cornutum  capat,cluncs  erant  leonis  inftar.cui 
uero  auritum  tancum,anguinos  imitabantur  amplexus.  Sed  eo  impetu  excurfabar, 

repugna- 
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fcpugnabantqi  habenis  quas  fuis  manibus  Tritonia  compegerafiquod  m'fi  puer  fciV 
tulus  admodum  &f  totus  teres, que  Logum  uocitantElyfia,  mature  accurnlict;  nier 
IUS  ingens  imminebat , ne  moftra  illa  indomita  puellam  iam  iam  attonita  &1  parum 
fui  compotem, per  plana  quidem  primo  & florulenta  loca, mox  in  praecipitia  £C  repi 
utndeuexa  qua  tartarus petitur,  mifcrabilitcr rapuiflent  -Tuuero  cslituspuer liic 
Piyehen  finiUra  propere  amplexus  cxculTam  folio  reflituindextra  lora  ia  uaga,  tam 
deitituta  fortiter  comprclicnditimonftracprenitecia  ac  in {uliantia,  nuncusrga  nunc 
fleno  compefcuit,£e  per  loca  quaedam  afperrima  ac  confragofa  tandem  in  amccnif- 
•flmum  collem  deduxit.Tumuero  puella  uerbis  paucis  auri  infufurratis,  comenda- 
tisq.  habenis  SC  indicato  itinere  defiluit:atcf,utfibi  uideridicebat.pcrcatenam  au- 
ream in  calu  ufq?  perrepfit.  Euthy.  Heu  quam  cimeo.  quorfum  puer  abierit,  cur/ 
uePfychcn  dcfiitueric.  Glau.  hi  fefe  abqirejcatenacjdeuorafle  referebat.  C^uod 
quom  nos  plurimum  miraremur, facile  araneoi  u exemplo  pcrfuafitjqui  dum  fiia  uo/ 
ijiunt,defcendunt:fcandunt,dumuorant.Ab!)cucro  ad  magna  quaedam  opificia.Pu 
crenim  hic  naturg  magiftcr  creditur. Qui  ceu  ecotnuperpraca  flores  digerit, apicu 
lasuaricgaqccruorucornibus  ramufculosinformat;auiuuoculasdearticular,acipefc 
riprsepofterasfquammas  accomodat.  Aderat  tamen  puelis  dum  putaretur  afaeile: 
ablcedensquotq  pilcolu  dono  dedit,  quo  fc  agnofeeret  fax  (pontis:  atqsindedigref- 
fu$,e  cslifpccula.undc  omnia  profpedat,  quicquid  ageret  diligenter  aibitrabatur. 
Sed  ad  Pfychcn  redeo . Hsccnfmdigreflbannofopueroaberratpaululum  itinere, 
longelonge  inquam  dcceisit  a Macariatqus  urbseft omniu  opulentifsima,  fcd  pau 
fis  ciuibus  ueru  ijsegrcgrjs  illuftrata.Efl  aut  fltacxcelfo  quodam  loco, cincta  undicp 
nemore  aureojConfiruclaargyrodamante.Hunc  locum  fe  tantum  uidifle  aiebat:  ab 
ingreliuenim  Actolcotes  procul  fummouiffe.  Sic  enim  arcet  quifquis  Arctes  ufrgi 
nis.qus  Vranq  oppidi  foribus  prtefidet,  fyngrapham  no  protulerit. Deflexo  igitur 
tramiceperdecimia  quxdam  ilicibus  SC  cuprefsis  cindia  in  Somatfam  pcruencucll 
tandem,  qua:  omnis  iarcoli  tho  lapide  uilifsimo  conflat.  Hinc  ingens  turba  obuiain 
tienic.  Monflraucroquae  uehiculum  trahebant,  fponte  urbem ingrelTafunt,  per 
aiiiplifsimu  campudepafcebant . Curabant  aut  ea  duo  ftaturofl  uifi  de  gigantii  femi 
nio, ut  ferebant:  Cocupioalteti,Elatioalteri  nomen.mcomncscomites  Pfychcn  re 
clamantes  deftituere,  bC  locum  adeo  fordidumrecufarunt  accedere . Atbanafia  fola 
Omnium  fidifsimajindignas  licet,  a latere  tamen  ne  digitulo  quidem  unquam  uoluit 
abfccderc.Hic  praeter  cymmQ,papaucr,&  fardoam  uix  aliud  nafeitur  gramen,  pau/ 
ci  tantum,  & ij  quidem  quiaburbeiongiushabirant,  feftis  diebus  nafturcium  mor- 
dicant. Sorte  autem  hoc  loco  regnum  contigit  Chryfio,  uirofummo  bC  ingeniofo 
admodum, cui  uxor  fccminarurn  nitidifsima  Argyria:  quos  populares  adeo  coluque 
eis  aras  Dis  omifsis  erexerint , fecg  iliis  totos  ccu  numinibus  manciparinr . Pedifle- 
quarum  ucro&iminiftrorum  turbas  nulliusfaciindiapofsitcxpJicare.Exc/piebat  e/ 
nimaduentores  in  limine  Co!acia,laetifsimauukufa:mina,fedperfonata,5(  quoties 
iubuerit  uerfipdlis.Ncmo  tame  admittebatur , mfl  Tyche  prius  rerum  omniu  &1  ip/ 
fiusetiaChryfij  regina  approbauerit.  Duo  magni  ciiftodesaftabat  in  ueflibuio,0/' 
chrus&f  Phobus,alcer  colore  buxeo,  alter  igneo  notabilis.  Mox  Philotimia  ingen- 
tem lapidem  uoluens,  nunc  turgidis  buccis  cunctos  afpernata,  nunc  facili  manu  ui- 
iifsimum  quemc^  aftreclans . In  penitiori  aula  duo  erant  inteftina  cubicula  diucrib 
apparatu.Hocquide  habitabat  Philargyria, rugofa  anLS,fquaIi(da,truculctajimpia, 
altnx  Chryir),  Apates  foror,  qua  nulla  przftamior  in  ioia  regia  habetur,  nec  odio- 
fior.Hic  Phonos  totus  cruore  per!itus,hic  Epibiile,  fcorciila  tenebrofaicrmcfub  hy 
pogeis  abdita:  nifi  Chronusuir  longimanus  barbitio  promifTo  uencrabilis  eas  late- 
bris extruferir,  at(^  Alcthixfili^,  nuda  quidem  Sc  omni  amic*tureiec“fO,  iortilsime 
excruciandas  tradiderit-Earum  uero  pairocinifl  c ueft/gioPfeudus  fufeipit  famofiis 
aduocacus,  cincinnatus  51  myrobrcchatus  undiep , nequis  frigmatacius  fronti im- 
ptefTapofsicagnofcere.Teftcm  autem  fecum  ducit  Hypocrifin,tccmin5mfib{fimiili 
tnam,  uiruletosanguespallioocculentcm,  fcd  palam  ivlifericordiam  imprccantcm- 
Hanc  fi  eiulatibus  £C  lacrymis  exoraucriqanguem  illicoiudicibus  infinuat.cam  uc- 

roiugitcr 
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ro  lugiier  flagello  inftar  Tifiphones  fiibfequit  Synidefis  uirgo  pudicifsima  atfp  inW 
gcrrima,qu2  miro  amore  Pfychen  ampicditur.  Hac  comite  nim^  aberrat, nunquS 
lallitur,  nun^  praeceps  it.IdiudieiumSifi  acerrim5fit>inuocato  tamen  Chryfij  no^ 
mine,  obmucefcutobfurdefcSt,2C  prorfus  exoculant  iudices . Immo  uero,quod  nc/ 
fas  puto,caleftis  uirgoimmortalis  Aftraee  proles  fcedi/sime  oblinitur,  SC  a fubfcllijs 
procul  exturbatur.  Adeft  prsterea  eode  cubiculo  macilenta  femina  aepene  oflea, 
fefc  excrucias  atcpalteinclamicans, percas  fol  qui  alias  illuminas  plagas.HecPhtbo 
nia  nominefercbat, cuius  limini  in{criptueft:felix  fupplicq  dcmus.Haud  loge  hinc 
Mifus,toruometucdus  obtutu,  mox  trilinguis  Erichia,  moxPolemusaereacpurpu 
reo  paludamento  infignistque  Bellona  & Enyalio  fatum  pcrhibent.Huic  contuber- 
nales,Boetus,Thymus,Hormus,Scenagmus,Dijnu£,Trcmus,Physacinus,cn5ni 
um  denic^  extremus  Brotofegus  Dis  hominibusqt  inuifus.  Longa  deinde  manus 
fenum, multic^  ab  arce  Sophia  transfuga,  eodem  cubiculo  deprehenduntur.  Secus 
uero  dextram  Afotia  atrium  habet  corpulenta  mulier, amans  quidem  Chryfij,fede< 
ius  parum  lenax.Proinde  tergo  femper  incumbit  gracilenta  uirgo  fuccindta,  fcifsili 
paiiaftro  femiamiclajoculis  uegetis, expeditis  manibus,  ut  creditur  plurimum  mge» 
nfofa,fed  cuius  confuetudini  omnes  renuntient.HancPeniamnuncupant.hasinter 
crines  laniat  femella  quadam  nimium  querula,  ancipite  gladium  tenes  dC  feipfam 
fufFodiensrMetanoea  nomen  efle  profitentur . Comites  uero  £C  minifiros  habet  iny 
numcrosrquos  inter  prcfta  t Afelg/a,  Narce^  dextrum  pollice  roaca,  SC  Methe  greni 
fusfuccidua,crifti«janheIituPoIyphag{a,6cuoIfis  dentibus  Lccdoriatiuuenescpplu 
rimi  difcindli , quos  omnes  Diacoreuus  exoticis  unguentis  perlita  8c  cymatili  uefle 
ornata  capiftro  uno  trahit,m  plurimas  tamen  feries  dC  catenulas  diuifo.Pendent  au/ 
lem  no  collo,non  humeris,non  pedore,fed  ex  ipfis  oculis:  quos  nodis  acerrimis  ilii 
gauit.  Eutby.  Admirabilefpedaculunarras,8iopptdoterriculofum.  Glau* 
Si  catera  acceperis,hgc  nugas  putabis.  Afeigia  enim  quam  modo  inter  caterosprc/ 
ftaredixi,multorum  mortalin  ccetummultifido  capiftro  trahit:  cuius  fifsiles  lacinia 
inharent  his  quidem  faucibus  ceu  pifciculis  : hi  perftringuntur  naribus  cen  bubali: 
aIfi(quod  me  pudet)uerendisperrraiiuntur.Te<:!ta  itidem  fummapenfilishotculusi 
qualem  Adonidis  ferunqcotegebat.In  hoc  femina  eximia  pulchritudine, qua  fola 
uuituquemuis  poterat  illicere,  oblectabatur, nunc  floridos  narcifibs  legens, nunc  ca 
lathis  componens  bene  olentes  amaracos,nunc  futiles  rofas  corollis  intexens,  flexi 
pedesep  uiolas  congerens  odorata  uacinia  pidturabat . Concertabant  oc/oib  labor* 
primulis  unguibus  Charites  SC  aureis  uolucres  pinnulis  Cupidines  :gbus  folisfciBt 
licere  uel  abientia  perftringere.Qui  e ueftigio  Pfychen  minime  recufantem  exeepe 
re . Hortuluuero  auris  genitalibus  Chloris  leniter  perflabat,  uerna«^  temperie  loco 
iugiter  concibar,  prater  amarantos  omnigenos  flores  educas.  Alibi  fcrufda  aftas  dC 
glacie  concreta  hyems,  hic  ucr  perpetuum mufieus  lemper  autumnus.  Addebat 
praterea  medio  foro  hyalina  columna  propofitas  efle  admirabiles  quafdam  leges, 
quibus  ciufras  uniuerfa  obtepcrabat.Iila  quide  erant  innumera,fed  infignes  quaf> 
damexhis  rccenftbat.  Omnium  uero  prima,  ut  quffquisaduerfus  maieftatem  Chr? 
lij  quippiam  aut  fenfiiTecaut  molitus  elTet,  infamis  ac  degener  haberetur,  fummacj 
inopia  damnaretur , Statuebat  autem  ut  ei  uxorie^  eius  femper  auguftse  immortales 
honores  decernerentur : corucj  puluinaribus  excolendis  e genere  Harpagonio  fla.* 
mines  duo  adderentunquos  ft  quis  uioIaiTet,more  maiorum  pfcdteretur.  Sancieba/ 
tur  etiam  ut  maximum  iufiurandum  s.  P.  Q_.  Somatiani  foret  per  numen  lahtrcmcg 
D.Imp.Chryiij  femper  inuidli.Indicebatur  uero  lanijs,fartoribus,cetarf|s,macena<’ 
rijs  denic|!  omnibusrmilia  bafiIicorum(ficen{m  dicuntur  quibus  utuntur  reges  nu/ 
mifmata)  facro  serario repraefentada,  quo  cerbero aditiale  epulum  celebrari pcflct: 
quandoquidem  monft rum  illud  in  Somaria  ftabulacur  no  triceps  ut  uulgo  creditur, 
fed  quintj  capita  protendens  difsimilia.  In  fures  ftaturum  erat  plumarium  fupplici.' 
um,  quod  fic  infertur  nocentibus. Extenduntur  enim  illi  plumeis  pu!uinis,pendcn/ 
lesqiab  ofcillisinaurasdieuna  iadtatur.  Homicidis  uero  exilium  procul  ab  urbe  8^ 
relegatio  in  infulas  Thanatides  propofita  cft.Quod  fi  quis  horum  ad  fta  tuam  princi 
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f{scofogcrit,mfons!ndcmms(peftoJtemquicun<$diumatore,pf)iIofopfiu,prophc 
lamue  aufus  fiieiic  fe  profiteri,  aut  fupra  caterorC  condicionceuexerit,nudus  palam 
cymino  perlinatur : uftulatis^  fupercilrjs,  Epicharmatis  flagello  multa  cum  extbi/ 
latione  populi  caftigetur . Soli  Aftrologoru  generi  liceat  lunas  in  calceis  prstexta^ 
dcadis  appcnfampublice  gcftare , cisijfas  purpuraroru  more  in  x 1 1 j i gradibus 
uel  orcheftra  quando  8C  quoties  libuerit  fine  curionis  interpellatione  afsidere.Lau/ 
ro  coronari  nemo  pofsit  pra:ter  Imp.  praegloriofifsimu,eius<f  prole  ufaicj  triumpha 
iem.Si  quiiqua  uel  imprudes  uel  dolo  malo  contra  tentaucrit,  reus  fiat  uiolata  maie 
fiatis . Poetis  fi  forte  populum  oblediarint , ad  memoriam  fempiternam  rogatione 
s.p . Qj  Somatiani  lacerna  mynhea  decernatur.  Aduente  permittebantur  urbe  de/ 
cennio  colere . Poftmodum  conuafatis  larcinulis  excedere,  excedentes^  pulucrem 
calceis  cxcutere,qua9  habitaffent  euerrere  iubebantur:  8C  quafcuncp  inde  quifqui/ 
lias  erafilTent,  confeendentes  pontem  quo  Amelita  iraficitur,  in  profluentem  o/ 
mnes  efFundcre.Legibus  aute  fumptuarifs  cauebaturi  nequis  prius  melliti  quicqua 
aEtfngeret,quamabIinthitelibafret,c2eteris<jconuiuis  propinaflet.  In  coniugandis 
autem  fciminis  hic  mos  feruabatur.  Simulae  ad  aetatem  nubilem  adoleucrat,  diebus 
feptem  in  templo  Veneris  proflabant , orantes  deam  ut  fibi  fceliciter  afpirarettacce-' 
dentes  autem  uirt  erogabant  mercedem  experiminis.  Sic  enim  fluprum  illud  appel/- 
labant,  unde  nouis  nuptis  dos  comparabatur . Node  feptima  pellibus  incubabant. 
Ecce  autem  caelitus  V enus  toto  fuo  numine  qucncuncp  uolebat  puellg  coniugari,e- 
Mtn  pudendis  itainnedebat  colligabatq:,  ut  diflblui  nullo  conatu  nullis  utribus  om^ 
nino  pofleudonec annofus  fenex  aedis  Veneriae  cuflos deprecationibus quibufdam 
excantatis , alimmateaedonio  perfricatis,  fuccindiscj  cnyzacramufculis  ueniam 
impetraret.  Nafcetes  uero  pueros  excipiebat  liithya  obftetrix  ingeniola,  exceptoscp 
illico  in  polycnisemate  lauacro  uberi  perluebar  ;arc^  in  atrio  Lucinae  ledoflrato 
quantus  Herculem  caperet, eos  impones  genio  lunonicf  initiabat;  moxtj  Apatoris 
facula  colluftrabat.  Admirabilem  quoc$omnibus(^infueiummore  condendi  defun 
dos  indicabat.  Nudantes  enim  cadauera  fulpendenccscp  uncino  ferreo,  undecunq; 
farmentis  ambibamtaccendebanteg  ignes  ingentes  circamquaij . Deliquebant  igif 
paulatim  corpora  flammofo  igni  refoluta,  excipiebantur^  liquentes  flillg  8C  proflui 
adipes  pollubris  aheneis , donec  omnino  nihil  fupercifet ; qui  mox  urnulis  cryftal/ 
linis  coditi  ad  ufus  annuos  relinebantur:quandoquidem  Tiianatufia  more  Argiuo/ 
rum  quotannis  folenniter  celebrant,  pinguiqj  parentum  K cognatorum  perliti  ad 
modulos  lydios  urbem  difcuriantiextindiscf  ubicj  ignibus  nona  demum  luce  ferre/ 
05  malleos  collidentes  precario  rurfus  eliciunt.  Aiebat  itidem  plurima  alia  prster  o/ 
pinione  eum  addidiifeiquac  nccp  tepus  necj  memoria  fatis  fuppeditat;  fld  illud  quo- 
dammodo nefas  elTet  praterirc.  Aereis  enim  poftibus  prg torfl  ingetes  aures  decem 
uirincf  Iblido  auro  copadas  prominere  aflerebat:  quas  inter  femilingula  uifebatur. 
Hoc  i!le  quom  animaduertiifetjUerecundeadmodum  fepercundatu  elfe  fenem  gra 
uitate  mulca  confpicuum  dicebat:quifibifacile  ac  humaniter  refpondit.Optimcho/ 
fces,an  folus  ignoras, audire  multa  regibus, loqui  uero  uel  paucifsima  licere . Supra 
fores  eximiu  ac  coloffeu  gryphem  locarat,  qui  alis  palatium  uniuerfum  ferme  inum 
brabat;  eratq;  titulus  magnifice  gemmis  literarum  uicecofcriptus.  Gloriofoimp.n. 
Chryfio  forcifs.ac  felicifs.p  .p . p .Macarifor.Pot.  x i .Eudemonio  x x x - Peniati^ 
co,Symphoretico,Onidetico5Dica:oiynio,  Algctico.  D.  N.  opt.max.fcmper  Aug. 
S.  p , CJ..S . numini  maieflatis  eius  addictilsimus.  Excubabant  uero  prstorio  ad  dc/ 
cem  chiliades  fomatophylacum , quos  alij  chryfafpides  ab  ornatu  malunt  appella- 
re.Stabant  uero  hi  femper  in  procindu.fuipicio  enim  mulca  erae, ne  Sophienies  qui 
arcem  proximam  tenent, aggrederentur  improuiibs  :&r  eo  magis  terror  ingruebar, 
quod  iam  aliquot  primarq  uiri  e Somatia  ad  illos  profugerant  inuitoS^  mulcu  reda./ 
mante  Chryfio:  indidaej  erat  bonorum  omnium  clarigatiojfi  quis  iniufluprincipis 
«rbe  pedem  extulilTct  .Sed  quid  eos  motus  fubfcquutufit,  quantoue  tempore  Pry.* 
chcibi«erfatafit,crasrepetdcomodius.  Eu.  Facile  id  patior  Glauco.uel  ut  dicen 

Ff  dilafli.* 
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di  lafsitudincm  mollias : uel  ut  Palladi  monogeni» , qu»  mc  tam  beatis  fermonibus 
hodie  fortunauitjfubuefpcraaccenfas  lampades  per  manus  liceat  traducere.Tuue/ 
ro  cras  mature  aderis  £icr»  narrationis  uadimonium  perfbluturus»  ut  recepifti»^ 


S*  CAELII  CALCAGNINI  APOLOGVS 

CVI  TITVLVS  LINELJEON,  AD  HERCV' 
lem  primum, ducem  Ferrari» 
fecundum. 


VoM  Natura  olim  omnia  parturiret,  RatuiiTeti^  utpotc 
pares  indulgcntifsima  ea  procreare  que  homini  iutiira  ef 
fent  quam  faluberrima : parcas  quibus  facile  omnium  ic/ 
culorum  nolTeuoluminajConuenitrogauitijutfutura  in/ 
Q_  dicarent,  quo  cautius  operi  pollet  confulerc . 111» louis 

arcana , 8^  Themidis  rationaria  non  inuit»  aperuerunt; 
cum^  innumera  prg dixilTent,  Clotho  haec  fatidico  modii 
latupratcinuit: 

Olim  tempus  erit  multis  uoluentibus  annis 
Vera  louis  proles  quom  demittetur  olympo 
Alcidesimiferas  qui  monftris  uendicet  urbes. 

Heu  quae  bcllaprcmem, heu  pralia quanta, quot  hoHes 
Vnius  infurgent  capiri-poneafperaluno 
Pone  truces  animostuix  incunabula  tandem 
Tuta  manent:u{rgo,leo>uipcra,fetiger  anguis. 

Quo  ruitis, uolucres  quo  fen  ea  mittitis  armaf 
Quo  manes,  quo  turba  herebi  liuentia  tela 
Exacuunt,  quanta  premitur  caput  Herculisumbfa? 

Tu^  age  magna  parens  magnum  tuearis  alumnum. 

Hac  cum  accepilTet  omniparens  Natura, plurimum  exterrita,  ccepit  iecum  medita/ 
ri,qua  ratione  pollet  Herculis  pericula  anreuertere.Quomij  diu  uoluralTet,5i  incelli 
geret  fruftra  leges  femcl  in  omne  genus  llatutas  uelle  immutare,  animi  anxia  &cor/ 
dis  agraifthac  remedia  excogfiauit.  Nam  ejaduerfus  feras  54  monftra  horrentia  fe.. 
mina  quadam  triquetrorum  ignium  e finutortitudinis  excipiens,  halitucj  Palladis 
fouenda prabens,ferieum  robur  educauit;  unde  olim  claua  Herculi  compadta,qua 
uiclor  terras  perluftraret.  Sunt  84  qui  fatorum  notionem  SCloquendiuim  infpiratre 
alTeuerent;  quod  nec  Mufa  pernegarunt . Quantum^  ad  monftra  attinebat,  fatis 
confultum  uidebatur.  At  illud  grauiori  confiliopenOtari  oportebat, quomodo  fcili 
cet  e medijs  Orci  faucibus  maniumcp  coniuraiione  84  umbrarum  conniefu  fas  eflet 
iam  depofifum  iam  conclamatum  Herculem  rcuocare.  Placuit  igiturA pollinis  ceu 
fidirsimiadiutorisaudirefententiam  tquificut  Graea  nuncupatione  Ae/j®'  appei/ 
latur,ita  obliquo  ac  dubio  carmine  illico  rcfpondit; 

Infano  borea  fubducite  femina  fraudum. 

Nec  amplius  locutus, neq;  utplura  loqueretur  ullis  precibus  adigi  potuit.VoIuebat 
Igitur  fecum  Natura, quid  perplexu  attj  implicatulibi  uclIecoraculum-Prfneftinas 
deniq!  fortes  libuit  percudari, quom  Phoebi  forte  forte  indigere  agnofeeret.  Eo  de- 
mum quom  ueniflet,  reclufa  oleagina  arcula  roboreis  tabellis  Aegyptiacas  notulas 
admirata  eft.Nam  carbaius  ceu  uentis  incumbentibus  drupa  infixa  uifebatur:  34  de 
faxo  excifouox  prodifnFata  uetant,uotu  Meflenia  creta  moratur.  Hic  etiam  illufa 
rerum  parens,  qua  fciiicet  poli  longos  temporum  anfradusuentura  non  intellige/ 
bactdiuij  anceps, 84  qua  ipfa  mox  erat  flrudura  non  fatis  perfpicicns,  Themin  Ion/ 

gguam 
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gseuamfcemma  atc^  omnifciam  adire  conftituit : precabafurcf  ut  fibf  adefrct,K  qug 
in  Herculis  (alutem  fore  prouideret,ea  facile  expediret. Sed  anus  ociofa  fulciens  cu/ 
bito  caput  fic  infit,  Filius  meus  Cupido  olim  in  crepiidrjs  loui  colludebat  Opegenf/ 
loialebantqi  certatim  coturnices, quarum  paria  uelut  in  harena  committebant.  Ibat 
uero  perfape  filiolus  meus  in  fyluSjUnde  tu  rerum  femina  mutuaris : auiculas^  iam 
femineces  luxatas  tcnuilsimis  efearum  ramentis  depaicebatiquse  e ueftigio  coua 
lebantjK  uires  priftinas  reuocabant.Hirum  erat,quofubinde  gaudio  certamini  ad/ 
lubefeebat . At  luppiter  totus  rubore  percitus  fecedens  ingemebat;  & ira  interdum 
cocitus  miferas  uolucres  pipilantes  colIidefaat-Ego  fblabar  abeunte,  pleruncj  tol 
les  gremio  cxofculabar  ^ fuauiter.Tu  Natura  fibi  os  oblini  arbitrata,  fabeliiscp  anili 
bus  detineri  putans,  fubirata  uelu  colliges  adhuc  garriente  dimific.Ec  poft^  magnis 
prgfidibus  in  confilmadhibitis  parum  procedebat  defideriStnec  amicis  interrogatis 
quic^  profecerat  rquom  ille  nefeio  quid  de  Boree  fraudibus  nieminerit:in  Mefienia 
ii]adelegaric,hcc  fabulatione  irriferic  importunaiuolo  inquit  ancillS  fidifsimam  atep 
integerrima  confilio  adhibereiqua  uror  plerucf  ceuinftrumeto  ad  opificia  bene  con/ 
cinnandameccius  opera  me  frufiraturun^.Quomhsc  dixi fletjTellure  offendit  oc 
cupatam  radiculacintjs  feiugadis:quocenacius  ac  fidelius  fibi  inhaereret,  nec  obuia 
quc^poffcntgerminaprotercrc.Hac  icacphocmodocopellauit.pereaobfecroteor 
namenta  tellus  carifsima,quibus  ubicj?  te  admirabile  feciiobfecro  in^  mature  omni 
cofiiiomibifubfifias.ScisHerculeiilu  cotiushumanigenerfsdefenforenobis  toties 
fetorulargitaiepromiffum.Ecceilluminferorumins^ftygiafeditio  circunftat.enf 
tendu  eft  propere,ne  quid  illeaduerfi  patiat.  Sed  me  Iun5is  odia.  Di  magni  quanta 
perterrent:qua  infeia  falutis  procurationem  profpici  oportet.  Tu  agedum  uim  om... 
nem  effunde  confiItf,dum  adhuc  fuperefi  quod  abinexhaufio  penore  expromatur. 
Tum  uero  Tellus  ita  oratione  cxccpit.No  hoc  mea  fententia  difficilemater  immor/ 
talis.T  u enim  cui  omnia  pcruia,clam  fyluam,  cui  aures  cognomentum,  penetrans, 
acleuifsimos  fomites  cogens,  &Cadmifcens  ambrofietenaxglutinugremio  meo  c6/ 
menda.erunt  mihi  curs  ese  tera. Nam  quicquid  erogaucris  in  portiones  feiugabo  mi 
nutirsimas;faciam^i!lasmihiconco!ores,ne  quem  forte  dolum  luno  praefentiati 
quom  meis  uifceribus  coaluerit  ambiciofo  tegmine  concludam : prouidebocp  ut  res 
omnino  uilifsima  nata  uideatur . Atej  ut  a csteris  plantarijs  nihil  differre  exiftime/ 
tur : fiofculum  qualis  ubicp  obuius  uifi  tur,  folqs  explicabo  ferrugineistdabot^  ope.- 
ram,ut  pr^ter  homines  quifquam  inrelligat  utilitatis  in  €o  effe  quicquam.Nam  mo/ 
re  canabini  ff  aminfs  exurget  in  ftipite,&  Ibii  incendio  prima  fronte  putabitur  acco 
modatum.  Sed  quando  primogenia:  leg€s>  quas  tibi  fummus  reru  opifex  impofuir, 
ne  quid  fruftra  nafcerctur , inftuuunt : meam  alumnam  Peniam  in  omnes  terrarum 
anfrac'lus  mittam , quae  mox  fila  detexere,  £t  filorum  compages  implicare  mortales 
edoceat.His  uero  £C  gentium  comercia,  terrarum  abfentium  iungentur  foedera, 
^locorum  abdita  recludentur . Habebunt  tamen  certaindicia  hic  magnam  uimfu.- 
belTe,&C  ignis  ^therei  faculam  concludi.  Nam  ubicunij  hoc  fuerit  fatu,  ibiegopro/ 
tinus  arefcam,fiamq;prorfus  ftcrilisiomnibusfcilicetinhocuiribusexhauftis.Mox 
Palladistrapetisadmotoeffluet  liquorprecio  uulgaris,  fed  medicaminis  praecelles. 
Hoc  olim  hominesLineIeanuncupabunt;quodpocillo  Machaon  fubpericuioHer 
culi  propinabitiK  quando  huicuis  aethcrca  ateg  ambrofiae  lentorjnon  difficulter  fu/ 
peratis  inferorum  falebris  luci  rcftituetur,cjclicj  potitus  tandem  immortale  cum  im/ 
mortalibus  aeuu  deget. Placuit  Naturae  T clluris  lcntentia;miro<j  gaudio  exhilarata 
tum  primum  animaduertens  quaramcerorieffet  cum  uoluptate  cogtiatio,gem/nos 
fontespro  rei  monumento  diuerfis  fluxibus  irrigauiireosq;  undarum  ambitu  6cno/ 
minis  modulo  coniugauitlconfccrauitij  alterum  iMccrori,8C  Cleoni  nomen  impo/ 
fuit;V'oluptati  alterum, quem  Gelona  nuncupauic:  pofuitej  legem  ut  omnispoftero 
rum  feries  utrocp  perlueretur.  Medijs  autem  fpacif  s pilam  erexit  in  Herculis  prxla/ 
dium, cui  iniltur  incumbens  roftro  adamantem  perforabat,  circa  fontium  ambitum 
carmen  uifebatur  inicriprum:  \'crticc  perpetuos  per  mutua  foedera  curfus. 

Hsc  quom  repente  perfeciffcqarrcc^to  pollice  ad  obeundum  confiiium  properauit. 
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REVERENDO  AC  MAGNIFICO  ALFONSO 
Trotco  equiti  Hierofolymitano  Cselius 
Calcagninus  s. 

TS  I Lycurgi  leges  quas  id  eft  oracuIa,nuncupabant,m'r  mag- 
nifice,tantum  haberent  fcueritatis  ac  fupercilij,  ut  no  faciiealijspopu- 
E lis  quam  Lacedamontjs  potuifle  perfuaderi  cxiftimaret  antiquitas;in 
ijs  tamen  uir  grauifsimus  iUud  cemperametumadmiicuit,  uipofl  feri- 
as ac  militares  fundtiones  Lacones  Martirifibus6i  cachinnislicatenr, 
neq»  prius  in  aciem  defccnderent»  quam  Mufas  Gratias^  hymnis  propitiafTcnt. 
Noucrat  fcilicet  uir  ad  res  maximas  natus,  diucp  in  hac  hominum  luce  uerfatus;  na- 
turam hominum  has  habere  ufees,  ut  uoluptatc  laboribus , labores  uoluptate  com- 
mutet :at<j  ita  alteru  alteri  ellefinitimum,ut  non  facile  difcludi  feiungi^  pofsint : uc 
intcliigamusclegantcmiliam  Socratis  fabellam  non  illepide  effingiideos  fcilicet  ali 
quando  accurata  operam  dedifre,utuoluptasacdolorinfo2duscoirent,atc^unacon 
iungerenturtfed  ita  ucriuftj  naturam  repugnafle, ut  omnis  prorfus  opera  deperierit. 
Illud  tantum  effeaffecutos,  ut  flexis  inter  ie  faftigif  s conuenirent,  BC  protinus  fines 
alterius  alter  occuparenEx  eo  tempore  uolupiatem  in  laboris, laborem  in  uoluptatis 
limites  fbheum  comearctatep  hac  alternatione  rerum  naturam  reparari- Quare  mihi 
nonnulli  improbe  admodum  facere  uidcntur,quifapieiifsimo  principi  noftro,  quo 
profc(fto  nemo  principum  eft  aut  iuftitie  aut  giauitatis  aut  raodeftite  retinentior,  ui 
tioucrtere  audent;  quod  populo  Sdeiuibusfuis , qui  cotu  annum  in  officio  fteterit, 
fcueritatem  innocentiamcp  co!uerir,ind ulferit>  ut  per  dies  geniales  publice  perfb 
nati  prcdeantjK  genio  aclarritisfine  cuiufquam  infurfa  operentur.Ea  mihi  occafio 
ftomachum  mouiitputauia  ad  me  pertinere  8c  optimo  principi  SC  publ/cs  hilarita- 
ci  patrocinari  hoc  apologo, cui  Perfonacos  nome  feci.Eum  uerotibinuncupatimdt» 
care  uoJui,tum  quod  unus  omnium  es  ob  ledfifsimas  uirtutes  tuas  principi  cbarifsi- 
musttum  quod  nemoeft,  qui  maiore  felicitate  fenera  ftudia  ex  aequo  has  uitaea- 
moenirates  amplexetur.  Bene  uaie,  dC  Csliu  tui  ftudiofifsimum ama.  Ferrariae 
Nonis  Feb.  m d xxvi. 


S»  CAELII  CALCAGNINI  APOLO 

GVS,  CVI  TITVLVS  PERSONATI. 

V o M forte uerfarer  in  tcplo  Volupig,  ibitjmelociamce- 
nitatibusobleiffarcm ; cupiens  tam  hilaris  deae  facris  ini- 
tiari, multa  tacitus  mecu  animo  obuerfaba : SCV^enerctn 
in  teftudine,8<l  Cupidinem  compeditu,  £<1  interim  Ange- 
Q_  ronam  altero  a polliccdigito  filentiumimperantem.Tum 

Charitas  ebrias  necftare,8tl  Penia  in  Pori  complexu  lafci- 
uientem  fpetftabam . Sed  illud  me  fpedtaculum  totum  in 
ferapuit.MuIcoscnimannctabamnon  fua  facie  nccpfuis 
ueftibus , fed  peribnatos  £C  inuerfo  fchemate , ad  facrutn 
prodeuntes.Exqs  alios  eo  cultu  fenediutem  difsimularc,  alios  m prima  iuuenta  ra- 
gas & caniciem  mentiri;  quofdam  oris  deformitatem  abfeondere,  alios  fpecic  ac  de/ 
corem  diftortis  buccis , uerucofa  cute , lippis  oculis  protegere : qum  Sc  ferarum  8d 
Acchiopum  facies  in  terrorem  effingere.ScdSdinducfta  fupparorceminas  £d  puer- 
peras alii, ali}  phalangarios, ali}  bubiequas  aut  meflbres,quin  SC  Bacchum,  Silcnos, 
aliaq  id  genus  numina  in  dete  gratiam  imitabantur.  Non  deerant  qui  fidibus,  tibia, 
buccinacg  conftrepcrent.  Saltant  alij, inclamant,  gefticulamur,  omnes  anim  ooC  ge- 
nio fuo  obfcciidantes.  Neciam  teplum  myftas  capit,  fed  urbe  tota  difcurlant  omnes 
rccurfani^, choreas  amores  exercentes  implexe  pueris  puel!s>fencs  iunioribus: 

anus 
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anus  ipfg  dcnffp  rcpubefcuntjK  tn  medio  choro  chordaca  ucl  gymnopodi5,U€l  tie^ 
tancl6reprafcntam.Rifus,Ioci,Charites,Venus,Cupidinesfauent£Cplauduntfa/ 
ffleac  feliciter  agentibus,  H«c  quom  accuratis  oculis  obleruare,  afsidens  proximo 
infoIioChroniusasquom  gtauimorboIaborafl€t,monituoracuIiada:dedef  litan^ 
di  gratia  uenerat,  nec  dum  tamen  uotum  erat  affecutus : heus  inquit  bone  uirjan  tu 
homo  grauitatis  profellbr , hac  potes  infana  fpedfacula  perferre  C In  quibus  nemo 
jft  tam  fapiens  qui  non  defipiat,  nemo  tam  coftans  qui  no  tituber.  Scitum  enim  uc 
tus  illud  prouerbiumrnemo  faliatibbrius.Saneresmirajhominesalioquiiapientiae 
tenacifsimos  atq;  obferuantifsimos,quom  primum  huc  iniocum  deuenerint,fapicn 
tfarn  exucre:fui(^  oblitos  diucrfam  atij  adeo  aduerfam  fuis  moribus  perfonam  arri- 
pere . En  tibi  is  qui  fabrum  imitatur,  multai^  oblitus  fuligine  ferraria  fupelleclilem 
c6uehit:hfc  philofophus  eif,qui  paucis  diebus  ante  fucatos  mores  pro  fuggeftu  de/ 
teftabaf,  omnes^  ad  facile  ac  fimplex  uiuedi  genus  hortabat . At  at  hic  qui  praterit 
nens  colum^  finillro  lateri  alligauit,8i  niic  dextra  ac  finiftrafila  deducit  fulo  illa  ag 
glomerans:  hiepracor  cft,  qui  mane  ius  populo  feuero  adeo  uultu  reddebat.  Hunc 
iequitur  eius  matrona,  mulier  alias  ad  exemplum  nata  pudicitia . Viden’  ut  fucciti/ 
(Sa  iaculum  librateSed  ifthuc  age  oculos  amabo:  i}  duo  quos  fi  habitum  fpectes,  pi/ 
ftores  dixeris ; nam  K farina  confpcrfi  funt , QC  pollinaria  incernicula  prarendunt: 
hi facerdotes  funt  ex  coru  ccctu,quos  uocant.Di  boni  quantum  huma/ 

num  genus  delirat, quantum  homines  a fe  ipfis  degenerant.  Haud  fane  faifum  puta 
rim  quodde  lauru  infana  Cyzici  tradunt,  quam  quifquis  attigerit  protinus  in  furore 
cocitatur.Na  S£  omnes  quicuncj  in  hanc  fcena  prodierint,  infania  rapi  uideo.Quin 
ego  quocp  his  infenfus  deliri)s  nefeio  fam  quomodo  animum  ad  eadem  htee  praten/ 
tari  & geftire  fentio:  ut  nifi  me  confucta  uitx  ratio  teneat  ac  remoretur, parum  abfit 
quin  in  medium  profiliens  nomen  dem  huic  militiae.  Quom  hac  Chronius  paulo 
concitatius  pronuntiaret,quam  hominem  modeftum  decerer,ita  uultu  K fupcrcilij  s 
nftflabat,  ut  facile  intelligeres  eum  mox  ad  eadem  facra  prouoIaturum.T um  Aphro 
difius  adinmus  defterat  enim  SC  ipfe  proximus  dum  Chronius  ea  loquebaturjcaue 
fis, inquit,  caue  obfecro  mi  Chroni,ne  tu  has  interpreteris  infanias.quf  Volupig  deg 
fatidliuima  funt  myfteria  parata  ad  uegetationem  animorum  8C  humani  generis  in/ 
fiauradonc.  An  tu  no  audifti  hanc  uttam  mimum  effejin  qua  quife^  eam  perfona  ge/ 
iit,  quam  aut  natura  aut  fortuna  impofuineac^  fuftinenda  eft  tantiiper  dum  hanc  ia/ 
bu!am,id  eftuitam  agimus.  Hoc  eft  quod  Plato  hominem  deorum  ludum  uocabar. 
fed  qualem  ludum  Di  bonidAmpIiitheatralem  fciiicet  & gIadiaioriir,in  quo  uel/s  no 
lis  depugnandum  eft,  ut  uincas  aut  fuccumbas  oporteat.  Hocante  me  uiditChryfip 
pus, qui  hanc  uitam  Pancratium  aut  paleftram  uocauidnos^  aduerfus  fortunam  pa 
ratos  efle  oportere  iemper  admonuit,  ut  eius  tela  aic^  icitis  aut  fubeamus  aut  depella 
mus.Hsc  tamen  nemo  irridet,  led  multo  magis  miferarur.  At  hic  Volupia  ludus 
quanto  dulcior  K iucundior  C In  quo  nemo  ingratus  hac  uel  illam  perfonam  fubire 
cogit  ;fed  qua  fibi  quifij  uoles  atij  ultro  imponit,  hac  induit  atep  exuit  pro  fui  animi 
iementia. Nihil  hic  feruile,nihil  coadum,nihiI  inuitu,plena  omnia  fumma  liberta- 
tis ac  fuauftatis  funt . Quare  quifquis  hoc  Volupia  theatrO  aut  Libertatis  profceniu 
dixerit,non  eft  quod  a quocuncf  coargua tur,  aut  male  audiat.  Vtro:^  enim  titulo  di/ 
gnus  eftIocus.Reifacpericulu,  meueradixiffeintelliges.  En  qui  heri  nacca  feuma- 
uis  fullonem  fimulabat,  hodie  fpreta  priore  perfona  pharmacopolam  agit. Hic  mo/ 
do  fceptro  ac  tiara  promfflbij  peplo  mulco  famulitio  afledante  regem  praftabat: 
cnutdimiffb  ccetudeducetiumnucuili  amictus  centuculoaflnum  £C  hunc  quidem 
clitellarium  impellit . Is  mane  coriarium  ueteramentariu  profitebatur  fubula  gal- 
la inRgnis  operam  locans  :pomeridiano  fe  maluit  grallatorem,  & nunc  longis  pha/ 
langis  alTurgens  grandi fepafiii  metitur.  Integrum  ergo  cuicjaciiberu  effeaut  efie 
definercquod  lubec.Nuntu  hoc  ftultitig  an  magis  felicitatis  opus  putauerisrQuod 
fi  hac  forte  dixeris  ficta,  comentitia, temporaria,  fateor : fed  interea  plena  uolupta/ 
tis,plena  boni  animi,  uacuaatcpimmunia  ab  omni  moleftia.  An  hoc  tibi  parum  ui/ 
detur,  fi  humanum  genus  dies  aliquot  a miferia  SC  calamitate  ferietur.  Sic  Athenien 
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fcs»  quom  ille  uicloriam  falfo  nuntia  fiet,  ac  primo  fuCcefuiiTent,  mox  gratias  egere, 
quod  eius  beneficio  maeroris  triduum  lucrifeciflent . certe  qui  noclu  per  quietem  fe 
aut  prardiuices  aut  conuiuas  deorum  aut  reges  cfie  mentiuntur, fe  rame  interim  bea/ 
tos  putabant, dum  inducias  habent  cum  humanis  negeti]s.  SicMycillus  apudLu- 
cianum  gallum  exeeratur,  qui  tam  bonam  quietem  cantu  excuflcrat.  Sic  Grillus  a/ 
pud  Plutarchum  nonaliunde  brutorum  felicitatem agnofcit , nifi quod  perinfet/ 
tiaiti  conditionem  fuam  ignorant.  Nam  quom  in  mortalium  rebus  nihil  fere  fit  non 
pecnitendum,  nihiluidco felicius pofleeucnire  quam  unu quentjmalafuaignora 
rc.Elcgater  enim  ille  dixit,  magna5ifeuamercede  naturam  nobis  rationem  impen 
diiTeuit  non  facile  fit  zftimare  parens  melior  homini  an  rrifiiornoucrca  fuerit. Coa 
tra  forte  aliquis  fentiat.Q.uoni5fciIicetmaIaprorpicere,req!  adeapramunire  &^(ut 
aiunt )animum  obfirmare,uel  multum  lenit, uel  prorfus  fubleuat  imminentem  cala.' 
micatem.  At  mihi  longe  diuerfa  eft  opinio . nam  mala  profpicere  £C  fe  ad  ea  parare, 
quid  eft  aliud  quam  felicitatis  dies , fcu  tu  mauis  tempus  a dolore  ociofum  perdere: 
lecp  infelicem  tacere  praefumpta  cogitationis  infelicitate, antequam  infelicitas  adue 
ncrit.Timorcntm  future  calamitatis  pleruncg  calamiiateipfa  longe  infelicior.Atqiil 
prxuidentes  lempeftate  nau  tici,prxmolientes<^  quae  ad  falutcmfunt  accommoda- 
ta,6d  funes  expediunt  & anchoras  parant  £l  uela  conuoluunr,  atq:  ita  pleruncf  eua^ 
dunc.Bene  bene,  equidem  placet  exemplum,  non  enim  expeclanc  illi  ut  figna  tempe 
ftatis  appareanr,qaoclairem  ad  dubios  cafusinftruant:  uerum  ipfo  ab  initio,  quom 
naues  afeendunt, longe  omnia  qux  accidere  poliunt  prouidentes,  in  medium  femef 
confuIunt-Nam  51  funes  paratos  habet,  5C  anchoras  ex  pedicas,  K uela  in  procinctu 
apparaca,uc  explicari  complicariuc  pofsint,  prout  poftulaueric  neceffitas . Illis  i tacp 
nuilis  opus  eft  prafagijs,  utpote  qui  mulco  anteprouiderint,  quicquid  poterat  eue/- 
iiire:muItocpanrepcriculumprxcogitarinr,quidconfuho,  quid  radio  opus  ad  tem/* 
pcftate  defendendam  fiquando  tepefias  ingruiflet.  Non  fecus  prudentes  homines, 
£C  rerum  mortalium  confei),  nihil  putant  fibiimproutfum  autimprsemeditatupofie 
eucnire.Totienim  pendent  ex  fe,no  aliunde: fciunccf  optime  nihil  fibi,utaitEpicT:e 
tus,fed  aut  corpori  fuOjaut  famili*,aut  fortunis  aduerfi  pofle  euenire.Qiiare intre- 
pidi Sd  fecuri  humanarum  rerum, hominum  contumelias, lortiinx  iniurias.lubricas 
temporumuiccsrident,ucpote  qui  fe  omnibus  telis  fatoruimperuios  animi  magni- 
tudine reddiderunt.  Sed  fac  hanc  ipfam  futurorum  prgnotfone  homini  ufui  elTepof 
fe.Eft  enim  falu:are, ut  perftepe  in  fequifcpdefc  en  dat,  5d  mortalitatem  fuam  cogiter. 
Nam  fic  minus  infolefcit,5I  a fuperbia  aci$  ambitione  longius  recedit.  C^ui  uero  il- 
lud fieri  prohibet  temporaria  ifihaec  Sd  folennfs  no  multorum  dieruinterfpiratioad 
inftaurandum  animumuenta,ut  mox  alacriores  ad  feria  fiudiareuertamur.Ita  enim 
comparatum  eft  natura, ut  animus  uicifsicudinefidrcrum  comutatione  alatur, 8d  Ia/ 
bori  quies, quieti  labor  fuccedac,  atq;  hoc  temperamento  diutiTsimeomnia  contine 
ancur.Atcu  has  putas  infanias, quod  eo  habitu  STfebemate  prodeant,  quod  tam  li- 
center lafciuiant, quod  tamuariis  formis  hancfabulam  agant;  ut  nemo  ita  fitperfrt/ 
<fi:afronte,nemotam  probrofus,  cui  hxc  non  pofsint  ruborem  incutere.Paucispo./ 
tera  tibi  refpondcre : Non  aliter  fcilicei  banc  geri  fabulam : 8d  togam  ialtanti  prae- 
tendere,ue!  prouerbio  improbatum.Omni  enim  in  re  agunda,prxcipuum  effe  con 
filium,  ut  tempori  8d  decoro  inferuiatur.Nam  tragoedia  & comoedia,  ut  aiunt  ijfdem 
literis  conftantjuaria  tamen  ratione  agunrur.ln  illa  planipedes  ingredi  Sd  foccos  in/ 
ducere  deforme  eft,  in  hanc  cothurnos  Sd  fceptra  afferre  importunum.EIuic  ergo  fa 
buix  publicx,  liuicmimo,  quem  fibiquifq?  indicit  pro  fentetia,  huic  libertati,  quam 
Volupif  beneficio  toto  annofemel  airequimur,ne  fuas  obfecro  ratioes,fua  iura,fuas 
prxrogatiuasquifquam  auellac.  Agamus  hecfacra  exprsfcripto . fi  Herculi  Lindq 
couitijs  operancur,fiLanuuinf  Priapo, fi  Romani  8d  Cyprq  Veneri  per  impudenti/ 
am, quom  aperto  uuiru  detecta  facie  ea  fiant  a matronis,  qux  uix  in  meretrice  perfe 
ramus.Sdquaeuixquifip  fineprxfationc  honoris  eloqui  audeattquafinuidia  eft, ro- 
go,pudenter  &d  tcefia  facie  Volupia  folennia  ex  ritu  celebraret  Nam  Sd  Socrates  in 
conuiuio  amatoriam  fabellam  non  aliter  quam  reietfio  in  caput  pallio  aufus  eft  pro- 
nuntiare 
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psntfare , Sed  8i  Aefcliylus  8C  AriHophancs  non  aliter  in  profccnium  prodierunt. 
Qum&atflorcsaliiauFlecibusoraillinibant  aiirpfymithio:  aucceneprofopiielier 
ba,qua  nulla  folia  habet  ampliora,  quam  hodie  inuerfis  aliquot  literis  perfonati/ 
ara  uocatrufticanafimplicitas, faciem  induccbant;utcomodius&  licentius  fuamur 
tieta  obire  poHent  in  fcena.  Sed  hoc  illi  deteriore  condicione,  quod  in  fumendis  uei 
Ilibus £C  adaptanda  perfona  tum  fcentemagiftrotum  fipariofuitobfequendum  : K 
quod  hi  propria  animi  induclionc  faciunt,  illi  faciebant  imperio  K nccefsitatecoa^ 
di. Atqui  tu  in  argumentum  impudentia  acftultiti»  hoc  ipfum  arripis,  obtegere  fa 
denijCuItum  diTsimulare  8^  cognitionem  hominum  clrugere.  Atqui  niii  ego  proba/ 
uero  longe  rem  fecus  habere, non  eft  quod  reculem  me  pro  conuiclo  haberi. Nam  tu 
dic  amabo, quem  impudente,quem  infanum,uidifti  unquadelitefcereacfubterfugc 
re confpeiflum  hominumf  Pugnant  certe  inu!ccm,impudenne pudorem  inhaerere; 
fluitum  cum  modeflia  infanire.uctus  diclum  efi:;qui  femel  impudentiae  fines  tranfie 
rit,  cum  bene  nauiter  impudentem  efle  oportere . Matronas  certe'  a fcortis  nulla 
pmcreauideodifterrerationejnifi  pudore,  unde  K pudicitia  dicta  efi.  Ex  quoLi- 
uianum  illud  exfitrnihi!  mulieri  faluum  amilTa  pudicitia. Non  eft  enim  quod  quifqua 
putet  caftifsimas  matronas  minus  illecebris  Veneris  cocitari,  aut  minus  iucunde  in 
uxorios  amplexus  defeendere : quam  proftitutam  muliere  in  lenonis  aut  amatoris 
toncubitujuerum  quod  haec  improbe  agit  ate^  impudenter, quod  palam  nullius  con 
fpedum  ueritarhoc  matrona  cundater  agit  84  feorfum  inclula  cubiculo, unius  teftiV 
monio  contenta.  Hinc  fimul  exierit, lafciuia  protinus  omnisabfcedit.  nirfus  autem 
apud  molles  uerecundis  facilis  SC  nouifsima  fadura  efl.  An  tu  Bagoas  iIlos,Baty}' 
los,Timarchos,Mcgabyzos,effceminatanomina54omni  aetate  deteftata, alia  re  ma 
gis  quam  publico  exemplo  odiofos  fuific  putas^Quom  Lesne  mcretrici,quom  Cii 
ftheni  cinxdo  Achcnienfes  ftatua  ercxilTent:  qiiom  Aegyptq  reges  Rhodopa  mere 
tnci  permififient  ut  pyramide  erigeret , qiiom  Romani  Accf  Laretia  facra  annua  in 
flituiiler.trnuilarc  peius  audiuere,  ^ quod  priuataimpudeciampublicu  probrum  fe 
dlTcnc.Hincilludin  Atheniefes  prodi]  t:qutpotefi  huic  urbi  bene  cile, in  qua  mulier 
dea  ar-maturamiCIifthenes  textorium  radium  tenens  publice  oftenduntur.Dc  itui/ 
titia  aute  nemo  puto  tam  ftuitus  eft,qui  eam  facile  diCsitnuiari  polle  rufpicetur.Dirsi 
mulari  enim  non  poteft,mli  taciturnitate  84  modeftia, quarum  utrac^  Palladi  comes 
e(t:ut  protinus  fapiens  agnofcatur,quem  tuinfanum  ftacuebas.  Contra  Itulciriaop.. 
pornine  84  fuo  loco  emetiri  magna  prudentia  eft: quod  multi  clari  uirt  dicuntur  lacii 
talTcjVlylTes, Brutus,  Solon, Pififtratus, 54  alfi  pleri q;.  Quare  no  imprudenter  aller/ 
tum  eft  a Claudio  impera  tore, a nemine  fiuliidamfimulari:  quando  ftuiritiaeUedefi 
nit,quK  tcmpeftiuein  ufum  ueniac.Habereauce  temporum  optionem, imprimis  eft 
tuiuf>.f  fapienttfsimi.Nam  in  occalione  84  opportunitate, quae  tantilla  res  fortafl'e  a- 
licui  uideri  pofsit, omnia  qii*  aduitabeneac  beate  agendam  pertinenqpofitarunt. 
Hoc  melius  inteiliges,fi  m ftultitia  comitatu  ebrietatem  agnoueris ; cuius  ea  impri/ 
mis  confuetudo  cft,ut  nihii  abfeondat, omnia  retegat- Vndeuetus  illudtin  uino  ue/ 
ricas, 84,  ebrio  elTemlingua,  quod  fapienti  eft  in  peiftorc.Ot  profedto  non  aliunde  fa 
cnimputOjUt  ueeeres  Morychum  Bacchum  fub  dio,  84  in  iplopropyleoconftitue- 
«ntmifi  quod  ftultitia  aperta  eft,  84  adiionesfuasmtnimenouitabfcodere.Ob  idmy 
ftenon  ftuhitiam  extcftimonfo  etiam  Pia  tonis, fedJfi/sSfot' a morum  (implicirate  ap 
peilauere.Necfane' eius  rei  caufa  difficilis:  quadoftultus  minime  hominum  leipfum 
cogncfcit:nectaceda,necdicedafecernit,S4planeineptusert,fi  Ciceroni  credimus. 
Nec  enim  ubi,  nec  quado  nec  apud  quos  qutequam  agendum  fit  incciligit;  fed  ubicg 
£4  femper  84  apud  omnes  feuenditat  fine  difcriminc.  Nofii  enim  quam  difficile  ateg 
arduum  fit, uei  oraculo  teftc,mfe  ipfum  defcenderc,fe explorare, 84  obueriam  in  ter 
gus manticam  ad  pecflusreuocare.Qiiarcneminf  dubiuelTeporeft,  quin  impudens 
tjncifpcr  dumimpudes  eft, nunquam  impudentia  uacet:  fiultus  uero  a protcfsionc, 
cui  nomen  dedit, nunquam  defeifeat.  Proinde  nihil  magis  abimpudenteacfiultoa-’ 
beft,  quam  mores  obtegere,  84  fecretum  quxrere  improbis  aclionibus.  Quod  fi  ira 
etfe  nos  fateri  ueritas  cogit, nauiter  etiam  fateamur  oportet,  hac  eadem  facere  ad  pu 

F f 4 dentem 


610  PERSONATI 

dentem  Kucrccundum  ac  minime  flultum  pertincre.SedageKtccum  cogita, n.um 
QC  alise  gentes  perfonatos  ritus  approbauermt.Mars  certe  fuos  habet  perfonatosjco 
no, gaiea,caisidejobtc«3os.  Aegyptus  in fupplicatfonibus deorum,  mmilenafabu/' 
Ia  teftatur,  uarios  habitus  induit . Hic  canicipui  tegmento,iIl€  felliformi.hic  myfti/ 
cam  uannum  aut  palmam, alius  amphoram  geftat. Quidam  cifta, quidam  aipideinfi 
gnes.  Alij  urnulam  anfatam  SC  flftrum,  uel  foccis  SC  ferica  uefie  SC  compofitis  crini/- 
bus  fceminam  fimulat.  Vel  pallio  SC  bacuIoSd  hircino  barbitio  philofophu  fingunt* 
uel  purpura  BC  falcibus  magiftratum  ludunt.  Quae  omnia  fane  funt  pcrfonatorum  fi/- 
muiachr3,Si  ad  eorum  imitationem  comparata . Accepimus  imperatores  quofdam 
umbella  tecftosSC  difsimulata  perfonaconfueuilTepopinas  tabernas  pererrare: 
quinSi  hoftium  caftra  Sd  peregrinas  nationes:utexciperent,quaenam  de  ipfis  habe 
retur  opinio , uel  ut  quae  ratio  uiuendi  foret  apud  holies  explorarent : ut  inteliigas 
hanc  habitus  mutacionem,noniocistantum  fedbirebus  ferijs  inferuirc.Exercitum 
Alexandri  uiclorem  8C  redeuntem  ab  expeditione  Indica , clarilsimi  autores  pro/ 
diderelauro  hederaqs  praecindium  Sibacchantu  more  magnas  regiones  peragralfe, 
non  Graeco  habitu  iedbarbaro;ut  non  fortilsimos  certatores,fed  moilesacperditos 
comelTatores  uidis  gentes  agnolcerent.  Tibareni  ab  uxorum  partu  earum  uiccsllt 
bibant, ledo  accubantes  quali  puerperae : quod  ab  ijs  fadltatum  puto , ut  feprolls 
natae  participes  teflarentur:  quem  morem  natura  auitlo  &C  quibufdam  animantium 
indidi  t,  ut  fcilicet  per  uices  incubent.  interim  mitra  K muliebri  peplo  tedi  iacebanf, 
fe  puerperas  fimuIaces.Quid  de  Lycfi  s fentiemusc"  qui  in  funere  QC  ipfi  fcemineas  uc 
ftes  fumebanr,non  uc  inepte  aut  impudenter  quicquam  facerent,  fed  ut  a ludu  St  i* 
chrym  tsjquasuiris  indecoras  fufpicabantur,citodefinerent.  Sed  Sdmulieres  Gcrma 
nae  armatz  facibus  furiali  habitu  in  expeditionem  caftrenfem  defcendefaat,  ut  eo 
habitu  hoftes  perterrerent.  Honeftiorcaufa,n5  melior  Romanis  perfuafir,utnonis 
caproums(ficIuIi3s  uocabant)ancilIae  matronarum  ftola  Sd  ingenuo  amidu  proce 
derent,  ne  ucteris  obfequi)  memoria  deperiret.  Ipfi  etia  tibicines  in  quinquatribus, 
id  cft  idibus  lunfi,  totam  per  urbem  excurfabant,  perfonis  tedi : id(^  illis  non  modo 
erat  impune,  fed  magniloco  beneficq  cocelTum  a Icnatu  exiflimatueft.Atquinon/' 
nc  SC  ipfi  facerdotes  quom  deos  falutant,&  facris  operantur,induunt  perfonastSC  ri 
tuueteriobnupeo  capite  Sidemifsis  ad  talos  ueftibusdqsimmortalibusfupplicant? 
Sicut  Knouse  nuptae  fronti  flammeapudotis  ergo  prtetendunc.  ex  quo  fadueli,  ut 
folenni  etiaritu  celebraretur,quomfci!fcetretegebantur*CaeteruK 

ipfi  Di  fe  afpedibus  noftrf s non  polTunt  nifi  perfonatos  oftendere , aereistp  corpu/ 
fculis  induci  oculis  humanis  fe  proferut.Mitto  louem  ac  caieros  deos,  fed  &d  ipfum 
Pr  oreum,qui  fe  mutat  eunda  in  rerum  miracula.  Sane  cenfores  Romani  non  prius 
quicqua  agebanr,quam  louem  OTimandum,£i  anferes  pafcendos  locafient.  Ad  hoc 
ceritos,Iaruatos,citerias,manduces,mormolycia,  Sil’ alia  huiulmodtmonftrarefere/ 
bac  antiquitas . Sed  quid  ego  plura  pcriequor  fquom  meliori  hominis  parti,  iromo 
uero  (fi  Platoni  credimus)  ipfi  uero  homini,natura  perfonam,  molem  fcilicet  hanc 
corporis  induxeritCqua  mortales  omnes  obtedi  mortalibus  ignoti  uita  agunumul/ 
ti  in  aurea  uagina  plumbeum  gladium  ablcondcntes,  plericj  leones,  lupos,  uulpes, 
lues  K alias  id  genus  feras  fub  perfonadirsimulantes . Exquometamorphofesilla: 
apud  Citccmnatafunt,& illud  Plautinum  exijt:homohomim'n5homo,fed  lupus. 
De  qua  re  ab  ipfis  mundi  incunabulis  8d  primogenia  hominis  origine,  Momu  iilum 
(ucaccepimus)Somnf&  Nodis  filiu,  fed  inter  deos  imprimis  perfpfcacem  apud lo/ 
uem  expofiulaffe  accepimus:deos4'increpalIe,qui  tamuarium  & uerfipellc  animal 
rerum  humanarum  adminiftratfoni  prsefecilTent:  necf  illi  fpeculara  falcem  ullam  ada 
ptalTent  in  peclore, unde  animi, id  eftueri  hominis  arcana  perfpicerent.  Sed  frultra 
Momus  querimonias  ieumauis  accufarioes  illas  fuas  attulit.  Nihil  enim  credediim 
eft  non  fapienter  ac  cxac'lc  a deo  optimo  maximo  ate^  a natura  infiicutum ; quando 
expedit  hoc  habitu  hominem  elTe  conditum,  quo  KuoluntateliberSjfuiq?  mancipii 
habeat,  dd  fapsentiae  munia  non  inuitus  exerceat. Meliore  tamen  conditione,  fi  ucra 
Iatcriuolumus,perfonamhancin  Volupi»  ac  facrigenij  gratia  fumimus,  quamexi- 

mete 
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mn-e  poffumus  quom  Iubet>K  palam  nos  profitcti^quod  eleganter  Grarci  4 
eayr&y  dixcre:autccrre,fi  itafenanimus,aliofdiematenos  exornare.  Atqsiutcrim 
innoccntifsimammramagimus.Neminem  laedimus, neminem  dctraudair.iis,  nenn 
juinlidiamur,ad  uoIuptarem,ad  amores, ad  pacem,  ad  Iftfciam  omnia  comparamus. 
Ex  quo  myftae  hanc  quam  ali)  perfonamdixerunr,ipn  aptiore  multo  uocabulo 

eft  enim  hoc  noftri  ordinis  iufiurandumtceu  h ru  ideftper  Isti 

oam  dixeris,  ^(«fixienim  laetitiam  Grxciomniu  bonarum  artiiiinuentores  uocant. 
Sic  Pythagorici  y-iiQjnTfXKTuSj  iufiurandum  cocipiunt.Neqjcnim  fatismihifen 
leatiam  fuam  perruaferc,qui  mafeharam  quafi  iiiykhliu  id  eft  magnam  in^ 

cuflationcm,  didam  credunt.  Eft  enim  hoc  tedorium  apud  idoneos  caratis  ple.' 
runcp linamentis  confedum,acderuper  coloribus  bellifsime  perlitum,  aut  cerre  is 
7¥tj,fl.j^^A«i/.uillofis  enim  hoc  genus  centonibus  bona  pars  feieinuoluir,  quom  uult 
delitefcerc.  Scdutcuncf  nomen  hoc  perfluxerit,  certum  eft  nihi!  non  habere  hilare, 
iucundum, pacatum,  plenum  ruauiratis,plenum  deliciaru,  plenum  illius, quam  tan/ 
topere  optabat  Democritus,  ^ quam  tu  ucl  tranquillitate  animi  ucl  fecu- 

litatcm  potes  appellare. Quare  abOt  utquifquam  tam  fitinaufpicato  natus  ingenio, 
qui  tantum  ac  tam  beneficum  uoluptatis  munus  nonagnofeat,  aut  agnitum  detefte 
tur.Tu  certe  Chronihocunus  omnium  minime  feceris,  quem  Apollo  ad  dex  faceL 
Ium  reparandz  falutis  gratia  deicgauiticeu  quondam  Xenocrati  mandatum  accepi 
mus,  ut  Gratijs  facru  faceret,  fi  uellct  aut  in  philofophia  proficere,  aut  uitale  uita  de/ 
gere.Ex  quo  tempore  nemo  prius  Academia  ingrellus  eft, quam  Gratias  falutafter. 


AD  ILLVSTREM  ET  EXCELLENTEM 

PRINCIPEM  NICOLAVM  CORRIC-IVM,  CJELIt  -CALCA 
gnini  apologus  Obligatio.cuius  argumentu:obligationem, 
quae  folo  animo  confta  t,  prodi  non  polle. 

V o M Saturno  rege  hec  lex  uigeret  apudfuperosfidercis 
tabulismfcripca;quddDidciq?appetiuerintpotiuntoi;e' 
comitatu  Veneris  iuniorCharitu,  quam  DiPafitheam, 
noftrt  crafsiori  uocabulo  Gratitudincdixcre,uchementi 
Q.  amore  percita  Beneficium  patrem  deperibat. Venus  eius 

uoiis  facile  fubfcripfit.  Couenereapud  Orchomenum  in 
Chloridos  uireto:  hic  uoluptati  pariter  ac  naturx  pro  fen 
tentia  litauere.  Pafichea  ex  co  concubitu  filiam  concepit, 
quam  Graci  Ophilcniam,nos  Obligationem  nuncupaui 
mus.Ecce  autem  interea  dum  menfes  ad  partu  procedunt, regno  exturbatur  Satura 
nus,Iuppiter  uicglo  potitur.  At  Themis  qugfatoru  arcana  6c  iurismyftcria  tuetur, 
prsuidens  exeo  partu  proditura  fobolem,  qux  forma  miraculo  elTet  omnibus  dea^ 
busfadurainuidia,qu€cp  omnibus  Dis  mirabiles  fui  amores  accederet, cui  uni  mor 
tales  facrificia  adderent:  non  rata  hoc  fore  ex  cakftis  rcipublicc  c6modo,pcr  Met' 
curium  praconem  hoc  ediclum  pronuntiari  iufsit.  Themis diuinaru  rerum  arbitra, 
fiCdeoru  parens  unica,immortalium  quieti  ac  felicitati  confulens,prafidibus  partus 
iplicp  llithya  edicit, fibi  non  placere  ut  quicquidPafithea  concepit  in  luce  reluatur. 
Quod  fi  qua  editftum  parum  feruarit,  ei  efto  pignoriscaptio,firophio]irofis  Icmni' 
fcathnanheciolicpalimmate  delibuti, qua  Veneris  promptuario  acccdCto.  At  fiPa^ 
Cthea,  qua  perpetua  pragnatione  damnata  eft,  imprudenter  auferit  ambire,  lenrax 
tetj  unquam  gratia  aut  munufculis  partum  edere , ei  actutum  inditi  nominis  mu!c“ta 
cfto.  Exeo  igitur  tempore,  princeps  excellens,  animi  obligatione  pro- 
di non  h'cet,u£pote  qua  penitiisimo  graticudims 
utero  delitefcac. 


AD  ILLVSTREM  ET  EXCELLENTEM 

*’RINC1PEJW  NICOLAVM  CORRlGIVM  CJE.LII  CAL 
cagnini  apologus, cuf  titulus  Gigantes- Argumeiitum,ui/ 

(iapr«eter  natura  genita, bonitate  principum  ex/ 
pugnari,  uirtuiescp  allici. 

A T V R A , ut  eft  per  fe  ferax  j primo  partu  Decorem  atc^ 
Harmonia  edidit  nullaopcrauiriadiuta.Antfphyfiauero 
fempcr  natursaduerfa  tapulchrufceiu protinus inuidit: 
ufat^Tellumois  amplexu  duo  ex  aduerfomoftrapeperit, 
N Amoduntem  ac  Difcrepantiam  nomine.  Si  formam  indi 

caro , excitabo  rifum  legentibus.  Ea  enim  capite  circum/ 
rotato  incedebant,  auribus  proir.fnuIis,manibus  in  pofte 
riora  uorfis,rotundis  pedibus  infublimeporrecfis.Erant 
oculi  talaribus  olsicul!saffix!,prominentes,nulI{stecii  fu 
percflijSjObdurijquales  cancrorum  uidemus.  Defendebat  tamen  ( placent  enim  fui 
llmijs  catuli)  natorum  formam  Aniipbynaiprsfrigiatoriis^ratiomfaus  oftcndebac 
capillos  efie  quafi  hominum  radices.Et  fi  quid  exempla  perfuadentiarbores  omnes 
interius  radicibus, commodius  H.  pulchrius  tenernin  quarum  ramufculis  gemmulae 
quafi  oculi  inhterent,  quoruminftarpedesgeruntdsaaricati.se  igitur  longe  potiore 
imaginem  elegifle  quam  natura  comprobabanquom  iHa  plantam  inueriam,  ipfa  rc/ 
<ftam  prorfam^  effigiarit.  Addebat  circulare  eorum  inceflum  habere  quid  diuinius, 
quo  cslonim  abfides  seternaq!  omnia  circumagantur . Manus  etiam  prudentius  ad 
occiput  uerti  contendebat,  quando  ea  pars  fuis  dcfenfaculis  carere  non  deberet.  Si 
quidem  priora  dentibus  fatis  munita  exiftimabat,quifacileabf<^  manuum  minifte/ 
rio  fibi  mordicus  poistni  cibum  arripere . Itaq?  ferarum  teftimonfo  fere  omnes,  qua 
eratai^tia,{n  fentent!amtraxcraf,atC5infui  admirationem  excitarat.SedDinatu/ 
ramjqugdiu  eorum  opem  !mpIorarat,miferaci  in  hjecuerbafenatus  confultum  fcce 
runt.  Quando  inomniparentedeam  Antiphyfia  fimultares  agit,  cenfemus  ac  ftatui 
mus  ut  eius  liberi  Decor  ate^  Harmonia  proximis  comitrjs  conjugari  prouideat  j ne 
quiddamni  patiatur  Natura.  At  illi  e ueftigio  oratores  ad  humanu  genus  delcgarur, 
ueritatem,do<frrinam,mduftriam,fimplicitatem,paritatem,  prudentia,  uenuftateiTij 
uoluptate,iI!cccbras,liberalicatem,fellularias  etiam  artes  uira  accomodas.  Quorum 
oratione  (erat  enim  illa  faufs  uberior  ac  dulcior)iIlico  mortales  a uidfu  ferino  SC  in/ 
humano  reuocatifunt.FlorebatcpaurcumfecuIum,fioruifleri^diutius,m'parturer- 
ra  nefando  Cccumi^  lapetuij  grandi  mole  Typhcca  caeterostj  terrigenas  proge/ 
nuiflct:quosDifceleraufpices,homines  uerogigancasnuncuparunt,terribiIes  for/- 
ma  iuuenes  dentibus  atris.Hi  ergo  primum  a parentibus  pulchre  in  nequiriarum 
difciplina  inftituti  atqi  adornati,  fub  oratorum  quos  diximus  perfonis  lecli , furiini 
fefehominibusinfinuarStipaiilatimcpmaternauenenamentibusfubmedicaca  offa 
inftillarunt.  T um  breui  fub  fapientix  habitu  magnum  nomen  compararunt,  boni- 
tatem candorem  c^infaniam  & rerum  inexperientiam  interpretantes.Mox  uero,Di 
boni , quanta  quamcj  atrocia  Damaftor  fub  utilitatis  comodi  fpecie  comentus, 
metari  agros, uicinum  impellere,  fines  pTop3gare,ffuges  excantare,armisacuirem 
agere,  iudiciafiftere,  curias,  fora, nundinas,  xraria,  fycophantiasjlibellos  fiipplices, 
denicf  magna  illalegu  uolumma,quas  publicu  uirus  Ctefar  ille  nucupabatimox  ty/ 
ranides,rapinas,bcila,  oppugnatioes,  expugnatioes  machmas,feditiones,at<^  alia 
innumera  meditatuseft.SubindeMimas  uohrptatisprzeextuinceftus,  adulteria, va 
ptus,iubatfones,mariudiuercicuIa,deglubcdi,fe!landi,Iiguricdi,  columbadi, Ienoci> 
nidi, tribaduq?  artificia, &■  quae  Graeci  id  eftcocumbendt  ratio- 

nes duo  'ecim  comentus  eft,  quibusfactumeftnoftrum  genus  tantoferisnocctius- 
Nam  quid  pultaria,cupcdfas,  embammata, icnracuIa,ganeas,turbucinatioes,  ebrie 

tates,tricogia,patinas,tortiugas,arroptas,comefrationes,&:miUcgulsinrtrumcia, 

fciiamea 
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fritamcnta  mille , mille  imtamma  ucl  capitis  periculo  conqiiifita  diutius  pcrrequarC 
Tum  BesbiCusquictisimagincgcntibusperluafir,profi!gaiidi  laboris  gratia^  longe 
fatiusefleper  lurca,  depeculatus, piratariam,  interceptionem,  falfariam, dilationes, 
adula tioncs,parafitariam,decocuoncs,  reliquoscf  id  genus  fucos  uidficare.  At  Poly 
botesfub  honoris  rchcmate,pr3e{e(ffuras>oculos  auresq;  regias,  triumphos,  ouatio-- 
nes, a muneribus  uacationes,trico!ores  calculos,  inDgnia,  imagines,  fafcias,uirgas, 
iorques,phalcras,annulos,coronas,haftas,tiiulos,purpuras,byisinas,  colores, auru 
ecia&^  margaritas  inaurcst^diftinxitjS^  fexcentahuiulmodi-Cgtcriprsterea  gigan 
lom  alius  alio  prx  textu  graflabantur.  Sed  demum  T yphon  ille  deorum  terror,  cen^ 
timanuSjcentioculus,  fpecieincerta,defuItoriouultu,iubparfimonif  ac  frugalitatis 
amidtu,  homines,  immouero  humani  generis  prscordia  uexabat.  Horret  animus 
meminifle,  quanto  ccmitacu , quanta  infiructus  acie  impetum  fecerit;  quam  late  fs  - 
uieric, quanta  internecione  omnia  deuaRarinquam  omnibus  denii^  inuifus,  utpore 
quem  odit  ti  ipfe  pater  Pluton,  odere  forores  Tartarea:  monftrum,  tot  fefe  uertir  in 
ora,  tam  faeua  factes,  tot  pullulat  ora  colubristut  non  folum  uirtutesomnes  illico  pro/ 
cui  exturbariqled  maximu  etiam  uitiorum  agmen  fublatualis  e ueftigio  quam  Ion/ 
giisime  euolarittputes  Hercule  ftymphalidas,  aut  natos  Borea  IiarpyiaseieciiTc-  E/ 
iusconfcrtifsimi  pugnatores  uarqs  armis  amiculis  exculti:  bypocrifis,infidi£e,te/ 
chni,rutcIl$,Iiuor,cades,uencnartj,proditioes,  propudia, alfjinnumeri,quos  nota 
ole  cxplicem,fi  fuerit  uox  indefeffa  mihijCompacfla^  lingua  adamante-Nunc  obre. 
cro  audite, fi  uacat, quo  interpretes  fcumauultis  oratores  illi  deorum  effugerint.  Ve/ 
ricas  quidem  protinus  fefe  in  praealtum  puteum  precipitem  dedit,  quam  longo  poft 
tempore  Heraclitus  nefeio  quis,  nugator  ut  puto  maximus,fe  deprehendiflegloria 
tusefi:Honefias  intra  cancellatam  elephantorum  cutem,induftriaintra  maris  con- 
chylia fefe  abdidit. Prudetia  morum  arborem,  Dodrina  quercus  dodonidas  atcf  A- 
poliinis  fides,  Simplicitas  monadem  fubfjt.  Voluptas  melior  cognomine  cingluu  Ve 
neris  & Zephyri  quadrigas  induic-Paricas  in  pi^uram,Vcnufias  in  florcuIos,IlIecc 
brsinlepufculoSjLiberalicas  in  apecuIasrranfmigrarOc.  Sellulariae  artes  ad  hirundi 
nescoptitias  defecere,  deniep  omnia  fugerunt  fceleratas  numina  terras.  Tempori/ 
fcus  tamen  prifeis  fortunata  qutedam  &C  caelitus  demiffa  ingenia  effuKere,  utifidera 
nautis  expectata  diu;  quae  digitum  Si  quafi  uexiilum  bonis  artibus  fuftulerunttrcuo 
carunt^  omni  opera  deflitutasiam  SC  profligatas  uirtutes:ceu  tempeftate  noftra  ma 
Aus  omni  laude,  omnicp  praeconio  celfior,  Nicolaus  princeps  fortuna  indulgentia 
clarus, auiio  ftemmaie  clarior , fed  fuis  uirtucibus  longe  clarifsimus.  Cui  nifi  cor  re- 
gium nuncupatione  patria  cognomentum  dedilTet, e meritis  certe'  fuisnon  aliud  ad/ 
optaflet. Hic  litteris  ac  litteratis  fauet,multo  ipfe  litcratfor- hic  optimum  quemcffo/ 
uetjhic  bene  ingeniatos  alliciqexercicamenta  ac  uoluptates  Heroicasmagno  Her/ 
culis  haeredi  conciliat,  concertationem  fcilicctadpalum,  palaefiras,  fctenicosadtus, 
Mufarum  denie^  ac  nympharum  conciliabula.Huius  deniep  aufpicjjs  bona  difcipli/ 
ne  caput  exerunqaudentcf  promptius  gemmatas  alas  explicare,quom 
adhuc  uideant  in  eo  homine  aliquas  aurei  feculi 
reliquias  fuperefic. 
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^ CAELII  CALCAGNINI  APOLO^ 

GVS  SVPER  INSCITIA» 

HILOSOPHVS  quidam  multis  precibus  a DfscfHagi.' 
tarat,  ut  caufam  fibi  aperirent : cur  res  mortalium  tot  flu- 
(Sibus  uexarentur,aut  curpleruncp  a uirtutibus  eoru  amV 
mi  defcifcerent.Cur  principes  bonos  uiros  reformidaret, 
r malos  ac  flagitiofos  allicerent , ztCK  in  delicljs  haberenr. 

Quom^  in  hac  cogitatioe  diutius  fuilTet  obuerfatuSjfom 
no  fuccubuit.Ecce  autem  Mercurius  per  quietem  illi  e ca 
liginofo  quoda  ipecu,  qualem  apud  Cimmerios  fuifle  fin 
xit  Homerus,  prodire  uidebatur:  atq  inde  puellam  quan/ 
dampertrahebatjtraltuatff  habitu  infignem  meretricio,  deformem  aIioqut,&f<2da 
i!]uuiefordida,hallucinantibusoculis,prominetibuslabris,8^perfora(a  iinguatquse 
obuoluta  etiam  auribus  focalia  habere  uidebatur:  nudo  quidem  pedtore , fed  utracp 
manu  uibransiacula,ut  inilar  Afteropxi  illius  Homerici  uidereiur.Fe 

roci  autem  equo  dC  infreni, quales  Numidarum  celebrantur,m{idefaat:  quinet^  mo 
res  pati  didicerat,neq?  Icflbris  imperium.T um  haec  eft,  inquit  Mercurius,  qute  ani- 
mos  arqi  animas  mortalium  peruagatur,qug  deorum  cum  hominibus  cognationem 
conueIlir,qux  felicitatem  ex  omnibus  terris  abdicauir,  quae  ie  denitf  omnium  ocu^ 
fis  oggerit.ne  pofsint  retum  ueritatem  uidendo  affequi . Eam  Graeci  ayvaiw,  latini 
dixenimlnfciiiam. 


CAELII  CALCAGNINI  APOLOGVS 

ABSENTIA  AD  ILLVSTREM  NICOLA/ 
um  Corrigtura. 

V p H Natura  Priuationem  pcrfequcretur,qua  nulla  fer/ 
meErinnyum  flbiodiofiorihatcenim  compada  (bluir> 
frru(fradiruit,nata  occidit:Priuatio  Abfentiam  ex  fe  8t  Lo 
co  genitam  in  auxilium  acciuit,  foeminam  clanculariam, 
^ quae  facile  uideri  nequeat,  ex  longinquo  propugnantem: 

qua  adiutrice  no  leuiter  Natura  eam  poterat  cofequi.De/ 
dit  igitur  prouinciam  natura  Cupidini  alumno:  ut  eam  fa 
gittulis,  quibus  pollet,  inuiOsexpugnaret : quod  ille  qua 
eft  induffria,  fedulo  fane  effecit:  iudicio^  deoru  omnium 
opima  merebatur,  uno  Cernuo  deo  acri  K iudiciofb  reclamante.  Afferebat  enim  c/ 
am  nondum  emedio  (ublataeffe,  quae fe  ex infidljs  magnis  calamitatibus  afficeret: 
adducebat!^  ad  hoc  magnos  teftes,qui  omnes  ita  prorfiis  efle  profitebaturtquorum 
fi  quis  unquam  ex  uero  id  exploratum  habuit , ego  certe  princeps  iUuftris  nec  unus 
accedo:qui  non  id  modo  teftari  fed  maximo  etiam  iureiurando  deicrare  pofsim:  ut- 
pote  cuius  iniuria  me  maximis  diipendfjs  affecerit , magnis^  defiderqs  incefferif. 

Quorum  dubio proculillud  potifsimum,quodnieomore  tuaiucundtlsi- 
mapraelentiafruinonl!cuerit:te^uerbafacientem,incuius 
ore  lepores  omnes  Pitho  concinnarit, audi- 
re ate^  admirari  non  po 
tuerim. 
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JOANNI  HIERONYMO  MONFERRATO,  ALVilNO  SVO. 

R I D E M ego  dc  apologis  meis,  quos  pene  puer  edideram,  nilit!  tefei/ 
ueram:  quomepeos  conclamatos  exiftimarem,  ecce  illi  ad  me  niliil  miV 
p nus  aut  fperantem  aut  expedantem  oratorem  mifere:  qui  mihi  eorum 
nomine  Ugnificatet,fe  diu  cum  blattis  tineis  ludam  habuifle,26  pro^ 
pe'  extrema  adij {repericula:faluos  tamc  efle  adhuc  & fuperftites  loan^ 
nis  Hieronymi  Monferrati  mei  beneficiotqui  quom  eos  $C  uernas  meos  grauiter 
laborares  agnouiflet,  ab  exitio  dC  inrernecione  uedicaiTer:  quin  & fitum  exrerfiflef, 
&faccepta  uuJnera  ad  cicatricem  perduxiffet : ob  id  me  rogare,  uc  eos  in  fui  uindicis 
fide  permitterem  pofthac«tatemdegere,a  quo  tamliberaliter  alerentur.Id  ego  no 
inuifus  accepi,eorui5  precibus  facile  annui;ea  tamen  addita  coditionc,uc  apud  uin/ 
dicem  fuum  perpetuo  delitefcereqnetp  eos  defiderium  unquam  prodeundi  inccife/ 
tCT.  Siquidem  fub  eorum  oratum  oraculum  hoc  e Themidis  cortina  fuifle  auditumj 
Siquando  dabiturblatiarumeuaderemorfus. 

Vos  bene  uiuetis,modo  uos  uiuatis  in  umbra. 


5*  APOLOGI  CAELIANI*- 

O G A B A T laqueum  fufpcndiofus,ne  fe  fufpenfum  tene-» 
rct,  neuc  enecaret:  id^  nunc  miieiicordil  mouens,nunc 
ponderis  fubleuationera  proponens, nunc  fe  illum  in  po^ 
fterum  pro  baltheo  habiturum  promittens  orabat.Cui  iL 
le:n(biia  me,inquit,rogau€ris,priuiquam  tute  ipfum  exo 
R raueris,negrauispendeas. 

Adiiirabat  ignem  olla  fiiSilfs  per  fanctu  elementorum 
fccdus,  ne  fe  tam  diu  cruciarer,  ac  perurcretrfed  diffinde^ 
ret  aliquando,  ut  tam  nocenti  minifterio  utilis  efle  deline 
«t. Malle  enim  fe  reijci  atq;  inter  feruta  ccnferi,quam  tanto  cruciatu  licere.  Huic  ig 
ius.reij  ci,inquitjreijci  leue  fittied  e ruderepauimentum  batui  memineris. 

Imputabat  flamma  candelis  ceu  rarum  ac  eximium  beneficium, quod  ab  ipfa  illu/ 
ftrarctur,omnibus4!eius  caufa  effet  admirationi.  At  candelIa:obfcutiorem  me  ma^ 
Io,  dum  fim  tutior, inquit. 

Acuta  uox  inter  fotias  feie  efferebat : tribuebati^  exiflimationis  plurimum  quod 
excelleret, emineret^  fupra  csteras.Tumuox  grauior  tantum  infolentis  non  pati- 
ens. at  tu  inquit  ftridula  at9  auribus  odiofa  fatis  habe , fi  bene  innoftro  finu  delite/ 
as,&  inde  opportune  caput  proferas. 

At  tu  ftridula, inepta, inelegansi^, 

Nec  auri  bene  grata  delicata. 

Si  fapis  rogo  parcius  fuperbi. 

Et  fi  quando  potis  es  exeruiffe  caput» 

Sit  fatis  in  nollro  delituiffefinu. 

Canis  cauda  infu!tabat:qudd  iners  ac  defes  fineret  fe  a reliquo  corpore  pertrahi: 
Oecjtterofienderct  uelut  oculi,  neq;  iuffa  acciperet,  uelur  aures  :neq  hoficm  pcife/ 
queretur  ut  pedes,  neq  more  dentium  dimicaret,  fed  quafi  inucib  s appendix  pende- 
ret a natibus.Ego  tamen  mutilis,inquit  cauda,5i  mufeas  abigo,  66  patrono  adludo, 
^pudenda  contego,  66  fum  corpori  honcftamento. 

In  iudicio  uindiciarum  olim  fibi  multum  placebat  fcftucaifeq  libertatis  opificem 
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glotiabatur:iubebat(^  libertorum  genus  omne  fibi  fortunas  2^  caput  ipfum  acceptS 
ferre.  Tum  e libertis  unus  paulo  argucior,fi  militaribus,inquu,fign!s  uidoria  zcce/ 
pta  ferenda  eft,K  tibilibertatem  debebimus : fed  uide  ne  tu  libertatis  magis  fymbo^ 
Ium  fis  quam  opifex. 

FeRuca  dC  pileus  forte  inter  fe  contendebant . erat  contentio  eoru  utri  plus  liber/- 
tinum  genus  debcrer.llla  enim  fe  manumittere,  hic  manumiisiois  dignitate  feritare, 
gloriabatur.Difccptatione  denic^  arbitrio  comitteredecreuere.llla  ieruorum,hic  Ii/ 
bcrtorumftetitiudicio.  Serui  feftucam,  liberti  pileum  pratulcre:inifpem,hiproxi/ 
nium  beneficium  fecuri.Hac  quom  audifient  ingenui  fubriftrc,  6<.  uos  aiunt  neutri 
debetis  : quando  neuter  beneficium  dedit,  fed  utercg  beneficium  indicat:ilIaquonr 
datur,  hic  quom  dari  defiir. 

Crifta  gallinacee  in  pauonis  caudam  his  ofim  uccibus  uelitabanfurtNos  quidem 
infummo  capitis  faftigio  prominemus  ac  regiam  quandam  dignitatem  preferimus, 
quam  uelille  ferarum  imperator  leo  perhoi  refcit.  Actum  poitremifsimo  loco  nata 
terram  uerriss8(i  uix  fcoparum  utces  obis.  T um  cauda  iritatior.Refpondebo  his,  in- 
quit, quom  tu  pallidula  ac  fcate  exefa  c militari  cono  me  bofttbus  minitate  fufpicies. 

Expilatum  nociu  a furibus  templum  in  iudidumforesuocabar,qu6d  irrumpenti 
bus  illis  aditu  dcdiiTent,  ncc  pro  templo  fa  t fide  excubaffenr.  At  iorestNe  nos  prius 
accufaueris  quae  inuitae  ac  terebratae  uix  demum  cefsimus,  quam  teipfum  damnaue 
ris,qudd  ingreffos  receperis,  expilantes  tuleris, 5C  fugientes  rcmiferis. 

Tintinnabulumfeinclementer  ab  agnato pIctSropulfan' querebatur,  cuiplccnu. 
Aut  hoc  patereiaut  quod  eSjhoc  effe  define. 

Perditifsimus  lufcr  talos  manu  pcrtracRansin  eos  ncinuchcbaturtPefsfmiuultu- 
rfi,  quidinuobis  unquam  aut  boni  auchonefti  deprehendi  f qui  fi  a(Tcm  lucro  im- 
putaftis,mox  calentu  iaAurg  addtdiftis.Si  tunicam  attu]iltis,mox  ademiftis  togam. 
Si  gaudrj  unciolam  dediftis,  mox  ad  fatietate  moerorem  pceniteniiam  inuexiftis, 
pelsimipefsimeperearis.Tumuero  talirFalleris  amice  toro, ui  aiunt, ftadio. Na  bo^ 
ni  multu  poteras  a nobis  doceri, fi  aduertifies  nos  ut  fenioneuel  uenere  uel  cane  prg/ 
feiamus,fempereofdecffc,fempct  redtoscadere,tecf  ad  noftros  mores  coformafies. 

Dormiente  olim  infano, membris  omnibus  coquerendi  defua  fortuna  ocium  da/ 
tum  eft.Oculi  quod  odiofis  lallarentur  fpedtaculis:  manus  quod  in  rapinam  porrige 
rcnrur;  pedes  quod  curfu  urgeremur  priecipiti  allideremt^  ad  omnem  locum:aures 
q;  obfcccnis  tantu  paterent:  lingua q?  pccnitcnda  loqueretur  t ftomachus  quod  plus 
nimio  farciretur:  inguina  quod  ad  lalsitudinem  exercerentur  in  uenerem  quereban 
tuitomniadenicf  uicemfuamdeteftabantur,qu6dfaominiimpudentirsimo  Knequa 
fuiiTcnt  addicRa.Tum  caputinterrogatu,qua  conditione  frueretiir;(eius  enim  filen/ 
tiummirabantur)maius  eft,inquit,  meum  infortunium  quam  de  quo  pofsim  expo/ 
ftularc . nam  qux  uobis  fingillatim  mifcriam  inuehunt , ijs  ego  omnibus  cumulatis 
fuin  conceptaculum. 

Cum  puella digitu  acu  confixil?ef,conuktfs  acum  perfequebamr-huic  acus.Infu' 
ria  fuccenfes  mthibellifsima.nonego  te  confixi, fed  morem  tuli. 

Pyramidis  faftigium  uento  deturbari  metuens,  curo  pyramidis  pede  focum  opta/ 
batcomutare,quddillead  ferendum  impetu  robulrioruideretur.  AtilleiOptas  non 
optanda,  fuus  cuiq  locus  fcruanduse{t,&  parendum  architecRo. 

Impactam  cruribus  afeiam,  faber  uri  iuflerar.  tum  afeia . Quid  criminis  imputare 
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potes  mfhi:ni(i  quod  manibus, quibusreludari  non  potu/jobfecuta  fim. 

Dentifcalpium  uoracis  &r  lencifciuon'  cuiufdam  fubire  hiatum  reformidans,  fe  ati 
rifcalpium  fieri  optabat.Huic  fcaIptor:fcmel  data  fata  non  mutantur. 

Lychnum  ligneolum  redarguebat  ftudiofus  quidam , quod  inter  uolumina  5C  Iu/ 
cubrationes tamdiuuerfatus,  nondum tamenquicquam profeciiTet,  Cuilychnus, 
non  huius  ergo  hic  ftetimus. 

Quom  ad  maturitatem  peruenifTet  cafianea,  fe  ab  echino  extrudi  querebatur.  At 
illetnon  te  extrudo, inquiCjled  pario. 

Puer  fuppofiturus  prunis  caftaneam  eam  ferro  perftrinxerat . quod  quom  illa  se- 
greferret:perftrinxi,mquit,ncdifsilias&pereas. 

Poeta  maxime  omnium  fapientem  cepam, uoracem  autem  cucurbitam  exifiima/ 
banquod  illa  in  caput,  hac  in  uentre  excreuiifet . Cui  raphanustat  illa  ingenio, haec 
dentibus  caret. 

Mirabatur  ficus, cur  morus  quae  fapiens  arbor  diceret,  a ftultitia  nome  accepilTet. 
atmorus,  Nemores  a nominemetiare.uti9nomen,neq;dat,necj  adimit  fapietiara. 

Audierat  taurus  Hornum  olim  deos  mcufaiTe , quod  taurorum  capiti  cornua  affi 
xiffem , qute  humeris  multo  fuiiTenc  aptiora , utpore  in  quibus  plus  uirium  ineflet, 
qua:^  fubiedta  oculis  poiTent  in  hoiiem  acrius  dirigi.  Quome^  hoc  Momi  confilium 
bouinoiudicio  coprobairenprocurauitutfibicornuacxciderenturjbumeriscjquam 
apiifsime  adglutinarcntur:  & quom  fibi  plurimum  placeret  hoc  comento,  cum  tau/ 
roriualiaufus  efl:  inire  certamen . Sed  quom  in  primo  protinus  impetu  arma  exci/ 
diiTennalfoquiinutilia,  quod  neij  in  dextra, neij  in  finiftram  facili  nifu  moneri  pof/ 
fent:  caputc^ipfum  exarmatum  ad  declinandos  tantum  idus,  noninferendos  para/ 
tum  eil er, poft  multas  plagas  exarena  profugus  de!ftuit,fero  imelligens  uim  naturg 
afferri  non  oportere, SC  Momi  confilijs  diuina  prseftare. 

Multi  e philofophis  Athenienfibus  omiiTa  diatriba  Laidis  domum  frequetabanf. 
Ibi  forte  nata  eft  contentio,  qua  in  parte  mulieris  maxime  conftaret  pukhritudo:hic 
alijs  frontemjalifs  oculos,alffs  genas, ahjs  ofcu]um,alijs  pedus,ali{s  ulnas  prteferen 
iibus:tum  Lais:at  uos  uiri  philofophi  nonne  id  pulcherrimum  exiftimatis,quod  ma 
xime  omniu  appetitur : ateg  iccirco  fummum  bonum  formofilsimuputatis  quod  ab 
omnibus  expetatur. 5C  ita foletis amorem perfimrc,ut  fit  defiderium  perfruendi  pul 
chriiudine-  Quis  autcueftrura  amabo  in  muliere  aut  frontem  aut  oculos  aut  genas 
aut  ofculum  aut  peclus  aut  ulnas  expetitCLiccat  uera  ingenue  fateri, omnes  inicrfcc 
mineum  amatis, amatum  experitis.experitofrui  optatis.  Quare  pars  in  muliere  pul/ 
cherrimacfi  infccmineum.Quod  K natura  ratio  comprobat, quando  id  repoficiisi/ 
ma  corporis  parte(ut  ibletquacppreciofifsima)  obdidit. 

Liber  quidam  e'  meis  optans  prodire  in  publicum  ££  cIauitrarefringere,hoc  in  me 
argumento  uccbaiuriqudd liber ciTet  K contraleges  in  crgaftulo  tenereturriamq  in 
meplagi]  crimen  incendebar.  Tum  ego,  noneft  cibi  a libertate  nomen  ineptifsime, 
fed  a libratione, quod  te  librari  atcf  in  Critolai  trutina  fufpendi  oporteat. 

Infanus  quidam  uidensallifas  undas  lictori  fpumas  excitare,  fcipioneaquascafli/ 
gabac:aci$  eo  magis  fpumx  excicabaturtate^  hoc  ille  fortius  inffabat.Tum  expuma/ 
Uo.Definecoerceretdefinam.Nazn  quo  acrius  coerces, hoc  excitas  magis. 
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Quom  forte  puer  in  tonflrina  tonforem  exercentem  nouaculam  uidifTet,  arrept  a 
nouacuiaexiftimauit  fe  protinus  artem  omnem  imbibifTe-fcd  quom  male  traAans 
nouaculam  manum  perftrinxiflet.K  efFufo  cruorc  lugeret  puerilitertait  exerra  uocc 
tonftrinainc  tonforiam  a nouacula  inchoaueris. 

Canicies  Si  caluitiu  in  fenili  capite  certatira  fibi  primas  uendicabant.Et  canfeies 
quidem  fe  candidi  coloris.qui  folet  eflet  oculis  gratiisimus,prrEdiC3bat.Tum  hornis 
ni  magnam  afferre  exifiimationem, nec  alia  caufaNumam  regem  cam  gratum  fui ffe 
p.R.quam  quod  in  adoleicenria  canuilTet. Quin  uulgofapientiam  canis  tribui.at 
Galuitium  feterfe  acleuigatte  cutis, fe  acuminis  acrimoniae  teftem:idcirco  Ludo 
uicum  Inflibrum  ducem  uirumfapientifsimH  caluosundicp  ad  obeunda  regni  mu- 
nia collcgifreifeCafari  uela  prima  iuuenta  familiarem  fuilfeteftabacur.Tum  caput 
rancidx  huius  contentionis  impatiens . Apagete,inquic,  deliria . Nam  plane' uterq; 
ueftruinuirusmthi:dumtufateristibifuperefie,quodliuicdee{t:tudeeffe  tibi, quod 
(upercft  illi-  (Nam  canicies  alumna  humoris,  humoris  indigum  eft  Caluitiu.)  Quid 
uerointereft  defit  an  fliperfluat  mihi,  quom  aeque  utrunc^mihi  fitdehoneftamero. 

Legerat  opus  meum  De  columnationibus  architecius,  SCnix  cachinnos  fufiines 
aittqua:  nugatur  CaeliuSjegoreapfe  faciam.  Quom  idem  opus  Antonius  Conftabi/ 
lis  percurriuet, quando  eft  illi  nuncupatu,probo  quidem  hoc, inquitlied  quom  fub- 
firudionem  tamen  faciam , confilio  utar  architecu'.  Ac  Cslius : fapis  nimirum  Ana- 
toni,ut  caetera. 

Oderat  quidam  umbram  fuam,qu6dfeueluf  arbiter  5^  Coryceus  quidem  fcquc/ 
retur,  nec  perlatum  unguemabefietunquam.Quare  illam  pugnis  & ca!cibus,inter/ 
dum  K gladio  perfequebacur.Sed  quom  illam  acerrime  rciuclanrefic^ipfopugnan.' 
ic  repugnantem,  gladium  arripiented!micante>arcpidus  nunc  inferentem  nunc 
declinauce'eias  enim  motus  omnes  umbra  imitabatur)  animaduertiffet:ccepit  plu- 
rimum extiinefcere,nec  aliter  umbram  quam  hoftem  reformidare . Quare  aduerfus 
Ibli  aut  lumini  procedere  recufabat.umbra  enim  acergofequentis  infidias  uereba.- 
tur:  przeunti  aute  ipfe  umbi a: infidias  ftruebat , $C ex improuifo fepe  adoriebatur. 
Sed  quom  eam  nunquam  imparatam  oftendffTec,  ucrumin  omni  pugna  genere  pa 
rem  fibi  ate^ad  repugnandum  expeditl,cauram&ling€niofamremadmodumum/ 
bram  putabat.  Quare  habito  cum  amiciscofilio  eam  mole  aliqua  inieda  elidere  de/ 
creait,fecretifsimo  quodam  Ioco,&l(ut  ipfe putabat)umbraimperu!O.Erat  enim  Io 
cus  One  lumine.decreuerat  proinde  muratis  moribus  no  umbra  amplius  infuitarc, 
fed  blandiri  acrg  amica  uerba  dicere, dum  illam  in  infidiarumlocum  perduceret.  Ad 
quem  quom  aliquando  perueniflct,  figno  dato  molem  pracipiraiiiuisitratcp  ipfe  ne 
eadem  ruina  allideretur,  fubito  faltu  fe  fubtraxittrefpicienscj  a tergo  umbram  quam 
mole  opprefiam  cxiftimabaqiccum  euafiiTe  intellexit. Quare  ablumpto  truftra  om/ 
ni  confilio  ager  animo  cfle  coepit. Tum  umbra, quid  me  inepte  relormidasinnocen 
rem,  quafum  comes  tibi,  non  hoftis  addita, nec  fine  tua  inteniicione  abigi  pofiuiii 
aut  abolerfT e prius  perire  necefie  eft,utpeream. 

Diogenes  Cynicus  interrogatus  cur  Magni  Alexandri  menfg  inuitatus  accumbe 
re  recufa(rec:menfam,mquir,dubiam  non  adibo. 

Imputabat  quidam  amico  quod  per  pluuiam  penula  fua  umbram  accomoda  ffet: 
id<^  quafi  ingens  beneficiS  magna  aliqua gratitudine  compenfari  contendebat. huic 
ille:parce, inquit, mecum  expoltularetnecenim  tecum  ingrate  agam,8C  quoties  ma- 
xime efuriueris,  large  cibi  culinte  meae  nidorem  accomodabo.  Puto  me  deinceps  mi 
nime  ingratum  appellaueris. 

Audiuerat  talpa  fenes,5C  quosiam  oculorum  acies  defecerat, fpecillis  affedlos  ocu 
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loS  fuftinerCjS^  fugientem  lucem  coercere.  Atqi  illa^putans  fibi  riotinilul  emolumen 
tocflepo0e  perpetuis  tenebris  damnatg, comparata  naribus  quafi  forfices  dikunea 
tas  inferi  affigiijiufsit.Scdquom  ea  nihil  prodcfleincelligerer,  quin  etiam  caput  ad/ 
dicafarcina  atteri  8C  grauari magis  cognofceret ; nihil,  inquit,  iuuat  induftria  relu/ 
dante  natura. 

Canis  atcj  aper  forte  olim  ea  conditione  amicitiam  iniuerant , ut  alteri  alter  liios 
dentes  accomodaret.exertos  itacf  aper  cani,  caninos  apro  canis  irrogauit.Sed  quan 
taeftjDibonijfada  protinus  uirium  urrint|  immutatioCNam  quom  necj  canis  fatis 
fciret  fiilmineos  illosdentes  uibrare,necp  aper  fubulatos  6C  acuminatos  illos  pectina 
tim  aliidere:&  fruftra  canis  aprugnis  appetebat,  BC  caninis  aper  irruebat  accp  incur/ 
fabae.  Quare  ignauam  mutilem  prorfus  comucacionem  eamagnofeemes,  naiiuis 
&genuinis  telis  maluerunt  effe  contenti. 

• Graeculus  in  hanc  fententiam  Homerica  Iliadi  carmen  infcripferat. 

Illa  ego  fum  partus  diuins  uocis  Homeri: 

Qua  charcis,ceu  fafciolis,  excepta  fuperfum. 

Hoc  quom  argutus  quidam  legiflet;grandis,  ait,  filia  adhuc  fafeias  terit. 

Audiuerant  aures  a primis  ufep  natura  incunabulis  oculos  fibi  ideo  praferri  folc/ 
re, quod  multo  pernicius  fuo  munere  fungerentur,  quam  aures.  Atcg  id  excoproue 
nire  rata  quod  ipfg  circa  tempora,oculi  in  prima  fronte  locati  ciient:ftatuere&  ipfa 
in  priorem  partem  diiiertete.  Sed  quom  mox  pra  ter  id  quodeaterisfenfibusimpe/ 
dimento  eflent,uultum(^  deformarent,  uentoru  etiam  impetu  8^  frigoris  inclemen- 
tiam ferre  non  pofTent:  oblifademumac  retorta  in  priftinafedem  ingratis  refuge- 
re-Qua  format  in  pofterum damnata  funt  a natura.Namea  reclamantelocum  cre 
difum  fibi  deferuerant. 

ComendabatCrcefus  rex  Lydia  memoriam  fuam  Aefopofebulatori,  utfcilicet 
poft  cineres  illa  perfrueret  .Huic  AefcpusiMinimc,  inquit, tibi  rex  negaturus  fum, 
quodfomnijs  meis  nunquam  negaui.  Ea  fape  a me  precibus  efflagitarunt  in  graci- 
Iudinisreftimonium,quodmenodtibiisinuiferent,ut  cismemoriam  diuturnam  re/ 
penderem.  Eam  quom  iure deberi intelligercm,  Iibeterade6rcpcndi;£t  nunc  ca  in 
Cimmerijs  conuallibus  fumma  cum  hilaritate  perfluuntur. 

Nodu  cum  meis  fomnrjs  familiariter  ages  ab  ns  percudabar , cur  Atlantcs  illos, 
qui  foli  hominum  infomnrj  dicuntur,  nunquam  conuenirent.  At  ilia,  conuenimus 
quidem,fed  non  agnofeimur. 

Reformidabant  Apologimci  manus  Kconfpedum  Hippolyti  principis.  Audic/ 
tant  enim  ex  Tirefiain  fatis  effe,  ut  abeoininuolucra&i  fcgefiriaconuerrereniur. 
Hoc  eorum  timore  agnito  Parca,  Ineluctabile  fatum  eft,inquu;feduos  ire  confiderv 
ter,nufquam  poceftis  felicius  mori- 

Pictor  in  perpetuo  flumine  fpcctans  fuam  forte' in  aquis  uidit  imagine;  camcf  co/ 
loribus  exprim ere  uehementer  optabat: arrepteq: protinus  penicillo  lineas  ducere 
&C  collinere  ccepcrat.  Sed  quom  faepius  repetiti  conatus  perfluerent,  & curfu  aqua- 
aum  auferrenturriccum  ipfe  admirari  ccepir, quomodo  hoefieri  pollet:  ut  imago  fra 
tet, colores  nataret.  Huius  admirationi  arundo  proxima  forte,in  quam  Di  Syringa 
uerterant,  itaadfufurrabat.  Te  flante, imago  flat,  quteinteniticur-Nonflani  colo/ 
res,aqua  fubnixi  fluida. 

Membra  omnia  corporis  capitales  olim  inimidciasadticrfuspodiceexcrccbant; 
at(j  illi  aliquando  apud  Hippocratem  fummQcorporisuindicemdtcmdixcre:fel!u/ 

G g i lariam 
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lariam  autem  illi  defidiam  fcEtoreniq:  menarrabilcm>&i  omnium  fordium  concepta/ 
culum:  quod  nulla  pars  in  toto  corpore  magis  pudenda  effetiimputabant . At  ipfe 
innocentia:  fu2e  confcius  minime  iudicem  recufauir>nc9  uadimoniu  dedinauit,  fed 
ad  clepfydraro  brcuiter  caufam  fuam  dixit . Nam  5C  fc  ad  corporis  fores  excubare, 

quafi  ianitorem  a natura  poli  tum  locum  fumma  diligetiaferuare  refpondit:  quas 
uero  fordes,qug  excrementa  membra  caetera  aut  alerent  aut  concipcreni,fe  fideliter 
cuchereatc^cxportare.Fcetorisautcm  cauiamnofibiquiiitnaturadefsecacifsimus» 
fed  ijs  fordibus  quas  extruderet, adicribi  debere:  quin  eo  nomine  gratiam  non  accu 
fationcm  aut  reprehcnfione  deberi,  quod  pro  reliquorum  membrorS  falute  in  per/ 
petuo  fquallore  ac  pedore  uiuat . ncfj  pudendam  aut  peenitendam  partem  corporis 
exifiimari  oporterc,fine  qua  homodiu  elTe  non  pofsit.  Tutiisima  uero  potius  ac  rc/ 
pofiiirsimo  loco  conditam,  urpoie  quam  inter  geminas  iymplegadas  natura  locaue 
rit.  Audierat  haec  Hippocrates  fumma  attentione,  re9maturcanimaduerfa,pro  po 
dice  fententiam  tulit;  accuiatoresq;  fub  perpetui  palloris  ate^  internecionis  comina/ 
tione,ad  perioluendum  certum  tributum  damnauit.  Att^  ex  eo  tempore 
>•5  nomen  accepit. 

Pcrcuniflabatur  quidam  cur  cornicum  tC  bubonum  ceterarum^  obfccenarum  a- 
uium  garritus  fuperftitiofos  tantum  terrerent, &:non ca'teros.Ni!miru,inquicDe- 
inocriius.  Soli  enim  fuperftitiofi  aurium  fores  garritibus  protinus  aperiunt,  exteris 
uix  fummam  aurium  chartilaginem  adpultant. 

Candens  (cintilla  flamx  ui  in  fublime  adada  mirum  in  modum  fibi  placebat,  pu/ 
tabate^  mox  fe  in  fiderum  confortiS  referendam . Sed  uix  fpiraculi  medium  attige/ 
rat,quom  extin(fi;a  in  cineres  abqtjbC  fluida  corruit. 

Naturabuxum  oratore  ad  louem  miferat,  ut  perpetuum  uirorem  herbis  & arbo/ 
ribus  indulgere  uellet.Iutt  buxus, fed  ante  louem  admifla  poftquam  fidei  literas  red/ 
didit, non  comunem  caufam,uerum  priuatam  propofuit,acperorauit:cxorauit^Io 
uem  poft  longas  preces,  ut  xterns  uiriditaiis  prxrc^atiua  donaretur. Reuerfa  ttaq^ 
domum  buxus,  maxima  fibi  omnium  inuidiam  cocitauit.  Att^  ob  id  facinus  in  eam 
adeo  natura  exarlic,u  t eam  quoniam  largitatem  louis  mutare  aut  relocare  noa  lice/ 
bat, perpetua  fierilitatedamnauerit. 

Videratpauoncm  uariegato  cultu  Sf  amiAu  Babylonico, ut  illeaitjinfigncm  cor/ 
uustatcp  ex  illo  quafi  molliciem  obie<lfans,percun<ffabatur,quis  eum  pidor  tam  co/ 
mode  expinxilIec;‘Cuipauo.iIleprorrus, inquit,  quite  tam  graphice  denigrauit. 

Sordidus  5^  detefiabilis  auaririx  fenex  moeneftis  mores  damnabat,  qux  multo 
plus  trafmitteret  feruarenquom  ipfe  quafi  Vefigfacies  nihil  quic^  efferret  e prom 
ptuariouei  nataIidic.Huiciyrocneftis.At^ofummuItomelforecodicione,Jnquif. 
Quicquidenim  tibi  feruatur, deperit.  Quicquid  mibiiranfmittitur,id  omneufui  eft. 

Gallus  inopes  mulieres,reIIularios<^  opifice5,&C  uiros  fiudioibs  debere  fibiplurt/ 
mum  iaiflabattquod  illf  ad  penfum,illi  ad  opera,hi  ad  lucubrationes  eius  cantu  exci 
tarentur:at<^  ita  ab  illis  uita  fuflineretur  QC  quxfius  fiatiab  his  honor  immorta/ 
litas  comparetur. Videbanturhxc  uero  proximatdonec  uir  quidam  fummus  in  iuris 
difciplina  in  morbum  incidit,  Si  ex  morbo  iugf  peruigilio  affli citabatur ; SC  quod  illi 
grauifsimu  accidebat , antelucanis  horis  quibus  gratifsima  xgris  mortalibus  quies 
arridere  iolec,  gallus  uernaculus,que  uir  fummus  in  delicijs  habebat,  SC  prope  ut  co 
gnatum  Pythagora  uenerabatur,importuno  cantu  obftrepens  omnes  morbi  indu/ 
cias  abrumpebat. Exifiimauit  uir  bonus  gallum  ipllus  agricudinis  ignarum  pro  mo 
re  ad  ftudiorum  uigilias  uocare,arcp  infuper  illi pro  diligentia  gratiam  habebat . Ae 
pofiquam  uocaium  ad  fe  exorare  noo  potuit,ui  paucis  falce  nodlibus  cantibus  par/ 
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ccrct : quin  K in  cubiculu  adfcitus  & fuauibus  cfcis  paftus:  quo  propius  agebat  hoc 
licentius  24  alarum  plaufu  84  intempefiiuo  occentu  incerftrcpcbat:apage,mquit,im 
portunambefiiam^cuius  conclamatio  uitium  ell,noniuclicium. 

. Feftus  ac  profefius  dies  olim  inter  fe  rixabant.Exprobrabat  enim  illi profcftus  5C 
fcgnitiem  84  larduiam,84  quod  quae  ipfc  per  labores  peperilTct,  illeper  ocium  abfu/ 
ineret.Tum  feftus, parcCjinquit,  tam  nefanda  eloqui , aucin  te  iram  deorum iritare. 
An  ergo  ignoras  meDis  gratias  agere,qui  tuos  labores  benefortunentCBencfortU/' 
nant, inquit, fateorifed  tu  fortuna  perfrueris.Si  placet  conditio, has  clitellas  arripe,e/ 
go  Dis  grates  foluam.  At  feftus.fieri  poflet  quod  aisj  fi  nondum  initiati  ad  myftcria 
admitterenturtfed  illud  nofti,  Uks  Utc;  osisk^iTp©--  ad  h%c  profeftus  erubuit» 

Seres  uermiculi  quom  tenuia  illa  fua  fila  depecferent,intcrrogatiquid  facercttda/- 
nius,aiunr, operam, ut  quom  magni  illi, quos  homines  reges  84optimates  uocant 
no  Grecorum  uerbo  <i\j7rK^C(fss,  rato  fuperbi  amiiftu  pro^buntinpublicum,  fcianc 
fefplenderea  uermiculis. 

Interrogabat  Morio  quidam  Socratem,  cur  deus  ftultitiam  creafTet.  At  Socrates, 
ut  agnofeatur  quantum  prudentia  pr%ftet  in  rebus  humanis,  tum  Morio , minime, 
inquic,fed  ut  homines  habeant  cur  rideat.lmmo  cur  fleat , inquit  Socrates.eft  enim 
ftuliida  non  ridenda,  fed  miferanda» 

Prsceps  cernuus  quidam,  quiad  filices  csterai^  id  genus  obuia  imprudenter 
crura  allidebat,  naturse  uitio  dabat ; quare  prspoftere  poplitem  locafTd,  quam  in  ci/ 
bigfroncelocari  oportuifle  contendebat. Cuinatura:quid  amice  quereris, nonne  ti- 
bi iftos  oculos  dedi  quibus  hzc  diferimina  deprecerisc'  At  poplite  qua  parte  neruos 
porrexi,qu2e<^  minus  defendi  potuit,  nonne  ibi  quali  puluinuadfjci  oportuit.  T um 
ille  obftinatior,  minime  uero  inquit.  Nam  fi  oculi  prsefidio  elTe  pofTent,  quomodo  ex 
go  tibias  attereref  At  natura. Quonia  oculis  non  uelui  ocuIiSjfed  quali  fpecularibus 
uteris.Qui  pocerinquic  ille.  Quia  ad  oculos  uocada  eft  mens, ut  uideas.-refpondit  na 
niraialioquiftuftra  oculos  acceperis. 

. Vir  hebes  admodum  ac  mirx  fimplicitatis  cx  philolbpho  percun(flabatur,cur  na/ 
tura  geminas  homini nares  feciftet.tum  philofophus  homini  hebeti phyficam  ratio/ 
nem  reddere  indignatus,  quam  minime  captu  ille  alTequi  potuifterrreipondinuc  alx 
tera  bene  olentia , altera  male  olentia  pofsit  explorare . T um  hebes  ille,  at  qua  nare 
obfecro , buxum  explorabimus  quod  nec  bene  necmale  olere  uulgo  extftimatur. 
Quate  ipfum  plane'  odoramur, inquitphilofophus,  qui  per  louem  mihi  nec  bene  ox 
lesnec]^  oboles. 

Quom  Ouidius  in  Pontum  ab  Augufto  relegatus  perucniflet:foIu«5  in  litcore  a- 
gerer,  fecum  ipfe  uoluens  cur  locus  ille  Axenos  pnTca  nuncupatione  didus  fuiflet, 
regionemi^Sifaciemlbcimiraremrnum  fquallidum  atep  horridum  illifimulachrum 
fcfeobtulicjcacitepercuncfationioccurrcnsinhaecucrba; 

Theflalus  6 nunquam  hoc  tetigiiTet  littus lafon: 

Quom  graue  phafiaes  uellus  adiret  ouis. 

Quod  fi  fata  uiri  fuerant  hoc  tangcrelittus; 

At  certe' fuerat  fat  tccigiflefemel. 

Ne  miferas  C2edes,nodurna^  bella  uideremt 

Siridatl  fn  exitium  C yrice  tela  tuum. 

Quom  mala  Tifiphone  dulces  comifit  amicos; 

Impulit  84  magni  ius  uiolare  louis. 

Ee  tamen  nobis  nomen  grauis  indidit  error; 

Axenacf  ex  illo  tempore  terra  uocor. 

Gg  4 Sdlictt 
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Scilicet  hofpitiirm  fregitPagafcaiuuentust 
Etlaitur  probro  culpa  aliena  meo. 

Ar  tu  holpes  pia  tura  fcras.ncc  nomina  cures: 

Dant  adimunrcf  homines  nomina:fata  manent. 

Ad  IiaecOuidius,  ut  erat  totus  Si  natus  &CefFedus  ad  carmen  dnatUra,tOtUin(|ha.> 
bebat  ingenium  in  numerato,  htecrefpondit  fubitario  impetu. 

Dant  adimunic^  bominesfafeor,fuanomina  terris: 

Dent  adimantq;  licet  nomina, &ta  manent. 

Me  milerum,qu6d  me  non  irrita  nomina  terrent: 

Nec  nieperfupcros  fabula  fic^amouer. 

Sed  facies  inculta  loci, damnata^  nimbis: 

Perpetuate^  hyeines,perpetuumcf  gelu. 

JNubibusx ternis  fupra  grauis  incubat  aether: 

Et  mons  faeuus  3quis:3C  niue  cindrus  apex. 

illic  Sauroniatae  bacchantur, Iazyges  illic: 

Praefentemq;  ferunt  illa  ucl  illa  necem. 

Dotibus  his  nobis  fefe  probat  Axena tellus. 

Exilio  tellus  addita  pcena  meo. 

Haec  funt,quae  iuftum  polTunt  afferre  timorem: 

Nafoni  nequeunt  nomina  ferre  metum. 

Quom  amator  quida  fe  annulum  fieri  optaret, quem  afsiducpuella  manibus  ucr/ 
fabae,  ut  eius  amplexu  diu  perfrueretur . annulus  indignationisimpatiens  exclama/' 
uit:6  te  miferum  fi  Sil  noftras  utces  obire,  K pudenda  ac  poenitenda  audire  & perfer 
rc  fit  necelTe.llIa  una  felicitas  euen(rer,qudd  fnfanire  8C  amare  definere5,qua  odifle 
non  potesrquom  in  eanihil  non  odio  dignum  inuenires. 

In  tractu  Pontico  portus  eff  Amyco  Bebrycu  rege  interfedio  claras. Eius  tumu/ 
Ius  a iupremo  die  laurotegitur,  quam  infanamuocantiquoniam  fi  quid  ea  decerptu 
inceratur  nauibus,iurgia  mne,  donec  abijeiatur . Quom  in  cum  portum  forte  nauis 
appuliifet.nauta  uecfforesfuos  admonebat,  ne  tllam  attingerent,  neu  quicquam  de-» 
cerpercnt;mu!tis4  uerbis  m laurum  inuehebatur,eam  fspius  inianam  uocans,&C  ut 
ab  infana  cauerent  inclamans . Crebra  itacp  infultationeiacefsita  Hamadryas,  qust 
arborem  tuebatur,fn  hsc  carmina  prorupit. 

Dic  meliora  hofpesinec  te  grauis  implicet  error: 

Conciliet  noxam  ne  tibi  lingua  procax. 

Hic  AmycuSjdiuorum  Amycus  contemptor  £C  squi. 

Procubuit  csftu  CafiorisiolTamdes. 

T um  uidtor  noftris  incinxit  tempora  ramis, 

Et  cincf  um  ramis  plus  fapuifle  ferunt. 

Ac  dedit  infang  mihi  mox  uicfloria  nomen: 

Infanos  quoniam  punio,non  facto. 

At  infperata  uoce  nauta  exterritus  puppi  fic  clamat  ab  altaj 

Fcftinate  uiri,daceuela,impellite  remos: 

Et  fccct^quoreas  iam  cita  puppis  aquas. 

Nulla  mora  eft:properateuiri,iam  iurgia  {iirgunt. 

Iam  furit,6i  lites  enthea  laurus  agit. 

Quod  fi  aliquis  ucftrum  captus  torpore  moretur: 

Cedere, fed  frufira  cederemox  cupiet. 

Quom  quidam  redeundum  efie  cum  matre  in  gratiam  diceret, id^fummafpietay 
tfs  indicium  afFirmaret,atq;eonomine  plurimum  gloriaretur  t uir  bonus  forte  prae.' 
fc  ns, ego, inquit, cum  matre  mea  in  gtatiam  nunquam  rediui:SC  hoc  maioris  pietatis 
icfiimoniumputo. 

Vit 
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Vir  quidam  fafie  ineptus, fiia  culpa  in  paupertatem  adac'lus,  inores  atq:  iiomines 
fui  fccufi  damnabat;  &C  quod  fiiam  paupertate  contcmnerent;K  quod  moriones  p!u 
ris  facerent, res^  omnes  uoluptatibus  polthaberent , acerbifsime  querebatur.  Arc^ 
adbocbctgaclaclucjexemplis  mcbaf;  quoru  illam  appoflta  non  nemini  deguftare 
antiquis  erat  religio, qus  nunc  uulgo  reijciturrlianc  inter  infauftas  8c  foporiterasda 
pesolim  habitam  noftratetas  ciborum  inuicametisannumerat.  Hasineptias  quom 
forte  audilTet  uir  bene  eruditus:  at  te  inquit  bone  uir , necf  inter  betas,  necf  laclucas 
prifea  aetas  cenfuiffenrcd  plane  inter  arbutos,quos  unedones  uocant. 

Inccnebatambitiorumhomincmcredibiledefideriumattingedifydera.  Quoffl^ 
efpiraculo  culina  principis  magna  uim  fumi  ad  cselum  euehianimaduertilTet:  con^ 
filium cccptterependipertegulas,  fperansui erumpentis  fumi,  utinterdumfolent 
arripi  nube  ranunculi,!  ta  8C  fe  in  calQ  pertrahi  pofle.Sed  quom  illo  progreiTus  prte/ 
ler  aditum  praecipitij  periculum,  etiam  fumus  oculos  prteter  Ipem  muafiffet ; exiiti- 
mabatenimprincipumfumum  non  modo  acapnon,  fod  meras  delfcias:pertefus  con 
fili)  fui  Ipem  in  lachrymas  commutauit» 

Indignabatur  cubiculu  sftiuo  tempore  puros  foles  SC  mites  auras  fpccularibus 
intercipirtantai^  iraexarferat,ut  ad  illa  excutieda  properarer.  Tum  fpeculariametu 
percuifa  cxclamaretparce  cubiculu  parce,  nam  fi  quid  moleftiae  aeft ate  forte  a nobis 
acceperis , at  maxima  utilitate  pofthac  hyeme  5C  uentos  8C  frigora  defendentia  far.- 
ciemus. Inhibuit  iram  cubiculum,  dC  arrepto  meliore  confilfo  fpccularibus  pepercit. 

Audierat  quidam  rationem  Pythagorx,qua  ille  probabat  ignem  ideo  tam  acrem 
tami^  paratum  adexurcndu,qu6d  eius  forma  pyramide  imitaretur, atcf  ad  penetran 
dum  foret  apiifsima.Et  mirum  eft,inquic,profecionos  homines  huius  pyramidis  fa 
fiigiumSCacumenlcmper,  balim  autem  K fodimentum  nunquam  arripere,  utpote 
cuius  attadu  protinus  offendamur.Tu  phi!ofophus:ne  mireris,  ait.  Cautus  enim  £C 
promptus  gladiator  efi  ignis,  fiatimej  in  aduerfarium  obuertit  aculeum. 

Quom  uir  fpedfatae  prudentise,  id  quod  plerilcjeuenit,  tnfanos  filios  fufeepiflet: 
cai^  res  uirum  fapientem  male  haberet: Grynxum  Apollinem  cofuluit,  cui  deorum 
falutem  filiorum  comendaret.Tum  uox  e cortina. Harpocrati  rite  facrafaciunto.  Is 
uel  fapientiam  reddet,  ue!  ftultitiam  difsimulabit. 

Quom  ad  Fufcitumulu  nuper  uenillem,eiusc)5afpcdu  memoria  efietquafirefriV 
catafummidolorisjquem  ex  optimi  Si  clarifsimiuiri  obitu  conceperam:poft  longas 
lachi  ymas  in  hxc  uerba  fepulcrale  carmen  mfcripfi, 

Fufee  tibi  Mufe,  Pallas  tibi  ucl  nafcentt 
Attulerantlarga  florea  ferta  manu. 

Ecquom  te  mater  luco  pcperilTet  opaco, 

Protinus  iilufiri  te  ftatuereloco- 

Famacf  SCad  cunas  blandis  Honor  adftitit  alis; 

Illa  caput  myrto  cinxit,at  illerofa. 

Regibus  hinc  magnis,hinc  magno  gratus  alumnoj 

Et  rerum  2i  regni  munia  folus  obis. 

Ac  nunc  Fufee  iaces,6Ctotbona  perfluxerunt; 

Toccf  animi  flores  deperiere  tui. 

Vna  dies  nobis  longum  decus  abfiulitiSi  tot 
Annorum  frugem  colligit  urna  breuis- 

Ac  populus  putat  in  primo  te  limine  raptum, 

Quom  uixilTe  diu  te  tua  facta  probent. 

Quod  fi  metimur  rerum  monumenta  tuarum, 

Nulla  stas  potis  eft,  nulla  abolere  dies. 


Quem 
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Quom  haeclachrymans  8C  acerbo  fingultu  pcrculfus  diccrcm  tumulocj  annofa/ 
rcircobfcura  quidem,  SC  fubluftri  uoce,  led  qux  tamen  aures  attigerit,  a tumulo  re.' 
fponfum  accepi. 

Heu  heu, quod  muti  nil  curant  carmina  manes, 

INil  tumulus  lachrymaSjSC  cinis  aure  caret. 

Athentenfis  rogabat  Spartanu,quse  maxime  moenia  probarent  Lacones.  At  ille,  _ 
qua:  defenfore  no  eget,fed  fe  ipfa  defendut.  Cur  Lycurgus  no  feriptas  leges  tuliflet. 
AtillejUtbommoresfinthispromonumcto.Curoncrofepecuniauterent.Atille, 
ut  cito  faftidiat.Curbreiiibus  ficisCac  ille:  ut  lioftis  propius  adeatur . Cur  breui  ora/ 
tioncc'atilic,uc  cito  ad  rem  accedatur.Cur  fine  csreonocluambulandu.at  ille, ut  iw 
duftria  flt  pro  cterco,  qui  neq;  igni  abfumi,  necp  uento  extinguf  pofsit.  Cur  ante  pu/ 
gnam  Mulis  faciant.  At  ille,  quod  necf  auaritia  ncc^  necefsicate,lcd  amore  glorif  pu 
gnentLacones. 

Quom  Timon  in  ea  quam  forte  agebat  folitudinc,  ficum  unde  multi  fe  laqueo  fu/ 
fpcnderantfuccidiifet,  quod  feclturufein  publica  Athenienfium  concione  recepe/ 
ratjuerirus  multis  occaOonc  fefe  enecandi  fublataeifemidensc^feconfueta  uolupta 
te  fraudatum  iri, tabellam  cum  hoc  elogio  propofuit.Si  quis  fe  penfilcm  iacere  uolc, 
excift  ficu,ut  id  faciat  licet . Timon  tigillum  &llaqueu  parauit.  Quod  fi  cefTarit,  Ti/ 
mon  induet  laqueum, ne  locus  uacet.  Quom  icacj  per  urbem  eiogfj  fentetia  uulgata 
efrct,expe(flabanr  omnes  incredibili  expcdatfone,utTimonfufpendiofumfefacc/ 
ret.Etiampcruicos  a populo  clamabatunquandotefufpendesTimoncQuoruuo/ 
tum  quom  diu  Timon  fruftratus  efiet,  inpanathenaicisdenicf  his  duobus  trimetris  — 
fentenciam  profeffus  eft. 

Placere  Timoni  fufpendium  poteft. 

Si  diiplicere  Athenienfibus  poteft. 

In  Megalenfibus ludis  uiifror  magnum  aliquod uidtoria  praemium  fperabat.Ec/ 
ceautem  e quadrigis  defccndenti  plenum  abfinthite poculum  prserorpropinauit. 
Quod  quom  ille  contradlo  fane  uultu  recufanti  fimilis  haufiffet:  ad  illum  prxror: 
difccfortunte  moresuicwr,  quse  fuauibus  iucundis foiet  fempernonnihil  ama/ 
riintermifcere. 

Ardentis  Semeles  ardens  puer  excidit  aluot 
Ardeban^  uno  mater  5^  ille  rogo. 

Et  fpes  nulla  .'upermifers  fuccurrere  matrit 
Ac  puer  in  flammis, non  tamen  uftus  erat» 

Ogygis  occurrinfed  non  prius  attigit  illum, 

Succubuit  multae  quam  louis  ignis  aqua. 

Ignis  abir,fednon  abiit  uix  ignea  prorfust 
Quicj  cuti  fiimma  parcit,  in  ima  furit. 

Nympha  igitur, procul  6 puerum  ne  tangito, clamat, 

Quifquis  es;fgms  enim  cft,nipriusimbrelaues. 

Ceruos  ceruascj  pariter  ab  initio  rerum  cornupetas  natura  creauerat . Sed  quom 
fccmineinfolentiautereturjfccfmaribus  itudererpraferre,indignatanatura  cornua 
€xecuit,Sc;utinpoftcrum  excornesnafcerenturperpetuodamnauir. 

PROMETHEVS  ET  MERCVRIVS- 

Quo  Mercuri  tam  pcrniciterc’  M.  Ad  carnificinam.  P.  Qui  pote  ad  carni 
ficinam^  M.  Itaconiugalesrixasuoco.  P.  Atqui  rixanturC  M.  CuBau 
cideNauc!erus,ideftcum  Furia  Cerberus.  P.  Egregiumpar,cuBichoBacchi 
«s.Sednun  tumodoabijsrcdibasf  M.  Redibamfane.  P.  Aiquireooias 

nunc 
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Iiunc.  M.  Itaefi.HydramEurOjtixarixamparit.  P.  Miferum coiugalc con/ 
fortm.  M.  Immomfanum.Non enim rcclemiferum dixeris, quod  miferiarponte 

aucupatur.  P.  SedubiofafecrocaduceumC  M.  Sub  fago  abditu-  P.  Cur 
praeter  more  fubfagoc’  M.  Pudeceffar],fedua!e,nampropero.  P.  Nepudear, 
dic/ngcnue,dicMercari.  Qu/d  amabo  de caduccoc'  AT.  Dicam  nbi,fed  uni.  Ac 
rune  cuiqasm  dixeris  Promethea.  Aiakus  eft  Sd  confracius  caduceus  (memife- 
rum)uxoriislitibus. 

AD  GRALLATOREM. 

Cum  tibi  Myrmidnus  grallator  «»7W  uocetur: 
Te,quimagnushomoesjnumfaene  Actfcf/a  uocemd 

Prope  frutices  paliuros  forte'  natus  fceniculus  eredia  coma  ( ita  mufcarium  ap/- 
pellabat)8i  tereti  crure(eft  enim  e'  ferulaceo  genere)mmfice  a uicinis  dC  finitimis  a.- 
mabaturquos  etiam  ad  fc  amandum  fuaueoientia  inuitabat.  Quare  eiusfortenr  mi/ 
fetabantur  quod  uiatores  prgrereuntes  omnes  quoties  pertranfirerjcx  eo  femper 
aliquiddecerperent,  Et  fype  illum  admonuerat,  ut  fefe  intra  uepres  abderet,  atq;  ibi 
delttefccret,ncobuius  omnium  iniurqsproftaret-Tum  fceniculus  quafi  philofophi/ 
am  dePlatone, uel  animi  magnitudine  e' LycurgodidiciflettNeuos, inquit, fors  mea 
ccmoueatieuehit  enim  me  ad  cteieftem  gloriam  liberalitas  mea  - Nam  hanc  comam 
atubas  opes  quas  mihiadpaucosdieshyemse{tadcmptufa,quolocopoflumprg/ 
clarius  exponere  quam  in  munificentia,  que  omnibus  mortalibus  ufuifit  cEtfi  pe-, 
reimdumefr,  ceu  natis  omnibus  pereundum  eft,  ubi  poffum  felicius  quam  in  ma^ 
nubominum  perifiTed 

Percundabatur  uenatoreafinus , cur  ceruus  tam  grandibus  cornibus  proditus, 
uiforamen  hoftequam  primum  a pedibus  confil tum  capcret,2dfaiuremiugaqucre» 
tet.  At  ille,  ut  intellfgas, inquit,  nihil  arma  prodefle,{i  animus  defuerit. 

Accepimus  Orpheum  ex  eo  tepore,quo  Si  ainare,Si  amare  frufrra  Eurydicen  cca 
pit, quoties  fead  canendum  accingeret,bac  praecentione, quam  Grasctuo 

cant.ufum  fui  (Teia  tep  ita  citharam  fuiiTe  allocutum  t 
Pleourum  age  fi  potis  es,  fi  quid  te  gloria  tangit  j 
Fiec'^aturq?  fono  dura  puella  tuo. 

Traxifti,fateor,uicino  e’uenice  cautes; 

V'idimus  ad  cantus  obftupuiiTe  feras. 

. Accurrit  ceu  quarq?  fuit  tibi  proxima  quercus. 

Cum  fibris  quercus  fpontereualfafuisi 
Attibiniladum-Eurydicc  nil  carmine  mota  eft, 

Cauie,{ciis, quercu  durior  Eurydice. 

In  conuentu  olympico  forte  fapientix  ftultitia  occurrcrat.Erat  autem  magna  fapi 
entixexiftiinatio.  Quare  omnes  in  eam  oculos  uerterit,  perfuafirsimum  habentes 
abeaaducrfatiamiduuno  allifumiri.Sed  ibiprgter  expecucionemres  euenic:5iut 
eft  audax  fiultitia,tn  cam  irruit:probriscp  pugnis  male  habita  fapictia  uix  tandem 
cuafir.  Interrogata  uero  cur  uim  ut  non  repulifTetjrcfpondit : Quid  fi  me  afinus  per/ 
cufsillct^Rogata  etia  cur  probra  probris  nonrecudillct,  TTMrxKcu^ic  inqmt.uiilgo 
itacp  iliufa  atq;  irrifaabqt.Et  ex  eo  tempore  ftultitiamelior  ci  promptior  exiftimau» 
efl,plures(j  Si  fortiores  habet  fedratores. 

Poft debellatos  gigantasluppiter  ex  ambuftis  marmoribus,  quosTephrias  uo/ 
caru.tropheum  erexit  fic  inferiptum.  luppiter  pater  femperuidior  expugnacis  ac 
protritisgigancibus  exemplum  Si  monumentum  pofuic  mortalibus.  Huic  proxi/ 
nium  alterum  c cruentis  Iapidibus,quos  Porphyrionis  fanguine  tinxerat : quare  5i 

Porphy 
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Porphyrifas  fllosuocamus^Mars  ftatuic  cum  elogio.  Difciteiufiitiam  moniti  SC 
non  temnere  diuos-Mars  inuidus  de  uidlis  gigantibusloui  patri  femper  unSori. 

Proinde  &rTephrias  &rPorpbyritas,  id  cu  cinerici)  SC  purpurei  colorismarmo/ 
ra,  pleruq;  in  teplisftatuijPronceacanus  ftofcoru  xdifimusmihi  fignificauit,uc  eor2 
afpecfiu  pofteritas  admoneatur,  nec  Dis  reludari , nec  pietate  difsimulari  oportere. 

Mufeain  certamen  defcenfura(nam  forte  inter  mufeas  bellum  ingruerat)culicem 
rogabat,  ut  fibi  buccinum  fpiculum  tantifper  accomodarct , dum  receptui  canc^ 
retur.  At  cu!ex:fortunjc  munera  accomodari  pofiunr,naturie  non  pofiunt. 

Rogabat  cochleam  limax,  ut  fibiin  eius  domo  locus  prsbercfur;  uribieiTepoflef, 
dum  frigoris  inclementia  remitteret.  At  Cochlea,  aliunde  petendumcil, inquit, hac 
uix  me  capit. 

Proteus  abducente  HelenamParide. 

Ibat  optata  tumidus  rapina 
Paftor  Idausriecat  alta  puppis. 

Et  replet  blandis  Cytherea  uidtrix 

Carbafa  uentis. 

Prodeunt  nympha  uirides  ab  antris, 

Etfiuetnatalouis  omnisordo, 

Surgit  ex  citus  ftrepitua  profundo 

GurgiteProtcus. 

lam^  proipe(flans,mala  quanta  lecum 
Ferret  incefta  ratis  auda  pradat 
Fata  ficccEpitreferare  nixus 

Murice  uiuo. 

Latusahiafus  properas  per  undas 
Dyfpari:nam  te  Pari  non  uocabo: 

Quippe  mens  plerunep  hominum  futura 
Nefcia  fortis. 

Quanta  per  campos  Phrygios  procella 
ScauitCah  quantos  Simois  cruentat 
Voriicesfquamis  Priami  remidet 

Regia  flammis? 

Illa  qua  gentes  domuit  rebelles. 

Illa  tot  fubnixa  caput  triumphis. 

Nunc  cinis  tantum, fupereu^  Troia 
Ni!  nift  nomen. 

Dida  enim  eundis  populis  diestSC 
Par  manet  finis, uicibuscp  certis 
Regna  flant, Si  regna  cadunt:mouct  ceu 
luppiter  urnam* 

Vir  diu  in  aulis  regum  uerfatus , Sf  qui  uulgo  multa  exercitationis , multii^  con/ 
niij  habebaturtaudiens  alios  fuadentcspolypimoresimicfdos  efle,  qui fe rerum 
locorum  coloribus  accomodat.  Alios  hortantes,  utiepiaaftum  fequeremur,quaa/ 
quas  atramento  obturbat,atc^itadeIitefcil.  Alios  monenteSjUtin  uita  ceftreu  ducem 
habcrcmus,qui  deprehenfus  faltu  retia  tranfiJit:  alios  item  fuggcrentes.urmoregla/ 
ni  auerfi  efeam  uoremus . Contendentes  etiam  alios  monbus  labra  cis  obtemperan/ 
dum,  qui  obuerlusfurtirafefenalTaliberat.At  ego,  inquit  ilie,acipenlerem  uobisap 
pono. huic  prspofteras  natura  fquamasdedittuifludibus  parendum  Si  iecimdoflu 
minenatidum  inte!ligat:nam  illiplane  Fortuna  foletarridere,qui  (ut  ait  poeta)nun 
quam  direxit  brachia  contra  torrentem. 

Circunv 
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Orcunllrcpcbant  conopeum  culices  > orabamq;  ut  ucl  tantillum  aditus  daret,  ut 
ad  delibandam  puellam  accederent,  qus  molliter  fomnos  capiebat.  Tum  conope.* 
um:cum  pertinace  res  efl.  delinite  quicquam  Iperare, 

MERCVRIVS,  DIOGENES. 

Hocunumetia  dic  oblecto.  M.  lamunShocaddecadaexcreuit.  D.  Sed 
tunos&dccadaunuelTcdocuifti.  M.  Quoueroingymnafio^  D.  Italicofa- 
ne;  cui  Pythagoram  prtefecifti.  Nam  unum  effe  plures  & plures  unum  docebas, 
nunca(Su,nuncpoteftate.  M.  Mitte  argutiasjK  apud  n^otiofum  atq;aiiuda- 
gentem  facuerbis  compendi0,iam  enimmihiaures  atcriuifti.Quid  tandem  eftquod 
ameuelisC  D.  At  me  libens  audi  bellifsimc  Mercuri.  M.  DicaliquandOja/ 
Ifoqui  me  a(fhjtum  in  pennas  dabo.  D.  Exponelis,quideftqu6dhiftrionibus, 
morionibus,  planis , ^ id  genus  infanientibus  ta  uet  adridetep  adeo  Juppiter,  ut  eos 
prope  habere  in  dclicijs,fapientes  uero  dC  philofophos  no  modo  alpernari,fed  6C  in 
fenfos  habere  5i  inopia  8C  magnis  calamitatibus  perfequf  uideafC  M.  Mylieria  pe 
tisameDiogenes.  D.  Sed eni initiatus fum.  M.  Inmatuplaneteputabo,li 
per  canicipite  Anubfn  deieraueriSjtehgc  in  arcanis  habitura.  D.  Et  per  Anubin, 
K per  Siria  8C  per  Procyona  SC  per  Hercule  autore  noflri  dogmatisrper  totu  denicp 
Cynolarges,qu2  mihi  landilsfma  funt  facramenta,  me  nunquam  mylieria  editura 
in  uulgus  fanaifsime  adiuro.  M.  Nunc  iraq;  breui  rem  audi.PhiIofophorum  gc 
nus  quale  putas;'  D.  DiuinumSilongcfuprahancmortalitatcm.  M.  Falle- 
ris bone  Diogenes, inane  eft,opmofum,nugiuedum,impoftorium,Dismuifum.nS 
K de  Dis  multa  metiuntur, K pleruni^  pefsima  fenciunt.Et  hos,  quom  omnem  aeta 
lem  in  figmentis  ue!  dei  uel  na  curx, in  rancidis  & puerilibus  contentionibusabfum/ 
pferinr,neip  arent, neq?  feranr,necp  merces  c5mutec,nei5  reip.uacent,neqi  quicqua 
agant  uitae  comodum : miraris  tamen  S:!  egere  pro  fomnijs  fomnia  metere.  D. 
Rem  certe  nouam  aperis  Mercuri.  At  ego  nullos  Dis  gratiores  philofophis  putaba, 
quideiplisquotfdiemagnaqusedam&inouacomentantur.  M.  Remtenes.Im 
mo  uero  ni  ego  IVpe  inter celsiflemj  de  etjciendis  ablegandiscp  pbilofophisdeorum 
s . c .confedsu  cflet.Dicunt  enim  Di  no  efle  e rep.ut  philofophi  mortale  genus  infa/ 
tuenticomodius^  flmplicitatc  ^ philolbphia  apud  homines  uerratura.  D.  Elio  fa 
nedy)hiIofophis,quoddixifti.De  hiftrioibus  uero  & morionibus  tC  id  genus  alijs 
gdaffcrs':'  M.  Antubcneficqsreferendagratiaputasc'  D.  Plane.  MArqui 
nulli  hominu  generi  magis  debet  Juppiter.  D.  Quipotec’  M.  Audillm’ loue  fia 
lim  natum  ab  Opematredifsimularura,fuppofitum(jproillolapidem&iobiecflum 
Saturno deuoranduf  D.  Audiuifane,fedquidturar  M.  Cumeiusicaq;fuT- 
tim  mandanda  elTet  educatio,  lapietes  primo  uin'  mox  Cf  teri  fuo  ordine  rogati  funt, 
ue  louis  curam  fufeiperent : led  alq  alia  caufati  operam  fuam  fubtraxere,  foli  hiiirio^ 
nes, morioes, plani, huius  generis  ceteri, quos  Curetas  S^Corybatas  appellamus, 
faltu  & tympanis  SC  fanica  fedulitate  tum  louem  tutati,  tum  deos  omnes  promeri 
ti funt. Quare  hes  luppiter  6Clibcralitace & munificetia  ptx  omnibus  maxime pro/^ 
fequit.  quainre  quom  aliquSdoaMomo  culparetur, ita  palam  profcfiusell:ligr af- 
fatorum K ficariorum  ope  in  tuendafua  dignitate  dC  falute  ufus  elTet,  talibus  quocp 
fe parem  gratiam  relaturum.  Sed  tu  h$c  minime  cuiquam  efferre  memineris. nam  fi 
hzc  in  uulgus  prodeat,  periculum  efi  ne  gymnafia  & diatribae  in  quibus  ego  color, 
deftituant,8Cpiane  omnes  ad  hiftriones  defcircanr.  D.  Ne  dubita  Mercuri.  His 
enim  quf  dixifti,foIus  ipfc  mccu  in  finu  gaudebo:&  poflhac  philofophos,  quos  pri 
us  mirabar,  uanilsimos  putabo:  bi.  fimplici  admodum  uit»  genere  utartSf  me  quafi 
humani  generis  hillrionem  profitebor. 

Amicus  meus  uir  multae  fuauitaris  hoc  modo  ad  Quintiae  tumulum,  quam  perdi/ 
le  amaucrat,fucdnebat. 

Defleamor  ad  tumulum, foluc  Elegia  comas. 

Myrlia  tuos  crines, pone, Hyacinthe  tuos. 
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Quintia  obit,fcd  non  Quintia  fola  obijt> 

Rifus  obit,obijt  gratia, lufus  obit. 

Quintia  obitjfed  cum  Quintia  dC  ipfe  obij. 

Nec  mea  nunc  anima  in  peiflore^fecl  tumulo  cft. 

Hei  mihi,non  pofthac  decipietur  amor, 

Quoi  macer  crebro  Quintia  uifa  fuit, 

Incp  huius  pofuit  nefeius  arma  finu. 

Arma,  inquam, quae  me  furripuere  mihi. 

Heuheujtrifteiugum  quifquis amoris  habet: 

Et  prius, ac  noricfeperijire, perit. 

Quom  pater  forte  audilTet  duo  celeberrima  efle  in  orbe  terraru  gymnafia,  in  qufc» 
bus  adoleicentes  erudiri  folerettad  Indos  alterum, in  quo  ob  caloris  magnitudinem 
auditoru  aures  lemper  paterent, fcd  uoces  ita  liquefceret,  ut  uel  ftatim  uel  certe  mox 
efflucrcnt:ad  Hyperboreos  alterum,  ubi  frigoris  ui  uoces  adeo  torpefeerent  8C  coge 
lafcerenr,  ut  uix  demum  fuperuenfente  aeftarc  refoluta auditorum  aures  tranfmea/ 
renttcofulebat  Solonem  ad  eorum  utrum  filium  difeipLinae  gratia  mitteret.at  Solon, 
optio  tua  fiqfed  ego  Hyperboreos  malim. 

Poft  Leandri  bC  Herus  infortunium  ferunt  Sefliacos  lucernam  illam  noclurng  na 
tationis  tefte  Anteroti  confecrafle, addico  ritulo.  Anteroti  facrum.  Qui  fe  felicem 
in  amore  probauerit,  hanc  fuccendito.  At  qui  eam  fuccenderiqad  hanc  diem  in- 
uentus  eft  nemo. 

Mufculidomenici,  caduceatore  ufi  fciurojcum  Aeluro  delicio  meo  &C  chartaceae 
fupelleciilis  uindicefcedus  inbatc  uerba  perculTere:  inter  Aeiurum  Myagra  8c  uer- 
naculos  mufculos  tancifper  fcedus  efto , dum  nullam  fupellcdilis  partem  polluant: 
nihii  e'  penuabfumant, rebus  herilibus  abftineant : fin  fecus  facere  aut  fecilfe  deprer 
hendantur.fublatofccderehoftiliterinfenfainfeftaijomniafentiat.Scd  paucis  poft 
diebus  quomdeprehefos  e mufculiscliquot  fepaceum  lychnum  abligurientes  Mya/ 
gra  inusfiffeqarcpobtruncaflenilli  fibi  iniuria  uim  illatam  quereb5tur,&l  uiolati  for/ 
deris  3^  parricidij  iudiciumapud  Cercopithecumimentabant.Necrenuit  conditio 
nem  iviyagta:  fed  ad  die  certis  teftibus  probauitimufculos  nci$  ararenecj  ferere,  fed 
Cyclopiam  uitam  ducere  & rapto  uiuere , necj  fcederi  Gecifle . Quare  mufculos  iu^ 
rccarfos  Cercopichecuspronuntiaait . Mceftiitacp  mures  iudicio abeuntes  fecum 
ipfi  confulcabant  de  fumma  rerum.ium  unus  e decurionibus  state  grandior,  Acci- 
pirejinquit,oracu!um:automnibus  nobis  cadendum,3Utommbus  properefugien- 
dum  eft.nunquam  enim  inter  eos  conuenier,  quibus  natura  difsidiura  indixit. 

Ridebat  philofophum  Pyrrhoniu  Diogenes,  fuam  illam  pertinaci 

ter  tuentemiquom  ille  omnia  ufderi  SC  re  ipfa  nihil  elTe  obftinate  contenderet.  Tum 
Diogenes  fublato  baculo  hominis  humeros  SC  caput  ccepu  contundere.  At  ille  pro.' 
pere  ad  iudices  profedusiniuriaru  agebat.  Vocatus  itaq:  in  iudicium  Diogenes  iu' 
dicesrogabat,ucaccufatorcprcefentefibicaufamdicereliccrer.Id  quod  iudices  faci' 
lepermtfere.Tu  Diogenes,  quid  ais  bone  uir':inquit.an  ego  iniurias  feci  tibi,  an  for/ 
te  facere  uifas  fumC  At  ille  memor  dogmat{s-Prorfus,mquir,iniuriam  non  fecifti  mi 
hi  Diogenes,fedprofecio  facere  uifus  es-  atqscbid  teiniudiciu  uocaui.  Tum  Dio- 
genes: Accufationis, air, formula  audiftis:&ego  me  ultro  faniftifsimo  iudicio  uefiro 
permftto.Mox  eum  iudices  abfoluere  omnibus  fuffragrfs,  quando  no  in  eum  gui  ui 
dcrctur  iniuriam  inruIilTe,fcd  qui  rcipfainiuriam  intulifferjlex  pccnam  ftaruiflec- 

TcxerantdifcipulipalliisCratemcumHipparineconcumbemem.  At  Crates: 
Si  colono  uicem  aut  arborem  plantare  turpe  non  efi , cur  mihi  plantare  horni/ 
ncra  rem  tanto  clariorem  turpe  lit;  Tum  eius  fedatores.  Atqui  hoc  uuigo 

fceduEl 
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tiulgo  fadC  pudendum^  cxiftimatur.  At  Crates,  nec  hoc  profcdlo,inquir,  male  ce-- 
ciderit,  fi  magni  ifli  qui  ucl  Herculem  uel  Pelopem  uel  Cecropem  progenitores  ia/ 
dant, quam  fceda  pudenda  origine  nati  fint  intelligant. 

Citharoedus  qui  ariefua  quxHum  faciebat , ad  aulam  auariKprsccupidiprinci/ 
pispcruenerat:optabatcf  illius  aures  demulcere,  quoipfe  nonihil  lucelli  emulgerer, 
itaq  adiens  prudentem  Sc  bene  dodum  homine,  qui  moribus  fuis  promeruerat  efle 
ptincipi&ciuibu$quamcharil5imus,abcopcrcundabatur,quomaximenomo(ita 
cantilenae  legem  uocanOpolTcc  aures  principis  tenere,  fe  enim  nuperrime  Phrygrjs 
modis  mellitifsima  cantione  paraiTeiadabat-Atuirillefingularisprudemig  uolcns 
tacire  admonere, principe  parum  hocfuauitads  gencreobledari,Nolo,inquir)tebo 
ne  utr  falli . nofier  enim  princeps  minime  Phrygios  modos  amat,  fed  Doricos  tan/ 
tum.Hos  fi  fub  manu  habueris,  non  hominem  natum  magis  allexeris. 

Iners  perditifsfms  defidise  uirpertefusignauiam  fuam,ut  fc  aliquando  excita/ 
ret  coepit  tergus  fuum  flagello  uerberare.  huic  tergus;  peruerfe  facis  qui  currum  in.. 
ftigcs,quom  tibi  equi  inftigandi  fint. 

Pafior  Libycus  cuius  armenta  leo  creberrime  infeftabat,  centum  bobus  feleonis 
dentes  unguesq?  empturum  promifit.  At  leo  forte  fame  uexacus  condicionem  accc/ 
piuied  paucis  diebus  exarmatus  inedia  perfjc. 

Inter  nodem  K diem  perpetuae  funt  inimicitiae , femperep  adueniente  crcpufcu/ 
Io  inter  fe  digladiantur. Illud  uero  contingiradmirabiletuc  neuterumcar,nifiai/ 
dus;  neuter  uincatur  nifi  uidor.  hoc  fcilicet  flatuic  deus  perenne,  ut  agnofeatur  re/ 
rum  uicifsicudo. 

Ad  louis  conuiuium , quod  publice  omnibus  datum  efl  quom  primum  lunonem 
duxit  uxorem,  Perfarum  optimates,  quos  Satrapas  uocar,  magna  frequentia  conue 
nerunt.Erat  inter  eos  Chryfalusprtedmesjaureo  K manicato  pepIo,tiara  etiam  au- 
rea confpicuus,alioqui  multae  leuitacis  iC  nullius  prorfus  homo  confilq . ingredien/ 
ti  huic  multo  faftu,non  homines  modo,  uerum  £C  deorum  plurimi  ex  habitu  mores 
metientes  aflurrexere.Sed  quom  hominis  ingenium,  leuitatemcj  8C  infolentia  lup/ 
piter  perfpexifletiat  ru,inquit,  efto  bambilio.  Protinustj  ueflis  illa  manicata  in  am/ 
plifsimas  alasconuerfa  eft:&  nunc  miferilleuolucerfadus  uolat inter  Holoptera; 
at(j  eum  uulgo  mortales  Chryfalidem  uocant. 

Legerat  quidam  apud  Orpheum,  Node  ouum  hypenemium  peperifTe,  ex  eo  A- 
morem  natu. Sane,  inquici!lc,Orpheusucr!ratematt!git  ;nam  Kamatores  in  per/ 
petuis  tenebris  uerfamur,  & amore  uanius  ac  fubuenianeum  magis  nihil. 

V'ir  paru  cautus,  fed  qui  de  pernicitate  fua  fibi  omnia  pollicebatur,  audierat  Ibleni 
inenarrabili  uelocitaie  circumagi:remq;  oculis  84  fenfu  fuo  meties,  cercii  menda ci5 
putabat  omnes  philofophoru  in  ea  re  probationes . Quin  ad  id  infaniaeperuenic,  ut 
pofito  pignore  fe  curfu  cu  fole  ceriaturu  proficere  tur.ltaqi  praefcripia  die  ccrcammi, 
licet  multi  illudentes  hortarenfutftatim  a prima  luce  curium  pratoccuparennonfa/ 
ciam, inquit, ut  quifqua  me  hoc  fretum  audario  certamen  iniflecalumnieturtautfo! 
fe  hac  occafioneuidu  cxcuiet . Expedatocj  meridie  quom  fol  ad  pare  linea  uenifle 
uiderecur,  ille  difsimuiante  primo  curfu  84  quafi  per  iocu,mox  quanta  poterat  perni 
citate  in  curfumefFufus  foIc  adfquarcadniiebaf.Quc  quo  pernicius  incita  tiustf  fc/ 
quebaf  ,hoc  fc  maiori  certiori^  interuallo  fuperari  intelligebat.Quomi^  illenon  do 
quingetos  fiadios  cofeciflet,  iafol  peracto  medio  caelifpatio  plane  occiderat,finito- 
remep  noftru  peruaferat, integris  uiribus  £4  nihilo  ad  omne  ambitu  perficicdu  fegni/ 
or.At  ille  uirib-exhauliis,luxaio  corpore, uix  animat  capax  in  iradio,pcubuerac,in- 
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fciiiam^  tarditatem  fuam  accufabat , quod  no  antea  profpexiflctj  utres  humana» 
diuinis  nulla  ratione  poffe  conferri. 


CAELII  CALCAGNINI  ORA 

CVLORVM  LIBER* 

Non  tractanda  moues,cur  unguis  in  ulcere  fseuitc’ 

Quom  tcrr€tRhenus,Rhenusciet3gmenaquarum, 

Atcp paludatos  fub  uottice  mifcct afellos, 

Indigenas  Portumnetuos.quidTibris  inundast" 

Intcmpeftiuo  quid  linquis  in  aggere  rupis^ 

Quid  cano  canos  confumis  tempore  crinesc' 

Inconfultc fencx longum  Me tancea laborem 
Apparatiincertisnuncdemumcerta  refarcis. 

Nuncfruftra  RhodanuiTi,fruftra  nunc  denicp  Betin 
Anchora  fratfta  uocastfed  enim  durum  omnia  fatum 
Implicat:6i  Rhodanus  lentum  conuerfus  in  Oenum: 

Et  deploratis  protuberat  liifpida  afeliis 
Talorum  concreta  fegcs.faculanmr  in  orbem 
Quo  furor  & fceux  iubet  inclementia  tedset 
Iniidunt^  altis  in  piftribus.afpera  circum 
Monft ra  maris  totis  fublatis  frontibus  horrent, 

Eccc  autem  fefe  comunt  Nereides  alga, 

Etnobis  Paeana  canum, ruitomnis  ab  alto 
Axia, in  radios  decircinat  uua  racemos 
Antores  tantorum  operumtcui  Pimpla  corymbos 
Noftra  tulit.uos  rurfus  uoluitepenfa  forores 
Hactenus  Italite  nobis  licet  ire  per  oras. 

Vndc  hec  uox  auribus  intonuitt'qu6uc  ex  hypogeo  prodtftille  cocentus?  Acd. 
Sc.parce, parce  occinere.no  uox,no  concentus  illetfedEnehufiafmus,  magni  ac  ue 
ncrandi  Apollinis . Cauefisobftrcpas.  Nunc  enim  nimio  plus  cortina  laborat:  nec 
tantum  mugire  poteft . multi  enim  importunic^  confultores  quotidie  hunc  lapidem 
atterunt  refponfa  expetentes.  A.  Quiduultconcurfusadaras^rquiduepctunti 
Aed.  Magni  toto  orbebellorum  motus, gentes  cohfternarunt:aguncur  itacffpe  ac 
metu  atrocifsimis  impotemifsimiscphumanarum  mentium  tyranis.  Sufpenfi igitur 
fcitatum  uenhin  t oracula  Phccbi.  A-  Ardeo  deflderio  cognoCcendf  qualia  petat 
illi, qualia  ille  refpondeat.  Acd.  Qualia  uero  putas;"  nifi  inepta , infana,  ridicula 
pcrcun(tentur  ilii,in  quibus  facile  fani  nihilagnofcastambitionis , cupiditatis  plena 
arcpi,nro!entis,quibusprorfus  ftomacheristquora  famincerta,tamlubrica,tamfub>- 
fuitan  tia,  quid  uero  dicamC  quom  fibi  84  fuis  perniciofa  ac  pleriicf  in  caput  reditura 
excupianc,  84  qug  accepta  mox  damnent. ufrp  adeduota  hominum  pccnitenda  ubicg 
occurrur.quin  Apollo  ipfeperfepe  indignar , quod  ad  eu  tam  impudentia  referant, 
fed  pulchre  ipfeilludir,infultarcp  84  qua  fi  reponit  contumeliam.Nam  obliqua,ambi/ 
gua, contorta,  multocp  incertiora  refpondere  folewacloi^  ferupo  illos  difcruciari  84 
quali  e cruce  pendere  finit.  A.  Quid  fiuelit  certa  indubitaca84  comperta  ref^n 
dcrejanliccaiC  Aed.  Rifumcies,fednonhaecpromulganda.  A.  Diefodes, 
fi  uelic  ille,an  aulxum  adimere, totum  chorageum  detegerc,omncm9  nubem  re^ 
fponfisqueat  deti’rgei  e;dicrogo  per  illum  ipfum  Apolline.  Aed.  Quipoteplus 
id  poisic^  tu  aut  egof  Vndecni  futura  minus  ilii  futura,aut  magis  prselentia,quan» 
nobisv  A.  Ain  ueroCno  igitur  ferio  aut  cxfidedixitiHe:Quifquis  deuseftKqua- 
cucf  in  parte, totus  eft  fenfus,rorus  eft  uifus, totus  auditus,  totus  anime, totus  animi: 
84  qui  fecula  omnia  illi  praefentia  cxiftimauit.  Aed.  De  deo  quidem  longe  altior 
quscfiio.Na.n  Piato  facile  dixit  deum  indagine  perquirere,  inueniriauiepoireniin/ 
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quam-EtOfiridi  Aegyptio  harc  forte couenianit,qui  ab  oculoru  multitudine  nomen 
accepinaut  loui  Arataeo,  cuius  funt  omnia  plenaiaur  Orphico,qui  eft  quodctjq:  ui^ 
des,quodcuqj  mouernoftro  aut  Apollini  quomodo  illa  couenianqno  fane  uideo.  Si 
enim  Apolline  fole  iure  exifiimamus , en  per  duodena  regit  mundi  fol  aureus  aftra. 
Quili  ubic^  prefentia  omnia  haberer,  quid  opus  tam  cotinua  pernicitatec'quid  tato 
^nlVadUjtot  caeli  plagas  obire, ut  tempora, dies,annos,menfes, horas,  uer,2iiatem, 
autumnum,hyemem,metiatHrautdiliinguat.Icaue!im  habeasipraeterfummuillum 
rerum  opificem  morcaliumq  atcf  immortaliii  rerum  arbitrum,  nemine  effe  cui  ucn-* 
turi  temporis  ratio  confiet.  Quod  fi  quid  cuiquam  forte  huius  numinis  contingat, 
huius  unius  omne  id  beneficium  eft-&  autore  quidem  ac  confencientepoeta  hoc  di 
cimus.Quse  Pheebo  pater  omnipotens,  mihi  Phoebus  Apollo  prtedixit.  Ilie  autem 
pater  omnipotens  is  eft , qui  Nicocreonti  Cypriorum  tyranno  his  uerbfs  fuam  for/ 
mam  expinxit,  Griece  quidem,fedqugnos  ita  latina  fecimus: 

Sum  deus  his  membris  compaiftus,qucIia  dicam: 

Ornatus  cscli  uercexjuenter  mihi  pomus: 

Sunt  mihi  terra  pedes,  fummo  fiant  setherisaures. 

Sunt  oculi  nitidi  fpkndentialumtna  folis. 

Nec  profedo  quifquam  Apollinem  medacij  potcfi  uifimulare,qui  clara  atqs  adeo 
exerta  uoce  mortalibus  fepe  dixit; 

Quid  fruftra  petitis, non  nofirum  eft  fcire  futura. 

AtilliobftinatioreSjfitT  in  ea  quE  negantur  magis  magis c^oblucfiantes,  nondefinut 
refponfa  extorquere couicijs,  $C mouere  no  mouenda:&d  negratis  infaniat,magna 

opima  munera  afferunt:  ut  fcilicet  charius  diTcat  ineptire.  A.  Rem  uideheet 
uobisingraram  infuauemq facientes.  Aed.  Immo gratam K expetitam  8C ad 
helluationes  aditiales^  epulas  noftras  oppido  quam  opportunam , ut  hinc  expo- 
ftuladf  nobis  cum  Apolline  occafio  data  fit:  quibus  fames  internecio  imminebat 
illo  conticente,  nifi  nos  adutum  ab  offuctjs  confilium  cepifiemus:  exornatocfprte/ 
ftigiatore  aliquo  ex  iioftris  popularibus,fiippofititia  perloiiatai^  refponfa  cdidifle/ 
mus.  A.  Opto  ex  his  aliquot  cognofcerejUt  quam  belle  commenta  uobis  proce 
dancintelligammani  fi  quzfius  ariiferit, nulla  mora  eft  61  qua  ducitis  adfum  pari  re/ 
ligione  initiandus.  Aed.  Dies  multos  per  inediam  egeramus,  iam^  donaria  con 
ueliere  cogebamur, Si  flauilTas  penitiores  relinere.  Adibant  enim  fruftra  mortales  o/ 
recula,  Sc  adyta  araneis  obfepta  obmutueraucum  Gallus  quidam  e’  proceribus  mor.. 
bo  laborans  intercute,  quem  ex  crapula(puto)comraxerar,  obefo  uentre,torofisl3/ 
certis, prominentibus labriSjglabrocaluiciOjtorquealioquiinOgnis,  dC  frequenti  fa 
mulitio.  Rogabat  autem  Apollinem,  conftileret:  qua  ratione  fine  morbiprxiudicio 
poffet  gemmatas  lagenas  haurire:!nagnamcpadidmercedempolltcebatur,fcutatos 
bis  mille.Tumnosinfpicietestamopimam , tamq  paratam  prodam  oblatam  nobis 
diuinitus,  diximus  Apolline  diu  fceleribus  hominum  indignacC  refpofa  denegalTc. 
Tunc  demum  eius  motum  pietate  ftatuiirecum  hominibus  in  gratiam  redire  treuer/ 
ti  itacp  poft  triduum  deberer,  a tqdncerea  maiores  uicTiimaslautiorat^facrificia  infiau 
rarec,  in  templo lecnfternium  pararet,  pellibusq  incubaret,  tertia  trinodij  uigi/ 
lia  relponfum  accepturus . Qua  omnia  quom  luxu  barbarico  lautius  etia  infiruxif/ 
feqnos  per  mediam  nodtem  aptifsimo  ufipuluifculo,  fulphurato  nitro  attritoq  cau 
bone  confeci o,eo^  tenui  admodum  funiculo  delibuto, momento  paratas  lampadas 
omnes  accendimus  : ingensq?!ux  prorinusnoclurnas  omnes  tenebras  ablcgauit. 
Tum  e' noftris  quidam  adhancfcaenaniformatifsimuscofpicuo  &LhabitiTsimocor/ 
pore, totus  maniacis  pilis  perlitus,  corona  redimitus,  crmesq  habens  ramentisauri 
aiper{bs,ftelIato  peplo  infignis,  cx  antithalamo  prodffr  expapillato  brachio  cithara 
gefians:atcp  tamen  furtim, ut  uix  agnofcipoirei,hccangufia,fcd  uerendaadmcdum 
uoce  pronumiauit: 

Thefprotios  cineres  Nabatbeaq  lilia  mifce. 

Iunge  latus  catulo,femur  hiatum  iunge- 

Naritiumq  piper  terras  cum  Syrius  urit 
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Clunibusadmoucasrfed  cliincs  dropace  Icua 
Caftoreumcpiinas.tuin  marcula  pellis  hyeiise 
Virus  in  exci  tos  infpiret  nodle  molares. 

Ter(^pedes,bis  terq;  caput  fub  gurgite  Hydafpis 
Merge  irientales  demum  continge  dyotas. 

A.  Concinnum  plane' pharmacum  egregii  medici commenti  ellis . Quid  uero 
j'!lcc'Anhis  acquieuit  ambagibusc'  Acd.  CXuidillchis  acquieuerit,quse  admirare 
tiir  magis  quam  intelligeret.  Quod  unum  licebat  oflentabar,predicabatcp  omnibus 
fe  dignum  habitu  uoce numinis,  tricliniaresqjomnes  crateras,  liragula  & caeteram 
fupellectilem  dono  deo  reliquit  t&C  pro  bis  mille  fcutatisregijs,  ter  mille  elargitus 
eft.  A.  Liberaiiter  fane  ac  pollucibiliter.  Sed  quoniam  me  mire  oblectauit  quod 
modo  enarrafti  oraculum, amabo  animi  acuoluptads  gratia, quando  nihil  agendum 
nobis  uacat  iucundius,alia  item  mihi  cnarra:quo  egopofihacijfdem  Sacris  cofarrea^ 
rus  myfteria  teletam  uniuerfam  edifcam.Adde  etiam, fi  lubee,  eoru  pcrcundtatio- 
nes  qui  oracula  adiuere.Quouirucf  exploratu  habeam,  SCquid  illi  petierinr  5^  qui- 
bus prseftigiis  uos  eorum  uotis  occurreritis,  Aed.  Longi  fubfelhj  rem  petis, nec 
qua  a me  iacile  expediri  pofsit.Sub  compendio  tamen  quaedam  colliga, quae  fi  non 
exaffe,  ex  fextante  tamen  tuae  uoluntatirefponderinttatcg  ita  ut  ie  memoria  obtu- 
lerint,nei^  ferie,ne(|  tempore  obferuato  expromam.  A-  Fac  uiiubetiquicquid 
cnimillud,mihigraiufuturum  puta.  Aed.  Eoriirogarionesedam,  quibusmox 
fubda  reij3onfa,tuco  omni,omni($  emblemate reietSo.  Salue  Apollo, Ikiue  Pxan. 
Carolus  Gallorum  rex  Neapolitanos  inuafurus  feftinat.  Honores  tibi  meos  comen 
do, ne  miier  ego  e dignitate  excidam,quae  multo  mihi  uita  ipia  charior.  Qui  enim  e- 
gofmemagiftratu  uitalem  uitam  agamr^dic  Apollo,  dic obfecro  quid  futuru-r  Quos 
penes  futura  utc1orfa,ut  qua  ratione  exiftimationem  tueri  pofsimimelligam-TuHe 
catombam  expeclato . Eucychus  Numini  maiefiati  tus  deuotilsimus . Cui  nos 
Apollinis  uice. 

Vincent, non  u!ncenc,quifcfeuincercmalunt: 

Sedigitiuenient  Erychreoexsquore  cancri: 

Concha  maris  fias, cui  tortile  fpuma  cacumen 
Ambit:£c.  hirfutum  ne  dedignere  tarandrum, 

Paftoremi^fequi  fub  murice  Palleneo. 

Molltfsimus  etiam  quidam  ex  his  qui  corpore  quafium  faciunt,  dominigratiam 
forma  promeritus,quom  iam  exolefeeret,  Apolline  adiji  his  uerbis.FormoJus  Pha/ 
nius  formofo  Apollini  faluce.IS^robrechaci  cincinni  mei,  ofcuiocp  hoc  pudicolore, 
quod  amates  mille  optarunt  difluauiari,pr6  nefas  ceufiolcufus  fiaccefees  euirefeit. 
Subfifte  Apollo , statemi^  ingrauefcentem  fuffrena . Sentio  enim  me  iam  domino 
uiliorcmpriftinaindicacura  deftimtum.  Baltheolosmcos,  fpeculumcf  famiatum  ti- 
bi dicabo.  per  meam  lunonem  adiuro  delicium  gentium  commendatum  habe . At 
nos  ita  iilufimus: 

I puer  8^  Libyam  8^  molles  accede  Gelonos: 

Qua^  Erycina  folet  uentris  deponere  pondus. 

Hac  feptem  proftarc  dies,no(fiescj  memento; 

Quaeq!  folo  inuenies, mater  linat  ccfypa  fronti* 

Caulis  adoptiuus  thalami  fubfcllia  uincat, 

Suppofitac<$  nuces  lafciua  per  atria  currant. 

Myrceolos  demum  flores  adolere  Napgis 
Cura  fic:&  quoties  primum  uaga  lumina  Photbe 
Suftulerit, fuccide  comas. Sipyleiacp aera 
Admoueas  fi  caeificam  opprime  corda  iuuentus. 

SalaciTsima  dehinc  mulier  plane' tentiginofa,  pruriens  ("ut  aiunt)  uft^  ad  umbi- 
licumtqualetn  comicus  recellicluniam  appe!Iauit,adnos  ucnit  cum  uiteliianis  tabel- 
Kshoc  infcriptiselogio . Sol  qui  terrarum  flammis  opera  omnia  lufiras  quidego  ti- 
bi uoia  mea  fubducam':’ Tu  enim  tacitos  animi  recemjs  illabcris.Mifellaego  totex- 
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perta  uJros  atiarum  muHerum  comendatione  celebres , fola  snquam  ego  eutratos  e- 
incntulatosc}:deprehedj:necplusfane  penitos  quam  bimulitrimuliueintanies.Suc 
curre  huic  defiderio -Doce  ubimueniam  qui  huic uoto  honefiorane5C  mulieribus 
confuetofatisfaciat.Nefineutfraudata  rua  pietate  inteream  Pythie  ApolIo.Turtu/ 
rella  fecomendat,  ex  uoto  phallumiibipoficura.  Ad  illa  autem  nos  h»c  protinus; 

Eft  locus  inter  aquas  &nubigeram  Cyllenem, 

■ Eft  locus  Italiae  qua  prominet  omphalos  ingens, 

Eft  locus  auftrinas  ubi  feruant  horrea  cepas. 

Huc  age  nec  boreas  nec  faeuus  terreat  aufter, 

Nec  fpatiofa  rimefed  nec  finuofa  profundi, 

Ipfa  i^aiem  fubigac  per  deuia  iaxa  Charybdis: 

Donec  inexhauftasiymplegades  irruat  oleas. 

Hic  tribus  acceniis  facies  de  more  lucernis 
Sacra  Lycarcheo:qui  paucis  ducit  cuanteis 
Innemus  Oetzum, penetrat  qua  Cynthia  nunquam. 

Sed  timor  atep  uda  lacies  fquammofa  charadra. 

Venerat  etiam  paulo  ance  perditifsima  auaritia  fenex,  maria  ac  montes  pollices, 
fi  compos  uoii  abiret,  uotum  autem  pugillaribus  hui  ufmodi  exprelTerar.  Argen/ 
teos  radios, aureumtf  currum  tibi  Apollo  argyrotoxe,  Philargyrus  fexagenarius  o/ 
ptar.Sum  mihi  ex  fratre  priediuites  nepotes,  hos  tuis  telis  confige  ut  teHccatobeie/ 
ten  uere  agnofcam.Hzres  ego  tantarum  opum  colofTum  ftatuam  tibi  eleaginum  oy 
lopechiu  plus  minus  dodrantalem  cuficilico.  Si  magna  6^  difficilia  abstepeto,  me/ 
mineris  turpe  eife  a magnis  petere  exigua.T u feculorum  arbiierjCu  temporum  mo/ 
derator.praepropcrum  prspofterupotesefficere,rerumijordinesuariare.Necpro/ 
fedo  id  abfonum,  fi  abftemius  6C  praeparcus  ego  ad  modulum  uiues  Neftoreum 
aiumfuperuixeroifi  proluuiofiK  Afoti  illi  crapula  ocyfsime  fupprimantur.  Adde 
quod  minime  diuitrjs  digni, qui  eas  adeo  intemperanter  prodigut,  quas  ego  femper 
confulnTsime  obferuaui.Quod  fi  hoc  improbum  putas,  ac  Menecratem  popularem 
4neum  eiufdem  acatis  putidum  ac  fordidum  fenem,cadauerorum  piane  limulachrii, 
quem  captare  non  defino,iam^  me  haredem  con!crtpfit(nam  ego  illum  mutuo  ha 
ledem  confcripfi)deiice  cxiucuica  obfecro.tum  ego  tibi  muifi  faciam  congiali  fide 
lia  Philargyri  bene  ac  probe  de  te  meriti  rem  auge,ata:em  ferua.  Rifimusuotum 
fcedifsimi  ienis, pollicita  iliufimus,&i  hacbreuifsimerefpondimus. 

Coruus  ad  Hefperium  quom  fefubduxeritaxem 
Bruma  teget  frondes, nec  reuindemitoruuis 
Defraudare  poteft, longos  licet  urgeat  antes; 

Dona  tuo  cineri  poft  proxima  funera  conde. 

Nccmultos  poft  menfes  magnus  militum  tribunus, roLuftilsimi  uir  corporis  ut  ul 
debatur,fed  hebetifsimi  animi  cum  obfignaiis  apofiolis,  quos  tamen  nos  ut  cateros 
commodifsimoartificioreleuimus  acccfsic.lnhis  hac  deprehendimus-  le  Paan,  se 
Paan,  iePaan.  profecfturusinbellumimprimismihi  Numen  tuum  ptopictumpre- 
cor:ut  deinde  abeunti , redeuntic^  hancuiiam  ferues  rogo-Nam  clypeum  aut  lance/ 
am  nihil  moror,  quorum  iacftura  haud  fane  multo  are  farciri  poteft.  At  quom  nobis 
femel  occidit  breuis  lux , nox  eft  perpetuo  una  dormienda . Expetentiisimum  itaqj 
tui  luminis  homine  fofpitajK  utri  parti  uidtoriaafFulgeredebeat  expedi.  Tumame 
difcrimenomneabIega.foteria  libiperfoiuam,  aurato  cauto  iibi  faciam.  Pyrrhocali 
Iui  memor  uiue.  Nos  ucro  ad  hac. 

Cum  primum  Zephyro  uolucer  confliget  eous 
Nautilus  excutiet  tota  de  fronte  faburram. 

Quo  magis  attiguos  faltus  delphines  inibunt, 

Hocquadrantali  grauius  tege  tempora  cono- 
Nec  CLlices,quamuis  latam  falpinga  mouebunt, 

T e procul  abducant  e'  gurgite  Leneao- 
Nam  donec  uitreis  haftilibus  agmen  inibis, 
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Horridae^  inftrato  procumbent  fpicula  campo. 

Ales  amica  louis  caeli  de  parte  finiftra  ^ 

Sidus  adanteum  geminosi^  aget  ungue  dracones. 

Sed  tu  lecythus  noftras  adolere  memento. 

Perpetuum  maneatcf  tuos  ea  cura  nepotest 
Si  iecus  haec,  uotis  diuos  ucnerabere  feris. 

Quin  K ex  patribus  purpuratis  unus  mulionis  fago  indutus  furtim  ad  nos  ucnit 
ita  confulens.  Summe  Apollo, alterum  expedi.aut  quomodo  ad  fummumfacerdo 
tium  ego  niti  pofsim,niiiiI  omnino  penfi  habiturus, fas  nefasue ineundum  mihi:auC 
cuius  ambire  pofsim  gratiam, qui  eo  iit  euaiurus.Tu  tamen  mihifaueas  malim. ma^ 
chinas  adhancprouinciam  accomoda,(ummi  numinis  loco  8c  pro  loueipfomihi  f« 
turus  pofthac.Interea  (maragdinu  uiiulum  accipe, plura  accepturus  quom  rem  per.« 
feceris. Fauftini  tui  memoriam  habe.  At  nos  tam  bonum  pileem  nadi,necjeum  fpe 
decufsimus,nccj  ccrti  quicquamrecepimusjfedhocbiuio  ufi  fumus. 

Scii  Maomecheam  cupias  excinderegencem, 

SiuePalseftinas  optes  infeendere  pinus, 

Seu  Vaticanum  malispercunderehmen. 

Fata  parant  adicus,nec  te  mora  Ion  ga  fatiget. 

Nam  maris  Euxini  ucmet  bis  thynnus  ad  oras. 

Bis  refluet  magno  reieclus  murmure  ponti. 

Interea  patrias  Carchefiatoilet  inauras 
Qui  fatus  Angitia  corypheo  uertice  fulget. 

Huicage  mattiacos  propera  fupponere  lapfus, 

Obftipamt^  feras  arcano  in  pedore  uulpem. 

Sic  dabitur  liby  cos  demum  frenare  leones. 

Alius  pcrditifsimu  proftitutifsimui^  fcortu  amans  hsc  ad  oraculum  rettulit.  Fla 
grantirsime  Apollo  non  tamen  mefiagrantior.  Pafidaamo,  depereo.  Pafismenec 
deperitnccamat.uel  fac  mutuas  operas  demus,uel  ego  amore  foluar.Serua  hanc  ani 
mam  tibideuotifsimam.  Huius  ergo  ibi  aureum  lychnuchum  cum  fuis  parergis  {Ia> 
tuam  tibi.  At  protinus  haec  Apollo  fuppofititius: 

Daedaleas  conuerre  rotas,  ignemi^  flagrantem 
Vtribus  Ogygi)s  Vulcanicj  abde  camino. 

Et  mediis  rhombum  uibret  fornacibus  iynx. 

Flammofascgfaces  extingue  in  gurgite  hibero, 

Qiia  T arcefiacus  uertex  fub  uefpere  feruet. 

Attrita  emeritis  quom  definit  orbita  bigis. 

Acliacoscj!  finusjfuppoftosq;  appete  nautas. 

Nec  tibi  terrorem  incutiant  decliuia  montis. 

Praedo  ego,prafto  meus  frater  tibi  luppriraet  alas. 

Inde  tuo  generi  plaudet  Memphiticus  orbis, 

Etreperet  Phariae  prxeonia  notaiuuenca. 

Ned  multi dies  abierunt , quom  locuples  mulier  defundi  uiri  defiderio  confeda, 
nec  iam  doloris  patiens, die  noducj  miferrime  uicem  fuam  deplorabat  in  tcmplo.Ita  • 
uero  deOderium  fuum  in  pagella  exprefferat.  Apotropge  Apollo, quid  effietos 
culos  tamdiu  pateris  C quid  inceftari  tefinis^quinfnuifam  mihiuitaadimisc'  quin  ad 
uirum  meumrah  quid  meum  dixi  C qui  cuiufuis  effe  deflit.  cur  non  eo  me  ablegas, U/- 
bi  autfuauifsima  aut  nulla  uita  futura  eft.Quur  inuoca  tus  ille  toties  nufquam  lui  co^ 
piam  facite  At  mc  amabat  uiuens , at  me  delicium  me  animulam  uocabat,  cur  nunc 
ferreus  me  fuo  fraudar  afpcdu-Dic  Apollo  quibuseum  blanditiis  eliciam,ne  me  mi 
feram  femper  deftituat.quantum  mihi  illum  oftenderis , tantu  illum  tibi  holofphyra 
ton  dicabo.  Amores  fuos  comendat  tibi  Lufciniola.  At  Hypobolimfus  ille  Apollo: 
Definenodiuagos  lemurcsinceffere  fletu. 

Vir  tuus  Idalio  texit  de  flore  coronam 
Ante  pedes  Paphiae,  Paphio  latet  abditus  horto. 

Hic  tibi 
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Hic  tibf  odontas  ubi  fpirac  amaracus  umbras 
Chloridos  in  curru,  fulcrum  geniale  parauic. 

In  quo  alternarim  nebulas  iungetis  amantes- 
Mccftus  amor  fi  quis  incumbit  lugentibus  aruisj 
Laetus  amor  Paphio  in  luco  blande  explicat  alas. 

Tu  uero  geminas  aras  fub  rupe  finiftra 
Infirue  regifico  !uxu;quem  lubricus  anguis 
AtSutum  emergens  auido  depafcet  hiatu. 

Mox  ad  perfonatum  hunc  Apollinem  chymifta  quidam  ex  his  qui  fe  Democriti 
fedtatores  profitetur,  rettulit  quomodo  elicium  aurum  euocaret,  aut  pyritem  eliqua 
ret,ita  conformatis  tabellis.  Defultor  SC  transformator  Apollo,  tu  reru  naturae  o^ 
pilexjCU  rerum  uices  tcmperas>moues,mutas,aIcernas,tu  ex  imbribus  frugcs,e  fru^ 
gibus  animam , tu  corpora  producis : quin  tu  homo  hominem  generare  diceris. 
Da,  ut  te  autorc  naturae  opes  augeam,  uilioracp  metalla,  SC  quafi  retrimenta  inue- 
ramauri  faciem  redigam,  aurum^ipfumad  propagandam  uitammeipofculentum 
reddamtda  denft;^  ut  tot  annis  fruftra  abfumptas  opes  farciam.  Pro  hoc  munere  au- 
reos lateres  munus  accipies  . Chryfophilinecemnepreces  te  dignas.  Tunc  Apol/ 
lo  ille  uerfipellis: 

Aftrue  Amaltheum  coniuetoinltminc  cornu, 

Olenij^  tuis  infultent  aedibus  hedi. 

Et  geminis  nati  fuccendant  follibus  ignes. 

Follibus  hydrauli  quales  detraximus  olim: 

Tum  medio  calicianguinos  infunde  fufurros, 

Hyfginumq:  premastne  forte  extuberet  ulcus. 

Cadmia  pompholygis  cum  pondere  mifta  recenti 
Accedat, miftis  aftiua  metopia  iunge: 

Atq?  moiybdense  xeftum  cum  fulphure  condi. 

Sed  cuci  K cyphii  pariter  farmenta  cremato. 

Sic  ftrigmenta  Tagi  preciofo  in  uellere  condes. 

Venit  etiam  aliquando  magni  pricipis  legatus  cum  literis  ad  Apollinem,  quartim 
exemplar  fubi|ciam.  Salue  Apollo  rex  Alexicace.Quom  in  fatis  eiTe  acceperim, ut 
proditoraiiquando  mihi meis  excidio  fit,  ad  opem  prsfidiiim tuum  confugio, 
fi  quo  pa  dio  faci  inclementiadeclinaripofsit . molior  enim  inexpugnabilem  arcem 
ftruere,  quam  neijhominum  cuniculi,  nec^mifsilium  impetus,  necpafelius  auro  onu 
ftus,  nulla  denitj  uis,  nullus  alius  pofsit  euertere.  Tanti  architediun  locu  SC  ratio-- 
nctuisaufpicrjs  approbrari  cupio,  potes  enim  poHesi^.  moles  tuo  nomini,  numinieg 
dicabirur-Huius  uolunratis  nofirae  arram  fcutatos  mille  mittimus.  Maurum  feito  ex 
te  totum  pendere.  Nos  uero  noftroufi  choragiot 
luppiterut  fcirecmcdi}  diferimina  mundi 
Hac  atqs  hac  geminas  rnilit  departe  uolucrcs: 

Somnus  hyperboreis  fi  quando  in  rupibus  illas 
Prefferitraudacem  dubites  ne  immittere  dextram: 

Er  roftrum  roftro  uincire  nectere  pennas. 

His  fuper  artifices, nec  defit  iufta  fupelfcx, 

Ire  iube  citimo  qua  iungicur  exiimus  axis. 

Hiclocus  aptus  erit,hic  arx  iterna  manebit. 

Huc  nunquam  fe  prouehat  Aclias  Orithya. 

Verum  adimas,prorfuS(:p  adimas,  cuftodibtis  ungues, 

Quos  memor  ante  omnes  ornato  haftiiibus  aureis. 

Quin  £C  gladiator  quidam  ianifta  primi  nominis  rogatum  Apolline  uent  r,ut  quo 
artiheio  inuicra  arma  fibi  parare  polTet,oftenderet:  his  ufus  precibus:  Apollo, qui 
screo  curru ireu  caelum  quatis, inuicium  homine inutetis  uiribus  uidcs . Digno  di/ 
gna  arma  comparare  ftiideo  mihuquid  ad  hanc  rem  opus  fit  Apollo  expedi,  taceput 
yulcanijs  armis  uti  pofsim, qui  netf  tragula,  necj  catapulta  perforare  pofsint,  fcd 
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iinpci  fofTus  impcnctrabilisqs  dicar. Hoc  nomine  homines  dcce  fortes  uiros  tibi  i'm/ 
molabo.Haec  Machzrophorus  pollicetur.  Nobis  itaiefpondere  uifum  eff,homi/ 
num^  immolationem  utiliore  elargitionccommutare. 

Non  T emefc,Chalybumuc  ferax  tibi  terra  petenda  eft. 

Sed  mons  a ucftris  qui  longe  difsitus  oris 
Inter  arenofas  fyrtes  fadigia  tollit. 

Hic  leo  conuoluit  clypeo  genus  omne  triuefper, 

Quom  mifcro,ah  mifero  uellent  fuccurrere  fratri. 

At  tu  nodofe  fobolis  tua  fanguine  trage 
Tela^loricaei^  cutem  fuppone  cruentam. 

Nec  mihi  dulce  putes  hominum  dare  corpora  letho. 

Da  potius  totidem  totidem  cum  matribus  hedos. 

V enit  SC  poeta  quida  de  quo  illud  dici  poterat,  aut  inianit  homo  aut  ucrfusfacit . E/ 
rat  autem  conilituf  us  in  fumma  inopia,uerOculos  autem  hos  attulit. 

Cura  mihi  Aonides,  iemper  mihi  numen  Apollo, 

Node  die(^  illi  barbita  noftra  fonant. 

Sed  mihi  quid  frucflus  dulcilsima  barbita  praebent? 

Qua  tandem  Aonides  utilitate  iuuant? 

Pauperies  me  dura  premit,  feiii(^  labores, 

At(|;  arcere  hyemem  uix  toga  farta  poteft. 

Nonne  fuit  fatius  medicas  excurrere  ad  artes. 

Nonne  fuit  fatius  ciuica  iura  fequi? 

Da  rogo  confilium  uotorum  infpedor  Apollo. 

Nam  te  dulce  fequiifed  mihi  egere  graue  eft. 

Nos  infaniam  iniquam  hominis  Ibrtem  miferaii  hsc  reddidimus. 

Quod  iuguiarc  hominem,  quod  defraudare  clientem 
Non  datur,ingrato  nimirum  es  carmine  queflus. 

V'nde  etenim  aut  famam  aut  inopem  producere  uitani. 

Aut  aures  mulcere  hominum  fine  carmine  po fle? 

V nde  tibi  fpes  ulla  uices  euertere  fati? 

Nec  tibi  pauperiem  nec  faeuos  pledira  labores 
Conciliantifed  iure  tuis  contraria  uotis 
Pallas  oliuifera  nunquam  redimita  corona. 

A.  Miram  obledlationemattuliftf  mihi  mirifice  hscuefira  comenta  probo, 
fcd  res  una  ferupum  facit,quonammodo  quom  obfignatas  illi  percundlationes  affer 
rent , uos  faluis  fignis  quae  intus  feripta  erant,  legeritis.  Aed.  At  hoc  nobis  per 
quam  facile,  nam  8C  Alexander  qui  hac  artem  multa  autoritatein  Ponto  ad  Aboni 
muru  profeff  us  eft,  tres  imprimis  aftus  fectatoribus  fuis  imitados  reliquit.  Nam  uel 
eam  cera  partem,qua  poft  fignum harcbat, acu candefacSaliquefadlam  diducebat. 
Tum  ubi  legi flet  rurfus  ca!efa(ftaaaicaram:eam  qua  a tergo  funiculi  fuerat,  figno 
eodem  manente  facile  coagmentabat.  Aut  certo  peculiari  utebatur  collyrio.ld  ex  pi 
ce  berittia,biiumine  ac  lapide  perfpicuo  trito  SC  cara&maftiche  coftabai.Hoc  ignt 
calefacis,  inundo  tame  prius  fuillo  pingui,  figno  applicabar,  ac  fymboli  figura  ex^ 
cipiebat-ldfimiilat<5aruiflet(arebat  auteprotinus)c6moderefignabatIibellos:qui/ 
bus  pcriedis  impofita cerat  denuo,perinde  atep  e lapide,  fignum  idem  imprimebat 
ad  archetypi  fimilitudinem  mire  effidum . Interdum  etiam  calce  in  gluten  conieda 
quouulgo  codicillos  adglutinant,  ate^exhis  confeda  ceu  esera, mollem  adhuc  eam 
admouebat  figno , ftatimcpdetraliebat . Nam  illico  ficcefeit  adeo  ut  cornu  uel  ferro 
potius  reddatur  folidius.  Tribus  his  quidem  ille  comentis  utebatur.  Sed  nos  alia  BC 
commodiora  faciliorabis  excogitauimus,  quaealfas  opportunius  enarrabimus. 

A.  Conditionem  acapio,met5  iam  totum  uobis  in  difciplinam  trado, 
nomen  quod  huic  facramento  adferibo  ex 
hoc  albo  nunquam  adenu 
pturus. 
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^ CAELII  CALCAGNINI  DICTA  Mo- 
ralia (1.VJEDAM  IN  GRATIAM  lOANNIS 
Hieronymi  Monferraci  alumni  fui. 

Nullum  certius  felfcicatfsargumetum,  quam  poffequamplurimos  felices  facere. 

Peruerfa  magnitudinis  £6poteftatis  seftimatioeff,  iniurfis  uires  metiri : quasfce/ 
difsimum  eft  no  repellere, quompofsis.  Illud  amplitudinis  cenum  eft  teffimonium, 
omnes  beneficentia  promereri. 

Wihi  uero  Di  immortales  dent,  ut  a nullo  accipiam, omnibuslargiar. 

Breueaddiuieias  compendium  tibi  propofitumeftjfi  a cupiditate  animum  libera 
ueriS}  non  his  quae  pofsides  addens,  fed  ex  his  qua  putas  necefiaria  adimens. 

Quam  male  comparatum  efi,ut  amicos  tunc  eligamus,quom  agnofci  nopo fiunt: 
tunc  agnorcantur,quom  mutari  non  poiTunt. 

Adulator  tantiiper amici  perfonam  gerit , donec  eam  reludantis  fortunae  aquilo 
teuulferit.Tuncadulatoremagnofcis,quem  amicumputaras. 

Vti  colonus  male  audire  folet,qui  ita  agrum  exhaurit, ut  in  fequentes  annos  nihil 
reliqui  faciat  mefsi:  ita  minime  ferendus  eft  qui  intempeftiua  liberalitate  liberalita/ 
tis  fundum  exhaurit. 

Popularis  flatus  malis  expetendus  eft , principis  bonis.  In  hac  enim  inaqualitas 
atqualiSjin  eo  aequalitas  inxqualis  obferuatur. 

Vt  tibi  mors  ieiix  contingat, uiuere  difee. 

Vt  felix  pofsis  uiuere,  difee  mori. 

At  nondifiicile  eftprincipem  tyrannum^  dignofcere.Hic  omnia  ad  fuam,i!lcad 
publicam  utilitatem  refert. 

Turpe  eft  diuitembenefiefis, pauperem  ofFicfjsuinci. 

Anaxilaus  rex  hoc  unum  regibus  felicifsimumeuenireexiftimabat,  quod  a ne/ 
mine  benefiefis  uinci  pofient. 

Omnibus  in  rebus  uinci  turpe  eft, in  amore  turpifsimum. 

Neq;  faefionis  ordinem  ducas, necf  tefactiofum  dici  uelis;  ne  cum  multis  pereas, 
uel  unus  pro  multis  pcenam  luas. 

Quom  feftus  dies  fuam  hilaritatem  fuasej  delicias  factaret , profefto  autem  labo/ 
res  exprobrareifuos:atqui,inqu!tprofeftus,nifiegolabora{rem,noneirettibiunde 
tibi  placeres. 

Adulator  te  nunquam  triftem,  amicus  etiam  minus  lattum  non  reformidat  rclin/ 
qucre:htc  ut  femper  placeat,  hicutfemper  admoneat- 

Nuila  uidoria  illuftrior  efle  poteft,quam  quom  uitftus  uincit,  uincit  uidor.  Tam 
gencrofum  certamen  fi  tecumipfe  depugnaueris, te  felicem  putato. 

Non  qui  palamtribuitur,fed  qui  fcorfum  impendit,  uerus  honor  exiftimadus  eft. 

Hocgloriadiuiti)spotioteft,qu6dil!2c  etiam  a malis,  htecnonnifiabonispofst' 
deri  poteft. 

Is  princeps  omni  laude  efFerendusinon  quem,red  cui  ciues  timent. 

Ea  conflantia  feruanda  eft  in  uita,ut  mors  neqj  timeatur, necf  expetatur. 

Quom  decreto  natura  omnibus  femelmoriendu  fit ; gratis  mori,  quom  id  glori» 
ofe  facere  pQfsis,merainfanf a eft. 

Mortem  timidi,fortes  ignominiam  reformidant. 

Archidamo  natus  medios  penetrarat  in  hoftes: 

T um  patenaut  animo  demas. aut  uiribus  addas. 

Si  homines  extimefees,  te  pudor  a flagitijs  palam  deterrebit;findeos,etiam  feor/ 
fum  continentiam  feruabis. 

Nihil  ufquam  peenitendum  admittes, fi  tecumipfe  cogitabis,  deos  ubiq;  efle  ate^ 
Omnia  intueri. 

Longe  fallitur  qui  putat  pacem  quiete  melius  parari  quam  bello-  bello  paratur, 
quiete  alitur. 

Fonitu.- 
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Fortitudinis  nulla  plane  utilitas,fi  abiit  iuftitia.  Atii  omnes  iufti  fint,fruftra  forti/’ 
tudinem  expetamus. 

Eft  quod  tccum  paciici  uelim  hofpes,!!  tamen  loco  libero  cuiquam  libertatem  adi 
mi  licet.Sed  quom  paciicendo  libcrtatem,demus,non  demamus, per  te  puto  pacifci 
licebit  nobis.nam8i  leges  ficpacifcuntur,  ficimpcrant,  ut  dum  fcruimus  legibus, li 
bertatcm  tueamur  maxime-C^uare  fi  tibi  libertas  cordi  eft,3ge  padia  fcruato,qu2c  dt 
cimus  tibi.  Quom  primum  intraueris,  oculis  omnia  circunipicias  uelim.Tum  nihil 
prius  damnaueris, quam  ratione  inquifiueris  aiq?  audiueris.C«etera  tc  curiofumeiTe 
nolo.  Addo  illud  ut  cafias  manus  ferues.  Nam  cafiam  metem  aut  oculos  reruare,tua 
magis  interefi  quamnofira. 

Imprimis  te  mentiri  nolim,  tum  nec  mendacium  dicere.  Nam  alterum  a bono  ut» 
ro,  alterum  a prudente  praeflari  oportet. 

Antigonus  rex,quom  impar  hoftibus  cederet,  non  fe  fugere,  fed  utilitatem  retro 
fitam  perfequi  aiebat. 

Antigonus  fugienshofiesmant^hoftibusimpar. 

Non  fug(o:huc,mquit,meuocac  utilitas. 

ludicum  imagines  finemanibus  conniucntibus  etiam  oculis  Thebis  locata?,  rem 
incorruptam  8C  inexorabilem  iufiitia  efic  dcmonftrant. 

Si  generofus  es,  neprecesexpecfia,ut  beneficentia  excrceastcnhicfolquimunda 
radijs  illufirat  fixis,  non  exoratus,  fed  gratis  falutare  lumen  mortalibus  accomodar. 

Hic  Babylon.ied  Sufa  Padi  fiant  mai^ine.  uicus 

Baiflra  nouus.mea  fors  Perfarum  ita  regibus  xqua  eft. 

Scientiaaiufiiuafeiundla,caIIiditasnonrapientiaexiltimanda  efi 

Auaritiam  metropolin  uitiorum  appellauit  Bion  fophifta- 

Auaritiam  SC  ambitionem  elementa  uitiorum  dixit  Timon  Mifanthropos. 

No  eft  iufiitif  munus  homine  occidere, iedprofpicerc,  ne  quis  locus  adficiniurie. 

Vmbrae  longitudo  ad  gnomonem  redigenda  eft. 

Vtftatuabafiniticur,uauirtutumomniumconfiantiafundamentum  eft. 

Non  his  anibus,quas  infiituifti, famam  & nominis  immortalitatem  parare  potes. 
T u Ipecie  Si  uiribus  places  tibi , nefeius  quam  cito  uel  morbo  uel  tepore  rapiamur. 
Genus  ia<ftas,nec  intell/gis  hac  alienae  uirtutis  comendationem  efle.opes  oftentast 
atqui  fortuna,  ut  lubet,has  accomodat  Magnifice  aedificas, quafi  uero  in  haec  actas  ui 
res  no  exerceat.Lfteracura  gloriaris,hec  te  nihilo  meliorem  facit. Alia  tibi,aiiaad  ae/ 
ternitacem  uia  comparandaeft.IuftitiamSi  liberaIitatemcoIe:aIteradeos,alteraho/ 
mines  conciliat.utracj  te  immortalitatis  curru  in  caelum  fubuehet. 

Audader  hofpes  accede,N  te  inuitat.Si  fi  bonus  es,ne  te  hofpitem  puta,  fed  do.» 
mefticum  acuernaculum.  namfibiSC  fuis  aedes  pofuit  N.  fuos  uero  putat  omnes 
probos, omnes  ingenuos,8C  feftiuo  natos  ingenio.  Quare  audacier  accede  non  iam 
hofpes, fed  inquilinemec  te  puta  beneficium  accepifle,  fed  dedifle , qui  occafionem 
exercenda  liberalicatis  N-dederis. 

Memineris  te  maioribus  obfcquia,minoribus  comitatem, paribus  ofFiciu debere. 

Rempublicam  fi  male  gubernaueriSjDisrfi  bene, hominibus  difplicefais. 

Quemadmodum  bonum  hiftrionem  perfonam,quam  eum  poeta  mduie,bene  fii» 
ftinere  oportetific  & bonu  uiru,quam  fibi  fortuna  accomodauir,  tueri  par  eft:  uepo» 
te  quae  interdu  primar3,fecudarum  interdo  parriu,quin  regis  £C  tibicinis  aliquan 
do  perfonam  difpenfat.Ne  uelis  igitur,  quom  fecundarum  partium  perfbnam  agas, 
primarum  tibi  uendicarc:iiel  quom  primas  acccperis,ad  fecundas  defcenderc. 

Vti  cautos  gubernatores  decetjdum  tranquillitas  arridet, ad  defendendam  tempe 
fiatem  inftrumenta  expedire:Sicpar  eft  uirum  prudentemaffiante  fortuna, reflantis 
prsOdia  comparare. 

O felices  homines,  fi  tam  curent  quae  ad  bene  uiuendum  faciunt,quam  qua  ad  ui 
tam  pertinent. 

Tibiluppiteropt.  max.  tibi  Juppiter  xenie  N.  facrificat,  non  thure  aut  uitfttma, 
fed  ingenuo  animo, fed  liberali  uultu  SC  expofito  omnibus  bonis  hoipitio. 

Italus 
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Italus  prouincialisueiis  nihil  interefl,  ex  sequo  utr5(^  amat,  exdp/t, promeretur 
N.  necp  uilum  difcrime  inter  Italum  prouincfalcm($  fecit,  utpotequi  inter  bonum 
maiumq)  tantum  dircrimenfeciat. 

Miraris  hanc  aedium  magnitudincm.non  cft  quod  mireris  hoipcs.non  fecit  N.  a/ 
ni  tibi  fed  omnibus-amplas  uero  effe  oportuit, quae  omnibus  forent  expoOtae. 

Magnae  aedes  fane  feteor,  populi^  capaces. 

Sed  magni  Antoni  non  capiunt  animum. 

Ne  quis  putet  tatasfubilrucliones  temere  inilitutas : ita  maluit  N-  quam  multum 
auri  congerere,  quo  abuti  pofsit  poilericas . Atqui  nemo  eritnepotum  qui  arcam  8C 
airiahsc  ingrediens  non  erubeRatmaioribus  anguitijs  animu  iuum  quam  domus 
fuae  ambitum  praeicribi. 

Tantum  abeft  ut  Publij  comprobemus  fcntentiam,  afferentis  ita  cum  amico  agen 
dum,qua{i  inimicus  fieri  pofsit:ut  multo  magis  approbemus  c5  amico  ira  agendum 
effe, quali  hoRis  nunquam  heri  pofsitsrurfus  ita  habendum  inimicum,  ceumoxami 
cus  fieri  debcat.Hoc  fi  obfcruaueris,ne9  temporarias  amicitias,nc(j  immortales  ini 
micitm  fufcipiendas  putabis. 

Nec  cito  amicitias  admittes,  nec  remittes  temeret  ne  te  alterum  prscipitis,alter5 
inconfiantts  uirio  fuggillet. 

Harpocrati  quam  Mercurio  litaffe  iucundius.Sed  8C  uctercs  Angcronam  colue- 
runt in  templo  Volupisc. 

Ego  N.  N.filius, nepotibus  poftcris^  meis  quicuq;  erunt  expcrpetua  agnatione, 
mando, iubeo^  ut  amicos  ueteres  quos  egounicedilexi,3menr,&nouos  parent,S^ 
cumijs  omnia  habeant  communia  tputentc^  inter  omnem  hereditatem  hanc  unam 
exfmij  precfj  fupellediilem  dmefibi  relidlam . quddfi  fecus  fecerint,  deos  infenfos, 
homines  fentianc  iratos. 

Hoc  uno  filentium  orationi  preftat  maxime , quod  fi  quid  tacueris,  rurliis  cffari 
potes,  atfi  quid  elocutus  es,  id  in  filentiorclabinon  potefi.  Multos  itaq  dixiffe,ne/ 
minem  tacuiffepceniiuit. 

Caue  cuiquam  male  dixeris, ne lattit ia  quam  male  dicendo  hauferis,  maleaudien/ 
do  amittas. 

Audi  multajloquere  opportuna. 

Acquire  dum  iuuenis  es  diuitias,quas  fenex  condias  lapientia. 

Satius  parfimoni*  accufarj,quam  diligentem  ufuere. 

In  felicitate  mediocritatem,  in  aduerfis  conftantiam  tuere. 

Omnibus  omnia  gratificare,limodo  beneficcnda  tua  dignifunt,negratias  uirgj 
nes  proftituiffe  uidcare. 

Cur  tam  timide,  quafi  elephanti  affem  porrigasC  An  tu  nefcis  tibi  N.  adeundum 
effe, cuius  humanitas  poteft  qucmcuntp  qnaniumuis  medculofum  K inertem  excu 
re,  Hofpes.  Acquiquantummeinuitathumanicas,utantSdeterrecautoriias.  Ad/ 
mifsjonalis.  Male  rationem  timoris  tui  inifti,  Hofpes.  QuidniC  Admifsionalis. 
Nam  hsc  ipfa  autoritas  tibi  inuitamcntum  effe  maximum  debet,  quom  ex  N.  fpera 
re  optima  quaecp  debeas : cui  humanitas  perfuadet,ut  uelit,  autoritas  ut  pofsit  large 
omnes  promereri- 

Tuqui  pecuniam  congeris,  quafi  aliam  uic^urus  uitam,  memineris  hanciamefe 
fiuxiffetquod  uero  reliquum  eft,effe  in  incerto.  Aetatis  uero  qu*  tam  praeterrjtjcery 
tam  effeiaduram. 

Philippus  rex  quom  apud  Cheronaea  Athenienfes  fudiffet,  qua  ex  utifroria  fc  pau 
!o  infolentiorcm  rai^um  mtelligerct,!ufsit  ut  puer  fingulo  mane  fe  his  uerbis  faluta/ 
rettPhilippe  homo  es.  Sic  enim  putabat  fc  pone  infolenriam  dedifcere,&  in  memo^ 
riam  fuse  mortalitatisredire. 

Multos  annos  tranfegi, paucos  uixi:ex  ijs  plerofc^  alt}s,nullum  mihi. 

Socrates  Alcibiadi  pleno  futK  fuperbieniiob  ingetesopesS^magnalarifundia, 
propofita  tabula  in  qua  terrae  periodus  cxprefia  erat , percundiatus  eft  ubi  Attica  " 
quam  quom  digito  indicallet  rurfus  queGuit,ubinafua  magna  latifundiafque  quom 
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nufqua  inucniffet,  tum  Bone  adolefccns»inquit  Socrates,  quae  (malum)  ifthxc  de-» 
niennaeft,his  agris  adeo  fuperbire,quiin  nulla  terra  parte  coorpiciamurC 

T um  externos  adulatores,  tu  maxime  teipfum  adulatore  tibi  reformidare  debes» 
ISIam  csteri  quidem  interdum  abs  te, at  tu  ipfc  nuiquam  abeffe  potes. 

Aiunt  lamias  fine  fpecillis  nihil  intueri  pofie . hxc  fumunt  domo  egredientes,  rc/* 
dcuntcSjdcponut.Nihil  itaqj  mirum  fi  rifui  omnibus  funi , quem  externa  perlpeda 
habeant,  domeftica  & familiaria  prorfus  ignorent. 

' lufiurahdum  nemini  deferco.nam  fi  bonus,  uel  abfq;  iureimando  ei fides  prafian 
da  eft.SinmaluSjperiuriumnon  extimefcet:K  te  Di  pledent,fi  fidem  habueris 
; Elige  optimum  ac  laudatifsimum  uiuendigenus,nec  difficultate  deierreare.UIi  e/ 
nim  facilitatem  conciliabit  aiTuetudo. 
r Priuiquam  deos  falutes,  crepidas  abllergito. 

‘ Solisradiumnecaptato. 

Oculos  ne  perfricueris. 

. Horreum  ne  pice  perlinito. 

Duobus  locis  impune  loqui  potes,  uel  quom  tibi  uel  quom  ueritati  obeft  filentiu. 

, Prarclarum  eft  fufeipere  inimicitias  ut  amicitias  tuearis.tand  enim  cft  ara:citia,ut 
uel  inimicitiarum  periculo  emi  debeat. 

Interdixerat  N.  aditum  malis,  bonos  tantum, id  efl:  ingenio  fuo  Omiles  admittes. 
Sed  illi  fibi  alia  uia  aditu  aperuere,  Ocinterpretaii,no  hocefie  liberalis  hominis  mu/ 
^us,paucosadmittere,pIuresexcludere.C^are&C  hosadmictendos  exiftimauit  N, 
no  tanquam  fuos,fed  tanquam  uel  homines  uel  hofpites.Proinde  8C  uobis  mali  iant 
Iicetaccedere,umlicet.Sedutuobis  apud  bonos  bene  fit, dcdifcice  amabo,  effema^ 
li.Nam  bonis  malisc|  difficile  eficonfortium- 

Hofpcsnonhofpcs  N hofpitemnonhofpitemagnofce.Atcfhocacni^afine/^ 
fcis,  accede  propius,8C  quid  illud  fi  gmficer,non  oratione  Ccd  atfiione  percipies. 

, Alt)  feipfum  nofcere.cgo  feipfum  ignorare,puto  felicifsimum.  Si  te  ignoraueris, 
eris  minus  infelix, fi  te  noueris  minus  fuperbies. 

Cpnniuerc  plerunc^prtcfiat  in  rebus  humanis.  • 

Liberalicas  parit  delictas,fed  eas  educat  parfimonia. 

Neeparfimonia  fine  liberalitate  laudari , nec  liberalitas  fine  parfimonia  diuturna 
effe  poteft. 

Mores  feculi  difsimulandi  magis  quam  effingendi. 

Si  mores  feculilaudauer{s,difplicebist{bi:fi  exprobrauerisjCseferis. 

. HjforeSjnecpadulatorc.nec^morofumadmiferint.Vtercf  enim  odiofus. Ille  dum 
n{miumomnibus,illedum  nimium  fibi, placere  contendit. 

Illa  uoluptas  uera  uoluptas  efi,qu3e  nunquam  efie  definit  uoluptas. 

Nulla  fecula  fuis  temporibus  acquieueruc,Iaudarunt  traniada,  optarunt  meliora. 

Heus  tu,ncproperes:fubfiftedum  tccumpacifcor:Siinuiduses,fimorofus,fiob/' 
iredator,abito  procul,  neuc  hunc  locum  incefiaueris . hic  charites , hic  lepores,  hic 
limplex  colitur  uoIuptas:qutbus  iocis,comitate,S^  urbanuatelitamus.Attu,beu5  tu, 
tibi  dico,  qui  fuffircinacus  curis  dC  graui  fupercilio  rantu  inanium  cogitarionu  lecum 
conuehis,auc  flede  alio,  aut  onus  deponeinfenfum  tibi  dC  nobis . Quod  fi  mala  mes 
te  huc  adegerit, ah  tunc  te  miferu,cui  bis  eft  pereundu,SC  ruo  fato  8C  noftris  deliciis. 

Caue  te  infelicem  dixeris:  dic  incontinentem.  Felix  enim  eft  quifquis  didicit  for»': 
Cunx  fuae  acquiefeere. 

In  emporio  amicitia  non  auro  aut  gemmis  licitamur . Paratum  tibi  eft  quod  im/ 
pendas.amore  amorem  rependimus. 

Nifi  tutecum  moleftias  attuleris.hic  hilaritatem  inuenies. 

Heus  tu , tibi  dico  qui  onuftus  & fuffarcinatus  ingrederis , longe  longe  inquam 
onus  abtjce,priulquam  ingrediare.Quid  circunipicisCquafiuero  tu  nullum  pondus 
aduehas.  An  tuipfe  non  fentis  te  ambitu,  te  immodica  cupiditate,  te  immodica  Ubi' 
dineiaborare.Hailintquas  teiubeohincprocullarcinasrummouere.Nam  N.  fecir 
ntatilocumdicauit. 
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At  tu, qui  huc  aduenies  belle  te  putas  ratione  inijire,meditatus  fcilicet  quid  pri 
inum,quid  poftremu  loquareincfcis  te  praepofteram  ratione  inij  (Te.  Nam  libi  pri- 
us meditandum  eft,qmd  primum  quid  poftremum  taceas. 

Si  putas  nos  gratis  amore  fcenerarhlonge  aberras.  Merced emjfed paratam,  fed 
qua  nulla  maior  e(repotcft,appetimus.  Amore  fcilicet  amore  fccneramur. 

Animi  magnitudo  ita  colenda  eft,  ut  ad  prteferiptum  prudetis  colatur . Nam  fi 
quando  ab  eo  difceirerit,magnirudo  animi  eifedefinit. 

Omnes  quidem  homines  ad  nominis  aeternitate  aipiramteam  pauci  magnitudi 
ne  rerum  gefiarn  parant : nullus  aflequitur,  nifi  qui  Icpia  5C  papyro  immortaliia/ 
tiritelicauerit. 

Si  uiolandum  eft  ius,promeredi  hominis  caufa  uiolandum  eft:  caeteris  in  rebus 
pietatem  colas. 

Nufquam  pertinacia  feruanda  eft, nifi  ut  feruetur  officium. 

Tunc  pertinaciae  locus  cft,quom  in  periculo  uerfatur  officium. 

Quom  lummam  confiliorum  iniueris,  hanc  ita  tueare,  ut  tamen  tcmpeftatibus 
obiequare. 

Prudens  eft, qui  in  felicitate  amicos  inueninfelix,  qui  in  rebus  aduerfis  amicos 
experitur. 

Nufquam  tutius  opes  reponas,quam  apud  amicos, qui  amicitiaetitulumereanf. 

Si  tc  populo  dederis,  te  multicipitem  belluam  traclare  memineristcui  quom  cu/ 
mulate  iatisfeceris , nunqua  tamen  fatisfadum  putabit  fibi . Q,u6d  fi  nbi  malueris 
uiuere,plus  quietisjgloriae  minus  tibi  propofitu  puta.  Nam  gloriam  dC  quicteaffe 
qui  tam  facile  eft, quam  medi|s  ftudlibus  non  agitari. 

Qui  fe  nemine  habere  inimicum  profitetur,  is  fe  amicum  neminem  haberepro/ 
fiteaturnecefleeft. 

Regium  eft  male  audire, quom  benefeceris. 

Si  quid  per  laborem  rede  feceris,  labor  cito  abif,re(fte  fatftum  nunqua  abftedit. 
Siquid  rurfusper  uoluptate  nequiter  feceris, uoluptas  cito  abibit, ncquiterfadlum 
emper  manebit. 

Otio  qui  nefeit  uti,  plus  negocij  habet, quam  quom  eft  negociu  in  negotio.nam 
cui  quod  agat  inftitutumeft,  nullo  negocio  id  agitjftudet  ibi;  mente  ate^  animum 
deleclat  fuum.O  tioib  in  otio  animus  nefek  quid  uelit.  Hoc  fde  eft;nccg  domi  tunc 
nos,  nec  militie  fumus.Imus  hucjhinc  illuc,  quom  illuc  uentu  eft,  ire  illinc  lubet.In/ 
certe  errat  animus  prsrer  propter  uita  uiuitur. 

Nemini  fraudi  elfe  deber,  fi  leonispelli  ex  qua  ueftis  confici  no  poteft,uu!pin» 
laciniam  alTuerit. 

Deliberandum  eft  diu,  quod  ftatuendum  eft  femel. 

In  curfuue!ocior,in  confilio  tardior  uincit. 

Nemo  l2ditur,nifi  qui  felsfum  putat. 

Si  quis  te  beneficio  ornark,SC  tu  tibi  iniuria  factam  putes, iniuria  acccpiftt;  tut^ 
fus  fi  iniuriam  obtulit,nec  tu  tamen  iniuria  agnofeas,  no  eft  quod  dc 
iniuria  querare.nemo  enim  iniuria  accepit,nifi  qui 
animo  praclumpfit  iniuriam. 
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cagnino  Protonotario 
apoQolico. 

C V E R S V s XLtj  breuitatcm , atc^  annorum  concitata 
curricula,  plerique  uererum  fibi  duxerunt  egregium  ac/ 
que  excellens  ftatuarum  monumenta  collocare,  6C  elo^ 
gr)s  marmora  infignire,  quibus  uirtucis  Si  geftorum 
A memoria  propagaretur  in  pofterum;  nec  quicquam 

popularis  adulatio  tyrannis  potiiitconicrrc  grandius, 
quam  publice  8i  collatitia  ftipe  eorum  imagines  propo 
nere . Populus  Romanus  lapide  numidicomagni  Car- 
farisfunus  illuftrauit.  Artemifia  coniugfs  de^derio  con 
fe^la  memoratifsimum  illud  opus  di  inter  feptcm  orbis  miracula  celebratum  con 
ftruxit , in  quo  egregtj  opifices , 8C  ftatuari)  primi  nominis  elaborauere . Quotus 
tamen  quif<$  C.luliumagnofceret,  nifleius  commetarij  legerentur,  haberentur^ 
in  manibus  qua:  nobiles  hiflorici  defummahominis  uiriutc  literis  mandarunt, 
lampridem  omneMaufoli  nome,c  rebus  humanis  excefsilTettfed  iilud  ab  iniuria 
obliuionisThcopompi  uidloria,KTheode(5ti  carmen  afleruit-M.  Varro  ille  om^ 
nium  doctifsimus,quonontemere  alius  plura  confcripfit:  SCfi  adhuc  uiuens  in  bi 
bliotheca  Palatina  fiatuam  meruerit:  licet  hominum  primus  auream  fiat uamS^  fo 
lidam  Gorgias  Leontinus  fummus  artis  oratorig  magifter  Delphis  in  templo  fibi 
pofueric:fuamtamcimmortalitateuter<5acceptamreferrlitcris-Debilia(mihi  cie/ 
dite)  funi  lapidum  atij  aris  monumenta.  Videmus  enim  ea  non  temporum  mo^ 
do  contumelia  obnoxia, quaprocuidubio  omnibus  rebus  nofiris inimica atep 
infenfa  eft:ucrum  innumeris  fortuna  i<fiibus,ruina  adificiorum,tyrannorum 
feuitia , hoftium  incurfibus , ignium  incendijs  propofita.  Ita  eft  proiec1'o,iia  eft: 
nihil  inanius , nihil  imbecillius,  nihil  eft  illis  infirmius.  Sicyone,  ubi  femper  fuit 
praft2rifsima  Mercurialium  officmajUifebatur  Arifiratus  mcurruui(ftor,nobile 
opificium  difcipuloriim  Melanthi , qui  in  eius  arris  excellentia  cateros  facile  fu^ 
perauir.  utx  propter  operis  praftantiam,  patria  libertatis  afiertores  pedibus  eius 
intra  carrucam  latitantibus  pepercere.  Solebant  eriam  prifei  ftatuis  demere  capi- 
ta, fuaqj  illis  accommodare.  Dicant  (oro)  Rhodrj  teftimonium,  & fi  poliunt  mi/ 
hi  explicent,  in  quot  effigies  iuus  fe  uerierit  Apollo , quot  mortalium  foimas  in/ 
ducrit,qui  etiam  aliquando  fuit  Neroiut  iam  aque  ftatuarum  metamorphofis 
credenda  fit , ac  Pythagoras  animarum  metempfychofim  exiftimauir.Quamob- 
rem  fatis  liquet,  ficuti  ego  arbitror,  quam  leufs,  quami^  tenuis  ea  fpes  fit,  qux  in 
imaginum  diuturnitate  locatur;quando,ut  illeinquit,  mors  etiam  iaxis  marmori/ 
bus^  uenit . Vnum  mihi  uidetur  remedium  funeris,  & noftrae  infirmitatis  folari- 
um,!iterarum  fcilicet  theiaurus:quo  dempto,  nefeio  quid  reliquum  fir  communis 
omniu  calamitatis  expers. Sed  no  fumus  prcleclo  tam  Dis  inuifi,ut  id  uolapratis, 
quod  in  tantis  malis  unufuperat,ademcrint.Neq;tame  ibo  inficiaSjperfepelibro- 
rum  fuiffe  naufragium,  K nos  identidem  autorum  feciileiadturamiquandoqui/ 
dem  peruulgatum  eft,in  rebus  nofiris  nihil  unquamtcriusfelicitatisnumeros  ar- 
t/giffe.  Id  cerre' mihi explorariftimumeftihoc  unum  efiecommediisimum  lutifsi/ 
mum<^  mortalibus  immortalitatis  comparanda  inftrumcn  tum:  quod  necui  rem/ 
peftatum,  necuentorum  turbini,  nec  tyrannorum  impotentia  fuccumbat.  Fsccf/ 
iant  enim  procul, qui  in  ingenia  aliquando  fauirum  clTe  aiiti:mant-Non  tanti  fu- 
mus 
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mus.utcadiuihsc  partfculaaurje nobis  fubijciatur,ciusue partus  a nobis pofsit 
offendirqui  temporis  minas, acc^  scui  morfus  nunquam , aut  certe’  rarifsime  refor/ 
midat.  Vrbes  defolantur,  arces  corruunt , turres  prolabuntur ; SC  ut  paucis  abfoL 
uam , quicquid  hominum  manibus  conficitur,  interit . Ingenif  &uirtutis  monu/ 
menta  fiunt  fempiterna : atcf  ffs  uerus  honos,  SC  certifsimagJoria  potefteompa/ 
rari.  Quod  ego  fepiusmecum  rccenfens,  eos  felices  duco, quibus  contigitexceb 
lens  feribendi  materia , unde  fibi  nomenconfequantur:  eos  uero  felicifsimos,  qui 
fecerint  feribenda , SC  in  omnem  cetatem  memoranda . Id  enim  interefi:  inter  cos 
qui  faciunt  SC  feribunt  celebranda,  quo  ab  Olympionice  diftatprxco.  Hic  decer/ 
tat  in  harenaSCpuluere,  hic  fecurusiedetthic  uiribus  aduerfum  fibi  pugilem  fu- 
dore  perlitus  expugnat, hic  membris  integer  magna  uoce  uictorem  decIarat.Pro/ 
cedit  tamen  uterq;  in  pompam  conipicuus,  baud  pari  tamen  conditione,  hic  Icm/ 
nifcatus,  hic  tuba  infignis.  huic  omnes  applaudunt,  hic  uni  applaudit.  Occupauit 
uero  animos  fere  omnium  mortalium,  inuidianean  fngratudo  Ot  nefeio : utma/ 
lint  caedes, bella, excidia, miracula, etiam  Icelera  literis  mandare, unde  nihil  Rtpo/ 
ftcris  emolumenti,  quam  fummorum  hominum  laudes  prsconiat^  conferibere: 
qui  inter  cateros,  grauitate,  moribus,  & fapientia  pramterunt : unde  exemplar 
K effigies  quaedam  imitabilis  pofsit  effingi.  Mitu  eft  enim  quam  animos  ad  rc(fte 
agendum  alliciat  magnorum  uiroru  exempla.  Ingrati  profedo  ingrati  fumus,  qui 
beneficia  aetatis  no  agnofcimus.Quod  uitium  ego  femper  fui  deteftatus,  SC  nunc 
longe  refiigio  .Confcius  nanq;  mihi  quantS  Calcagnino  eminentifsimo  Protono 
tario  debeam,  cuius  munificentiae,  SC  excellenti  largitati  quicquid  fum,  quicquid 
fapio,  quicquid  intclligo, poli  deum  optimu  maximum  libe  tifsime  profiteor  acce/ 
ptum : cflem  inhumanus,  eflem  ferreus,  efiem  adamantinus,  nifi  aliqua  ex  parte, 
quado  beneficiorum  eius  in  me  magnitudo  prohibet  omnino  gratu  uideri,  animi 
ialtem  non  undecucp  ingrati  tcftimonium  prsbere.Nara  quis  me  expiarcttfi  tam 
celebrisuiri,tamdemebenemeriti,laudes,SC  egregiafacinora  impie,  ne  dica  im,' 
pudenter  prae  teriremiqui  plurimorum  ftemmata  attingo,nec  fj  ad  par  gloriae  fafti 
gium  prouecli  funt,  nec  eorum  cuiqua  aeque  audioratum  me  cefeo.Quamuis  ego 
!s  fim;quem  necp  beneficia,  neccomoda  praeter  officium  impellant  ad  cmufquam 
laudes  fimulandas . Verz  uirtutc , SC  bonitate  non  perfonata,  permoucor . Cuius 
nue  etiam  fulgore  inuitatus,fummt  uiri  laudes  aggrediort  quarum  mihi  difficilius 
eft  exitum, quam  principium  inucnire.  Ea  tamen  utar  moderatione, ut  facile  om/ 
nes  intelligant,non  mihi  copiam,fed  me  copixdefuifle.Nec  quifquamlexiftimet 
me necefsitudini aliquid induliilTeifatius  fuerat filentiura  tenere,  quamfponre 
metiri.ncc  amor  obftrepit  iudicio,  immo  uero  eo  uehementius  amOjUenerorjady 
mirorcp  homine, quo  ueneratione  atq;  admiratione  digniorem  duco.Id  etiam  exo 
ratum  uelim;  ne  cui  nouum  uideatur,  aut  mirum:  fi  eum  hominem  laudibus  eue/ 
ho,  cuius  laudes  mese  funt,  8C  in  totam  familiam  deriuantur  • Exploratum  habeo, 
uixquempiaalienaslaudes  sequisauribusaccipere.  Quis  uero  eum  patiatur, qui 
fecomendarenondefinatfNon  meum  hoc  exemplum, non  primus  hocinftituo: 
auetuftare,ut  C2tera,muiuamur,  C,  Ctefarluliam  amitam  proroftris,  Auguftus 
auiam  laudauere.  Nero  qui  primus  omnium  imperatorum  aliena  eloquentia  indi 
guiffe  dicitur, Claudij  memoriam  uerbis  illuftrauit.Nec  cuiquam  datum  eft  crimi 
ni  laudes  familia  recenfereiSCfi  ille  pro  defundtis  minusinuidia  fubierinttnoftrae 
pro  incoIumi,ac<^  inter  mortales  agete  accipietur  forfitaninuidiofius.Sed  Domi 
tianuspro  fe  in  fenatu  orationem  habuit:  de  fuorum  laudibus  Caciliusbibliothe 
cam  dicaturus  egit.Quaergo  ucniai]limeruerut,curmihidencgabitur*Ego  equiV 
dem  iiuidulorum  SC  maleuolorum  calumniasfus<f  deq  faciens  bonorum  iudicio 
cotenCusaufpicabor.  Sedit  in  omnium  animis  harcopinio,tribus  omnino  felici/ 
latem  conftare  animantumiuirtute  fciliceqbona  corporis  habitudine, ac  fortuna. 
Virtus  fine  comrouerfia  fibi  principem  locum  uendicat,  SC  ucluti  fumma  in  arce 
fedem  pofuit-  Cuius  apicem  priufquam  attingamus,  luftrandi  funt  cateri  omnes 
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anfractus,  quofcuncp  ualetudo,K  fors  occupat . Antiftitts  utique  mc'f  uenerabilis 
tam  conflans  uah'tudo,ram  firma  fanitaSjUtueI  hoc  fit  pofjTsimum  indicium  fum^ 
mxinuitatnoderationis.uidemusenim  picrofqjcx  ut<flus  intemperie  in  grauifsi/ 
mos  morbos  incidere,  SC  uitse  periculum  fubire . Calcagninus  uero  nunquam  mi^ 
hi  abfcp  laudis  praefationenominandusiam  multos  annos , Dis  benefauentibus, 
uiribus  8C  corpore  integer,  praeter  leuifsimas  quafdam  flomachi  fiucfluationes  ad/ 
uerfi  nihil  expertus : quod  poffet  aiiquibusmiruinuideii  .Raris  enim  utitur  de 
ambu?attuncuL's,nifidoniefticis,  ob  farcinam  occupationum,  quod  fi  quando  fo- 
ris cft,  (emper  fere  equo  uchitur,  neccurfu  quidem  incitato,  qualem  corporisin^ 
columitasdefyderat.Atqui  bis  die  uefcicur  cibo  perfacili.nec  fine  maturitate  man 
fo,  tanquam  arbitrio  medici  afsiftente.  Qui  ficu  t omnibus  in  rebus  circunfpeclif- 
fimuE,  dexterrimus!^  eft:  peculiarem  libi  antidotum  quandam  praelentariam 
ptauit.  Vtiturnancf  creberrime  aloe;  quam  adeo  fibireddidiiiamiliarem,  urnon 
iam  id  inglutiar,  ceu  mos  cateris  in  catapotia  circumfcribentibusrfcd  ore  peni- 
tifsimo  emoilieas,ne<^  amarorem  detreeSans,  uim  illam  catharricS  in  mentis  ufej 
adytumfinat  pcnetrarejqaod  effe  mirabile  prouidentis  argumecum  crediderim, 
lam  uero  forme  decor  plurimu  e'  cglo  dicitur  trahcretiicc  ullus  unquam  fuit  defov 
miis  imus,  atep  optimus . Diurnus  enim  ille  fpiritiis,  quo  maximus  opifex  corpo/ 
rafolet  uegetare,quato  eft  defscatior  &:  fynccrior,co  fibi  digniorem,c!ariorem^ 
dcitinat  carcerem . Certe  Homerus  omnium  rerum  fcientiisimus  Therfitem  fil- 
um deformitatis  no  arccirerct,nifi  magnum  malum  foret  deformitasiqui  alibi  pul 
chritudinem  rarum  dei  munus  appellitat  .In  conuiuijs,  inquit  Plato,  inter  felici./ 
tatis  uota  formofum  cfle  computabant . Deum  ipfum  profecto  pukhcriimumj 
uenuftirsimumcj  credi  par  eft:  8C  eius  opificium  a perfecta,  abfolutacg  elegantia 
m.undum  appellauimus.  hoc  munere  ita  prjtclarirsimus  Annflesmeus  enitet,  ut 
uere  cius  eftigies  ingenitam  illam  animi  maieftatem  prcdat.Eft  enim  magnifica  d» 
gnicate  citra  omnem  famineam  mollicieminfig.nis . Qi:x  ilium  non  modo  con/ 
lp!cuum,uerum  Kucnerabilem  reddit.Nemohominem  intuetur,  qui  tacite  quo/ 
dam  defydcrio  eius  amicitfambeniuolentiami^  no  expetat.  Corpus  ei  procerum, 
rarum  K relicinum  capillitium,  uultus  blanditiis&lcporc  non  fine  grauitatea- 
jiiabilis, oculi  uegeti,os  prefTum,  paulo  labia  prommu!a,fubnixum  pecflusjucnccr 
fubfidens . crus  rotundum,  £C  pro  corporis  amplitudine  robuftum . pes  decens, 
nullus  artus  difpar,  nihil  noadana!ogiandirpontum.Q_uodaiicad  corporis  c«af- 
fitudinem  attinet , pinguifsimis  habitifs!mfs4  macilentior,  macilentis  pingujr.  •. 
Sedprat  catterisinefl  quidam  decor,  quidam  latitan.s  omnium  Gratiarum  afha/ 
tusiquilongemeliusfentiri,  quamexplicaripotefl.  Omnibus  prxtereaalrabil/s, 
beniuolus,  benignus,  fuauiuerborum  illicio  omnium  aures  permulcens.  Vidie/ 
go  plerofcg  ex  loquentis  ore  pendulos,  &:  admirationis  magnitudine  filentes.  uti/ 
turnanquelcntentiis  electis,  uetbis  non  proculcatis,  periodisrotundis.Egoipfe 
me  oculatum  teflem  facio, in  eodem  aigumero,feu  mauis  rhetorum  more  thefin  dt 
cerc,eum  repentepiurimas  fententias,£t  multijugas  orationes profudisferquom»^ 
cxijs  aliqua  prompfcrat,  ut  elegantius  aucterfiusnil  poflet  cominilci.tam  argute 
ac  ingcniofealiam  fubdebat  annedebatep , ut  me  plurimum  falli  agnofeerem,  qui 
nihil  meliusexpedtaram . Addebat  pronuniiatiomagnum  decus  , fonora,argu/ 
ta,gra uis,  necj  incitata>net5flaccercens,  clara, mellea, alliciens,  at($  auditorem  tc/ 
nens,  qua  nunquam  te  fatis  imbutum  crederes  - Optares  te  aurem  fieri  uuiuer/ 
fum,ut  lingua  illius  tam  beatos  concentus  uberius  imbiberes.  Hac  efr,  qua  lunv 
mt  reges, magni  principes, maximi  pontificcs,bona  deniep  pars  orbis  Cetenta  eft. 
Hac  eft  qua  totrjuga  lices, controuerria,fimu!tates,{cdaca  funt-Huic  debent  ur- 
bes, ciuitates,  exercitus,  cuius  exorabulis,  Icgationibuscpleruatifunt.  Plura  dice- 
rem, nifi  eius  modefti3m,S4  uerccundiam  offendere,  queucrifsimas  de  fe  laudes  d i 
ciprohiber.Sedpoftquam  corporis  faciem  tra ctauimus, de  fortuni.s  dicendum  !u- 
pereft.  Illuftrent  ne  dignifsimum  Antifticem  meum, an  magis  iHuftrcmur  natales 
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^egij)  non  facile  dixerim.  Franeffeo  patre  equite  infigni,  magnis  honoribus 
perhinifto  natus,  e'  Caicagninorum  nobilitate;  quae  licet  per  fe  fatis,  SC  uetufia  O/ 
rigine,  &C  fummatum  uirorum, quos  genuit, pracftantia,  oppidoruni>quibus  do 
minatur, imperio  polleat:  magnum  tamen  adepta  eft  ornamentum , fimulac  in  far 
miliam  principalem  Ateftinorum  per  affinitate  fefe  inGnuauit.  De  qua  ideo  pau- 
ciora loquor : ne  ipfi  mihi  uidear  blandiri, & (ut  diamt)  palpum  cbuudcre.quod 
fi  Calcagninum  unicum  celebrare  graueeftrquanto  id  mihi,  in  cunctorum  laudi- 
iusforet  difficilius.Quare  properanti  alid  progrediendum  eft.  Diuitias  dari  fer 
creto  quodam  deorum  iudiciOjquodnequeatconfequihumanseconiecfiira  menr 
tis,  multi  exiftimarunt;  £C  profedfo  nemo  opibus  fuipicitur , qui  aut  parentum  inr 
duftria,  autfuanonfitconfpicabiiis  • Nam  id  quam  tarifsime  accidit,  iitcuinecp 
ingenium  eft,  nccp  gratia,  aut  diuitias  pariat,  aut  partas  noriteonferuare.  Quanr 
tum  etiam  ea  opinio  probanda  fit , neicio;  qus  fortunas  inter  mala, 8«^  calamitates 
hominum  computat.Facebor  equidem, fi  malo  uiro  diuitigcontigerinnillicoperr 
peram  ac  pernitiofe  adminiftrari  fo]crc,K  fubinde  ad  quaidam  flagiria  fieri  inftru 
menta . Malas  autem  elTe  confiantifsimediftirebor:  ficuti  naufragium  facere  ne- 
mo naui , fed  nauiculatoris  aut  mfeitis,  aut  ignauiae , aut  profeifio  uemorun  uio/ 
lentiae  imputarit . Ita  propemodum  habem  diuitia: . Reguntur  enim  ipfae  non  re.' 
gunt-Accipiuntimperium,  non  imperant. Fallunturjqui  eas  interdum  imperium 
exercere  autumant . Nihil  illte  przcipiunt,  nihil fuadent.  Nos  autores  malorum 
fumus,  nos  earum  cupiditates  nobis  imperare  iufsimus.  Nos  earum  dcfidcrioa- 
nimum  illaquea  uimus:  quod  fic  clTe  uelid  poteft  cerdfsimuindicium  facere,  nam 
fiadnouum  poflefibrem  tranfmigrarint,quibon/s  inftiiutis  animum  excoluerit: 
nurum  eft  quam  repente  immutentur,  & quam  cito  fiant  Jiberalitaiisac  munifi- 
centix  opinccs.  Qutequam  probsquam^  optabiles  co tempore fint; fi defunt 
exempla, unus  certe  Calcagniiiusnieus,Antiftcs  undecimcjornatiisimusexplo/ 
ratiisimumiefiimoniumproferet,  eius  mores  penitus  a gnofccntibus  fidem  Ia/ 
ciet.  Hic  enim  manifefiario  indicat  opes  praftanufsimumdcorum  munusratcf  id 
ueri ratem  abhorrere  quod  dicitur,  immerentibus  fciiicetfempcrtribui-S*!  medius 
fidms  ab  eo  exploditur  Gracanicum  adagium,  ■7rf<ifirixevs  recipi  t(^ucr/ 

naculo  cultu  quod  dicunt,  Nam  ita  opulentias  habet,  utphis  alijs 

profint,  quam  fibi.tdtf  tenet  femper  in  mentis  promptuario  pofitum,  hominem 
homini  natum  effe : quare  domi  frugalitatem  feruar,  foris  largitate.  Satis  amplos 
habet prouentus . Nihil uero  in  chryfophylacifs , 8^  condicoiqs  capfulis  offendes* 
cuft oditi.  Quicquidpofsidetobuium, atqj expofitumeft;  &^idautreligtofisuir/s 
impenditur , qui  uitam inopem  degunt: aut  facris  fceminis,  qua  terrenis  quifi 
quiifispoiihabitiSjUirginijs  includuntur,  erogatiir.Miferi  ciues  quotidie  cius  mu/ 
nificentiampericlitantur:plurimietiamuitam  adferibunt, quibus  ad  fummam  ne/ 
cefiitatem  reda(fiis,opem  tulit: Si  fi  pramiabeh emerentibus  antiquoritiiprabe- 
rentur,  iampridem  Protonotarius  meus  tot  cimbus  feruatis  innumeras  fibiqucr- 
toas  coronas  promeruit.  Priuacas  erogationes  difpcndio  temporis  omitto:  quibus 
incdtcos, paupertinos,  8i  uiritim  mifericordiac  munus  implorates  honeftauit.  At- 
qui magnum  iiberalitaiismiraculumnarrare  aggredior,  mirum  equidem  omni/ 
bus , fedpierifque  cognitum . Bello  Veneti  foris  parriam  noftram  oppugnabant, 
iniralues  acerrima  faeufebat ; Si  quod  utroc^uidebatur  acerbius  iames  urgebat. 
Nam,ut  inquit  Eurylochus  apud  Homerum,  famemerimiferrimum  eft.  Tribus 
hoftibus  atrocifsimis  Ferraria  premebatur.Erat  pafsim  uidcre,hic  cnedtorum  cor 
pora,  hic  cabefeentium  membra,  hic  abfumpt  orum  cadauera,  inhumata,  reiecia, 
defolata:  quorum  tumulo  obfcccnarum  alitum,  Si  inaufpicaiorum  canurnuora- 
gines  parabantur . Horrefeo  tam  infandi  fpectaculi  memoriam . Si  qui  tamen  »- 
gra  trahebant  corpora,  8i  adhuc  erant  calamitatis  fuperftites,  quos  ucre  poteras 
reliquias  cladis  appellitare , pleticpad  Calca gnini  sedes  ueluti  ad  facram  anebo/ 
ram  confugiebant. Hic  quietem,  hic  miferiat  lenimen,  hic  malorum  folatium,  hic 
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famis  remedium,  comperiebant . Nobiliorum  pars  maxima  aut  communibus  in/ 
fonunijs  premebatur » aut  domo  8Cauuis  laribus  euafcrat.  AmiDes  folusindemr 
niSjfolus  expers  tanti  cxcidij,  prteter  quorundam  praedioruiafluram , qua  hoftes 
impettuerant,  ineolucifunibilpriuatim  fenfitinfenfum.  Hoc  cceleftis  bonitas,  ^ 
deiimmortalis  clementia  magna  hominis  integritati  condonauit.  Mihi  credite 
quifquis  pauperiorum  uitam  fuftinet , is  deum  promeretur . Immo  ut  ille  inquir, 
deum  computat  debitorem.Tantum  abeftut  Plautina  fententia  mihi  uera  uidea/ 
tunquiaii  eumdemendicomalemereri,qui  eidat  quod  edat:  profert  enim  uitam 
ad  miferiam.  Immouero  ideo  egeitofis  dandum  duxeritrij  ut  mala  uiduertas,  for- 
tung^fauitia  ab  cis  propuIfetur.Dare  enim  pauper/, cft  inopiam  adimere.  Cuius 
uircutis  tantam  uim  in  prafule  meo  agnouimiis,ut  quom  ea  infelici  terapeftate  e/ 
IUS  bonis  foret  derogatum , quom  tanta  hominum  multitudo  ad  eum  confuge- 
ret, quanta  non  temere  alias , uberiora  lautioracj  fierent  expenfa , £4  nemini 
quicquam  negaretur:  omnia  tamen  opulentius  tacita  quadam  fatorum  catena  24 
ccclelti  fluxu  procederent.Ex  quo  facile  intelifgitur  necp  auaritia,  necg  foznore  O/ 
pes  fuggeri  mortalibus,  fed  animi,  attp  mentis  bonitate , qus  fijppetias  diuinitus 
promereatur.  Scio  culpa  quorundam  procuratorum  rei  domefticae  Calcagnini 
meiinculpabilfsjfaepicule  comigifle,  ut  nonulli  eius  munificentiam  defiderarent. 
Sed  haec  efi  profecfo  iniuria,  aliena  crimina  alteri  imputare.  Nec  me  fugit  impro/ 
bos  quofdam , 84  diffamatos  homines,  quorum  opprobrationes  laudes  duco , de 
mec  Antiftite  non  recT^e  fentirejtum  inufdia  quadam,qua  peculiariter  mali  bonos 
infeciantur:  tum  eorum  in  omnes  odio  genuino.  Sed  horum  uituperonumcamV 
nasuoculas  £4  ( ut  eleganter  inquit  Sidonius)Iiuor!s  cote  acuminatas,  omnino 
nihil  moror.  Mali  enim  (ut  ille  ait)  ideo  mali  funt,  quia  bonos  oderunt:  £4  bono- 
rum exiftimarionem  polTunt  quidem  detredare,  laedere  autem  non  pofiimt.  Ad- 
uerfus  quorum  calumnias  quia  fatis  dilTerui,  lam  alio  fledenda  cft  oratio.  Ad  ani/ 
mi  enim  cultus  iamdudum  properamus,  ubi  Calcsgninumtindecuncplicefaitin/ 
tueri  ruerus  etenim  homo  animus  eft ; corpus  aurem  ut  Plato  in  libello,  cui  Me- 
nonis nomen  infcripfit,  adfeueratt  non  homo  efi,fed  hominis  umbra,  £4  recepta/ 
culum.  Hic  uero  reuerendifsimus  Calcagninus  meus  adeo  exteris  anteftat,  ut 
fentiam  me  rei  magnitudine  obrui . Nam84fiad  animum  utiadfcopumfuperfo/ 
ra  omnia  direxerim,pars  tamen  haec  illi  uni  priuatim  nuncupatur:cuius  uiriutem 
quom  prudentia,  fapientia^  conflare  dodirsimiexiftimarint,  a prudentia  uide/ 
tur  aufpicandum,  quamprxful  meus  uniuerfamita  complexus  eft,utdomiacfo/ 
risnemo  accuratior,  nemo  cautior.  Eius  familiare  diderium  eft,  feu  chriam  ma/ 
Iis  appellare:  quom  uirtutes  omnes  maxime  prsflent,  fola  diligentia  coronatur» 
Hic  tam  fubiti  prxcocisq;  confilij,utnonfub  die,uerum  (ut  dicunt)  fub  manu  na/ 
tum  merito  uideatur.  In  regunda  familia,  in  tuendis  clientibus,  in  amicorum  fuf/ 
fragrjsjin  excellentium  uirorum  concilianda  beniuo!entia,quis  foIern'or,qufs  om 
nino  promptior  f Nemo  profedo  nemo»  Prudentifsimus  ille  ac  maximus  omni/ 
um  ducum  felicis  memorix  Borfius, cuius  nomen  nullaeflxtas  tacitura, cuius  oO 
fa  urbs  iflafemperuenerabitur, cuius  cineres  perpetuis  lachrymis  familia  noftra 
irrigabitjtantum  fibi  de  prgclara  met  Antiftitis.quom  foret  adhuc  inter  ephebos, 
indole  fpopondit:  ut  nullum  unquam  reliquerit  ftudium,  nullam  curam:  qua  non 
fit  eum  complexus,eius(®  annos  adhuc  rudes  formauerit.  Prxter  hoc  enim, quod 
neminem  habuit  fratre  Calcagnini  Theophilo  equite  illuftri  chariorem , ut  nub 
Ium  maioribus  fortuniscumularitr  ea  pietate  prxfulemmeum  femper  alumna/ 
tus  eft,  ut  necp  pater  fefe  in  filio  inftituendo  gerat  accuratius.  Effecit  igitur  ut  ftu/ 
dijs  bonarum  artium  ab  xtateineunte  operam  nauatet. in  quibus  fareui  adeo  pro/ 
fecit,  utRomxuelutiin  excelfa  omnium  fummorum  hominum  fpecula,  aroplifsi 
ma  dodrinx  pontificix  infignia  fit  confecutus : multum  eriamnum  decoris  in  ec/ 
clefia  primaria  noftrx  urbis  uix  annos  uiginti  natus  non  abfcj  magno  emolumcn 
to  comparauerit.Eam  dignitatem  canonicarum  appellant , Omitto  facerdotia, 

quibus 
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quibus  cum  pn-cdiuitcm  rcddidit:nec  alius  enoftris  municipibus  rfs  magis  enitet. 
Pritcrco  quoties  epifeopia  Sc  dignitates  fummates  fuerit  amoIitus.Tanta  fuit  e- 
ius  animi  ma  gnitudo.Nuc  ad  iegatioes,  quas  obij  t,  & fide  qua  familiam  Atcftina 
promeruit,  deiccdo.  Pene  infans  quom  iliufirifsimi  Borftj  nomine  ad  Maximum 
pontificem  Paulum  fecundum  legatus  accersilTet,  tam  fauorabiliter  acceptus  eft; 
ut  mox  legatione  perfuneftus,  cubiculo  iacro  prsficeretur:  8^  fummo  patre  fic  tu- 
bcntc,Proronocarius  crearetur, quod  apud  fcdcmapofioiicaexceliensoinanien* 
tum  arbitrantur.  Vix  dum  atate  pubefeente  ad  regem  Neapolitanum  Ferdinan/ 
dum, oratorem  tam  impetrabilem  egitjUtamplifsimeper  omnem  Apuliam  Cal/ 
cagninoru  nome  propagarii:  ad  Florentinomitidcm  ienatum  fapienrifsimu,quo 
tepore  Lauretius  tlie  Medices  pater  patrigitalia  confilio  moderabatur.  Quicahu 
nianitate  Calcagninu  meum  amplexatus  eft:tum  Herculis  ducis  inuicfifsimi  cau/ 
fa,  cuius  perfonam  gerebat:  tum  utreutum  ratione,  quas  in  oratore  unice  admira/ 
batur : ut  quom  gratia  uifendi  ad  eum  accefsiflet,  in  tedes  nulla  pactione  uoluerit 
admiitercdibi  iniuriamfactum  iri  adfeuerasjq?  tantus  uirad  eum  uenifTettpromde 
utdiuerforium  repeteret,  monebar:  quem  mox  habitu  priuato,  fatis  ciuilipro/ 
fecutus  eft  . Luflrauit  etiam  oras  Pannonuni:  ubi  eum  maxima  omniu  uiragtnum 
Bcatrix  regina  cxcepittam  humane, tam  afrabilitcr,utpofiremo  literasmutuas  K 
fmguiaris  beneuolenefae  plenifsimas  inufcem  creberrime  dederint : cui  pro  admi/ 
rabili  lua  pietate  mc  conciliautq&in  penitiore  clientelam  infinuauit.  Ad  LudouiV 
cum  Sphortiam  Mcdiolaniprincipe  quomfc  cStulifTer,  magnos  honores  K plu/ 
rimam  exifrimationem  meruit.  Quom  illum  praterea  princeps  in  fecrctioremfc/ 
natum  afciuerit, quantum  eius  confilio  tribuat,  quiduedeexcellentieiusfidefctv 
tia  t,  facile  indicauit.  Quare  ego  non  defino  homine  magni  animfjfummaepruden 
tiz,d{  qualem  Sextu  Aelium  feribitEnnius,  ingentis  fapientiee, bonitatis  immeti 
fz  admirari.  Quamuis  enim  in  eodem  contubernio, intra  eofdem  parietes  cum  ho 
mine  uiuam,quoi  omnia debeoiquipueritiam  meam  aluit, inflituiqordinauit, qui 
nunc  adoSefcentiam  fouet,  quem  ego  mihi  exemplar  feci  benebeatecj  uiucnditex 
quo  tanqua  a Polycleti  canone  lineamenta  muiuor;&C  quamuis  inter  cacteros  con 
fuctudo  pariat  contemptum, apud  me  in  prsrtantifsimu  Amifticem  meum  uenera 
tione  parit. Nulla  dies  e(f,  qup  meae  in  illum  obferuariae  non  addat  autflariu.Nunc 
enim  contemplor  mores  pratcIarifsimos,nuncuitamilIibaufsimam, nunc  religio^ 
nem  fanctirsimam,nunc  ingenii  acume  admirabile,  dexteritate  eximiam,eiegantj 
am  fioi  entifsimam,  nunc  fortuna  undiq;  bonis  eius  conatibus  fubfcribenrem.  Ab 
omni  parte  magnus  occurrit,  admirandus,  amandus,co!endus.  Cuius  laudes  mi/ 
nuit  oris  mei  penuria.  Conor  enim  eas  omnes  expromere, fed  humeri  defunt.Ma 
ior  eft  materia,quamqu2  oratione  pofsit  includi. Verum  catterifentiac, quod  ego 
orationis  culpa  integre  non  afiequorifciatq;  omne  seuum  nullum  hominem  ira  cu 
mulatifsime  omnibus  uirtutum  numeris  emicuiffe:  at(j  omnes  iure  poft  Lesbiam 
cantilenam  cenferi . Qux  fi  felicitatis  fumma  implent,  hunc  uel  fortunatifsimum 
fenipi  terna  etas  fateatur  neceffe  efticui  necp  Metellus,  qui  uenit  in  poteftate  inimi 
cf,  necp  Sylla  toties  uidtus,  aequari  pofsint,  licet  antiquitatis  calculu  meruerint.  Al 
fi  meo  Antiftiticonferantur,  omnino  funt  mera  morcuaL'a.qu!,utinam 
Di  faxintjCum  ca  qua  nuc  foret  autoritate,integra  familia, 
incolumi  cognatione, omnibus  amicis  fuper 
ftitibus  degat  felici fsfmam  seta/ 
icm  diutifsime. 


Operum  Cseirj  Cakagnini  finis. 
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Pr^toria  nauk  307.« 

oTfcJijeip  quid  349-f 

Pratis  quid  unde  didum  357-f 
Pruiorawneff/jif-K  eru/tw  ibidem 
Pratorum  genera  duo  ibidem 

gy  quomodo  colendi  3'58.p 
pTitafcnefcere,et  quo  refituedii‘i%.p 
quid  14. p. 349,/ 

Precationum  quanti  fituis  585.« 
■70  •/sfiTecymorationequomodofer/ 
uandum  4^*-f 

Prr/ln-quiii  433-f 

oiyiceortirxaiTo»  quid  297.^ 
Pridie  uel  tertio  nonas,  ^safelocMfio. 
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accedam  5*J-? 
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Principiareruquafint  z,^i.f.z.^z,p 
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PriuatanuBaeffce  natura  257. p 
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Priuationis  conditio  ez^.m 
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Procoru  Penelopes  ludus  qualis  zyg.f 
Procurare  flmina  378.W 

Procurare,uerium pontificium  38^.? 

jabula  400W 
Prodroma,naues  307/ 

qui  cjrtcis  44  f 
Prodromi  uenti  quando  fient  314./ 
Crpig.  430.W 

Proembolts  in  nauiquid  iop.p 
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renium:  item  quteapt  8.m 
quid 

froferpmqutemypice  2,i9-f 
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conjuetumfnlfe  J4.f 
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gm.1  477,m 

Prougor<e  fiadus  indicendo  1S4  w 
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Prudentia  pidlurt  491. p.f 
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Pfychomantii  498.W 

-4-v^}‘9ipsi  pifces  ji5.f 
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uertit  4-4-f 
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PwWiM  bona  que  dici  queant.  pJ' 
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Publicaniquidicar.tur  ?47‘f 
Pullicanoru  nomm  inuifum,fed  Re/p. 

neceffarium  itidem 
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mum  331. p 

Puerisprefagiendiuim  inefie  253. p 
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Pulicis  enccniium  ^or.p.eyinde 
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Punfloruoralioisro  e^rr.iia  451.« 
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Purahxfii  34. w 

pKrrf  fogj.^a^e  ueBis  34-m 

PnrpHvif  difcriptio,et  iili  feate.if /Joie 
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dibaphe  tyrieufus  quando  coepe- 
rit 3iSp 

PurpHref  ey  conchyliate  uefiesquo/ 


modo  differant  inter fe 

3fi.p 

Purpureus  pitguK  cur  Kcmero  didus 

Purpurarij  pifcatorcs  313./ 

(35-« 

Pyanepfionmcnfi.s,  quis 

247-/ 

nsoAxoytos  quis 

238. p 

Pyrguchi  quidiumm 

3'0-p 

Pyrgus  apud  Horatium  quid 

293-f 

Pyritcs,lapisquis 

3‘3-f 

Pyroboli 

312.W 

P>rrJjonis  ia  fetKpc/Jate  mari. 
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liix 

357.m 

Pyrrhus  Ppirotarum  rex  quo  J^lcneti/ 
CCS  dextri  pedis  preffura  curarit 
Pyrrhus  Ppirotaquididis  (y.m 
rogaueric  424-/ 

Pyrrhi poUicis ufus inremedijs  388  « 
Pjr.  regis  gewanatitagaa/u  582.p 
Pyrrhum  Spiratarum  regem,  primu 
omniHw  tradidiffe  difcipUni  milita 
rem  in  tabula  per  calculos  zpg.m 
Pyrrhica  faitatio  a quo  inueta  ^yi.m 
Pjrricfci  r^pjrograpfci  didi  pidure 
ferdide  209.iB.2i2.p.  44S-P 
Pyrrhicus piUor  unde  fVTrxfoy^i/ 


^©'didus  2^2.«. 404./ 
Pythagoras  quomo  numeros  diiiinita^- 
ti  confecrarit  yo.m,  eius^  iuri- 
mentum  ibidem 

Pythagorasbarmonie  rationem  quo/ 
modo  deprehenderit  71  ,f 
Pythagoras  muficis  modulis  furiofun 
iiiioif/cfnfem  pacawit  330.« 
Pythagere  cur  aKreit/cmjHr  (riZ-Katar 
Pythagore  precepter,  Oe-  f 42-f 
nupheas  z^i.m.eyfiudiucius.ibi. 
Pythagorici  numeris  cr  figuris  indide 
re  nomina  deorum  144.W.250.P 
Pythagorici  quibus  dijs  quas  figuras 
attribuant 

Pythagoricorum  confirmatio  iq.f 
Py  thagoreorum  ohfeniatio  owniHW. 

P->2*  559p.3S'-P-W 

Pythagoricos  chromatice  mufice  U/ 
fum  itcrdixtffe  ppetuo  cdiUo  330.« 
'!SV^’/xyK!i  que  284.« 

P9*i((fciilie  BJiifici'  mnenticm  312-? 

CL  (390-P 

QVadrantalquidcrquantli  con 

Cluaarantaliaundedida  295. p 
Quadrantalis  amphora  ibidem 
Qtiadratilla  quibas  cxercitalicmb.ani 
mwm  leuarit  299. w 

Quadrupedesuino  affucfiifle  cur  un/ 
guibiiscareant  zs.nt 

Quadriremi  quis  prino  ufus  301. f 
Quie  tKa  r4pifnfi«,gH>e  t«a  humanitas, 
quantiteficio,oroesfigurate  25. p 
Q^eflorianauis  307.« 

Quefius ficiendi ars  duplex  46; 

e?  pag.  464.466.f 

Qualitatis predicameiuquale  4^4-m 
Quari  fequifq;  jzcere pofsit,  et  debeat 
Quarta  luna  nati,  qui  txi~  (2  57-p 
fiimentur  334-f 

Quartane  fibris  conditio  143 

Quiternioisnueripgnificatio  230. p 
CiainariwramcTKf,  c 
Qjiinari  244.« 

Quincunx  ordo  quilis  447. n» 
Quingairemem  quis ir.uenerit  }oi.f 
Qjimttliamlocuscajiigatus  432. p 
Qcjfnrioram  jimiliefeeminas  auro  ab/ 
sbinuilfe  58®-/ 

Qais  tam  mare  g/cminlnofjf  338-/ 
Qais^iemarecr  jemina  dici  iiete/ 
rilus  ibidem 

QnodtHix.fitufiu,lirtunituq;lit,curin 
aggrcdiedis adioib.preptil  423. ni 
cc  3 § quomodo 
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C.Rubiriufijuoiiccuftaui  ey  quomodo 
■ libcr4tuffitn-it  4?-« 

^Mhelquid  in  ficris  literis  pgnificet. 
Kadix  cycUmini,quilc  dmu-  (i  4-P 
letum  493  p 

‘B-ddulaniquidfk  l'^5  P 

R«w«s  VergUijquidpgnificet. 
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ji^pn-equidluriJ^itis pgmf.  543/ 
RapforproprJV^uK  iUdem 

Raphael  Vrbindt  inpgnis  piUor  fjy  sr 
chitedas  lox.nt 

Kaphici  quam  orbis  regione  obtinectt. 
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Raphael  unde  diSlus  5 1.  p 

Rs/ieKr|?«  3S-IH 

Kates  ZJ-  ntUrij  qui  305  .m 

Ristff  qui  primus  inuaierit  3 oi.f 
Katiiri^  r.jues  3 oy.f 

Ratio  reru  non  femp  reddi  poteft  iq.f 
Ritiocr  firma  quorundam  nihil  difcre 
pant  ii.p.m 

Rationis  er  orationis  confortiu  cur  ho 
• minibus  tributum  a deo  ^yj-p 
Raudus  cur  as  didum  575-f 

Rebecca  quid  Theologis pgnif.  14.P 
Rfciprrf.^Kii  IwrfCOK/uffiy  ag.w 
RfcfpriHuj  /(TJ;«  cr  receptitia  bona. 
Reconciliationem  oiliuio/  (ihid. 

nisejje  filiam  5 9 ‘5,/ 

Reda  tunica  qualis  undeq;  dida  34.»! 
Recuperatorium  iudiciU  quale^  er  quo 
modointrodudum  3i.f 

Recuperatores  qui  ibidem 

Refirt  jUndecompofitum  6.m 
Refradioquid  47Z.m 

Refugimitsaliquid  tribus  decaufis.  pa 
gina  259.P.TO 

Regem  quo  Aegyptij exprimat  231-f 
Regem  natura  alijs  praccUere,  genere 
autemeffe  parem  41^8/ 

Reges  dijs  cura  effe  414. p 

Reges  Aegyptiorum  mediocriter  ad.- 
modum  bibijfe  ^jo  p 

Reges  quid  maxime  deceat  5J7-P 
Regumimperiumqualefit  458  w 
Reguprifccriifludiacf  gloria  tqqif 
RegiUaueftts  57.« 

Rrgill;'4fli«  cur  ad  imperium  accitus. 

pag.  5<r5.f.55tf.p 

■RrfofloBK  prfi;«mffifMm  quale,  pi. 
gt>14  454.P 
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Rf.'pa6.  proucntm  « quilusrehiis  coi 
Ugantur  347-f 

Refecem  KiaUcolit  que  nocet  Columella 
Refinaodoris  uisz^i.m'.i  (to.m 
^HOti  unde  dida  446'./ 

Refiituerequis  inteUigatur  359. p 
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Refiituere  cr  refiieutio  quid  3 5 1 .p 
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Rcusundedidus  ?qi-f  (tassi6.p 
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RhcnoneSjUejics  38-m 
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Rhinoteriaquid  i°$.p 

Rhintoncuiufmodiegeritfib.  4^i.p 
Rbczauejtis  sj.f 
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trucidati  21. p 

RhodioruApoSo  quot  firmas  induerit 
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Ricardus  Crocus  1 5 s.p 
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Ridicaquid  10. p 
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dat  339-P 
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Romani  fiibi  ueram  pronunciatienei» 
uendicsnt 
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RutaCiefaTecip(Te,quid  iS-p 

RjiRiy  honenus  animus  z-^.f 
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giiu  5«2.f.55j 

SicerdoteSjO-  rfwo  rorugencn  sys  f 
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S!ilum,Staicriusos-Valmuscurdi^ 
fit  primi  cen fores  it.f 
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Sanitas  quid  4^^-f 

Sanitatis  fymholuPythagone  42  4.W 
Sapienti  quid  indecorum  284-/ 
Sapientia  quid  zso.m-f.  454. p 
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rius  470-P 

'Tinia  quid  309-/' 
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Tuiaifip  unde  didam  225. f 
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Tora  cjfi  perfiffam  iuxta  Piauncm, 
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ThemijiocUmannounolingum  Vnfi 
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Ubuse.rgumetitmib-peufus  279. p 
Tkeodedis (juititd memorid  45 o.w 
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cefcphiigvmdmpUailur  50.W 
Theodori  d'Muinfucs  difcip.  247.p 
Theodori  Iccusmde  redditus,  pt- 
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Thcodopuslwp.  Mutinenjibusignit^ 
uiefimuUchtum  pcfiiit  21. p 
Theodotus  Trugicm  cur  oculis  ca/ 
ptus  494.W.  2^582.« 
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hoj^s  fuerit  uocitus  44^-f 
Theophra^us^uam  phiiofophie  par/ 
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Therillro>t,ueftis  ^sp 
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gina  31;. m 
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6cl>9  menfisi  denomimtus.pi' 
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Thrjiiosmnatiia-Thrinit£  309.« 
Thnfybulus  eicHis  triginti  tyrannis 
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Thriu  qjio  ititerpret.Acgyptij  z^S.m 
Thucris,  peUex  Typhonis  * j 4 • p 

Tibam  uejiii  57./ 

Tibireni  quomodo  puerper irum  uices 
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Tiberius  Cxf.  quod  tempusiendendis 
pilis  obfcruauerit  |oj-/ 

Tiberius  pro  imperio  acquiredo  exta/ 
Usaiigurium  fumpfk  242./ 
Tiberio  imperante  fummamjiiijf e accu 
fandi  licentiam  582. f 

TibicinumcertamcH  J82/ 

Tibulli  carmnt  explicatur  5 «tf.f 
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unde  appcUitus  ibid.m 

Tilia  omnium  materiarum  calidi fsima 
Timon  AMfsntrcpus  cur  ('504,« 
fic  appeSatus  420. m 
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TimontsehgmdefuJfediD  6}4-p.m 
Timotheus  Alilcfius  quur  Spartiatis 
adeoexefus  330.« 

Tinea  pro  pergula  prenunciabat  prc/ 
cuUm  442.f 

Tinnunculi  cuccluHs amicitia  437-p 
7zSLfH,lun£cpithctum  245-™ 
Titias  deus  quis  57*  ”* 

Titus  Strczza  5o9,p 

■nx&' unde  diUum  4^7? 

Tcecharchi  qui  fmt  3 ‘ 3'W 

Toga,ueHis  37. p 

Togipura  cr  uirilis  qualis  34.'« 
Thenides  Athenim.imperator,  Lace/ 
damcniorumnaualeexufsit  315. f 
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Tonusquid  72. p 
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Trabea,quoTuueftii  j9.f  (^6-.p 
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Triekelum,q-j£  mali  pars  5>o-p 

Triditio  nexu, quii  354.'»» 


Traditio  Hexu  quo  fiebat  57  j.W./ 
Traducesuitesquf  lo.nt 

•jfayas  quafdim  naues  libibus  di- 
das 3°6.f 
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Tranfeendentiaqua dicantur  454.« 

cerumc^  natura  ibidem 

Translatauerhaqu£  272.« 

Traslatio  quido  pcfsit  tteSigizSy.m 
Tranjlrainnauiquid  . 309.m 
Trandrarij  ibidem 

Trapezus,cr  Trapezuntmummel.pa 
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T rechedipni  qui  dicantur  3 7.f-  3 8 p 
■Tfiecpp^a^  Antigonimuis  io6.f 
Trihunianum  fub  nomine  iufiinianio/ 
mnes  prope  antiques  ritus  fuflulijfc, 
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Tributumundedidum  393.f 
Tributis  omni  atateexhaujiosfuijfepo 
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Triginta, adnuptiasrcfirri  sS3-f 
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ftinsfigura  244.« 

Trimata,quid  309.« 
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TriRegaquid  }io.p  (}o^4 
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Triumphalesuefies  34'P 
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Tredapifeis  73. p 

TfasTO!  qualis  ludus  294. p 
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buscognepi  445  P 

Vefpafianus  unde phi  omen  impirijce.. 

perit  555./ 

vefpapinu  Imp.cccco  uifum  rcftituijfe 
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